DEPARTMENT  OF  TRANSPORTATION 


COAST  GUARD 


r 


OCEANOGRAPHIC  OBSERVATIONS 

NORTH  ATLANTIC  OCEAN 
STATION  ECHO 


TERMINAL  REPORT 


1966-1973 


'.^'/^^JA 


GC 

3         

.^-^      OCEANOGRAPHIC  REPORT  No.  CG  373-72 

/^3 


no 


-^0- 


OCEANOGRAPHIC  REPORT 
No.  CG  373-72 


OCEANOGRAPHIC  OBSERVATIONS 

NORTH  ATLANTIC  OCEAN 
STATION  ECHO 

TERMINAL  REPORT 

1966-1973 


Adrian  W.  Longacre 


September  1977 


United  States  Coast  Guard 

Oceanographic  Unit 

Washington,D.C. 


MBLWHOI   Library 

jilliiiiiiiiiiiiiiiijiiiiniii'r 


0030110002536 


TABLE  OF  CONTENTS 

Page 

Frontispiece ii 

Title  Page i 

Abstract \\\ 

Table  of  Contents v 

List  of  Illustrations v 

Introduction j 

Data  Collection  and  Processing [ 

Interpretation  of  Results 1 

Temperature I 

Salinity -, 

Oxygen - 

Isotherms .(, 

Isohalines 7 

Standard  Deviation -7 

References ♦ }• 

Illustrations 0 

Appendix  A  -  Oceanographic  Data I9 

LIST  OF  ILLUSTRATIONS 

Figure  Page 

1.  Chart  of  all  North  Atlantic  Ocean  Stations  occupied  by  U.S.  Coast  Guard 
Vessels 9 

2.  Monthly  averages  of  temperature  ( *  C)  versus  time  at  selected  depths  at 
Ocean  Station  ECHO,  September  1966  -  April  1973 10 

3.  Monthly  averages  of  salinity  ("/oo)  versus  time  at  selected  depths  at  Ocean 
Station  ECHO,  September  1966  -  April  1973 11 

4a.     Vertical   distribution   of  dissolved   oxygen   (ml/1)   versus   depth   (m)  at 
oceanographic  stations  taken  by  USCGC  DUANE  at  Ocean  Station  ECHO, 

14  November  -  7  December  1970 12 

4b.    Vertical  distribution   of  dissolved  oxygen   (ml/1)  versus   depth   (m)  at 
oceanographic   stations  taken  by   USCGC   INGHAM   at  Ocean  Station 

ECHO,  22  January  -  12  February  1971 12 

5.      Monthly  average  depths  (m)  of  selected  isotherms  (  "C)  versus  time  at 

Ocean  Station  ECHO,  September  1966  -  April  1973 13 

V 


Figure  Page 

6.  Monthly  average  deptlis  (m)  of  selected  isohalines  (Voo  )  versus  time  at 
Ocean  Station  ECHO,  September  1966  -  April  1973 15 

7.  Plot  of  the  1st  standard  deviation  of  monthly  average  temperature 
fC)    and  sahnity  (  %o  )  versus  depth  (m)  at  Ocean  Station  ECHO, 

June  1971 17 

8.  T-S  diagram  for  all  observed  values  at  Ocean  Station  ECHO  during 

July,  September,  November  1971  and  January  1972 18 

LIST  OF  TABLES 

1.      Summary  of  oceanograpliic  operations  at  Ocean  Station  ECHO,  January 

1963  -  June  1973 2 

APPENDICES 

A.      Data  Listings  for  Cruises  E-21  throu^  E-87 19 


VI 


NORTH  ATLANTIC  OCEAN  STATION  ECHO 

TERMINAL  REPORT 

1966  -  1973 

by 

ADRIAN  W.  LONGACRE  1 


INTRODUCTION 

Ocean  Station  ECHO,  (figure  1),  one 
of  five  stations  in  the  North  Atlantic 
Ocean  formerly  occupied  by  U.S.  Coast 
Guard  Cutters  on  which  meteorological  and 
oceanographic  data  was  collected,  was 
centered  at  35"  OO'N  latitude,  48"  OO'W 
longitude.  Oceanographic  stations  at  ECHO 
were  first  taken  by  the  USCGC  CASCO  in 
January  1963.  The  final  occupation 
was  by  the  USCGC  INGHAM  in  June 
1973,  after  which  Ocean  Station  ECHO 
was  disestablished.  Between  those  dates,  a 
total  of  eighty-six  oceanographic  occupa- 
tions occurred.  Data  from  the  first  occupa- 
tion, January  -  February  1963,  was  pub- 
lished in  U.S.  Coast  Guard  Oceanographic 
Report  No.  CG  373-2  (Morse  and  McGary, 
1964).  Data  coUected  between  September 
1966  and  October  1967  was  published  in 
U.S.  Coast  Guard  Oceanographic  Report 
No.  CG  373-21  (Shuhy,  1969)  and  that 
from  November  1967  to  December  1968 
were  covered  in  U.S.  Coast  Guard  Oceano- 
graphic Report  No.  CG  37349 
(Rosebrook,  1971). 

DATA  COLLECTION  AND 
PROCESSING 

A  total  of  2048  oceanographic  stations 
were  taken  by  U.S.  Coast  Guard  Cutters 
during    the    86    patrols    between   January 
1963    and    June    1973.      A  summary   of 
these      oceanographic      operations      since 

•'1  Formally  of  the  U.S.  Coast  Guard 
Oceanographic  Unit,  Building  159-E, 
Navy   Yard   Annex,    Washington,    D.C.'' 


January  1963  is  presented  in  Table  1. 
Nine  hundred  eleven  stations  were  occu- 
pied using  an  STD  system,  vnth  the 
remaining  1137  consisting  of  shallow  and 
deep  Nansen  casts.  Data  was  collected 
using  established  procedures  outlined  in  the 
U.S.  Coast  Guard  Manual  for  Oceano- 
graphic Operations  (CG-410). 

Temperature  data  from  Nansen  casts 
were  transmitted  to  the  U.S.  Coast  Guard 
Oceanographic  Unit  immediately  after  each 
cast  for  real-time  data  processing  and 
quaUty  control.  Corrected  temperature 
values  were  forwarded  to  the  Navy  Fleet 
Numerical  Weather  Central,  Monterey, 
Cabfornia,  for  use  in  forecasting  synoptic 
oceanographic  conditions. 

Upon  completion  of  a  cruise,  col- 
lected data  were  processed  and  quality 
controlled  and  submitted  to  the  National 
Oceanographic  Data  Center  (NODC). 
Observed  values  of  temperature,  salinity, 
and  dissolved  oxygen  and  computed  values 
of  sigma-t  and  sound  velocity  for  occupa- 
tions 21  through  87  are  presented  in 
Appendix  A. 

TEMPERATURE 

August  was  the  warmest  month  as  indi- 
cated by  the  surface  water  temperature, 
figure  2,  with  the  average  surface  tempera- 
ture between  26.8  C  and  24.5  C,  averaging 
26°  C  over  all  years.  The  coldest  average 
surface  temperature  was  between  February 
and  April,  usually  in  March.    Below  100 


TABLE  1   -  Summary  of  oceanographic  operations  on  Ocean  Station 
ECHO  January  1963  -  June  1973 


CRUISE 
NTIMRF.R 

E-1 
E-2 

E-3 

E-4 

E-5 

E-6 

E-7 

E-8 

E-9 

E-10 

E-11 

E-12 

E-13 

E-14 

E-15 

E-16 

E-1 7 

E-18 

E-19 

E-20 

E-21 

E-22 

E-23 
E-24 

E-25 
E-26 

E-27 
E-28 

E-29 
E-30 

E-31 


COAST  GUARD 
CUTTER 


DATES 


CASCO 
YAKUTAT 

Mcculloch 
androscoggin 

ABSECON 

McCULLOCH 

CASTLE  ROCK 

HUMBOLDT 

ESCANABA 

MENDOTA 

CASCO 

SEBAGO 

HALF  MOON 

CASTLE  ROCK 

SEBAGO 

CHASE  (STD) 

DALLAS 

YAKUTAT 

McCULLOCH 

BOUTWELL  (STD) 

HUMBOLDT 

COOK  INLET  (STD) 

ANDROSCOGGIN 
SHERMAN  (STD) 

YAKUTAT  (STD) 

CHASE  (STD) 

HUMBOLDT 

ANDROSCOGGIN 

(STD) 

CAMPBELL 

COOK  INLET  (STD) 

McCULLOCH 


1/29 

9/21 

2/4 

7/17 

7/17 

9/26 

11/28 

1/10 

2/26 

4/12 

5/5  - 

5/28 

6/20 

7/14 

8/5  - 

9/1  - 

9/23 

10/12 

11/6 

11/30 

12/22 

1/12 


-  2/16/63 
10/13/66 

-  2/25/67 

-  8/6/67 

-  8/6/67 

-  10/14/67 
12/11/67 

-  2/1/68 

-  3/19/68 

-  5/4/68 
5/27/68 

-  6/19/68 

-  7/12/68 

-  8/4/68 
8/27/68 
9/22/68 

-  10/11/68 

-  11/5/68 

-  11/25/68 

-  12/5/68 

-  1/11/69 

-  2/6/69 


2/9  -  3/2/69 
3/3  -  3/26/69 

3/26  -  4/18/69 
4/18  -  5/11/69 
5/11  -  6/3/69 
6/3  -  6/26/69 

6/26  -  7/19/69 
7/19  -  8/10/69 

8/11  -  9/3/69 


NUMBER  OF  STATIONS 

SHALLOW* 

DEEP 

29 

5 

22 

1 

18 

0 

11 

0 

20 

0 

17 

0 

8 

0 

22 

1 

17 

1 

17 

1 

6 

7 

18 

2 

23 

4 

20 

1 

22 

I 

71 

0 

19 

1 

24 

1 

16 

0 

18 

0 

17 

1 

11  Nansen 

0 

18  STD 

0 

13 

0 

12  STD 

0 

4  Nansen 

0 

81 

4 

60 

0 

17 

1 

33 

0 

20 

0 

9  STD 

0 

19  Nansen 

0 

19 

2 

♦Shallow  Stations  are  collected  to  a  depth  of  1500  meters  or  less,  Deep  Stations  are  collected 
to  depths  exceeding  1500  meters. 


CRUISE 

COAST  GUARD 

DATES 

NUMBER  OF  STATIONS 

MIMBER__ 

CUTTER 

SHALLOW* 

DEEP 

E-32 

BOUTWELL  (STD) 

9/26  -  10/19/69 

2  STD 
17  Nansen 

0 
0 

E-33 

ABSECON  (STD) 

10/22  -  11/11/69 

5  STD 
10  Nansen 

0 

1 

E-34 

no  occupation 

E-35 

ANDROSCOGGIN 
(STD) 

11/12  -  12/3/69 

29 

0 

E-36 

ESCANABA  (STD) 

12/28  -  1/19/70 

14 

0 

E-37 

GALLATIN 

1/20  -  2/10/70 

11 

1 

E-38 

MENDOTA 

2/11  -  3/6/70 

14 

1 

E-39 

ESCANABA 

3/7  -  3/24/70 

12 

1 

E-40 

ANDROSCOGGIN 

3/29  -  5/1/70 

54  STD 

0 

(STD) 

4  Nansen 

0 

E41 

ESCANABA  (STD) 

5/1  -  5/31/70 

87  STD 
1  Nansen 

22  STD 
0 

E42 

BOUTWELL  (STD) 

5/31  -  6/29/70 

109 

0 

E43 

DUANE 

6/30  ■  7/22/70 

21 

1 

E44 

ABSECON 

7/22  -  8/14/70 

17 

1 

E45 

BIBB 

8/14  -  9/6/70 

11 

1 

E46 

ANDROSCOGGIN 
(STD) 

9/6  -  9/29/70 

48 

11 

E47 

CHASE  (STD) 

9/29  -  10/22/70 

60  STD 
4  Nansen 

0 
0 

E48 

OWASCO  (STD) 

10/22  -  11/14/70 

14 

15 

E49 

DUANE 

11/14  -  12/7/70 

10 

0 

E-50 

CHINCOTEAGUE 

12/7  -  12/30/70 

20 

1 

E-51 

ESCANABA  (STD) 

12/30  -  1/22/71 

18 

0 

E-52 

INGHAM 

1/22  -  2/12/71 

9 

1 

E-53 

DALLAS  (STD) 

2/12  -  3/7/71 

11 

8 

E-54 

MENDOTA 

3/7  -  3/30/71 

15 

0 

E-55 

SEBAGO 

3/30  -  4/22/71 

21 

0 

E-56 

DALLAS  (STD) 

4/22  -  5/15/71 

14 

16 

E-57 

MENDOTA 

5/15  -  6/7/71 

24 

0 

E-58 

BIBB 

6/7  -  6/30/71 

14 

1 

E-59 

ANDROSCOGGIN 

6/30  -  7/24/71 

17 

1 

E-60 

SPENCER 

7/24  -  8/17/71 

21 

0 

E-61 

SHERMAN 

8/17  -  9/14/71 

28 

0 

E-62 

CHINCOTEAGUE 

9/14  -  10/10/71 

20 

1 

E-63 

DUANE 

10/10  -  11/5/71 

15 

1 

E-64 

CHINCOTEAGUE 

11/5  -  11/25/71 

15 

1 

E-65 

McCULLOCH 

11/25  -  12/17/71 

11 

0 

E-66 

SPENCER 

12/17  -  1/10/72 

12 

0 

E-67 

MORGENTHAU 

1/10  -  2/5/72 

12 

1 

CRUISE 

COAST  GUARD 

DATES 

NUMBER  OF  STATIONS 

NUMBER_ 

____JCUTTER 

-__AHALiiPW^___ 

DEEP 

E-68 

CHINCOTEAGUE 

2/5  -  2/29/72 

10 

1 

E-69 

ESCANABA  (STD) 

2/29  -  3/25/72 

23   STD 
1  Nansen 

2 
0 

E-70 

CAMPBELL 

3/25  -  4/20/72 

14 

2 

E-71 

DALLAS  (STD) 

4/20  -  5/17/72 

40 

0 

E-72 

SHERMAN  (STD) 

5/17  -  6/10/72 

3  Nansen 
39  STD 

0 
4 

E-73 

BIBB 

6/10  -  7/4/72 

10 

1 

E-74 

CHAUTAUQUA 

7/4  -  7/30/72 

19 

1 

E-75 

GALLATIN 

7/30  -  8/24/72 

16 

0 

E-76 

BIBB 

8/24  -  9/18/72 

16 

1 

E.77 

WINNEBAGO 

9/18  -  10/8/72 

9 

0 

E-78 

ANDROSCOGGIN 

11/23  -  12/16/72 

10 

1 

E-79 

WINNEBAGO 

12/16  -  1/7/73 

10 

2 

E-80 

CAMPBELL 

1/7  -  1/29/73 

6 

1 

E-81 

PONTCHARTRAIN 

1/29  -  2/23/73 

13 

0 

E-82 

MENDOTA 

2/23  -  3/18/73 

12 

1 

E-88 

GALLATIN 

3/18  -  4/11/73 

14 

0 

E-84 

BIBB 

4/11  -  5/3/73 

11 

1 

E.85 

ESCANABA 

5/3  -  5/23/73 

17 

2 

E-86 

BOU'I'WELL 

5/23  -  6/12/73 

20 

0 

E-87 

INGHAM 

6/12  -  6/30/73 

8 

1 

OCEAN  STATION  ECHO  DISESTABLISHED 

meters  reactions  to  seasonal  changes  were 
much  less  extreme  and  were  almost  non- 
existent. The  rapid  surface  temperature 
decrease  in  the  fall  and  winter  showed 
its  effect  down  to  depths  of  200  meters. 
Possible  effects  were  seen  to  300  meters. 
Averaged  temperatures  for  the  300 
meter  to  1000  meter  levels  were  similar 
in  their  monthly  variations.  Between  some 
months  there  were  differences  in  the 
monthly  variations  of  temperature  at  the 
300  meter  and  400  meter  levels  as  com- 
pared to  those  below  500  meters,  but  such 
occurrences  were  the  exception  rather 
than  the  rule.  The  steeper  vertical  tempera- 
ture gradient  of  the  shallower  levels  would 
have  caused  larger  tempeature  differences 
for  equal  changes  in  the  depth  of  the 
isotherms. 


Response  to  seasonal  cycles  over  the 
year  was  most  pronounced  in  the  surface 
layer,  as  already  mentioned.  In  the  300 
meter  to  1000  meter  layers,  temperatures 
dropped  from  June  1967  to  July  1967, 
after  which  there  was  a  sharp  increase 
through       September.  Temperatures 

dropped  sharply  until  November,  and  then 
feU  more  gradually  until  February  1968. 
By  March,  temperatures  had  risen, 
followed  by  a  slight  decrease  above  400 
meters  and  a  continued  rise  below.  By 
June,  all  temperatures  had  fallen  from 
their  earlier  spring  high.  From  June  to 
October,  all  temperatures  showed  a  gradual 
rise,  except  for  a  slight  decrease  between 
August  and  September  at  certain  deeper 
levels.  Temperatures  decreased  through 
December.      Temperatures  in  these  levels 
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increased  through  March  1969,  except  at 
300  meters  where  the  increase  lasted  only 
until  February  and  March  was  slightly 
cooler.  Temperatures  decreased  between 
March  and  April,  then  rose  for  the  next 
two  months.  Between  June  and  July 
temperatures  decreased.  They  increased 
in  August.  Little  change  occurred  through 
September.  Subsequently  temperatures 
dropped  tlirough  January  1970,  except  for 
a  slight  brief  increase  in  November  between 
300  meters  and  500  meters.  Temperatures 
then  generally  increased  through  March, 
decreased  in  April,  increased  in  May, 
sharply  decreased  in  June,  followed  by 
increasing  temperatures  through  September 
1970.  October  showed  a  sharp  drop, 
followed  by  an  increase  through  November. 
By  January  1971,  temperatures  had 
dropped  by  from  1.7*  C  at  300  meters  to 
2.7  *  C  at  700  meters.  By  April,  tempera- 
tures had  increased,  and  then  fell  through 
July,  to  increase  again,  reaching  a  peak  in 
August.  Temperatures  then  fell  until 
November,  increased  until  January  1972, 
and  then  fell  until  March.  By  June,  tem- 
peratures were  much  higher,  and  started 
falling.  This  continued  until  November 
(October  at  700m)  and  fell  in  December. 
Until  March  1973,  temperatures  remained 
within  O.e"  C  of  the  December  1972 
temperature  .  They  fell  in  April. 

SALINITY 

Monthly  averaged  sea  surface  saUnity 
values  showed  a  seasonal  variation  much 
Uke  that  of  sea  surface  tempeature,  but  to 
a  less  noticeable  degree,  figure  3.  The 
highest  average  sea  surface  salinity  usually 
occurred  during  the  summer  months, 
though   not   always,   followed  by  a  rapid 


decrease  during  the  early  fall  months. 
A  rapid  increase  in  the  surface  saUnity 
occurred  during  the  early  winter,  after 
which  there  was  a  more  gradual  net 
increase  toward  the  summer  maximum. 
However,  between  the  rapid  rise  in  early 
winter,  and  the  more  gradual  spring  rise, 
there  was,  on  several  occasions,  a  decrease. 
The  variation  of  sahnity  with  time  showed 
a  greater  variation  at  the  surface  as  com- 
pared to  the  deeper  levels,  showing  the 
effects  at  the  air-sea  interface. 

The  monthly  average  salinity  at  100 
meters  seemed  to  vary  more  along  the 
Unes  of  the  deeper  layers  than  the  sur- 
face layers. 

From  200  meters  to  1000  meters  the 
variation  in  salinity  showed  a  high  degree 
of  similarity,  with  salinity  decreasing  as 
one  moved  deeper. 

Between  1000  meters  and  1500  meters, 
the  variations  in  salinity  were  similar  to 
one  another,  but  with  much  less  uniform- 
ity. 

The  similarity  in  variation  of  both 
sahnity  and  tempeature  between  700 
and  2000  meters  indicates  this  layer  was 
a  single  water  mass,  the  North  Atlantic 
Central  Water  mass,  as  previously  report- 
ed by  Rosebrook  (1971). 

The  similarity  in  variation  of  tempera- 
ture and  sahnity  down  to  1500  meters 
again  supports  Rosebrook's  (1971)  obser- 
vation of  this  being  the  Upper  North 
Atlantic  Deep  Water  (Wust,  1936). 

DISSOLVED  OXYGEN 

Dissolved  oxygen  samples  were  collected 
and  analyzed  during  two  occupations  of 
Ocean  Station  ECHO.  These  were  occu- 
pation No.  49  by  USCGC   DUANE  (14 


November  1970  to  7  December  1970), 
figure  4a,  and  occupation  No.  52  by 
USCGC  INGHAM  (25  January  1971  to 
11  February  1971),  figure  4b.  During 
the  first  occupation  10  stations  were 
analyzed  for  dissolved  oxygen;  during  the 
second  occupation  there  were  19  stations. 

Surface  values  of  dissolved  oxygen  aver- 
aged around  5.15  ml/1  for  occupation  49. 
The  oxygen  minimum  occurred  between 
600  meters  and  800  meters,  with  Og  values 
around  4.0  ml/1.  After  the  minimum,  0  2 
values  increased  with  depth  and  reached 
a  maximum  of  about  6  ml/1  around  1500 
meters. 

Occupation  No.  52  showed  higher 
surface  values  (average  around  5.5  ml/1) 
followed  by  a  more  rapid  decrease  with 
depth  to  the  O2  minimum  layer  between 
about  500  meters  and  650  meters.  The 
minimum  value  was  about  3.60  ml/1. 
Again,  values  increased  with  depth  to  1500 
meters  after  which  values  were  nearly 
constant  with  increasing  depth  at  about  6 
ml/1. 

Both  sets  of  data  showed  a  great  sim- 
ilarity below  the  oxygen  minimum  layer. 
The  greater  surface  values  during  occu- 
pation 52,  and  the  more  shallow  and 
lower  minimum  values  indicated  greater 
biological  activity,  both  production  and 
consumption,  during  the  later  occupation. 

Temperatures  were  cooler  during  occu- 
pation 52  than  during  occupation  49. 
There  was,  however,  a  warming  trend 
between  January  and  February  1971, 
while  temperatures  decreased  between 
November  and  December  1970.  Salinity 
showed  a  similar  pattern.  The  cooling 
during  the  first  occupation  may  have 
resulted  in  a  sinking  of  the  surface  waters, 
causing  a  removal  of  producers  and 
nutrients,  while  the  warming  trend  during 


the  second    occupation  could  have  caused 
an  increase  in  productivity. 

ISOTHERMS 

The  coolest  surface  temperatures  pre- 
sent at  Ocean  Station  ECHO  was  about 
17*  C,  figure  5.  This  isotherm  varied  in 
depth  between  460  meters  (September 
1967)  and  the  surface  (April  1970).  During 
the  period  where  ECHO  was  continually 
manned  (starting  in  April  1968),  the 
minimum  depth  of  the  17°  C  level  was 
reached  in  April,  and  on  two  occasions  in 
June. 

The  greatest  depth  of  this  level  usually 
occurred  in  late  summer,  and  or  in  late 
winter.  The  former  occurring  due  to 
the  isotherms  being  depressed  due  to 
summer  heating  and  the  latter  due  to 
winter  cooling  and  mixing.  There  was 
generally  as  sUght  rise  in  depth  of  the 
isotherm  between  the  fall  and  winter 
deep  values. 

This  pattern  was  generally  followed  by 
all  isotherms  from  17°  C  to  5*  C.  There 
were  some  minor  exceptions  to  this,  but 
these  exceptions  generally  occurred  during 
months  where  the  isotherms  made  only 
small  migrations.  For  example,  between 
April  and  May  1968  the  17°  C  through 
10  "  C  isotherms  became  shallower,  while 
the  9°  C  tlirough  5*  C  isotherms  moved 
to  deeper  levels.  The  most  radical  depar- 
ture from  this  general  uniformity  was 
between  February  and  March  1970,  where 
the  16°  C  through  5°  C  isotherms  moved 
50  meters  deeper,  while  the  17°  C  isotherm 
rose  from  275  meters  to  80  meters.  This 
may  have  been  a  result  of  atmospheric 
(temperature)  effects,  although  such  effects 
usually  did  not  appear  below  200  meters. 

Since  deep  stations  were  not  made  with 
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enough  frequency,  annual  fluctuations  of 
the  3  *  C  and  4"  C  isotherms  were  not  suf- 
ficiently well  defined.  However,  that  data 
which  were  collected  seems  to  agree  with 
the  fluctuations  of  the  warmer  levels. 

ISOHALINES 

The  isohalines  showed  a  similar  seasonal 
variation  of  depth,  figure  6.  The  salinity 
appeared  to  generally  decrease  with  depth. 
The  lowest  surface  salinity  present  was 
about  36.3  /»».  The  saUnity  down  to 
about  100  meters  (about  35.1  *  /oo  ) 
generally  followed  the  fluctuations  of  the 
36.3  o/^o  isohahne.  The  35.0  "/ooisoha- 
line  also  followed  the  general  trend  of  the 
shallower  isohahnes,  but  less  closely  than 
the  others. 

Montlily  variations  of  the  36.3  "/oo 
to  35.1    "/oo  isohalines  were  similar  except 
for  several  occasions  where  there  appeared 
to    be   a  lag  between  the  shallower  and 
deeper  isohaUnes. 

Between  June  1967  and  July  1967  the 
isohalines  became  shallower  and  then 
descended  280  meters  or  more  by  Sep- 
tember. The  levels  rose  to  within  about  40 
meters  of  tlie  July  level  by  February  1968. 
These  lower  winter  values  were  followed 
by  the  depth  of  isohalines  increasing  for 
the  next  one  to  three  months  (depending 
on  the  isohaline),  followed  by  isohalines 
moving  to  their  shallowest  level  in  June, 
for  the  liigher  values  of  salinity,  and  July 
for  less  saline  water.  By  August,  all  layers 
had  descended,  but  September  showed  the 
isohalines  to  be  rather  irregular,  with  some 
moving  shallower,  and  others  deeper. 
From  October  to  November,  the  isohalines 
had  become  shallower,  followed  by  a  gen- 
eral    sinking     through     February     1969. 


Various  layers  moved  differently  until 
April  when  all  layers  were  shallower  than 
February.  During  the  next  two  to  three 
months,  the  layers  moved  deeper,  fol- 
lowed by  a  general  overall  rise  until  Jan- 
uary 1970.  Levels  moved  deeper  until 
March,  after  which  they  rose  to  a  June 
peak.  Levels  descended  until  September. 
A  sharp  rise  was  apparent  for  October, 
then  November  showed  layers  had  moved 
deeper. 

The  following  year  was  similar  to  1970 
with  layers  shallow  in  January,  descending 
through  April,  a  yearly  high  in  July, 
descending  to  September,  a  short  rise  to 
November,  followed  by  descending  levels 
which  continued  to  January  1972,  after 
which  levels  rose  through  March. 

From  June  1972  until  March  1973  levels 
did  not  generally  appear  to  vary  by  more 
than  50  meters  between  any  two  months. 

STANDARD  DEVIATION 

Since  all  data  for  a  month  was  averaged, 
the  standard  deviation  for  both  tempeature 
and  a  salinity  for  each  month  was  com- 
puted at  100  meter  intervals. 

Normally,  one  would  expect  the  greatest 
deviation  to  occur  at  the  surface  or  in  the 
near  surface  layer  where  the  atmospheric 
effects  would  be  greatest.  Furthermore, 
an  open  ocean  area,  such  as  Ocean  Station 
ECHO,  should  have  a  greater  deviation  in 
tliis  surface  region  for  temperature,  than 
for  salinity,  since  runoff  would  not  have  an 
effect. 

As  expected,  temperature  did  show  a 
much  greater  deviation  tlian  salinity  for  vir- 
tually all  months  and  depths.  However,  the 
greatest  deviation  did  not  only  occur  at  the 
surface,   but    in    deeper   layers,   figure   7. 


To  be  sure,  large  values  of  standard  devi- 
ation did  occur  in  the  upper  100  meters, 
particularly  from  May  to  October  of  most 
years  studied.  These  surface  layer  values 
were  generally  more  noticeable  in  the 
temperature  parameter  tlian  in  the  salinity 
parameter.  However,  the  greatest  values  of 
standard  deviation  generally  occurred  at 
depths  between  about  400  and  800  meters, 
with  a  few  occasions  where  it  was  shghtly 
above  or  below  this  level.  Additionally, 
this  maximum  deviation  for  both  salinity 
and  temperature  usually  occurred  at  or 
nearly  the  same  depth.  Where  they 
differed,  the  maximum  salinity  deviation 
usually  occurred  100  meters  shallower 
than  temperature.  However,  where  a 
salinity  peak  did  occur,  a  high  standard 
deviation  value  for  temperature  was  always 
present.  The  maximum  deviation  invari- 
ably occurred  in  the  region  of  the  largest 
gradient  of  the  thermocUne/halocline. 
Therefore,  small  variations  in  the  depth 
of  the  isopleths  resulted  in  relatively 
large  variations  in  temperature  and  salinity 
values. 

The  vertical  migration  of  the  isotherms 
and  isohaUnes  from  about  200  meters  to 
below  1000  meters  (and  almost  notice- 
able to  about  3000  meters,  although  the 
data  were  almost  too  sparce  to  extrapolate 
conclusions  to  that  depth)  were  fairly 
independent  of  the  seasonal  surface  tem- 
perature and  sahnity  variations.  In  partic- 
ular, the  variations  of  tempeature  and 
salinity  depicted  in  figures  6  and  7  for  the 
months  of  July,  September  and  November 
1971  and  January  1972  show  excursions  of 
the  isopleths  of  up  to  250  meters.  At  first 
glance  it  might  appear  that  these  variations 
were  due  to  transiting  water  masses 
through  Ocean  Station  ECHO.  However, 
the  T-S  diagrams  for  these  four  months, 
figures  8a  through  8d,  are  nearly  identical 
except  for  the  expected  variations  in  the 
surface  levels.  This  would  tend  to  discount 
intruding   water    masses    and    eddies.      It 


would  appear  that  these  variations  might 
be  a  barotropic  response. 

SUMMARY 

The  seasonal  effects  at  Ocean  Station 
ECHO  were  clearly  visible  only  in  the 
upper  100  meters.  On  some  rare  occasions, 
however,  the  turnover  may  have  resulted  in 
nearly  isothermal  conditions  as  deep  as  300 
meters. 

The  permanent  thermocUne-halocUne 
may  have  had  an  annual  cycle  but  one 
which  was  masked  by  a  shorter  period, 
possibly  a  barotropic  response. 
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Figure  1. — Chart  of  North  Atlantic  Ocean  Stations  occupied  by  U.S.  Coast  Guard  vessels. 


FiGi'BE  2.— Monthly  averages  of  temperature  (°C)  versus  time  at  selected  depths  at  Ocean  Station  ECHO,  Sep- 
tember 1966-April  1973. 
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FiGUHE  3.-Mo„thly  averages  of  salinity  (V„„)  versus  time  at  selected  depths  at  Ocean  Station    ECHO    Sep- 
tember 1966-April  1973. 


DEPTH  (M) 
0 


2       3       4       5       6       7 

DISSOLVED  OXYGEN  (ml/ I) 


2       3      4       5       6      7 

DISSOLVED    OXYGEN  (ml/t) 


Figure  4a. — Vertical  distribution  of  dissolved  oxygen 
(ml/1)  versus  depth  (m)  at  oceanographic  stations 
taken  hy  USCGC  DUANE  at  Ocean  Station  ECHO, 
14  Xoveniher-7  Decemlier  1970. 


Figure  4b. — Vertical  distribution  of  dissolved  oxygen 
(nil/1)  versus  depth  (m)  at  oceanographic  stations 
talven  by  USCGC  INGHAM  at  Ocean  Station 
ECHO,  22  .Tamiary-12  Fcliruary  1971. 
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Figure  5.-Monthl.v  average  depth  (m)  of  selected  isotherms  CC)   versus  time  at  Ocean  Station  ECHO,  Sep- 
tember 1966-Aprll  1978. 
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FiGtTBE  6. — MuiUlily  average  depth  (m)  of  selected  isohalines  C/qo)  versus  time  at  Ocean  Station  ECHO,  Sep- 
tember 1966-April  1973. 
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Figure  7. — Plot  of  tlie  1st  standard  deviation  of  the  monthly  average  temperature  (°C)  and  salinity  (°/oo)  ^^r- 

sus  depth  (m)  at  Ocean  Station  ECHO,  July  1971. 
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TABLE 


APPENDIX  A 
OCEANOGRAPHIC  DATA  LISTINGS 


L  USCGC  HUMBOLDT,  22  December  1968  -  11  January  1969 

n.  USCGC  COOK  INLET,  12  January  1969  -  6  February  1969 

m.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  9  February  1969  -  2  March  1969 

IV.  USCGC  SHERMAN,  3  March  1969  -  26  March  1969 

V.  USCGC  YAKUTAT,  26  March  1969  -  18  April  1969 
VL  USCGC  CHASE,  18  April  1969  -  11  May  1969 
Vn.  USCGC  HUMBOLDT,  11  May  1969  ■  3  June  1969 
Vm.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  3  June  1969  -  26  June  1969 

IX.  USCGC  CAMPBELL,  26  June  1969  -  19  July  1969 

X.  USCGC  COOK  INLET,  19  July  1969  -  10  August  1969 

XI.  USCGC  McCULLOCH,  11  August  1969  -  3  September  1969 

XII.  USCGC  BOUTWELL,  26  September  1969  -  19  October  1969 
Xm.  USCGC  ABSECON,  22  October  1969  -  11  November  1969 

XIV.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  12  November  1969  -  3  December  1969 

XV.  USCGC  ESCANABA,  28  December  1969  -  19  January  1970 

XVI.  USCGC  GALLATIN,  20  January  1970  -  10  February  1970 
XVn.  USCGC  MENDOTA,  11  February  1970  -  6  March  1970 
XVm.  USCGC  ESCANABA,  7  March  1970  -  24  March  1970 

XIX.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  29  March  1970-1  May  1970 

XX.  USCGC  ESCANABA,  1  May  1970  -  31  May  1970 

XXI.  USCGC  BOUTWELL,  31  May  1970  -  29  June  1970 
XXn.  USCGC  DUANE,  30  June  1970  -  22  July  1970 
XXm.  USCGC  ABSECON,  22  July  1970  -  14  August  1970 

XXIV.  USCGC  BIBB,  14  August  1970  -  6  September  1970 

XXV.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  6  September  1970  -  29  September  1970 

XXVI.  USCGC  CHASE,  29  September  1970  -  22  October  1970 
XXVn.  USCGC  OWASCO,  22  October  1970  -  14  November  1970 
XXVin.  USCGC  DUANE,  14  November  1970  -  7  December  1970 

XXIX.  USCGC  CHINCOTEAGUE,  7  December  1970  -  30  December  1970 

XXX.  USCGC  ESCANABA,  30  December  1970  -  22  January-  1971 

XXXI.  USCGC  INGHAM,  22  January  1971  -  12  February  1971 

XXXII.  USCGC  DALLAS,  12  February  1971  -  7  March  1971 
XXXm.  USCGC  MENDOTA,  7  March  1971  -  30  March  1971 

XXXIV.  USCGC  SEBAGO,  30  March  1971  -  22  April  1971 

XXXV.  USCGC  DALLAS,  22  April  1971  -  15  May  1971 

XXXVI.  USCGC  MENDOTA,  15  May  1971  -  7  June  1971 
XXXVn.  USCGC  BIBB,  7  June  1971  -  30  June  1971 
XXXVin.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  30  June  1971  -  24  July  1971 
XXXIX.  USCGC  SPENCER,  24  July  1971  -  17  August  1971 
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XL. 

USCGC 

XLI. 

USCGC 

XLII. 

USCGC 

XLIII. 

USCGC 

XLIV. 

USCGC 

XLV. 

USCGC 

XLVL 

USCGC 

XLVII. 

USCGC 

XLVIII. 

USCGC 

XLIX. 

USCGC 

L. 

USCGC 

LI. 

USCGC 

LII. 

USCGC 

LHI. 

USCGC 

LIV. 

USCGC 

LV. 

USCGC 

LVI. 

USCGC 

LVII. 

USCGC 

Lvm. 

USCGC 

LIX. 

USCGC 

LX. 

USCGC 

LXI. 

USCGC 

LXII. 

USCGC 

Lxm. 

USCGC 

LXIV. 

USCGC 

LXV. 

USCGC 

LXVI. 

USCGC 

SHERMAN,  17  August  1971  -  14  September  1971, 
CHINCOTEAGUE,  14  September  1971  -  10  October  1971, 
DUANE,  10  October  1971  -  5  November  1971, 
CHINCOTEAGUE,  5  November  1971  -  25  November  1971, 
McCULLOCH,  25  November  1971  -  17  December  1971, 
SPENCER,  17  December  1971  -  10  January  1972, 
MORGENTHAU,  10  January  1972  -  5  February  1972, 
CHINCOTEAGUE,  5  February  1972  -  29  February  1972, 
ESCANABA,  29  February  1972  -  25  March  1972, 
CAMPBELL,  25  March  1972  -  20  April  1972, 
DALLAS,  20  April  1972  -  17  May  1972, 
SHERMAN,  17  May  1972  -  10  June  1972, 
BIBB,  10  June  1972  -  4  July  1972, 
CHAUTAUQUA,  4  July  1972  -  30  July  1972, 
GALLATIN,  30  July  1972  -  24  August  1972, 
BIBB,  24  August  1972  -  18  September  1972, 
WINNEBAGO,  18  September  1972  -  8  October  1972, 
ANDROSCOGGIN,  23  November  1972  -  16  December  1972, 
WINNEBAGO,  16  December  1972  -  7  January  1973, 
CAMPBELL,  7  January  1973  -  29  January  1973, 
PONTCHARTRAIN,  29  January  1973  -  23  February  1973, 
MENDOTA,  23  February  1973  -  18  March  1973, 
GALLATIN,  18  March  1973  - 11  April  1973, 
BIBB,  11  April  1973  -  3  May  1973, 
ESCANABA,  3  May  1973  -  23  May  1973, 
BOUTWELL,  23  May  1973  -  12  June  1973, 
INGHAM,  12  June  1973  -  30  June  1973, 


OCEAN  STATION  ECHO  DISESTABLISHED 
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Codes  Utilized 

A  tomplete  description  of  the  codes  utilized  in  the  tabulation  of  oceanographic  station  data  can  be 
found  in  National  Oceanographic  Data  Center  publication  M-2,  Processing  Physical  and  Chemical 
Data  from  Oceanographic  Stations.  (Rev.  August  1964,  supplement  issued  May  1966.) 

To  facilitate  use  of  the  oceanographic  station  data  listing,  entry  headings  which  are  not  self- 
explanatory  are  described  below. 

REFID NODC  reference  indentity  number. 

CONSEC    Consecutive  station  number. 

BOTDP  (B) Uncorrected  sounding  depth  in  meters. 

SHIP  (B) NODC  assigned  platform  idenlil)  code. 

DATA  USE    Entry  1  identifies  DNP  data. 

AREA    NODC  ocean  area  code. 

CLOUD  T/A  (B) Cloud  type  according  to  WMO  code  0500  ami  doud  amount  aicording  to  W  MO  code  2700. 

Wave  observations 

DIR    I^irection  from  which  dominant  waves  are  coming  in  tens  ^f  degrees  according  to  %  MO  code  0885. 

HGT Height  of  dominant  waves  according  to  U'MO  code  1555. 

PER Period  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  .'USS. 

SEA  (B(   Sea  state  according  to  WMO  code  3700. 

CL/TR  (B)    Water  color  according  to  forel-L'le  code.  Transparency  in  meters  as  determined  by  Secchi  disc. 

WIND  [>IR  (B) Direction  from  which  wind  i-,  blowing  in  tens  of  degrees  according  to  >XM()  (ode  0877. 

WIND  SPD  (B) Wind  speed  in  knots. 

Wl.M)  EOR  |B|    Wind  force  in  beauforl  code. 

WEATHER  |B|    Weather  rode — If  preceded  by  letter  X  is  according  to  WMO  code  4501.  A  numeru  two  digit  entry  indicates  weather 

according  to  WMO  code  4677. 

INST Instrument  used  for  observation — "Nansen  Cast"  indicates  station  consists  of  Nansen  cast  data — "STD  Recorder" 

indicates  station  consists  of  STD  data  or  a  mixture  of  STD  and  Nansen  cast  data. 

TRACE  DIR  (B) "Trace"  indicator  U  (UPi,  D  (DOW  Nl.  and  A  (AVERAGEDl— used  with  STD  casts,  and  specify  that  data  were 

taken  while  hoisting  or  lowering  respectively  or  that  the  two  traces  were  averaged. 

DURATION  (B) Time  elapsed  during  raising  or  lowering  of  the  STD  rec<jrder  to  tenths  of  hours. 

ORIG  (B| Originator's  reference  number  in  two  parts — c  ruise  number  or  .i  characters  |if  year  of  cruise  forms  part  of  i  ruise 

number  years  digits  may  sometimes  onlv  be  found  in  "^ear"  fiehll.  and  station  number. 

TEN  Sy Ten-degree  square — modified  Canadian  s<]uare  number. 

5  SQUARE Five-degree  squares — modified  Canadian  system. 

2  SQUARE Two-degree  squares — modified  Canadian  system. 

I  SQUARE One-degree  squares — modified  Canadian  system. 

CASTNUM  (B) Number  of  cast  on  multicast  stations  (blank  when  messenger  time  is  giveni. 

TIME  (B)    Time  of  release  of  messenger  in  hour  and  tenths  for  applicable  observed  levels.  If  multicast  series  extends  past 

midnight.  24  hours  are  added  to  i  asl  time  of  next  day.  Beginning  time  for  STD  is  given  at  first  obs  depth. 

LVLTYP Type  of  record   at   depth    indicated.    "OBS" — observed   values.    For  STD  recorder  =  level  of  data   read-out. 

"STD" — NODC  standard  interpolated  values  "ORG" — Standard  or  other  depths  carrying  non-NODC  inter- 
polated values.  "LIT' — Interpolated  standard  depth  values  used  as  obs  for  computational  purposes.  Note — 
When  an  observed  level  <oini  ides  with  a  STD  depth  level,  both  ",STD"  and  "OBS"  lines  will  appear. 

DEPTH    Depth  of  sample  (or  standard  levell  in  whole  meters.  Prefix  "T"  indicates  thermometrically  determined  depth  (depth 

of  unprotected  thermometers).  Subscript  "Q"  indicates  that  the  value  is  marked  doubtful  by  the  originator.  A 
value  designated  as  implausible  by  NODC  is  marked  with  a  "P".  Postscript  "7"  indicates  uncorrec  ted  and 
inaccurate  'W  ire-out*  depths  (high  wire  angle  present). 

TEMP  (B) Temperature  in  degrees  Celsius.  For  "Q'  and  "P'  notation  see  depth  field. 

SAL  (B)    Salinity  in  parts  per  thousand.  For  "Q"  and  "P"  notation  see  depth  field. 

SIGMA-T  (B) Seawater  density  anomaly  to  2  decimal  places.  When  depth,  temp,  or  salinity  is  doubtful,  a'Q'  is  suffixed.  .\n  asterisk 

indicates  a  decrease  of  0.02  or  more  from  the  previous  level. 

DYNDPTH Dynamic-  depth  anomaly  in  dynamic  meters  to  millimeters. 

SND  VEL  (B) Sound  velocity  in  meters  per  second  to  decimeters  according  to  W  ilson's  formula.  (A  standard  depth-pressure  term  is 

used  for  stations  not  beginning  at  the  surface). 

OXYG  (B)    Oxygen  in  ML/L  to  hundredths. 
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TABLE  I.  Observed  and  interpolated  ocean ographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
HUMBOLDT  at  Ocean  Station  ECHO,  22  December  1968  -  11  January  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  -  1395. 


BEFIO       31        IS'SS 

YEAR 

1968 

BOTOP    03110 

AIR 

TEHP          17. 

.1 

DIR    hGI    PER 

MINO-DIR 

25 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

HONTn       12 

SHIP     HU 

MET 

BULB           13. 

.2 

25 

6          5 

HIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       4 

LAT             35     li       N 

OAY 

Zi 

DATA    USE 

1 

BAROHETK    0962. 

.1 

SEA 

- UlNO-fOR 

DUkAIION 

2     SQUARE    48 

LONG       048    03       H 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUJ    T/A          9/3 

CL/TB 

-LEATHER 

XI 

ORIG    E21    001 

1     SOUARE     58 

C4STSUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

ICT    P         N02         N03 

S103          PH 

13.2 

OSS 

OQOOO 

18.93 

36.272 

26.0  3 

15  20.7 

13.2 

OSS 

00025 

18.93 

36.276 

26.03 

1521  .1 

13.2 

06S 

00047 

18.89 

36.258 

26.03 

1521 .3 

13.2 

OBS 

00073 

18.80 

36.266 

26.04 

1521.7 

13.2 

OBS 

00096 

18.90 

36.278 

26.04 

15  22  .2 

13.2 

06S 

00145 

17.58 

36.394 

26.46 

1519.3 

13.2 

OBS 

T00194 

17.03 

36.346 

26.56 

1518.4 

13.2 

OBS 

002  89 

15.2^ 

36.030 

26.73 

1514.1 

13.2 

OBS 

00384 

14.20 

35.870 

26.8  3 

1512.2 

13.2 

OBS 

004  81 

12.78 

35.640 

26.95 

1508.8 

13.2 

OBS 

T005  76 

11.08 

35.413 

27.10 

1504.2 

13.2 

OBS 

00776 

07.  74 

35.142 

27.44 

1494.9 

13.2 

OBS 

TOO? 76 

06.25 

35.166 

27.67 

1492.4 

13.2 

oes 

T01501 

04.14 

34.974 

27.77 

1492.3 

• *•««•* •«••• 


REfID       31       1395 

YEAR 

1968 

BOIOP     04207 

AIR 

TEMP          15. 

.3 

Oil.     h 

GT     PER 

rtlND-OIR 

32 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SU    1206 

CONSEC              0002 

MONTH        12 

SHIP    HU 

HET 

BULB           14. 

.7 

32 

9         3 

<1ND-SP0 

20 

TRACE     DIR 

5     SQUARE        4 

LAT            35    05      N 

OAY 

24 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1004. 

.7 

SEA 

rtlND-ECf- 

DURATION 

2     SOUARE     46 

LONG       047     53       M 

HOUR 

16.^ 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TS 

.(EATMEk 

XI 

ORIG    £21    002 

1     SOJARE     57 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliiMA-T 

OYNOPTH 

SilD    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

S 1 0  3          PH 

16.2 

DBS 

00000 

19.45 

36.392 

^5.99 

1322.3 

16.2 

□  BS 

00019 

19.45 

36.397 

25. 9S 

1522.6 

16.2 

OBS 

00040 

19.42 

36.401 

26.00 

1522.8 

16.2 

OBS 

00063 

19.43 

36.405 

26.00 

152J.3 

16.2 

OBS 

00085 

19.45 

36.401 

25.99 

1323.7 

16.2 

OBS 

00126 

18.29 

36.492 

26.36 

1521.2 

16.2 

OSS 

T00169 

17.91 

36.444 

26.4  2 

1320.7 

16.2 

□  8S 

00255 

17.55 

36.439 

26.50 

1521 .1 

16.2 

OSS 

T00343 

16.42 

36.238 

26.62 

1518.9 

16.2 

OBS 

00418 

14.92 

33.971 

26.76 

1515.2 

16.2 

OSS 

00500 

13.05 

35.623 

26.88 

1510.0 

16.2 

OSS 

00672 

09.77 

35.255 

27.21 

1500.9 

16.2 

OBS 

T00S67 

07.02 

35. 131 

27.54 

1493.6 

16.2 

OBS 

T01428 

04.32 

34.958 

27.74 

1491.8 

9  «»»»*»  *C 


REFID      31       1395 

YEAR 

1968 

60TDP     02644 

AIR 

TEMP           18. 

.e 

DIR    H 

ul     PER 

JIND-OIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0003 

MONTH        12 

SHIP    HU 

WEI 

BULB          17. 

.5 

01 

2          5 

WIND-SPO 

20 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT            35    13      N 

OAY 

25 

DATA    USE 

1 

oAROiETR    1009. 

.5 

SEA 

aIND-FCR 

DURAT ION 

2     SQUAPt     46 

LONG       047    42      H 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E21    003 

1    SQUARE    37 

CASTNUM/riME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

Pu4 

TOT    P         Na2         N03 

S1J3         PH 

13. S 

OBS 

00000 

19.46 

36.397 

25.99 

1522.3 

13.6 

OSS 

00026 

19.45 

36.399 

25.99 

1522.7 

13.8 

OSS 

00049 

19.42 

36.398 

26.0  0 

1523.0 

13.8 

OSS 

00073 

19.43 

36.400 

26.00 

1523.4 

13.8 

OBS 

00099 

19.44 

36.400 

25.99 

1523.9 

13.8 

OBS 

00146 

18.03 

36.456 

26.40 

1520.7 

13.8 

OBS 

T00196 

17.58 

36. 4J.; 

26.4  9 

1520.2 

13.8 

OBS 

00289 

16.82 

36.314 

26.58 

1519.3 

13.8 

OBS 

T00380 

15.69 

36.120 

26.7  0 

1517.2 

13.8 

OBS 

0O4  71 

14.31 

35.879 

26.82 

1514.0 

13.8 

OBS 

T00555 

12.71 

35.645 

26.97 

1509.8 

13.8 

OBS 

00728 

09.26 

35.221 

27.26 

1500.0 

13.8 

OBS 

T00896 

07.05 

35.178 

27.57 

1494.2 

13.8 

OSS 

T01369 

04.71 

35.063 

27.78 
•  ••* 

!•■ 

1492.6 

TABLE  I.— Continued 


REFIO   31  1395 

CONSEC  0004 

L4T     35  15   N 

LONG   047  48   W 


VEAR  1966 
MONIH  12 
DAY  Z7 

HOUR     11.8 


BOTDP  04206 
SHIP  MU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TE.>*P  16.6 

HET    6UL6  12.7 

SAROrtETR    1016.6 
CLOUD    T/A  9/3 


TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

11.8 

oes 

00000 

18.64 

36.316 

26.14 

8 

065 

00023 

18.64 

36.:>16 

2o.  14 

8 

DBS 

00048 

18.63 

36.318 

26.14 

8 

oes 

00068 

16.63 

36.318 

26.  14 

8 

OBS 

00091 

18.57 

36.433 

26.24 

8 

06S 

00134 

17.91 

36.485 

26.45 

8 

OBS 

T00177 

17.78 

36.477 

26.47 

8 

OBS 

002  54 

17.48 

36.438 

26.52 

8 

OBS 

100326 

16.76 

36.315 

26.6  0 

8 

OBS 

00401 

15.38 

36.053 

26.72 

8 

OBS 

T004  71 

14.28 

35.876 

26.82 

8 

OBS 

00624 

35.505 

8 

OBS 

0Q7  85 

07.69 

35.150 

27.46 

8 

OBS 

T01210 

05.25 

35.111 

27.75 

ais    HOT    PER 

■IIMO-DIR 

26 

INST    NANSEN    CAST 

28       8         3 

rtlND-SPO 

25 

TRACE    DIR 

SEA 

rtlND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E21    004 

OPTH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     p          N02          N03 

1519.9 
1520.3 
1520.7 
1521 .0 
1521 .3 
1520.2 
1520.5 
1520.9 
1519.8 
1516.5 
1513.9 

1494.8 
1492.2 


TEN  SU  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


REFIO       31        1395 

YEAR 

1968 

BOTOP    04178 

AIR 

TEMP          20 

0 

DIR     HGT     PER 

aIND-OIR 

31 

CONSEC              0005 

MONTH        12 

SHIP    HU 

WET 

BULB           19 

4 

31 

3          2 

rtlND-SPD 

12 

LAT             35    01       N 

DAY 

28 

DATA    USE        1 

6AR0HETR     1022 

5 

SEA 

alNO'FOR 

LONG       048    04       M 

HOUR 

19.4 

AREA               05 

CLOUO    T/A          0/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

Pj 

19.4 

OBS 

00000 

18.70 

36.J09 

26.12 

1520.1 

19.4 

OBS 

00023 

18.69 

36.308 

26.12 

1520.4 

19.4 

oes 

00046 

18.66 

36.309 

26.13 

1520.7 

19.4 

oes 

00071 

18.65 

36.313 

^6.13 

1521.1 

19.4 

OBS 

00095 

18.09 

36.443 

26.3  7 

1520.0 

19.4 

OBS 

00142 

17.63 

36.43^ 

26.48 

1319.5 

19.4 

OBS 

T00190 

17.35 

36.405 

26.52 

1519.4 

19.4 

OBS 

00282 

16.62 

36.394 

26.6  9 

1518.7 

19.4 

oes 

T00369 

15.35 

36.038 

26.7  1 

1515.6 

19.4 

oes 

00460 

13.68 

35.787 

26.84 

1512.3 

19.4 

OBS 

T0054O 

12.47 

35.684 

27.05 

1508.9 

19.4 

OBS 

00718 

09.07 

35.184 

27.27 

1499.0 

19.4 

OBS 

700893 

06.62 

35.090 

27.56 

1492.4 

19.4 

oes 

T01384 

04.50 

35.021 

27.77 

1491 .9 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIt    E21    005 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     58 


Pj4       lOT     P 


REfID   31 
CONSEC 
LAT      35 
LONG   047 


1395 

YEAR 

1968 

eOTOP     04390 

AIR 

TEMP           19.1 

DIR    M 

GT     PER 

WIND-DIR 

28 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SO    1206 

0006 

MONTH        12 

SHIP    HU 

UET 

euLB           18.8 

26 

2          7 

aINO-SPD 

14 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       4 

00       N 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1027.6 

SEA 

UlNO-FOR 

DURATION 

2    SUUARE     46 

50       M 

HOUR 

13.7 

AREA               05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E21    006 

1    SOUARE     57 

TIME 

LVLJYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

18.66 

36.366 

26.13 

1520.6 

OBS 

00023 

16.84 

36.370 

26.13 

1520.9 

OBS 

00046 

16.79 

36.371 

26.14 

1521 .1 

OBS 

00069 

36.371 

OBS 

00091 

18.80 

36.368 

26.14 

1521.9 

oes 

00137 

17.96 

36.474 

26.43 

1520.4 

oes 

700183 

17.68 

36.459 

26.49 

1520.3 

oes 

002  72 

17.42 

36.424 

26.52 

1521.0 

OBS 

T00359 

16.56 

36.266 

26.61 

1519.6 

oes 

00451 

15.21 

36.013 

26.7  2 

1516.7 

OBS 

T00540 

13.60 

35.764 

26.88 

1512.7 

OBS 

00723 

10.08 

35.299 

27.19 

1502.9 

OBS 

T00915 

06.83 

35.101 

27.54 

1493.6 

OBS 

T01438 

04.57 

35.052 

27.79 

1493.2 

oes 

T02144 

03.67 

34.970 

27.82 

1501.2 

OBS 

102690 

03.22 

34.940 

27.64 

1506.6 

oes 

03239 

02.76 

34.925 

27.87 

1516.2 

oes 

T03784 

02.36 

34.893 

27.88 

1524.0 

OBS 

04076 

02.26 

34.888 

27.88 

1528.7 

oes 

T04176 

02.25 

34.687 

27.66 

1530.4 

23 


TABLE  I.— Continued 


REFIO       31        1395 

YEAR 

1968 

80TDP    04663 

AIR 

lEMP          20. 

.0 

OIR 

t-GI     PER 

KINO-OIR 

21 

CONSEC                0007 

HONTi 

1       12 

SH 

IP    HU 

■  EI 

tlULB           19. 

.4 

25 

2          2 

JINO-SPD 

15 

L4T             35    08       N 

0»Y 

30 

04T4    USE 

1 

SARQMETR     1022. 

.0 

SEA 

KIND-FOR 

LONG       047     37       H 

HOUR 

20.8 

AREA 

05 

CtOUO    I/A          6/7 

CL/IR 

«EAIhER 

XI 

C4STNUH/T1ME 

LVLTYP 

DERIM 

IE  MP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPIM 

SNO     VEL 

UXYG 

PU' 

20.8 

08  S 

00000 

18.60 

36.282 

26.  12 

1519.7 

20.6 

08  S 

O002'> 

18.63 

36.284 

26.11 

1520.2 

20.8 

oas 

000*5 

18.58 

36.284 

26.  13 

1520.4 

20.8 

08  S 

00068 

18.54 

36.284 

26.14 

1520.7 

20.8 

OBS 

000  88 

18.54 

36.281 

26.13 

1521.0 

20.8 

Q8S 

00132 

18.09 

36.480 

20.40 

1520.7 

20.8 

08  S 

100175 

17.79 

36.455 

26.46 

1520.5 

20.8 

oes 

00253 

16.91 

36.311 

26.56 

1519.0 

20.8 

OBS 

100328 

15.84 

36.125 

26.6  7 

1516.8 

20.8 

OBS 

00408 

15.00 

35.983 

26.7  5 

1515.3 

20.8 

oes 

T00489 

13.74 

35.774 

26.86 

1512.3 

20.8 

OBS 

00641 

35.453 

20.8 

OBS 

T00793 

08.33 

35.135 

27.35 

1497.4 

20.8 

OBS 

01197 

05.22 

35.145 

27.79 

1491.9 

INST    NANSEN    CASI 
IRACE    OIR 
OUKATION 
ORIG    E21    007 


TEN    SO    1206 


PU4       lOT    P 


SQUARE  4 
SQUARE  46 
SaUARE     57 


N03  S103 


•••••«•****»»»* 


REfID       31  1395  YEAR    1968 

CONSEC  0008  MONIM        12 

LAI             35  15       N  DAY             31 

LONG       048  00       H  HOUR     11.9 


BOIOP     01870 
SHIP    HU 
OAIA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.8 

uEI    8U16  18.3 

BAROMEIR    1017.6 
CLOUO     I/A  4/7 


III 

ME 

LVLIYP 

OtPIH 

I( 

;mp 

SAL 

SIGMA-I 

.9 

OBS 

00000 

18. 

.54 

36.271 

26.  13 

.9 

OBS 

00031 

18.56 

36.270 

26.12 

.9 

OBS 

00061 

18. 

.51 

36.277 

26.14 

.9 

OBS 

00091 

18. 

.53 

36.2  78 

26.13 

.9 

OBS 

00122 

17. 

.59 

36.363 

26.4  3 

.9 

OBS 

00182 

17.07 

36.370 

26.57 

.9 

08  S 

T00242 

16. 

.60 

36.252 

26.59 

.9 

OBS 

00364 

15. 

.17 

36.008 

26.73 

.9 

OBS 

100485 

13. 

.48 

35.721 

26.87 

.9 

OBS 

00608 

11. 

.19 

.9 

OBS 

100727 

08. 

.77 

35.140 

27.28 

.9 

OBS 

00973 

06. 

.37 

35.176 

27.66 

.9 

OBS 

T01220 

04. 

.96 

35.071 

27.76 

.9 

OBS 

101823 

03. 

80 

34.981 

27.81 

OIR    HGI    PER 

KIND-OIR 

31 

INST    NANSEN    CASI 

28       3         2 

KIND-SPD 

14 

IRACE    OIR 

SEA 

i<INO-FOR 

DURATION 

Cl/IR 

MEAIHER 

XI 

ORIG    E21    008 

lOPIH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

lOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    5  8 


1519.6 
1520.1 
1520.5 
1521  .0 
1518.9 
1518.4 
1517.8 
1515.1 
1511.3 

1498.0 
1492.8 
1491  .1 
1496.3 


••**««•»•***«*• 


REfID       31        1395  YEAR     1969  BOIOP     03699 

CONSEC  0009  MONTH       01  SHIP    HU 

LAT  35    00       N  DAY  01  DAIA    USE       1 

LONG       048     12       N  HOUR     18.9  AREA  05 


AIR    TEMP  18.3 

HEI    BULB  17.7 

BAROMEIR     1021.3 
CLOUO    T/A  8/6 


OIR     hGI 

35        5 
SEA 
CL/TR 


m'«D-OIR  35 

HINO-SPO  18 
MIND-F3R 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 

Dura T ION 

ORIG    E2I    009 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/IIME       LVLTYP  DEPTH 


18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
IB. 
18. 
IS. 
18. 
18. 
18. 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00027 
000  54 
00081 
00107 
00162 
00216 
00323 

100431 
00548 

100663 
00889 

T01115 

101678 


TEMP 

18.68 
18.67 
18.59 
18.56 
18.60 
17.90 
17.46 
15.96 
14.37 
12.29 
10.30 
06.90 
05.21 
03.91 


SIGMA-I    OYNOPIH   SND  VEL   OXYG 


P04   TOT  P 


359 
358 
353 
357 
353 
459 
398 
147 
873 
565 
329 
144 
083 
971 


26.  16 
26.16 
26.  18 
26.  19 
26.  17 
26.4  3 
26.49 
26.66 
26.80 
26.99 
27.18 
27.57 
27.74 
27.79 


1520.1 
1520.5 
1520.7 
1521  .1 
1521.6 
1520.6 
1520.1 
1517.1 
1513.5 
1508.2 
1502.8 
1493.5 
1490.4 
1494.3 


**«**•**•**»••* 


REFID       31       1395 

YEAR 

1969 

BOIOP    01781 

AIR 

TEMP          15, 

.0 

UIR    hGT    PER 

<1ND-01R 

01 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0010 

MONTH       01 

SHIP    HU 

«ET 

SULe          14. 

.4 

33 

2         2 

HIND-SPO 

05 

Tit  ACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAI            35    08      N 

DAY 

02 

DATA    USE 

1 

bAROMETR    1018. 

.3 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

LONG       048    08       M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          7/7 

CL/IR 

WEATHEh 

XI 

ORIG    E21    010 

1     SQUARE     58 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuMA-I 

UYNOPTH 

SND    VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI  03          PH 

13.0 

OBS 

000  00 

18.  75 

36.395 

26.17 

1520.3 

13.0 

OBS 

00025 

18.74 

36.396 

26.  17 

1520.7 

13.0 

OBS 

00051 

18.74 

36.397 

26.17 

1521 .1 

13.0 

OBS 

00076 

18.72 

36.395 

26.18 

1521.5 

13.0 

OBS 

00102 

18.34 

36.477 

20.33 

1520.9 

13.0 

OBS 

00151 

17.81 

36.469 

26.46 

1520.2 

13.0 

OBS 

7002  04 

17.63 

36.448 

26.4  9 

1520.5 

13.0 

OBS 

00303 

16.69 

36.280 

26.59 

1519.1 

13.0 

oes 

T00406 

15.00 

35.99.: 

26.7  5 

1515.3 

13.0 

oes 

00505 

13.41 

35.720 

26.88 

1511.4 

13.0 

oes 

100605 

11.93 

35.533 

27.03 

1507.8 

13.0 

OBS 

00806 

08.16 

35.158 

27.39 

1497.0 

13.0 

oes 

lOlOOl 

05.79 

35.048 

27.64 

1490.8 

13.0 

OBS 

101507 

04.15 

34.976 

27.77 

1492.5 

24 


TABLE  I.— Continued 


«EFIO       31        1395 
CONSEC  0011 

L4T  35    20       N 

LONG       048    04       H 


YEAS  1969 
MONTH  01 
OAV  03 

HOUR     11.7 


80TDP     03720 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.3 

«ET    bULB  17.2 

BAROMETR     1015.6 
CLOUD     T/A  4/5 


DIR     h^T 

25       2 
SEA 
CL/TR 


•  1^0-DIk  27 

«IND-SPO  10 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
CURAT  ION 
ORIu    E21    on 


TEN  SO  1206 
5  SJUARE  <. 
2  SJUARE  48 
1     SbUARt     }8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAC 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

18.86 

36.399 

26.14 

06  S 

00027 

16.89 

36.401 

26.14 

OBS 

00052 

18.82 

36.400 

26.15 

OBS 

00078 

19.82 

36.395 

26.  15 

OBS 

00104 

18.82 

36.399 

26.15 

CBS 

00156 

17.94 

36.472 

26.4  3 

OBS 

T00207 

17.72 

36.448 

26.47 

OBS 

00308 

17.48 

36.430 

26.51 

OBS 

T00409 

16.43 

36.237 

26.62 

OBS 

00512 

14.50 

35.894 

26.79 

OBS 

T00615 

12.54 

35.614 

26.98 

OBS 

00826 

08.48 

35.178 

27.36 

OBS 

T01039 

06.04 

35.094 

27.64 

OBS 

T01574 

04.20 

34.996 

27.  78 

OVNOPTh       SNO    vcL       dXYG 

1520.6 
1521  .1 
1521 .4 
1521.8 
1522.2 
1520.6 
1520.8 
1521 .7 
15  20.0 
1515.3 
1510.2 
1498.6 
1492.5 
1493.0 


P04       TOT    P 


S*«tt*»«»S«»*« 


REflO       31  1395 

CONSEC  0012 

LAT             35  10       N 

LONG       047  55       W 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  04 

HOUR     14.0 


60T0P     02541 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.3 

HET    bulb  22.2 

BAROMETR    1025.7 
CLCUO     T/A  8/1 


OIR    H&T     PER 

31       2         6 
SEA 
CL/TR 


«IN0-DIR  32 

WINO-SPD  10 
KiND-fOR 

NcATHER  XI 


iNST     <ANStN    CAST 
TRACE    DIR 
DURAT  luti 
ORIG    E21    012 


Tc.^  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

If 

IMP 

SAL 

SlGMA-T 

14.0 

OBS 

00000 

19. 

.14 

36.476 

26.13 

14.0 

OBS 

00025 

19. 

.12 

36.471 

26.13 

14.0 

OBS 

00051 

19. 

.07 

36.462 

26.14 

14.0 

OBS 

00076 

16. 

.85 

36.435 

26.17 

14.0 

OBS 

00102 

18. 

.59 

36.446 

26.25 

14.0 

08S 

00152 

17. 

.91 

36.472 

26.44 

14.0 

OBS 

00203 

17. 

.71 

36.454 

26.47 

14.0 

OBS 

00305 

17. 

.29 

36.390 

26.53 

14.0 

OBS 

T00405 

16. 

.15 

36.187 

26.64 

14.0 

OBS 

00508 

14. 

.43 

35.880 

26.79 

14.0 

OBS 

T00607 

12. 

,39 

35.586 

26.99 

14.0 

OBS 

008  12 

08. 

.40 

35.180 

27.37 

14.0 

OBS 

T01020 

06. 

.03 

35.095 

27.64 

14.0 

OBS 

T01533 

04. 

.23 

34.986 

27.77 

OYNDPTh       SNO    VEL       OXYG 

1521 .5 
1521 .a 
1522.1 
1521.9 

1521 .6 
1520.5 
1520.7 
1521.1 
1519.1 
1515.0 
1 5  09  .  5 
1498.0 
1492.2 
1493.3 


P34   TOT  P 


REFIO   31 
CONSEC 
LAT     35 
LONG   048 


1395 

YEAR 

1969 

60TDP     03200 

AIR 

TEMP          20, 

.0 

OIR    HGI    PER 

MINO-Oia 

OD 

0013 

MONTH       01 

SHIP    HU 

UET 

BULB          18. 

.3 

26 

2          4 

WIND-SPO 

00 

12       N 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1028. 

,6 

SEA 

|<IND-P0R 

01       U 

HOUR 

13.7 

AREA               05 

CLOUD    T/A          0/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ' 

13.7 

OBS 

00004 

18.87 

36.431 

26.17 

1520.8 

13.7 

OBS 

000  30 

18.86 

36.427 

26.16 

1521.1 

13.7 

OBS 

00056 

18.77 

36.414 

26.  IB 

1521.3 

13.7 

OBS 

00081 

18.72 

36.393 

26.17 

1521.5 

13.7 

OBS 

00107 

18.36 

36.462 

26.3  2 

1521.0 

13.7 

OBS 

00158 

17.92 

36.449 

26.42 

1520.6 

13.7 

OBS 

00209 

17.65 

36.443 

26.48 

1520.6 

13.7 

OBS 

01313 

17.22 

36.365 

26.53 

1521 .0 

13.7 

OBS 

100415 

15.98 

36.156 

26.66 

1518.7 

13.7 

OBS 

00518 

14.26 

35.849 

26.80 

1514.6 

13.7 

OBS 

T00620 

12.50 

35.603 

26.98 

15  10.1 

13.7 

OBS 

00828 

07.81 

35.126 

27.42 

1496.0 

13.7 

OBS 

T01041 

06.13 

35.101 

27.64 

1492.9 

13.7 

OBS 

T01553 

04.35 

35.015 

27.78 
•  «•< 

»*< 

1494.1 

• 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  E21  013 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARc  48 
1  SOUARE  58 


REFID   31  1395 

CONSEC  0014 

LAT     35  17   N 

LONG   048  00   H 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  06 
HOUR  12.1 


BOTDP  03109 
SHIP  HU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP    18. • 
»tT  BULB    17.7 

oarometr  1025.1 
Cloud   t/a       2/8 


DIR    hGT     PER 
24       2  2 

Sea 

CL/TR 


ril^O-DlR    23 
WINO-SPD    10 
UIND-FOR 
HEATHER       X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    E21    014 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4       TOT     P 


12. 

OBS 

00000 

19, 

.14 

36.474 

26. 

,  13 

12. 

OBS 

00025 

19. 

.14 

36.473 

26. 

.13 

12. 

OBS 

00050 

19. 

.12 

36.466 

26. 

,13 

12. 

OBS 

00075 

18. 

.84 

36.462 

26. 

.20 

12. 

08  S 

00099 

18. 

.45 

36.461 

26. 

.29 

12. 

06  S 

00149 

17. 

.99 

36.492 

26. 

.43 

12. 

OBS 

T00198 

17. 

.70 

36.462 

26. 

.48 

12. 

OBS 

00295 

17.26 

36.310 

26. 

.47 

12. 

OBS 

T00388 

16. 

.17 

36.185 

26. 

,64 

12. 

OBS 

00485 

14. 

.76 

35.938 

26. 

,77 

12. 

OBS 

T00579 

13. 

.42 

35.722 

26. 

.88 

12. 

OBS 

00769 

09. 

.17 

35.209 

27. 

,27 

12, 

OBS 

1009  50 

06. 

.61 

35.079 

27. 

,56 

12. 

OBS 

T01455 

04. 

.40 

34.980 

27. 

,75 

15^1  .5 
1521.9 
1522  .2 
1521  .9 
1521 .2 
1520.7 
1520.6 
1520.8 
1518.8 
1515.7 
1512 .7 
1500.2 
1493.3 
1492.6 


25 


TABLE  I.— Continued 


RGFID      31  139S 

CdNSEC  0015 

LiST            35  15      H 

LONG       CiS  00       W 


»E4R  1969 
HONTH  01 
04Y  07 

HOUR     14.3 


BOTDP    03'.75 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.0 

hET    eULB  20.0 

6AR0METR    1017.6 
CLCUO     T/A  5/b 


DIR  hu 
21   3 
SEA 
CL/TB 


mND-OlR  06 

«iND-SPD  15 
WIND-FOR 

kEATHER  X6 


INSI     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E21    015 


TEN    SO    1206 

5  SQUARE  <• 
2  SQUARE  48 
1     SOJARE     5B 


TIME 

LVLTVP 

■    DEPTH 

Tl 

EMP 

SAL 

SIGMA-T 

14.3 

aes 

00000 

19, 

.03 

3c.. 458 

26.14 

14.3 

OBS 

00028 

19, 

.05 

36.461 

26.14 

14.3 

OBS 

00055 

19, 

.01 

36.462 

20.15 

14.3 

OBS 

00063 

19, 

.02 

36.464 

20.15 

14.3 

OBS 

00110 

18, 

.54 

36.462 

26.2  7 

14.3 

OBS 

00166 

17. 

.83 

36.464 

26.4  5 

14.3 

06  S 

T00222 

17. 

.60 

30.428 

26.46 

14.3 

OBS 

00331 

16. 

.93 

30.303 

26.5  5 

14.3 

OBS 

T00438 

15. 

,42 

36.026 

26.69 

14.3 

OBS 

00552 

13. 

,85 

35.627 

26.72 

14.3 

OBS 

T0Q658 

12. 

,03 

35.552 

27.03 

14.3 

OBS 

00883 

07. 

,71 

35.111 

27.42 

14.3 

OBS 

T01109 

05. 

,76 

33.080 

27.67 

14.3 

OUS 

T01671 

04. 

,28 

35.000 

27.78 

DY.>iDPTH       SND    VEL       OXYG 

1521 .2 
152i  .7 
1522.0 
1522.5 
1521.6 
1520.5 
1520.7 
1520.3 
1517.2 
1613.5 
1509.1 
1496.5 
1492.5 
1495.8 


P34       TCT     P 


REFID       31 
CONSEC 
LAI  35 

LONG       046 


13*5 

YEAR 

19  69 

BOTDP     04389 

AIR 

TEMP           19. 

.4 

DIR    hGT     PER 

«I^(D-DIR 

21 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0016 

MONTH       01 

SHIP    HU 

WET 

BULB          18. 

.9 

21 

3         4 

WINO-SPO 

18 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

15       N 

LAY 

08 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1008. 

.5 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

00       ). 

HOUR 

14.1 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG    E21    016 

1     SQUARE     58 

TIME 

H/LTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

14.1 

CBS 

00000 

18.97 

36.430 

26.  14 

1521  .0 

14.1 

OBS 

00022 

18.97 

36.426 

26.14 

1521 .3 

14.1 

OBS 

00045 

18.95 

36.429 

26.14 

1521.6 

14.1 

OBS 

00069 

18.97 

36.430 

26.  14 

1522.1 

14.1 

OBS 

00091 

18.95 

36.431 

26.14 

1522.4 

14.1 

OBS 

00136 

18.36 

36.47^ 

26.  33 

1521 .5 

14.1 

OBS 

T00182 

17.85 

36.456 

26.44 

1520.8 

14.1 

OBS 

00271 

17.40 

36.J99 

26.51 

1520.9 

14.1 

OBS 

T00359 

16.58 

36,263 

26.60 

1519.7 

14.1 

OBS 

0O446 

15.08 

35.986 

26.73 

1516.2 

14.1 

OBS 

T00537 

13.91 

35.810 

26.85 

1513.7 

14.1 

OBS 

00708 

35.442 

14.1 

OBS 

T0087e 

08.12 

35.137 

^7.38 

1498.0 

14.1 

OBS 

101340 

05.13 

35.078 

27.74 

1493.8 

REFID       31  1395 

CONSEC  0017 

LAT             34  00       N 

LONG       049  08       H 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  10 

HOUR     21.4 


60T0P    04572 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.2 

WET     BULB  16.1 

BAROMETR     1013.2 
CLOUD    T/A  8/3 


DIR     MGT     PER 

26       5         3 
SEA 
CL/TR 


NINO-OIR     25 
HIND-SPO     18 
WINO-FOR 
WEATHER        XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E2I     017 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    49 


CASTNUH/TINE       LVLTYP 


OBS 

00000 

OBS 

00023 

OBS 

00050 

OBS 

000  76 

oes 

00098 

OBS 

00146 

OBS 

T00193 

OBS 

00282 

OBS 

700368 

OBS 

004  5  3 

OBS 

T00530 

DBS 

00689 

OBS 

100844 

OBS 

701268 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ie.7i 

36.423 

.  ,.20 

18.72 

36.422 

26.20 

16.49 

36.364 

26.21 

18.45 

36.357 

26.2  2 

16.49 

36.361 

26.21 

17.85 

36.473 

26.45 

17.59 

36.445 

26.50 

17.28 

36.396 

26.5  3 

16.26 

36.202 

26.63 

15.04 

35.967 

26.74 

13.56 

35.740 
35.347 

26.87 

07.45 

35.108 

27.46 

04.64 

35.034 

27.74 

DYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 

1520.2 
1520.6 
1520.4 
1520.7 
1521.1 
1520.2 
1520.2 
1520.7 
1518.8 
1516.2 
1512.3 

1494.8 
1491.4 


P04       TOT     P 


•••**••**•**•• 


EflO       31       1395 
,ONSEC  0018 

.AT  33    00       N 

.ONG       048    00      w 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  11 

HOUR     11.5 


BOTDP     04663 
SHIP    HU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.9 

WET    BULB  17.6 

BAROMETR     1019.6 
CLOUD    T/A  8/2 


DIR    hGT 

29       5 
SEA 
CL/TR 


WIVD-OIR  24 

WIND-SPD  08 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    £21     016 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  28 
1    SQUARE    3£ 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


.5 

OBS 

00000 

.5 

OBS 

00027 

.5 

OBS 

00053 

.5 

OBS 

00080 

.5 

OBS 

00106 

.5 

OBS 

00160 

.5 

OBS 

100215 

,5 

OBS 

00319 

.5 

06S 

T00426 

.5 

OBS 

00533 

.5 

OBS 

T00640 

.5 

OBS 

00858 

,5 

OBS 

T01076 

.5 

OBS 

T01626 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

18.49 

36.387 

26.2  3 

16.49 

36.387 

26.2  3 

18.47 

36.365 

26.2  3 

18.42 

36.3  64 

26.24 

16.37 

36.360 

26.2  5 

16.13 

36.482 

26.39 

17.74 

36.443 

26.46 

17.04 

36.326 

26.54 

15.61 

36.120 

26.6  7 

14.00 

35.811 

26.63 

11.99 

35.538 

27.03 

08.90 

35.303 

27.39 

06.95 

35,234 

27.63 

04.38 

35.036 

27.80 

OVNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1519,6 
1520.0 
1520.4 
1520.7 
1520.9 
1521 .3 
1521 .0 
1520.5 
1518.3 
1513.9 
1506.6 
1500.8 
1496.9 
1495.5 


P04       TOT     P 


•••♦••«•*•••••• 


26 


TABLE  II. -Observed  and  interpolated  oceanograpliic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
COOK  INLET  at  Ocean  Station  ECHO,  12  January  1969  -  6  February  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  -  8080. 


REFio     31     eoeo 

YEAR 

1969 

BOTDP    0'i206 

AIR 

TEMP          20.3 

DIR    hGT     PER 

alND-DlR 

2J 

INST    SID   RECCRDER 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONTH 

01 

SHIP    CO 

WET 

dULB           18.5 

26 

4          6 

KIND-SPD 

16 

TRACE    DIR                      D 

5     SQUARE        2 

L»I             3*    0^       N 

LiT 

12 

DATA    USE       1 

BAROMETR 

SEA 

»1N0-F0R 

DURATION                  00.9 

2     SauARE    46 

LONG       Ci?    43       w 

HOUR 

17.7 

AREA              05 

CLOUO    I/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E22    001 

1     SQUARE    47 

C»STNU«/T1«E 

LVLiyP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SNC    VEL 

0»*G 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S1U3          PH 

17.7 

oes 

00000 

ia.84 

36.458 

26.  19 

1520.6 

OBS 

00010 

18.79 

36.458 

26.21 

1520.7 

OBS 

00020 

18.72 

36.448 

26. 2i 

1520.6 

OBS 

00030 

18.69 

36.440 

26.22 

1520.7 

OBS 

000  50 

18.59 

36.436 

26.24 

1520.7 

OBS 

00075 

18.57 

36.437 

26.25 

1521.1 

OBS 

00100 

18.57 

36.440 

26.25 

1521.5 

OBS 

0O125 

18.56 

36.453 

26.26 

1521.9 

CBS 

00150 

18.30 

30.538 

26.39 

1521 .7 

OBS 

00200 

17.91 

36.518 

26.47 

1521.3 

OBS 

00250 

17.66 

36.488 

26.51 

1521.4 

OBS 

00300 

17.36 

36.438 

26.5  5 

1521.3 

OBS 

003  54 

16.95 

36.358 

26.59 

1520.8 

CSS 

00*00 

16.03 

36.180 

26.67 

1518. o 

OBS 

00500 

14.68 

35.916 

26.77 

1515.7 

OBS 

C06  00 

13.03 

35.728 

26.97 

1511.7 

OBS 

00700 

11.45 

35.513 

27.11 

1507.7 

OBS 

OOBOO 

09.79 

35.373 

27.30 

1503.3 

OBS 

00900 

08.37 

35.268 

27.45 

1499.5 

OBS 

ClOOO 

07.71 

35.303 

27.58 

1498.7 

OBS 

01100 

06.72 

35.228 

27.66 

1496.4 

OBS 

01176 

05.99 

35. 156 

27.70 

1494.7 

OBS 

01200 

05.99 

35.168 

27.71 

1495.1 

OBS 

01300 

05.33 

35.113 

27.75 

1494.0 

OBS 

OUOO 

05.00 

35.083 

27.76 

1494.3 

OBS 

01500 

04.60 

35.038 

27.77 

1494.3 

• 

REFID  31  80BO 
CONSEC  0002 
LAT  34  48  N 
LONG   047  56   b 


CASTNUM/TIME   LVLTrP 


YEAR 

1969 

BOIOP    04755 

AIR 

TEMP          19.9 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

21 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SS    1206 

MONTf 

1      01 

SHIP   CO 

WET 

BULB           16.1 

26 

3          3 

WIND-SPD 

17 

TRACE    DIR                      D 

5    SaUARE       2 

DAY 

13 

DATA    USE       1 

BAROMETR 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    *6 

MOOR 

00.0 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E22    002 

1     SQUARE    ♦? 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO    WEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P         N02         N03 

S103         PM 

OBS 

00000 

18.73 

36.*21 

26.19 

1520.3 

OBS 

00010 

18.73 

36.*21 

26.19 

1520.* 

OBS 

00020 

18.75 

36.*21 

26.19 

1520.7 

OBS 

00030 

18.85 

36.422 

26.16 

1521.1 

OBS 

000  50 

18.73 

36.404 

26.18 

1521.1 

OBS 

00065 

18.55 

36.392 

26.22 

1520.8 

OSS 

00075 

18.57 

36.389 

26.21 

1521.0 

OSS 

00100 

16.47 

36.414 

26.25 

1521.2 

OBS 

00125 

16.00 

36.457 

26. *0 

1520.3 

OSS 

00150 

17.73 

36.447 

26. *6 

1519.9 

OSS 

002  00 

17.53 

36.43* 

26.50 

1520.1 

OSS 

00250 

17.15 

36.360 

26.5* 

1519.7 

OBS 

00300 

16.80 

36.29* 

26.57 

1519.* 

OBS 

00400 

15.80 

36.099 

26.66 

J517.6 

OBS 

00500 

13.75 

35.75* 

26.6* 

1512.5 

OSS 

00600 

12.50 

35.592 

26.97 

1509.8 

OBS 

00700 

11.00 

35.35* 

27.07 

1505.9 

OBS 

00800 

09.05 

35.16* 

27.27 

1500.3 

OBS 

00900 

07.65 

35.109 

27. *3 

1*96.5 

OSS 

01000 

06.58 

35.06* 

27.55 

1*9*. 0 

OBS 

01100 

05.95 

35.072 

27.6* 

1*93.1 

OSS 

01200 

05.55 

35.06* 

27.68 

1*93.2 

OBS 

01300 

05.11 

35.029 

27.71 

1*93.0 

OBS 

01400 

0*.*3 

34.939 

27.71 

1*91.6 

OSS 

01436 

0*.72 

34.99* 

27.72 

1*93.7 

OSS 

01*95 

0*.62 

34.99* 

27.7* 

•  ••••a 

1*9*. 2 

27 


TABLE  II.— Continued 


HEFIO  31  e080 
CONSEC  0003 
Lif  35  0<.  N 
LONG   0*7  54   H 


C«STNUH/I1«E 


YEAR 

1969 

BOIDP    03932 

AIR 

TEMP          19.2 

DIR 

hbT     PER 

WIMD-OIR 

21 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTh 

1       01 

SHIP    CO 

WET 

6UL6          17.9 

21 

3          2 

MINO-SPD 

24 

TRACE    DIR                      b 

5    SJUARE       4 

Oil 

13 

DATS    USE       1 

BARCNETR     1015.1 

SEA 

WIND-fOt 

DURATION                 00.4 

2    SOUARE     46 

HOUR 

05.5 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TH 

»EAIHER 

XI 

ORIb    E22   003 

1     SOUARE    57 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P04 

TCI    P          N02          N03 

S103          PM 

OBS 

000  00 

18.37 

36.347 

26.23 

1519.2 

06  S 

000 10 

18.32 

36.336 

26.^3 

1519.2 

OBS 

00020 

18.31 

36.333 

20.23 

1519.3 

OBS 

00030 

18.32 

36.337 

26.23 

1519.5 

OBS 

00050 

18.37 

36.409 

26.28 

1520.1 

OBS 

00075 

17.82 

36.459 

26.45 

1518.9 

OBS 

OOIOO 

17.57 

36.442 

26.50 

1518.6 

OBS 

00125 

17.46 

36.434 

26.52 

1518.7 

OBS 

00150 

17.42 

36.429 

26.53 

1519.0 

OBS 

002  00 

17.17 

36.380 

26.55 

1519.0 

OBS 

002  50 

16.92 

36.335 

26.57 

1519.0 

OBS 

00300 

16.48 

36.247 

26.61 

1518.4 

OBS 

00400 

15.35 

36.050 

26.72 

1516.3 

OBS 

00500 

14.04 

35.834 

2o.84 

1513.5 

OBS 

006  00 

12.53 

35.616 

26.98 

1509.9 

OBS 

00700 

10.15 

35.306 

27. IS 

1502.6 

OBS 

00780 

09.19 

35.248 

27.30 

1500.6 

OSS 

008  00 

06.77 

35.216 

27.35 

1499.3 

OBS 

00900 

07.43 

35.136 

27.48 

1495.7 

OBS 

OlOOO 

07.33 

35.121 

27.49 

1497.0 

OBS 

01100 

05.86 

35.134 

27.70 

1492.9 

OBS 

01200 

05.43 

35.117 

27.74 

1492.8 

OBS 

01300 

05.07 

35.108 

27.77 

1493.0 

OBS 

01400 

04.74 

35.070 

27.  78 

1493.2 

CBS 

01490 

04.44 

35.053 

27.90 

1493.5 

REFID   31  6080 

CUNSEC  0004 

LAT     35  11   N 

LONG   048  10  <• 


CASTNUM/TlMt 


YEAR 

1969 

BOTOP    01161 

AIR 

TEMP           19.3 

OIR     HOT    PER 

rtlND-DI  R 

24 

INST    STD    RECORDER 

TcN    SO    1206 

MONTH 

01 

SHIP    CC 

UET 

8ULb          16.1 

24 

4          2 

UINO-SPD 

17 

TRACE    DIR                        D 

5 

SQUARE       4 

OAV 

14 

DATA    USE        1 

PAkOMETR     1010.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.3 

2 

SOUARE    48 

HOUR 

17.0 

AREA               05 

CLCUD    I/A 

CL/TR 

MEATHtk 

XI 

GRIG    E22    004 

1 

SQUARE    58 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYi^UPlH 

SNU    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT     P          N02          NU3 

SI03 

PH 

OBS 

00000 

19.03 

36.496 

26.16 

1521  .2 

oes 

00010 

19.02 

36.504 

26.18 

1521.4 

OBS 

00020 

19.02 

36.504 

26.16 

1521.5 

OBS 

000  30 

19.00 

36.504 

26.19 

1521.6 

OBS 

00050 

18.99 

36.505 

26.19 

1521.9 

CBS 

00075 

18.96 

36.505 

26.19 

1522.3 

OSS 

00100 

16.  74 

J6.49b 

26.25 

152^.0 

OBS 

00125 

16.04 

36. 514 

26.44 

1520.5 

OBS 

001  50 

17.82 

36.493 

26.48 

1520.2 

OBS 

00200 

17.61 

36.474 

26.51 

1520.4 

CBS 

002  50 

17.47 

36.460 

26.54 

1520.8 

OBS 

00300 

17.19 

36.4  10 

26.57 

1520.7 

OBS 

00400 

16.46 

36.226 

26.60 

1520.0 

OBS 

005  00 

14.74 

35.939 

26.77 

1515.9 

OBS 

00600 

12.76 

35.656 

26.9  7 

1510.7 

OBS 

007  00 

10.93 

35.399 

27.12 

15  05.7 

OSS 

00800 

06.44 

35.110 

27.31 

1497.9 

OBS 

00900 

07.19 

35.128 

27.51 

1494.6 

CBS 

01000 

06.49 

35.105 

27.59 

1493.7 

CBS 

01054 

06.08 

35.128 

27.66 

149JI.0 

REFIO   Jl  8080 

CGNSEC  0005 

LAT      35  03   N 

LUNG   047  44   M 


CASTNGH/TIME 


YEAR 

1969 

80TDP    04023 

Alk 

TEMP 

DIR     Hi 

GI     PER 

WInD-DIR 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SQ     1206 

MONTh 

1      01 

SHIP    CO 

WET 

dULB 

WIND-SPD 

TRACE     DIR                        D 

5    SOUARE        4 

DAY 

14 

DATA    USE       1 

8APCMETR 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION                   00.5 

2     SOUARE    46 

HOUR 

23.4 

AREA                05 

CLOUD     I/A 

CL/IR 

WtATHEK 

CRIo     E22    005 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

ItMP 

SAL 

SIGMA-I 

OVNDPTH 

SND     VEL 

OXVG               P04       TCI     P          Nlj2          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

16.93 

36.470 

26.18 

1520.9 

OBS 

00010 

16.93 

36.471 

26.18 

1521.1 

OBS 

00020 

18.93 

36.471 

26.18 

1521 .^ 

OSS 

00030 

18.93 

36 .  4  7  2 

26.16 

1521.4 

OSS 

00050 

18.93 

36.473 

26.16 

1521 .7 

OBS 

00075 

18.64 

36.394 

26.20 

1521 .2 

OSS 

00100 

18.64 

36.399 

26.20 

1521 .6 

OBS 

00125 

18.61 

36.400 

26.21 

152<:.0 

OBS 

00150 

16.51 

36.4.:9 

26.26 

1522.1 

CBS 

00163 

18.22 

36.520 

26.40 

1521.6 

OBS 

002  00 

17.69 

36.472 

26.44 

1521.2 

OSS 

002  50 

17.64 

36.463 

26.50 

1621.3 

ObS 

00300 

17.43 

36.426 

26.52 

1321.5 

CBS 

00400 

16.64 

36.275 

26.60 

1520.6 

CBS 

00500 

15.54 

35.990 

26.63 

1518.5 

CBS 

00600 

13.72 

J5.e06 

26.69 

1514.1 

OBS 

00700 

11.86 

35.532 

27.05 

1509.2 

OBS 

008  00 

09.91 

35.348 

27.26 

1503.7 

OBS 

00885 

06.84 

35.20^ 

27.32 

150U.9 

CSS 

00900 

06.28 

35.284 

27.47 

1499.2 

OBS 

00946 

07.60 

35.136 

27.46 

1497.1 

CBS 

OICOO 

06.99 

35.150 

27.56 

1495.7 

OBS 

01100 

06.09 

35.122 

27.66 

1493.6 

OBS 

01200 

05.18 

35.036 

27.70 

1491.6 

OBS 

O1300 

05.33 

35.120 

27.75 

1494.0 

OBS 

01400 

04.75 

35.068 

27.76 

1493.3 

08S 

01500 

04.46 

35.040 

27.79 

1493.7 

28 


TABLE  II.— Continued 


REFIO  31  8080 
CONSeC  0006 
LAT  35  04  N 
LONG   047  57   H 


CASTNLM/TIME   LVLIYP 


YEAR 

1969 

BCIOP    04114 

AIR 

TEMP           17.3 

OIR    hi 

,T     PER 

WIND-DIR 

23 

INSI     SIi,    RtCCROER 

TE^    S9    1206 

HONTh 

1       01 

SHIP    CO 

WET 

SULO          14.3 

23       4          3 

•  IND-SPD 

18 

TRACE    JIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

15 

OATA    USE       1 

BAftOMETR 

SEA 

«iND-fOR 

DUSATIJN                  00.5 

2     SUUAkc    46 

HOUR 

05.5 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG     tii     006 

I     SJUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          Nut          Nu3 

SIo3          PH 

06  S 

00000 

18.87 

36.446 

26.  16 

1520.7 

DBS 

OOOIO 

18.87 

36.447 

26.  18 

1520.9 

OBS 

00020 

18.67 

36.447 

26.18 

1521.0 

OBS 

00030 

16.67 

36.448 

26.18 

1521 .2 

OBS 

00050 

16.88 

36.449 

26.16 

1521 .6 

OBS 

00075 

18.68 

36.451 

26.18 

15  22.0 

OBS 

00100 

18.86 

36.462 

26.  19 

1522.3 

OBS 

00125 

18.12 

36.474 

26.39 

1520.7 

OBS 

00150 

17.86 

36.463 

26.4  4 

1520.3 

OBS 

002  00 

17.67 

36.447 

2o.4e 

1520.5 

OBS 

002  50 

17.56 

36.438 

26.50 

1521.0 

OBS 

00300 

17.32 

36.384 

26.52 

1521  .1 

oes 

00400 

16.42 

36.210 

26.60 

1519.8 

OBS 

00500 

14.67 

35.897 

26.75 

1515.6 

OBS 

00600 

13.15 

35.701 

26.92 

1512.1 

DBS 

00700 

11.37 

35.389 

27.03 

1507.3 

OBS 

00800 

09.31 

35.245 

27.26 

1501.3 

OBS 

00900 

07.97 

35.161 

27.42 

1497.6 

OBS 

01000 

06.64 

35.107 

27.55 

1495.1 

OBS 

01100 

06.08 

35.131 

27.67 

1493.7 

OBS 

01200 

05.56 

35.106 

27.71 

1493.3 

OBS 

01300 

04.92 

35.031 

27.73 

1492.3 

oes 

01330 

04.81 

35.007 

27.72 

1492.3 

oes 

01340 

05.04 

35.076 

27.75 

1493.5 

OBS 

01370 

04.74 

35.030 

27.75 

1492.7 

OBS 

01400 

04.79 

35.062 

27.77 

1493.4 

CBS 

01500 

04.52 

35.018 

27.77 

1493.9 

*•»** ••«*•««« 


REFID   31  8080 

CONSEC  0007 

LAT      35  04   N 

LONG   046  01   W 


CASTNLM/TIME 


YEAR 

1969 

BOTOP    03749 

AIR 

TEMP          18.8 

DIR    HOI    PER 

WIND-DIR 

21 

INST    SID   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

01 

SHIP    CO 

WET 

BULB          17.0 

22 

4          3 

W1ND-5PD 

22 

TRACE     DIR                        0 

5     SauARE       4 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BARUMETR     1005.8 

SEA 

WINO-FGR 

DURATION                  00.5 

2    S9UARE    48 

HOUR 

12.0 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E22    007 

1     SOUARE     58 

LVLTYP 

depTh 

TEMP 

SAL 

5IGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

S103          PH 

OBS 

000  00 

19.00 

36.497 

26.16 

1521 .1 

OBS 

00010 

19.00 

36.495 

26.1  6 

1521 .3 

OBS 

00020 

19.00 

36.498 

26.18 

1521.5 

OBS 

00030 

19.00 

36.496 

26.18 

1521.6 

OBS 

000  50 

19.00 

36.494 

26.1  e 

1521.9 

OBS 

00075 

18.91 

36.469 

26.18 

1522.1 

OBS 

00100 

16.69 

36.507 

26.27 

1521  .9 

OBS 

00125 

16.19 

36.506 

26.40 

1520.9 

oes 

00150 

18.04 

36.502 

26.4  3 

1520.9 

OBS 

00200 

17.72 

36.477 

26.49 

1520.7 

OBS 

002  50 

17.60 

36.469 

26.51 

1521.2 

OBS 

00300 

17.45 

36.437 

26.52 

1521.5 

□  BS 

00400 

16.61 

36.30  7 

26.58 

1521 .1 

OBS 

00500 

15.10 

36.002 

26.  74 

1517.1 

OBS 

006  00 

13.00 

35.687 

26.94 

1511.6 

OBS 

00700 

11.04 

35.392 

27.09 

1506.1 

oes 

008  00 

09.21 

35.267 

27.31 

1501 .0 

oes 

C0900 

07.85 

35.177 

27.46 

1497.4 

oes 

01000 

06.76 

35.136 

27.56 

1494.8 

OBS 

01100 

06.04 

35.141 

27.68 

1493.6 

OBS 

01200 

05.62 

35.126 

27.72 

1493.6 

OBS 

01300 

05.22 

35.111 

27.76 

1493.6 

oes 

0L345 

05.09 

35.064 

27.75 

1493.6 

OBS 

01400 

04.90 

35.061 

27.77 

1493.9 

OBS 

01500 

04.59 

35.051 

27.76 

1494.3 

29 


TABLE  II.— Continued 


REFID      31       6080 

yttk 

19«9 

BOTOP    03500 

ilR 

TEMP 

DIB    hOT    PER 

KINO-DIR 

CONSEC              0008 

MONTH 

1       01 

SHIP    CO 

«ET 

BULB 

mNCKSPO 

L4I             S*    5  7       N 

D«Y 

16 

0AI4    USE       1 

BAPOMETR 

SE4 

KIND-FOR 

LONG       0<.7    1,7       H 

NOUR 

00.7 

A(iE4              05 

CLOUD     T/a 

CL/IR 

HE4IHER 

C4STNLM/TIME 

LVLIVP 

DEPTH 

lEHP 

S4L 

SIGM4-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

QXVG 

00.4 

oes 

00000 

16.95 

36.470 

26.17 

1521.0 

OBS 

00010 

18.94 

30.470 

26.16 

1521.1 

DBS 

00020 

18.94 

36.471 

26.16 

1521 .3 

08  S 

000  30 

16.94 

36.471 

26.18 

1521.4 

08$ 

00050 

18.94 

36.472 

26.18 

1521.6 

oes 

00075 

18.95 

36.473 

26.16 

1522.2 

085 

00100 

18.95 

36.474 

26.18 

1522.6 

08S 

00125 

18.95 

36.475 

26.18 

1523.0 

08S 

00150 

16.72 

36.424 

26.20 

1522.7 

OBS 

00200 

17.81 

36.416 

26.4  2 

1520.9 

OBS 

00250 

17.60 

36.455 

26.50 

1521 .2 

OBS 

00300 

17.45 

36.442 

26.53 

1521.5 

OBS 

00 '•00 

16.23 

36.164 

26.61 

1519.2 

OBS 

00500 

15.00 

35.986 

26.75 

1516.8 

OBS 

00600 

13.35 

35.737 

26.91 

1512.6 

oes 

00700 

11.91 

35.539 

27.04 

1509.3 

OBS 

00800 

09.96 

35.326 

27.23 

1503.8 

OBS 

00900 

08.60 

35.314 

27.45 

1500.4 

OBS 

01000 

07.60 

35.231 

27.53 

1496.2 

OBS 

01100 

06.47 

35.152 

27.63 

1495.3 

OBS 

01200 

05.76 

35.120 

27.70 

1454.1 

OBS 

01235 

05.44 

35.110 

27.73 

1493.4 

OBS 

012*5 

05.47 

35.114 

27.73 

1493.7 

OBS 

01260 

05.16 

35.072 

27.73 

1493.0 

OBS 

01300 

05.26 

35.094 

27.74 

1493.7 

OBS 

01400 

04.74 

35.043 

27.76 

1493.2 

OBS 

01500 

04.36 

34.997 

27.76 

1493.3 

INST    SID    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    DIR  D  5    SQUARE        2 

DURATION  00.5  2    SQUARE    46 

ORIG    E22    008  1    SQUARE    47 


P34       TOT    P 


«««»**  ***«« 


REFID       31        8060  YEAR     1969  BOTOP    04297  AIR    TEMP           16.7  DIR     HGT  PER             «IND-OIR  23  INST     STD    RECORDER  TEN    SQ    1206 

CONSEC                0009  MONTH       01  SHIP    CO  KEI     BULB           13.1                23       5  2  WIND-SPD  27  TRACE    DIR                        D  5     SQUARE        4 

LAT             35    00       N  DAY             16  DATA    USE        1  BARGMETR     1028.0  SEA  KINO-FUR  DURATION                  00.3  2     SQUARE    46 

LONG       047    52       H  HOUR    05.9  AREA                05  CLOUD     T/A  CL/TR  HEATHER  X6  GRIG     E22    009  1     SUUARF     57 

C4STNLM/TIHE       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGHA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG  P04       TOT    P  N0<;  N03  SI03  PH 

1520.5 
1520.7 
1520.9 

1521 .0 

1521 .3 
1521.7 
1521 .7 
1522.1 
1521  .8 

1521 .1 
1520.4 

1521 .2 
1520.6 
1521.0 
1518.6 
15  16.0 

1511 .4 
1507.6 
15C3.0 
1501 .0 
1497.2 
1498.0 
1494.2 
1492.5 
1493.1 
1492.6 
1494.1 
1494.0 
1493.6 


OBS 

00000 

18.  79 

36, 

.435 

26, 

.IS 

OBS 

000  10 

16.80 

35. 

.436 

26, 

.19 

OBS 

00020 

18.81 

36. 

.436 

26 

.19 

OBS 

00030 

18.61 

36. 

.439 

26 

.15 

OBS 

00050 

18.61 

36, 

.441 

26. 

.15 

OBS 

00075 

18.79 

36. 

.440 

26, 

.19 

OBS 

00100 

18.66 

36. 

.411 

26, 

.20 

OBS 

00125 

18.66 

36. 

.413 

26. 

.21 

OBS 

00150 

18.41 

36. 

,403 

26, 

.26 

OBS 

00180 

17.98 

36, 

.456 

26. 

,41 

OBS 

002  00 

17.66 

36. 

,376 

26, 

.43 

OBS 

002  2  5 

17.75 

36. 

.449 

26. 

.46 

OBS 

002  50 

17.45 

36. 

.381 

26, 

.46 

OBS 

003  00 

17.30 

36. 

,379 

26. 

,52 

OBS 

00400 

16.05 

36. 

,143 

26. 

,63 

OBS 

00500 

14.76 

35. 

.952 

26. 

,76 

OBS 

006  00 

12.95 

35. 

.673 

26. 

,94 

OBS 

00  7  00 

11.41 

35. 

.504 

27. 

,11 

OBS 

00800 

09.76 

35, 

.2  86 

27. 

,24 

OBS 

00900 

06.76 

35. 

.313 

27. 

.42 

OBS 

00990 

07.39 

35. 

,226 

27. 

.56 

oes 

OlOOD 

07.53 

35. 

,279 

27, 

,58 

OBS 

OUOO 

06.20 

35. 

,132 

27, 

,65 

oes 

01180 

05.46 

35, 

,071 

27, 

.70 

OBS 

01200 

05.51 

35, 

,092 

27. 

.71 

oes 

01222 

05.35 

35, 

.076 

27, 

.71 

oes 

01300 

05.34 

35, 

,096 

27, 

.73 

OBS 

01400 

04.93 

35, 

,066 

27. 

.76 

oes 

01500 

04.44 

35. 

.011 

27. 

.77 

30 


TABLE  II.— Continued 


KEFID       31        8080 
CONSEC  0010 

LaT  35    06       N 

LONG        0<i6    03       K 


YEAR  1969 
MONIM  01 
DAY  17 

HOUR    23.0 


6CT0P    0'.389 
SHIP   CO 
0414    USE       1 
ARE4  05 


AIR    TEMP  13.5 

«ET    BULB  11.0 

8ARCMETR    099<..9 
CLCUD    T/4 


OIR     hGT    PER 

30       7  3 

SE4 
CL/TR 


WINO-DIR  30 

WINO-SPD  30 
HIND-FOR 

WEATHER  X8 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DOR4TI0N  00. «. 

CRIG    E22    010 


TEN  Sg  1206 
3  SQUARE  4 
2  SQUARE  t,e 
1    SQUARE    58 


CASTNLM/T IME       LVCTYP 


DBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00000 

18. 

.62 

36. 

,484 

26. 

.22 

000  10 

le. 

.81 

36. 

,487 

26. 

.22 

00020 

18. 

,83 

36. 

,487 

26. 

,^2 

00030 

18. 

.83 

36. 

,489 

26, 

,22 

00050 

18. 

.83 

36. 

,489 

26. 

.22 

00075 

18. 

,84 

36. 

,489 

26. 

.22 

00100 

18. 

,85 

36. 

,490 

26. 

.22 

00125 

18. 

,46 

36. 

,499 

26. 

,32 

00150 

18. 

,06 

36. 

,502 

26, 

.42 

002  00 

17. 

,75 

36. 

.481 

26. 

.48 

002  50 

17. 

,60 

36, 

.469 

2a. 

.51 

00300 

17. 

,44 

36. 

.439 

26, 

.53 

00400 

16. 

,68 

36. 

.289 

26. 

.60 

00500 

14. 

,98 

35. 

.969 

26. 

.74 

00b  00 

13. 

,37 

35. 

.736 

26. 

.90 

00700 

11. 

,36 

35. 

.459 

27. 

.08 

OOBOO 

08. 

.92 

35. 

,189 

27, 

.30 

00900 

07. 

,47 

35. 

.114 

27, 

.46 

OIUOU 

06. 

,47 

35. 

,129 

27, 

,61 

01100 

05. 

,90 

35, 

,135 

27. 

.69 

01^00 

05. 

,43 

35. 

,111 

27. 

.73 

01300 

05. 

,09 

35. 

,079 

27, 

.75 

01355 

04. 

,92 

35. 

.079 

27, 

.77 

01309 

04. 

,97 

35. 

,074 

27, 

.76 

OHOO 

04. 

,89 

35. 

,077 

27, 

.77 

01500 

04. 

.62 

35. 

,029 

27, 

.76 

OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1520.6 
1520.7 
1520.9 
1521.1 
1521.5 
1521.9 
1522.3 
1521.7 
1520.9 
1520.8 
1521.2 
1521.5 
1520.7 
1 5  16  .  7 
1512.9 
1507.3 
1499.8 
1495.9 
1493.6 
1493.0 
1492.8 
1493.0 
1493.2 
1493.7 
1493.9 
1494.4 


P34   TOT  P 


REfID  31  8080 
CONSEC  0011 
LAT  35  02  N 
LONG   047  55   W 


CASTNUM/TINE 


YEAR 

1969 

BOIDP    04334 

AI  R 

TEMP          15.4 

OIR    M, 

iT     PER 

HI1D-0IR 

34 

INST     STD    RECORDER 

TEN    Sw    1206 

MONTH 

01 

SHIP    CO 

1.ET 

BULB           11.0 

34       . 

k         2 

«1N1>-SPD 

03 

TRACE    DiR                      0 

5    SQUARE       4 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1022.8 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.3 

2    SQUARE    46 

HOUR 

Oo.O 

AREA               05 

CLOUO     T/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E22    Oil 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          NQ2          N03 

SI03         PH 

UBS 

000  00 

18.13 

36.443 

26.36 

1518.6 

oes 

COO  10 

18.13 

36.443 

26.36 

1518.8 

oes 

0U020 

IB. 13 

36.444 

26.36 

1518.^1 

OBS 

000  30 

18.13 

36.444 

26.36 

1519.1 

OBS 

00050 

18.13 

36.444 

26.36 

1519.4 

OBS 

00075 

18.13 

36.445 

2o.36 

i519.8 

OBS 

00100 

18.  13 

36.446 

26.36 

1520.2 

oas 

00125 

IB. 13 

36.446 

26.36 

1520.6 

OBS 

00150 

18.13 

36.447 

26.  36 

1521.1 

DBS 

002  00 

17.84 

36.466 

26.47 

1521.1 

OBS 

002  50 

17.69 

36.482 

26.50 

1521.5 

OBS 

00300 

17.60 

36.477 

26.52 

1522.0 

OBS 

003  50 

17.44 

30.445 

20.53 

1522.3 

OBS 

00400 

16.91 

36.328 

26.57 

1521.4 

OBS 

00500 

15.26 

36.016 

26.71 

1517.7 

oes 

006  00 

13.16 

35.729 

26.94 

1512.2 

UBS 

00700 

11.31 

35.472 

27.10 

1507.2 

oes 

00800 

08.87 

35.209 

<;7.32 

1499.6 

OBS 

00900 

07.72 

35.138 

27.44 

1496.9 

OBS 

00910 

07.20 

35.118 

27.50 

1495.0 

oes 

00950 

06.79 

35.094 

27.54 

1494.0 

OBS 

00980 

06.78 

35.179 

27.61 

1494.6 

OBS 

01000 

06.37 

35.096 

27.60 

1493.2 

OBS 

01100 

05.48 

35.086 

27.71 

1491.3 

oes 

01200 

05.24 

35.106 

27.75 

1492.0 

OBS 

01300 

04.95 

35.076 

27.76 

1492.4 

OBS 

01400 

04.63 

35.041 

27.77 

1492.8 

DBS 

01500 

04.41 

35.014 

27.77 

1493.5 

«•«•*«« •* 
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TABLE  II.— Continued 


ReFlD  31  8080 
CONSEC  0012 
14T  3*  50  N 
LONG   048  07   u 


CASTNUM/TIHE 


VEIR 

1969 

80IDP    0'.3e9            AIR 

TEMP          15.4 

DIP 

HGT     FcR 

rilNL-DlR 

05 

INST    STb    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       01 

SHIP    CO 

HET 

BULB          12.9 

05 

4          4 

"INO-SPO 

20 

IkACE    DIR                      0 

5     SQUARE       2 

oar 

2* 

DATA    JSE 

1             BAROHETR 

SEA 

JlND-FuR 

DURATION                   00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR 

23.7 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

URIG    E22    012 

1     SQUARE    48 

LVLTYP 

OEPIM 

7EHP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SNC    VEL 

QXTG 

P04 

TOT    P          NOi          1.03 

5  103         PH 

oes 

000  00 

la.  13 

36.461 

26.39 

1518.6 

08  S 

000 10 

18.12 

36.480 

26.39 

1518.8 

OSS 

00020 

IS. 11 

36.477 

26.39 

1511.. 9 

08  S 

00030 

18.08 

36.473 

2t..4C 

1519.0 

OBS 

00050 

17.!*9 

36.458 

26.41 

1519.0 

oes 

00075 

17.84 

36.446 

26.44 

1519.0 

OBS 

00100 

17.84 

36.449 

26.44 

1519.4 

OBS 

00125 

17.84 

36.464 

26.45 

1519.8 

OBS 

00150 

17. B4 

36.466 

26.45 

1520.2 

OBS 

002  00 

17.84 

36.467 

26.45 

1521.1 

OBS 

00250 

17.62 

36.483 

26.5  2 

1521.3 

OBS 

003  00 

17.34 

36.433 

26.55 

1521 .2 

OBS 

OO'.OO 

16.39 

36.^50 

26.64 

1519.8 

OBS 

00500 

14.92 

35.988 

26.7  7 

1516.6 

OBS 

006  00 

12.89 

35.699 

26.97 

1511 .2 

OBS 

00700 

11.14 

35.420 

27.10 

1506.5 

OBS 

00800 

08.99 

35.222 

27.31 

1500.1 

OBS 

00900 

07.32 

35.087 

27.46 

1495.2 

085 

00950 

06.76 

35.119 

27.57 

1493.9 

OBS 

00970 

06.67 

35.167 

27.63 

1494.0 

OBS 

OlOOO 

06.34 

35.126 

27.63 

14S3.1 

OBS 

01100 

05.68 

35.110 

27.70 

1492.1 

OBS 

01200 

05.17 

35.061 

27.74 

1491.7 

OBS 

01300 

04.84 

35.052 

27.76 

1492.0 

OBS 

01<.00 

04.53 

35.024 

27.77 

1492.3 

OBS 

01500 

04.36 

34.988 

27.76 

1493.2 

«»«  «*««»»«• 


REFID  31  8060 
CONSEC  0013 
LAT  34  57  N 
LONG   048  10   H 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1969 

60TDP    04572 

AIR 

TEMP          14.5 

01 R    HGT    PER 

UINO-DIR 

04 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

01 

SHIP    CO 

KET 

BULB           11.6 

03 

5          3 

KINt-SPD 

24 

TRACE    DIR                        0 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BAROHETR     1022.8 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  00.4 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E22    013 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

pa4 

TOT     P          N02          NC3 

OBS 

00000 

17.72 

36.394 

26.43 

1517.4 

OBS 

00010 

17.70 

36.387 

26.43 

1517.4 

OBS 

00020 

17.70 

36.387 

26.43 

1517.6 

OBS 

000  30 

17.70 

36.367 

26.43 

1517.8 

OBS 

00050 

17.70 

36.387 

26.43 

1516.1 

OBS 

00075 

17.70 

36.367 

26.43 

1518.5 

oes 

00100 

17.70 

36.389 

26.43 

1518.9 

OBS 

00125 

17.69 

36.394 

26.43 

1519.3 

OBS 

00150 

17.69 

36.435 

26.46 

1519.8 

OBS 

00200 

17.61 

36.459 

26.50 

1520.4 

OBS 

002  50 

17.44 

36.440 

26.53 

1520.7 

OBS 

00300 

17.14 

36.377 

26.55 

1520.5 

OBS 

00400 

16.01 

36.167 

26.66 

1516.5 

oes 

00500 

14.82 

35.954 

26.76 

1516.2 

OBS 

006  00 

12.58 

35.604 

26.96 

1510.1 

OBS 

007  00 

10.83 

35.364 

27.11 

1505.3 

OBS 

008  00 

08.68 

35.203 

27.32 

1499.7 

oes 

00900 

07.35 

35.  116 

27.48 

1495.4 

oes 

00920 

07.04 

35.074 

27.49 

1494.5 

OBS 

00960 

06.99 

35.159 

27.57 

1495.0 

OBS 

00980 

06.53 

35.064 

27.55 

1493.4 

OBS 

01000 

06.29 

35.104 

27.62 

1492.9 

OBS 

01058 

06.26 

35.120 

27.63 

1493.8 

OBS 

OIlOO 

05.79 

35.094 

27.67 

1492.5 

OBS 

01200 

05.36 

35.074 

27.71 

1492.4 

oes 

01300 

05.05 

35.054 

27.73 

1492.8 

oes 

01400 

04.66 

35.016 

27.75 

1492.9 

OBS 

01500 

04.28 

34.974 

27.76 

1492.9 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     46 


•*••**********• 
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TABLE  II.— Continued 


REFID      31       11080 
CONSEC  001'. 

LIT  35   02       N 

LCN(,       O-ie    10       W 


CASTNUM/IIME       LVLTVP 


YEAR 

1969 

eOTDP    04206 

AIR 

TEHP           14.0 

01 R    hGT     PER 

«1ND-DIR 

04 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

01 

SHIP    CO 

MET 

BUL9           10.4 

01 

4         4 

MINOSPD 

15 

TRACE    OIR                        0 

5     SauARE       4 

DAY 

25 

DATA    USf        1 

BARCMETR 

SEA 

WINO-FUR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE    48 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CCCUD    T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

GRIG    iZZ    014 

1     SQUARE     58 

VLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    vEl 

JXYO 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

SIG3          PH 

OBS 

00000 

ie.i<. 

36.446 

26.36 

1518.6 

OBS 

OOOIO 

18.15 

36.446 

26.36 

1518.0 

OBS 

000  20 

18.16 

36.448 

26.36 

1519.0 

OBS 

000  30 

18.17 

36.450 

26.36 

1519.2 

OBS 

00050 

18.17 

36.452 

26.36 

1519.5 

OBS 

00075 

18.  17 

36.453 

26.36 

1520.0 

OBS 

00100 

18.17 

36.449 

,.6.36 

1520.4 

ObS 

00125 

18.14 

36.44b 

26.36 

1520.7 

OBS 

00150 

18.12 

36.448 

20.3  7 

1521.0 

OBS 

002  00 

18.08 

36.451 

26.38 

1521.7 

DBS 

002  50 

17.81 

36.436 

20.44 

1521.6 

OBS 

003  00 

17.48 

36.388 

26.4  8 

1521.6 

OBS 

00400 

16.37 

36.186 

26.59 

1519.7 

OBS 

00500 

14.86 

35.920 

26.7  3 

1516.3 

OBS 

00600 

13.44 

35.708 

26.8  7 

1513.1 

OBS 

00700 

11.76 

35.468 

27.02 

1508.7 

OBS 

00800 

09.36 

35.123 

27.18 

1501 .4 

OBS 

00900 

07.73 

35. 113 

27.42 

1496.9 

OBS 

009  <.0 

07.08 

35.076 

27.49 

1495.0 

OBS 

00961 

07.05 

35. 146 

27.55 

1455.6 

OBS 

01000 

06.91 

35.11  1 

27.54 

1495.3 

OBS 

01100 

06.09 

35.101 

27.64 

1493.7 

OBS 

01107 

05.81 

35.043 

27.63 

1492.7 

OBS 

01200 

05.48 

35.051 

27.68 

1492.9 

CBS 

01300 

05.37 

35.071 

27.71 

1494.1 

OBS 

01»00 

05.11 

35.056 

27.73 

1494.7 

OBS 

01500 

04.77 

35.016 

27.74 

1495.0 

»«••***•*•«*«•* 


REFID  31  8080 
CONSEC  0015 
LAT  34  58  N 
LONG   048  12   M 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    04297 

AIR 

TEMP          15.3 

DIB    HGT    PER 

HiNO-DIR 

06 

INSI    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

01 

SHIP   CO 

WEI 

BULB           10.5 

06 

3         2 

KINO-SPD 

ZZ 

TRACE    DIR                        D 

5     SOUARE        2 

GAY 

25 

DATA    USE        1 

BAROMETR 

SEA 

KINO-FGR 

DURATION                  00.4 

2     SOUARE    48 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG    E22    Oli 

1     SQUARE     46 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO     KEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

OBS 

000  00 

17.96 

36.458 

26.42 

1518.1 

OBS 

00010 

17.96 

36.459 

26.42 

1518.3 

OBS 

00020 

17.93 

36.459 

26.42 

1518.4 

OBS 

00030 

17.90 

36.459 

26.43 

1518.4 

OBS 

00050 

17.69 

36.459 

26.43 

1518.7 

OBS 

00075 

17.87 

36.459 

26.44 

1519.1 

OBS 

00100 

17.87 

36.459 

26.44 

1519.5 

DBS 

00125 

17.67 

36.459 

26.44 

1519.9 

OBS 

00150 

17.87 

36.460 

26.44 

1520.3 

OBS 

00200 

17.62 

36.469 

26.4  6 

1521.0 

OBS 

002  50 

17.60 

36.470 

26.51 

1521.2 

OBS 

00  300 

17.41 

36.438 

26.54 

1521.4 

OBS 

00400 

16.67 

36.257 

26.57 

1520.6 

oes 

00500 

15.01 

35.999 

26.76 

1516.9 

DBS 

00600 

13.07 

35.707 

26.94 

1511.8 

OBS 

00700 

10.92 

35.395 

27.12 

1505.7 

OBS 

00800 

09.57 

35. 187 

27.19 

1502.2 

OBS 

00900 

07.42 

35.099 

27.46 

1495.6 

OBS 

00979 

06.84 

35.156 

27.58 

1494.8 

OBS 

01000 

06. o5 

35.127 

27.59 

1494.3 

OBS 

01 1  00 

05.66 

35.078 

27.66 

1492.0 

OBS 

01200 

05.25 

35.089 

27.74 

1492.0 

OBS 

01300 

05.03 

35.079 

27.76 

1492.8 

OBS 

01400 

04.69 

35.047 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.52 

35.025 

27.77 

1494.0 

• 
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TABLE  II.— Continued 


REFIO  31  8060 
CONSEC  0016 
L»I  35  04  N 
LONG   040  18   M 


C4STNUM/TIME   LVLTVP 


yt»R 

1969 

BOTOP    04480 

AIR 

TEMP          15.2 

DIR 

HOT     PER 

•INO-DIR 

06 

INST     STD    KtC, 

,kOER 

TEN    Sy    1206 

MONTH 

1      01 

SHIP    CO 

^ET 

BULB           12.2 

06 

4          2 

NINO-SPD 

20 

TRACE    DIR 

0 

5    SOUARE       4 

DAY 

2i 

DAI4    USE       1 

6AR0HETR 

SEA 

*1ND-F0R 

OURAT 1 J\ 

03.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

23.5 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/Tk 

UEATHE* 

XI 

CRIC     t2t    ul6 

1     SOUARt     58 

VLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SldMA-T 

JYNOPlM       SND     VcL 

UXY& 

PJ4 

TOT    P          M02 

NC3 

SIU3         PH 

CBS 

00000 

17.60 

36.366 

26.43 

1517.0 

OBS 

01)010 

17.60 

36.  366 

26.43 

1517.1 

DBS 

OOOiO 

17.60 

36.366 

26.4  3 

1517.3 

OBS 

000  30 

17.60 

36.366 

26.43 

1517.5 

OBS 

00050 

1  7.60 

3o. 366 

26.43 

1517.8 

OBS 

00075 

17.59 

36.366 

26.44 

1518.2 

OBS 

00100 

17.59 

36.366 

26.44 

1516.6 

OBS 

00U5 

17.58 

36.371 

26.44 

1519.0 

OBS 

00150 

17.58 

36.376 

26.45 

1519.4 

OBS 

002  00 

17.57 

36.446 

26.50 

1520.3 

OBS 

00250 

17.44 

36.439 

26.53 

1520.7 

OBS 

00300 

17.17 

36.383 

26.55 

1520.6 

OBS 

OdOO 

16.33 

36.193 

26.61 

1519.5 

OBS 

00500 

14. S3 

35.963 

26.77 

1516.2 

DBS 

00600 

12.44 

35.640 

27.02 

1509.6 

OSS 

007  00 

10.87 

35.406 

27.13 

1505.5 

oes 

ooeoo 

09.09 

35.209 

27.29 

1500.5 

OBS 

00900 

07.79 

35.151 

27.44 

1497.1 

OBS 

00950 

06.64 

35.062 

27.54 

1493.4 

OBS 

01000 

06.49 

35.131 

27.61 

1493.7 

06S 

01010 

06.47 

35.153 

27.63 

1493.8 

OBS 

01100 

05.64 

35. 101 

27.70 

1491.9 

OBS 

01200 

05.29 

35.063 

27.71 

1492.1 

OBS 

01300 

04.84 

35.041 

27.75 

1491.9 

OBS 

01*00 

04.59 

35.006 

27.75 

1492.5 

OBS 

01500 

04.41 

35.021 

27.78 

1493.5 

KEF  ID   31  8060 

CONScC  0017 

LAT      35  00   N 

LONG   048  03   k) 


CASINUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

OOTDP    03658 

AIR 

TEMP          15.1 

DIR    hGT     PcR 

wlNi/-0IR 

o; 

INST     SID    RECORDER 

TEN    S.     1206 

MCNTh 

1      01 

SHIP    CG 

XET 

3ULb           12.6 

07 

5          3 

klNO-SPD 

26 

TRACE    OIR                        0 

5    SfiUARE        4 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

oARJMETk    1022.0 

SEA 

WIND-t-OR 

DURATION                   00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR 

06.1 

AREA                G5 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

MEATHER 

XI 

CRIG    E22    Ll7 

1     SOJARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Slv,MA-T 

DVNDPTH 

SND    VtL 

OXYG 

PJ4 

TOT     ^          N02          N03 

SI03          PH 

QBS 

00000 

18.10 

36.435 

26.36 

1516.5 

OBS 

000  10 

18.10 

36.435 

26.36 

1518.7 

OBS 

00020 

18.  10 

36.435 

26.36 

1516.8 

OBS 

00030 

18.10 

36.433 

26.36 

1519.0 

OBS 

00050 

18.09 

36.433 

26.36 

1519.3 

OBS 

00075 

16.08 

36.428 

26.36 

1519.7 

08S 

OOIOO 

18.03 

36.425 

26.37 

1519.9 

oes 

OQ125 

17.65 

30.386 

26.39 

1519.6 

5BS 

00150 

17.83 

3o.  366 

26.39 

152J.1 

OBS 

00200 

17.78 

36.389 

26.41 

1520.B 

OBS 

00215 

17.61 

36.423 

26.46 

1520.6 

ObS 

002  50 

17.50 

36.400 

26.48 

152U.8 

OBS 

003  00 

17.23 

36.365 

26.52 

1520.6 

OBS 

00400 

16.23 

36.176 

26.6  2 

1519.2 

UBS 

00500 

15.33 

36.046 

26.72 

1517.9 

oes 

00600 

13.53 

35.751 

26.68 

1513.4 

OBS 

00700 

11.76 

35.508 

27.05 

1508.8 

oes 

00800 

10.02 

35.306 

27.21 

15C4.0 

OBS 

00900 

08.46 

35.216 

27.39 

1499.8 

OBS 

OlOOO 

07.73 

35.2  46 

27.53 

1496.7 

OBS 

01030 

07.57 

35.257 

27.56 

1498.6 

UBS 

01100 

06.26 

35. lie 

27.62 

1494.5 

OBS 

Q1200 

05.74 

35.079 

27.67 

1494.0 

OSS 

01300 

05.35 

35.070 

27.71 

1494.1 

ObS 

01400 

04.9  7 

35.046 

27.74 

1494.2 

« 
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TABLE  II.— Continued 


REFIO       31 

Boao 

TEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP           15.4 

OIR     1 

-.GT     PER 

«IND-OIR 

05 

CONStC 

0018 

MONTH 

01 

SHIP    CC 

HET 

euLb       11.6 

05 

5         3 

JINO-SPO 

ZO 

L4T            34 

55       N 

04V 

ib 

DATA    USE       1 

uABGMETB     1022.6 

SEA 

WIND- FOR 

LONG        CS 

01        U 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLCUO    T/fl 

Cl/ir 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IHt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTh 

SNU     VEL 

OXYG 

PU' 

12.0 

06S 

00000 

18.13 

36.449 

26.37 

1518.6 

OBS 

00010 

18.14 

36.467 

26.38 

1510.8 

DBS 

00020 

18.14 

36.469 

26.36 

1519.0 

OBS 

00030 

18.14 

30.472 

20.36 

1519.2 

OBS 

00050 

16.14 

36. -.76 

26.3b 

1319.3 

OBS 

00075 

18.14 

36.^77 

26.3  9 

1519.9 

065 

00100 

18.15 

36.478 

26.^8 

1520.1 

CBS 

00125 

18.15 

36.481 

26.39 

1520.7 

OBS 

00150 

18.16 

36.489 

26.39 

15.;1.2 

OBS 

002  00 

17.90 

36.459 

26.4  3 

1521 .2 

OBS 

002  50 

17.66 

36.449 

26.48 

1521.4 

OBS 

OOiOO 

17.38 

36.J92 

26.51 

1521.3 

OBS 

00400 

16.29 

36.139 

26.61 

1519.4 

OBS 

00500 

14.83 

35.967 

26.77 

1516.2 

06  S 

OOoOO 

12.85 

35.682 

26.97 

1511 .1 

OBS 

00700 

11.32 

35.469 

27.  lu 

1507.2 

OBS 

00800 

09.24 

J5.269 

27.31 

1501. 1 

OBS 

00850 

08.46 

35.279 

27.44 

1499.0 

OBS 

00900 

08.23 

35.269 

27.47 

1499.0 

OBS 

oieoo 

06.92 

35.151 

27.57 

1495.4 

OBS 

01100 

06.13 

35.136 

27.66 

I4S3.9 

OBS 

01200 

05.71 

35. UC 

27.71 

1493.9 

OBS 

01300 

05.32 

35.094 

27.73 

1494.0 

OBS 

01400 

05.10 

35.082 

27.75 

1494.7 

OBS 

01500 

04.79 

35.059 

27.77 

1495.1 

INST     STD    RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E22    018 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    43 


Pu4       TOT     P 


REFID       31       8080 

YEAR 

1969 

eCTDP     04663 

AIR 

TEMP           15. 

.6 

DIR    h, 

GT    PER 

WIND-DIR 

05 

CONSEC                0019 

MONTH       01 

SHIP    to 

WET 

BUL6           12, 

.0 

06 

5         3 

wIND-SPD 

20 

LAT             34    55       N 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1022. 

.5 

SEA 

WINO-PCR 

LONG       048    08       W 

HOUR 

21.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

WEATHE" 

XI 

CASTNCM/T IMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTh 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ' 

21.4 

OBS 

OOOOO 

17.79 

36.428 

26.43 

1517.6 

21.4 

OBS 

00026 

17.77 

36.42  3 

20.44 

I5I6.0 

21.4 

OBS 

00052 

17.77 

36.425 

26.44 

1518.- 

21.4 

OBS 

00078 

17. ec 

3o.43^ 

26.44 

1518.9 

21.4 

OBS 

00104 

17.80 

36.426 

26.43 

1519.3 

21.4 

OBS 

00156 

17.80 

30.434 

26.44 

1520.2 

21.4 

OBS 

00209 

17.71 

36.470 

26.4  9 

1520.6 

21.4 

CBS 

00313 

17.30 

36.414 

20.54 

15il.3 

21.4 

UBS 

T00418 

16.07 

36.174 

26.65 

1319.0 

21.4 

OBS 

T00524 

14.37 

35.872 

26.80 

1515.1 

21.4 

UBS 

00633 

12.44 

35.552 

26.95 

1510.1 

21.4 

OBS 

008  54 

08.34 

35.191 

27.39 

1496.5 

21.4 

OBS 

01076 

05.69 

35.074 

27.65 

1492.3 

21.4 

UBS 

101627 

04.0  7 

34.958 

.;7.77 

1494.1 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E22  019 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1  SQUARE  48 


PJ4   TOT  P 


REFIO  31  8080 
CONSEC  0020 
LAT  35  09  N 
LONG   048  18   W 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  27 

HOUR     13.7 


BOTDP  04407 
SHIP  CC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


Alk     TEMP  16.5 

WET    BULB  12.6 

BAROMETR     1023.9 
CLOUD    T/A  8/6 


OIR    hGT 

PER 

WIND-DIR 

09 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO     1206 

09       4 

3 

WIND-SPD 

18 

TRACE    DIR 

5    SQUARE        4 

SEA 

wINO-FGR 

DURATION 

2    SOUARE    48 

CL/IR 

WEATHER 

X8 

ORIG     E22    020 

1     SOUARE     58 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4   TCI  P 


13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 


OBS 
OBS 
OBS 
GBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
GBS 
OBS 
OBS 


OOOOO 

00025 

00051 

00077 

00102 

00155 

00207 

00312 

T00416 

T005  19 

00629 

00B43 

01059 

T0160e 


18.00 
I  7.98 
17.92 
17.90 
17.67 
17.89 
17.79 
17.36 
16.01 
14.46 
12.76 
08.88 
06.23 
04.34 


36.386 
30.377 
36.35a 
36.384 
36.390 
36.39i 
36.459 
36.410 
36.154 
35.391 
35.629 
35.198 
35.083 
35.003 


26.3  5 
26.35 
26.35 
26.37 
26.39 
26.38 
26.46 
26.53 
26.6  5 
26.79 
26.9  5 
27.31 
27.60 
27.77 


151i>.2 
1516.3 
1518.7 
1519.1 
1519.3 
1520.4 
1521 .0 
1521.4 
1516.0 
1515.3 
1511  .2 
150U.4 
1493.8 
1495.0 
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TABLE  II.— Continued 


REFIO       31  8080  VEAR     1909  SOTDP    CtSJI. 

CONSEC  0021  HONTM      01  SHIP   CC 

LAT             i*  59       N  DAY             28  DATA    USE       1 

LONG       048  04      tl  HOUR    12.8  AREA              05 


AIR    TEMP  15. e 

»EI    6ULB  13.3 

6AR0MEIR    1024.6 
CLOUD    I/A  8/7 


jIR    hOT    PER 

J5       4         3 
StA 
CL/IR 


JlND-OlR  05 

.(Iha-SPO  15 
rtlNO-FUR 

rfEATHtK  XI 


INSt     NANSt.l    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
OkIG     E^2    021 


TEN  $w  1206 
5  SdJARt  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL 


PU4       TCT    P 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 


00000 
00027 
00053 
00079 
00105 
00158 

T00211 
00313 

T00416 

TOQ520 
00623 
00833 
01041 

T01572 


18. 
IS. 
18. 
18. 
18. 
18. 
17. 
17. 
16. 
14. 
13. 
09. 
07. 
04. 


36.461 
36,461 
36.457 
36.455 
36.463 
36.462 
36.460 
36.432 
36.233 
35.971 
35.750 
35.285 
35.199 
35.052 


26.38 
26.38 
26.37 
26.37 
26.38 
26.3  7 
26.42 
26.51 
26.61 
26.78 
26.94 
27.27 
27.59 
27.77 


1518.6 
1519.0 
1519.5 
1519.9 
1520.3 
1521 .2 
1521.5 
1521.8 
1520.2 
1516.5 
1512.8 
1502.8 
1496.7 
1495.9 


REFlO       31        8080 

YEAR 

1969 

BOIDP     03840 

AIR 

TEMP          17, 

.0 

01 R     HGT     PER 

UIND-OIR 

05 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0022 

MONTH       01 

SHIP    CO 

WET 

BULB          14 

.3 

05 

3          3 

«IIND-SPO 

Oo 

TRACE    DIR 

5     SUUARE        4 

LAT             35    07       N 

DAY 

29 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1022, 

.0 

SEA 

KIND-FUR 

OURATIuN 

2     SQUARE     48 

Long       046    08       u 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          S/4 

CL/TR 

»EATH£« 

XI 

ORIG    E22    022 

1    SQUARE    58 

CASTNUH/TIME 

LVLT  VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

UXYG 

PJ4 

TCT     P          ND2          N03 

SIU3         PH 

12.9 

OBS 

00000 

18.06 

36.464 

26.40 

1518.4 

12.9 

OBS 

00025 

18.03 

36.458 

26.40 

1518.7 

12.9 

OBS 

00051 

18.04 

36.464 

26.40 

1519.2 

12.9 

OBS 

000  76 

18.04 

36.464 

26.40 

1519.6 

12.9 

oes 

00102 

18.04 

36.463 

26.40 

1520.0 

12.9 

OBS 

00152 

18.01 

36.464 

26.41 

1520.8 

12.9 

OBS 

T00202 

17.91 

36.463 

20.43 

1521.3 

12.9 

OBS 

00304 

17.51 

36.427 

26.50 

1521 .8 

12.9 

oes 

T004  06 

16.62 

36.239 

26.57 

1520.6 

12.9 

oes 

T00502 

15.23 

36.044 

26.74 

1517.6 

12.9 

OBS 

00605 

13.42 

35.759 

26.91 

1513.1 

12.9 

DBS 

T00806 

09.9  7 

35.313 

27.22 

1503.9 

12.9 

OBS 

T01009 

07.40 

35.229 

27.56 

1497.5 

12.9 

OBS 

TC1520 

04.71 

35.052 

27.77 

1495.1 

REFID   31  8080 

CONSEC  0023 

LAT     35  04   N 

LLNG   048  11  U 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  30 
HOUR  12.3 


BOTDP  03968 
SHIP  CD 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AlK     TEMP  15.5 

WET     BULB  13.1 

OAROHETP     1018.6 
CLOUD    T/A  8/7 


DIR  hG 
06   3 
SEA 
CL/IR 


KlND-DIR    OS 
WIND-SPD    07 
HIND-ELR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E22    023 


TEN  sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUAKE  48 
1  SQUARE  58 


IlMt 

LVlTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12.3 

OBS 

00000 

IB. 01 

36.423 

26.  36 

12.3 

GbS 

00025 

17.99 

36.422 

26.36 

12.3 

OBS 

00051 

18.00 

36.433 

26.39 

12.3 

ObS 

00076 

18.00 

36.427 

26.38 

12.3 

OBS 

00102 

17.99 

36.414 

<;6.37 

12.3 

oes 

00152 

17.96 

36.438 

26.40 

12.3 

ObS 

00203 

17.83 

30.455 

26.45 

12.3 

oes 

00305 

17.40 

36.404 

26.51 

12.3 

OBS 

T00405 

16.61 

36.267 

26.60 

12.3 

OBS 

T00502 

15.17 

36.028 

26.74 

12.3 

UBS 

00608 

13.52 

35.767 

26.90 

12.3 

ObS 

00611 

09.91 

35.317 

27.23 

12.3 

OBS 

01014 

07.32 

35.223 

27.57 

12.3 

oes 

T01521 

04.62 

35.012 

27.75 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1516.^ 

1518. 0 
1519.0 
1519.4 
1519.3 
1520.6 

1521 .1 
1521 .4 
1520.6 
1517.4 
1513.5 
1503.8 
1497.3 
1494.7 


P04       TOT     P 


REFID      31       8080 

YEAR 

1969 

BOTDP    02944 

AIR 

TEMP          16. 

.0 

DIR    HGT     PcR 

WINO-DIR 

21 

CONSEC              0024 

MONTH       01 

SHIP    CO 

WET 

BULB          12, 

.6 

07 

3         4 

WINO-SPD 

11 

LAT            35   03      N 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

OAkOMETR     1015, 

.1 

SEA 

WIND-FCR 

LONG       048    04       U 

HOUR 

12.8 

AREA               05 

CLUUO    T/A          8/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO 

12.8 

oes 

00000 

17.75 

36.407 

26.43 

1517.5 

12.8 

oes 

00024 

17.74 

36.406 

26.43 

1517.8 

12.8 

OBS 

00050 

17.72 

36.400 

26.43 

1518.2 

12.8 

DBS 

00075 

17.74 

36.402 

26.43 

l3ld.6 

12.8 

oes 

00100 

17.74 

36.407 

26.43 

1519.1 

12.8 

OBS 

00149 

17.77 

36.407 

26.42 

1520.0 

12. e 

OBS 

1002  00 

17.78 

36.406 

26.42 

1520.8 

12.8 

OBS 

0029  8 

17.44 

36.421 

26.52 

1521 .5 

12.8 

OBS 

T00398 

16.64 

36.268 

26.59 

1520.5 

12.8 

oes 

100489 

15.11 

36.001 

26.74 

1517.0 

12.8 

OBS 

00590 

13.31 

35.721 

26.91 

1512.5 

12.8 

OBS 

00784 

10.88 

35.400 

27.13 

1506.9 

12.8 

oes 

00979 

07.29 

35.096 

27.47 

1496.4 

12. e 

oes 

01471 

04.85 

35.011 

27.72 

1494.8 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E22    024 


Tin    SO     1206 

5  SuUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


P04       TCT     P 


**••*»**••••••« 
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TABLE  II.— Continued 


REFID   31  8060  YE4B  19c9 

CONSEC  0025  MONTH   0^ 

L4T      35  08   N  DAY     01 

LONG   048  09   U  HOUR  13.6 


bOTDP  02706 
SHIP  CO 
D4TA  JSc   1 

4RE4  05 


ilfi     TEMP  16.1 

«ET     SULB  12. i 

BAKQMETB     1007.4 
CLOUO    T/H  8/7 


DIR    huT    PER 


SEA 
CL/IR 


•IINO-DIR  08 

MIND-SPD  10 
WIND-FLR 

MEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    622    025 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
I    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SAL 


OYNDPTh       SND     VEL       OXYG 


.6 

085 

00000 

17. 

.7 

.6 

ues 

00024 

17. 

.7 

.6 

oes 

000  50 

17. 

.  7 

.6 

OBS 

00074 

17. 

.7' 

.6 

OBS 

00099 

17. 

.7 

.6 

DBS 

00148 

17. 

.71 

.6 

OBS 

00198 

17. 

.71 

.6 

OBS 

00297 

17. 

,5i 

.6 

OBS 

T0Qj99 

16. 

.51 

.6 

OBS 

T00492 

15. 

.3! 

,6 

oes 

00593 

13. 

,3' 

.6 

OBS 

T007S6 

10. 

5i 

,t 

065 

T00987 

07. 

2 

,6 

oes 

T01492 

04. 

,5' 

36.366 
36.412 
36.411 
36.392 
36.397 
36.436 
36.440 
36.445 
36.238 
36.075 
35.719 
35.375 
35.090 
35.012 


,58 
74 
89 
17 


1517.3 
1517.8 
1518.2 
1518.6 
1519.0 
1520.0 
1520.8 
1521.8 
1520.3 
1517.9 
1512. B 
1505.8 
1496.3 
1494.1 


***««•»««»»•«•» 


REFIO   31  8080 

CONSEC  0026 

LAT      34  54. 6N 

LONG   048  01   W 


YEAR  1969 
MONTH  02 
DAY  02 
HOUR  12.4 


eOTDP  04663 
SHIP  CO 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  16.9 

kET    BULe  1^.0 

bAROMETR     1010.4 
CLOUD    T/A  8/7 


OIR    HGI 

PER 

UINO-OIR 

33 

INST    NANSEN    CAST 

01       4 

3 

tilNO-SPO 

16 

TRACE    OIR 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

Cl/tr 

LEATHER 

XI 

ORIG    E22    026 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


CASTNUM/IIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  DYNOPTh       SNC     VEL       UXY G 


P04       TCT    P 


N03  SIJ3 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


oes 

OBS 

oes 

OBS 

oes 

UBS 
06  S 
uBS 
CBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 

oes 


00000 

00026 

00051 

00077 

00102 

00154 

100205 

00305 

T00404 

100500 

00601 

00800 

T00'<93 

T01525 


17.72 
17.71 
17.72 
17.74 
17.73 
17.74 
17.72 
17.20 
16.31 
15.01 
13.36 
10.62 
0  7.55 
04.35 


.440 
.438 
.441 
.446 
.434 
.429 
.426 
.396 
.204 
.021 
.742 
.414 
.198 
.996 


26.46 
26.46 
2t>. 46 
26.46 
26.4  5 
26.45 
26.45 
26.54 

26.6  2 

26.7  7 
26.91 
27.19 
27.52 
27.77 


1517.4 
1517.3 
1518.2 
1518.7 
1519.1 
1520.0 
152J.8 
1521.1 
1519.6 
1516.9 
1512.9 
150O.3 
1497.8 
1493.6 


•«»*««••»•••*•• 


REFID       31       8080 
CONSEC  0027 

LAT  34    52       N 

LONG       047    46       H 


YEAR     1969  BUTOP    04846  AIR    TEMP  14.8 

MONTH      02  SHIP    CO  oET    BULB  11.3 

DAY  03  DATA    USE       1  6ARCMETR     1009.3 

HOUR     12.4  AREA  05  CLOUD    T/A  8/3 


OIR    HGT 

PER 

UINO-OIR    33 

INSI     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1. 

20b 

33       4 

3 

<I.1D-SPu    18 

TRACE    OIR 

5    SQUARE 

2 

SEA 

«IND-fOR 

DURATION 

2    SQUARE 

46 

CL/IB 

•  EAThER       XI 

ORIG    E22    027 

1    SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SljMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


12.4 

OBS 

00000 

.62 

36, 

.448 

26. 

.49 

12.4 

OBS 

00025 

.61 

36. 

.443 

26. 

,49 

12.4 

oes 

00049 

.61 

36. 

.44J 

26. 

.49 

12.4 

OBS 

00075 

.62 

36. 

,444 

26, 

.49 

12.4 

oes 

00098 

.62 

36, 

,446 

26. 

.49 

12.4 

OBS 

00149 

.63 

36. 

,444 

26. 

,49 

12.4 

OBS 

T00201 

.63 

36. 

.450 

26. 

,49 

12.4 

oes 

00297 

.21 

36, 

.391 

26. 

,55 

12.4 

oes 

100396 

16.07 

36. 

,172 

26, 

.65 

12.4 

OBS 

T00491 

.31 

36, 

.071 

26.75 

12.4 

OBS 

00592 

.07 

35. 

,894 

26, 

,88 

12.4 

OBS 

T0079B 

.44 

35. 

,519 

27, 

,12 

12.4 

oes 

T01006 

08. 

.12 

35, 

.302 

27. 

,51 

12.4 

OBS 

T01556 

04, 

.48 

35. 

,021 

27, 

,77 

1517.1 
1517.5 
1517.9 
1518.3 
1516.7 
1519.6 
1520.5 
1520.7 
1510.7 
1517.7 
1515.2 
15C9.3 
1500.4 
1494.7 


REFIO      31 
CONSEC 
LAT  34 

LONG       048 


8080 

YEAR 

1969 

BOTDP     04773 

AIR 

TEMP           17. 

.0 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

04 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     I. 

206 

0028 

MONTH       02 

SHIP    CO 

NET 

euie           14, 

.5 

04 

4          3 

KIND-SPO 

20 

TRACE    DIR 

5    SQUARE 

2 

53      N 

DAY 

04 

DATA    USE 

I 

BAROMETR     1013. 

,3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE 

48 

02       H 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E22    028 

1    SQUARE 

48 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-I 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         Na2         N03 

SI03         PH 

12.5 

OBS 

00000 

17.60 

36.448 

26.50 

1517.1 

12.5 

OBS 

00027 

17.59 

36.442 

26.49 

1517.5 

12.5 

OBS 

00053 

17.59 

36.446 

26.50 

1517.9 

12.5 

oes 

00080 

17.60 

36.446 

26.5  0 

1518.4 

12.5 

OBS 

0Q105 

17.60 

36.445 

26.49 

1518.8 

12.5 

OBS 

00159 

17.61 

36.451 

26.50 

1519.7 

12.5 

OBS 

T00211 

17.63 

36.444 

26.49 

1520.6 

12.5 

oes 

00317 

17.09 

36.361 

26.55 

1520.7 

12.5 

OBS 

T00423 

15.79 

36.172 

26.71 

1518.2 

12.5 

oes 

T00526 

14.83 

35.972 

26.78 

1516.7 

12.5 

oes 

00635 

13.34 

35.763 

26.93 

1513.4 

12.5 

OBS 

T  0.0848 

10.45 

35.396 

27.20 

1506.5 

12. S 

oes 

T01058 

06.86 

35.149 

27.58 

1496.2 

12.5 

OBS 

T01619 

04.23 

34.988 

27.77 

1494.7 

*•••*•••*•«**** 
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TABLE  II.— Continue.! 


REFID       31        8080 

YEAR 

1969 

BOTDP    03017 

AIR 

TENP          15.9 

OIR    hGT     PER 

HIND-OIR 

27 

CONSEC                00Z9 

MONTH       02 

SHIP    CO 

UET 

BULB           1*.9 

25 

i         5 

WINO-SPD 

21 

L4T             35    08       N 

Dir 

05 

04TA    USE 

X 

BAROMETR     1011.1 

ScA 

HIND-FOR 

LONG       0*7    51      M 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         */e 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

C4STNUH/I INE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTh 

SND     VEL 

JXYG 

PO' 

12.7 

OBS 

00000 

17.6* 

36.*27 

26. *7 

1517.2 

12.7 

OBS 

00027 

17.62 

36.*3B 

26. *8 

1517.6 

12.7 

OBS 

00052 

17.63 

36.**0 

26. *a 

1518.0 

12.7 

OBS 

00079 

17.61 

36.*38 

26. *9 

1518.* 

12.7 

OBS 

0010* 

17.62 

36.**0 

26. *9 

1518.8 

12.7 

OBS 

00156 

17.61 

36.**0 

26. *9 

1519.6 

12.7 

OBS 

1002  09 

17.62 

3o.*** 

26. *9 

1520.5 

12.7 

OBS 

00309 

17.55 

36.*37 

26.50 

1522.0 

12.7 

OBS 

100*09 

16. *9 

36.2*8 

26.61 

1520.2 

12.7 

OBS 

T00507 

15.39 

36.063 

26.72 

1518.2 

12.7 

OBS 

00607 

1*.13 

35.867 

26.85 

1515.6 

12.7 

CBS 

T00806 

10.83 

35.*26 

27.16 

1507.2 

12.7 

OBS 

T01002 

07.75 

35.20* 

27. *9 

1*98.7 

12.7 

OBS 

T0152* 

0*.47 

35.001 

27.76 

1*9*. 1 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
GRIG    E22    029 


Ten  Sa  1206 
5  SOUARE  * 
2  SOUARE  *6 
1     SOUARE     57 


«  *»«*«»  « 
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TABLE  III. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  9  February  1969  -  2  March  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  ■  1416. 


REFIO      31 
CONSEC 

IONS       0<>7 


1416 

YEAR 

1969 

eOTOP    04480 

AIR 

TEMP          15, 

.6 

OIR    h 

uT     PER 

WINtKDIR 

33 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SO    1206 

0001 

MONIH       02 

SHIP    AI 

kET 

BULB           13. 

.9 

29 

3          6 

KIND-SPO 

20 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

57      N 

DAY 

09 

OATA    USE 

I 

BAROMETR     1017. 

.0 

SEA 

rilNO-FJR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

46       W 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

X5 

ORIG    E23    001 

1     SQUARE    47 

TIME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PM 

13.2 

OBS 

00000 

17.52 

36.389 

26.47 

1516.8 

13.2 

oes 

ooo2e 

17.54 

36.398 

26.47 

1517.3 

13.2 

OBS 

00055 

36.405 

13.2 

oes 

00081 

17.54 

36.400 

21.. 47 

1518.2 

13.2 

OBS 

00LO8 

17.56 

13.2 

OBS 

00157 

17.57 

36.423 

26.4  8 

1519.5 

13.2 

OBS 

T00203 

17.56 

36.419 

26.48 

1520.2 

13.2 

OBS 

002  90 

17.58 

36.419 

26.4  6 

1521.7 

13.2 

OBS 

00368 

36.130 

13.2 

oes 

OO'.'.l 

15. Bl 

36.090 

26.65 

1518.5 

13.2 

OBS 

T00515 

14.85 

35.974 

26.77 

1516.6 

13.2 

OBS 

006  74 

13.06 

35.734 

26.97 
•  ••< 

!•« 

1513.1 

REFIO       31        1416 

YEAR 

1969 

BOTOP    04369 

AIR 

TEMP          15. 

.0 

DIR    HGT     PER 

WINO-DIR 

12 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC                0002 

MONTH       02 

SHIP    AI 

UET 

BULb          12, 

.2 

33 

2         2 

WIND-SPO 

15 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

CAT             35    03       N 

DAY 

10 

OATA   USE 

1 

BAROMETR     1024. 

.4 

SEA 

rflNO-EUR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

LONG       048     14       H 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLCUD    T/A          6/6 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E23    002 

I    SQUARE    56 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    «EL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N0<;          NU3 

SI03         PH 

12.9 

OBS 

00000 

17.61 

36.456 

26.50 

1517.1 

12.9 

aes 

00024 

17.56 

36.456 

26.51 

1517.4 

12.9 

DBS 

00047 

17.52 

36.450 

26.52 

1517.6 

12.9 

OBS 

00071 

36.458 

12.9 

oes 

00094 

17.56 

36.452 

26.51 

1516.5 

12.9 

OBS 

00140 

17.56 

36.444 

26.50 

1519.2 

12.9 

OBS 

100184 

17.57 

36.454 

26.51 

1520.0 

12.9 

OBS 

00269 

17.39 

36.421 

26.53 

1520.8 

12.9 

pes 

T00349 

16.93 

36.340 

26.58 

1520.7 

12.9 

oes 

004  30 

15.76 

36.134 

26.69 

1518.3 

12.9 

OBS 

00504 

14.88 

35.997 

26.78 

•  ••1 

»•* 

>•••••••• 

1516,5 

• 

REFIO       31       1416 

YEAH 

1969 

eOTDP     03475 

AIR 

TEMP           19. 

.4 

DIR     HGT     PER 

WIND-OIR 

26 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0003 

MONTH       02 

SHIP    AI 

WET 

8UL6           18. 

.3 

25 

2         6 

WINO-SPO 

05 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT            35    10       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

1 

bARO.itTR     10  13. 

.5 

StA 

WINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG       046     15       H 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/3 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG    E23    003 

1    SQUARE    56 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTn 

SNO     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

13.2 

OBS 

00000 

17.57 

36.457 

26.51 

1517.0 

13.2 

OBS 

00026 

17.56 

36.453 

26.51 

1517.4 

13.2 

OBS 

00052 

17.56 

36.470 

26.52 

1517.9 

13.2 

oes 

00078 

17.60 

36.462 

26.51 

1518.4 

13.2 

OBS 

00104 

17.59 

36.46J 

26.51 

1510.8 

13.2 

OBS 

00157 

17.61 

36.469 

26.50 

1 5  19  .  7 

13.2 

oes 

T002  10 

17.59 

36.463 

26.51 

1520.5 

13.2 

oes 

00310 

36.444 

13.2 

OBS 

T00410 

16.24 

36.405 

26.79 

1519.7 

13.2 

OBS 

00510 

15.19 

36.087 

26.76 

1517.7 

13.2 

UBS 

00609 

13.89 

35.670 

26.90 

1514.9 

13.2 

OBS 

008  10 

11.75 

35.694 

27.19 

1510.8 

13.2 

OBS 

01007 

08.43 

35.308 

27.47 

1501 .6 

13.2 

OBS 

T01506 

04.79 

35.084 

27.79 
•  ••« 

!•< 

1495.2 

• 

TABLE  III.— Continued 


REFIO       31  l<il6 

CONSEC  0004 

LAI            35  00       N 

LONG       04S  ^0       M 


rE»l>  1969 
MONTH  02 
0»r  13 

HOUR    09.7 


80TDP     04481 
SHIP    41 
DlIA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.6 

h£T     bulb  15.6 

BAROMETR     1015.9 
CLUUO    T/A  8/3 


01 R     HGT    PER 

J5       ^  ^ 

SEA 
CL/TR 


HINO-OIR  35 

.^IND-SPD  i^ 
MINO-FOR 

.LEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E23    004 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE     58 


CASTNOM/TIME        LVLI*P  OEPTH 


09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 
09.7 


OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OSS 
□  SS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00023 
00047 
00070 
00093 
00139 

T00186 
00278 
00368 
00458 

T00546 
00727 
00908 

T01378 


17.58 
17.50 
17.50 

17.50 
17.52 
17.55 

16.28 
15.50 
14.88 
13.13 

05.06 


SAL 

36.450 
36.449 
36.450 
36.457 
36.457 
36.448 
36.451 
36.436 
36.234 
36.102 
35.999 
35.757 
35.449 
35.091 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       GXYb 

26.50  1517.0 
26.52  1517.2 

26.52  1517.5 

26.53  1516.3 
26.52  1519.1 

26.51  1520.0 

26.65  1518.9 

26.73  1517.8 

26.79  1517.2 

26.97  1514.2 

27.76  1494.2 


PJ4       TOT     P 


REFIO       31  1416 

CONSEC  0005 

LAT             34  5  5       N 

LONG        048  06       H 


YEAR  1969 
MONTH  02 
OAY  14 

HOUR     16.0 


SOTDP    04572 
SHIP    AI 
DATA    USE       I 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.4 

WET    BULB  17.2 

BAROMETR     1015.0 
CLOUD    1/4  8/6 


DIR    HGT    PER 

08       1         2 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR     14 
KINO-SPD     11 
■<INO-FUR 
HEATHEii       XI 


INST     N4NSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
OKIG    c23    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

16.0 

OBS 

00000 

36.446 

16.0 

OBS 

00024 

17.54 

36.439 

26.50 

16.0 

OBS 

00049 

17.56 

36.439 

26.50 

16.0 

OBS 

00072 

36.441 

16.0 

OBS 

0  0096 

17.54 

36.445 

26.51 

16.0 

OBS 

00143 

17.54 

36.441 

20. 51 

16.0 

OBS 

T00191 

17.53 

36.440 

26.5  1 

16.0 

OBS 

00285 

16.93 

36.381 

26.61 

16.0 

OBS 

00378 

16.36 

36.230 

26.63 

16.0 

OBS 

00471 

15.35 

36.072 

26.74 

16.0 

OBS 

T00560 

14.30 

35.909 

26.84 

16.0 

OSS 

00739 

12.59 

35.673 

27.01 

16.0 

OBS 

00918 

09.77 

35.353 

27.29 

OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


1517.3 
1517.7 

1518.5 
1519.2 
1520.0 
1519.7 
1519.3 
1517.5 
1515.5 
1512.5 
1505.1 


P34   TOT  P 


»•«*«*»* 


REFIO   31   1416  YE4R  1969 

CONSEC      0006  MONTH   02 

L4T     34  50   N  OAY     17 

LONG   048  00   W  HOUR  12.8 


C4STNUM/TIME   LVLTYP 


BOTDP  04755 
SHIP  41 
DATA  USE   1 
ARE4      05 


AIR    TEMP  15.0 

«ET     BULB  12.2 

BAROMETR     1010.0 
CLCUD    T/4  8/4 


DIR    HfT     PcR 

'^IND-DIR 

35 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

35       2          3 

«IN0-SPD 

14 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

•IND-FJR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

CL/TP 

LEATHER 

XI 

ORIG    E23    006 

1    SQUARE    48 

IDPTH       SND     VEL 

OXYG 

pa4 

TOT    P          N02          NJ3 

SI03         PH 

12. 

.8 

OSS 

00000 

12. 

.8 

OBS 

00024 

12. 

.8 

OSS 

00047 

12. 

.8 

OBS 

000  70 

12. 

.8 

OSS 

00093 

12. 

.8 

OBS 

0Q139 

12. 

.8 

OBS 

TOO! 84 

12. 

.8 

OBS 

00278 

12. 

.8 

OBS 

T00361 

12. 

.8 

OBS 

00448 

12. 

,8 

OBS 

T00534 

12. 

.8 

OSS 

00703 

12. 

.8 

OBS 

00879 

18. 

,05 

36. 

.436 

26. 

.38 

17. 

.94 

36. 
36. 

.433 
.432 

26, 

.40 

.46 

36, 

.432 

26. 

.51 

,46 

36. 

,444 

26. 

.53 

.47 

36. 

.432 

26. 

.52 

.47 

36. 

.434 

26. 

.52 

,41 

36. 

,447 

26. 

.54 

.17 

36. 

.396 

26. 

.56 

,33 

36. 

,225 

26. 

.63 

15! 

.38 

36, 

.072 

26. 

.73 

13. 

,10 

35. 

.744 

26. 

.97 

10. 

.27 

35. 

.376 

27. 

.^^ 

1518.4 
1516.4 


1517.6 
1518.2 
1518.9 
1519.7 
1521.1 
1521 .7 
1520.4 
1516.7 
1513.7 
1506.3 


REFIO       31 
CONSEC 
LAT  34 

LONG      046 


1416 

YE4R 

1969 

BOTDP    04755 

AIR 

TEMP            16. 

.1 

DIR     HGT     PER 

rfUD-DIR 

31 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

0007 

MONTH 

1      02 

SHIP    41 

UET 

BULB           12. 

,2 

34 

2         2 

KINO-SPD 

05 

TRACE    DIR 

5     SQUARE        2 

50      N 

04Y 

16 

DATA    USE 

1 

64R0MEtR     1012, 

.0 

SEA 

MiND-fOR 

DURAT ION 

2    SQUARE    48 

10      w 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/4          6/6 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG    E23    C07 

1     SQUARE    48 

TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

lOT     P          N02          N03 

S 1 U  3          PH 

12.6 

OSS 

00000 

17.45 

36.448 

26.53 

1516.6 

12.6 

OBS 

000  24 

17.41 

36.436 

26.54 

1516.9 

12.6 

OBS 

00049 

36.436 

12.6 

OSS 

00073 

17.42 

36.436 

26.53 

1517.7 

12.6 

OSS 

00098 

17.45 

36.451 

26.54 

1518.2 

12.6 

OBS 

00147 

17.44 

36.446 

26.53 

1519.0 

12.6 

OBS 

T00195 

17.54 

36.444 

26.51 

1520.1 

12.6 

OSS 

00294 

17.52 

36.440 

26.51 

1521.6 

12.6 

OBS 

100395 

17.35 

36.41B 

26.53 

1522.8 

12.6 

OBS 

00491 

16.28 

36.208 

26.63 

1520.9 

12.6 

oes 

T00591 

14.65 

35.940 

26.79 

1517.1 

12.6 

OBS 

T0Q790 

12.04 

35.576 

27.05 

1511.3 

12.6 

OBS 

00991 

08.58 

35.263 

27.41 

•  •• 

•  • 

1501.6 
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TABLE  III.— Continued 


REFIO       31  1416 

CONSEC  0008 

(.AT            35  «4      H 

LONG      04«  03      H 


YEAR  1969 
MONTH  02 
DAY  19 

HOUR    Li. 5 


BOIDP     04938 
SHIP    AI 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  15.6 

WET     BULB  12.2 

6AR0METR     1009.0 
CLOUD    T/A  6/6 


DIR    KGT 

06      2 
SEA 
tL/IR 


PER 
2 


HINO-OIR  05 

WIND-SPO  15 
mUD-FOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    01 R 
DURATION 
0RI6    E23    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SauARE  46 
1     SQUARE     56 


CASTNUH/riME      LVLTYP         DEPTH 


SIGNA-T  OYNOPTH       SND    WEL       JXYG 


PO*       TOT    P 


12.5 

DBS 

00000 

18. 

.58 

36.469 

26. 

.27 

12.5 

OBS 

00023 

17, 

,43 

36.462 

26.5  5 

12.5 

DBS 

00048 

36.462 

12.5 

OBS 

000  71 

17. 

.43 

36.465 

26. 

.55 

12.5 

OBS 

00096 

17. 

.46 

36.467 

26. 

.55 

12.5 

OBS 

00142 

17. 

,45 

36.457 

26. 

.54 

12.5 

OBS 

00190 

17. 

.44 

36.456 

26. 

,54 

12.5 

OSS 

00285 

17. 

,36 

36.459 

26. 

.56 

12.5 

OBS 

T003  75 

17. 

.06 

36.386 

26. 

.58 

12.5 

OBS 

004  73 

16. 

.35 

36.246 

26. 

.64 

12.5 

OBS 

O0565 

14. 

.64 

35.924 

26. 

,78 

12.5 

06  S 

100752 

10. 

.87 

35.383 

27. 

,12 

12.5 

OBS 

00937 

06. 

.70 

35.023 

27, 

,50 

1519.9 
1517.0 

1517.8 
1518.3 
1519.0 
1519.7 
1521.1 
1521 .6 
1520.9 
1516.7 
15  06.4 
1493.3 


*•••«*•*»*•*••• 


REFID       31       1416 

CONSEC  0009 

LAT  34    43       N 

LONG       048    06       V 


YEAR  1969 
MONTH  02 
DAY  26 

HOUR     13.3 


BOTOP    04755 
Ship    AI 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  15.6 

MET     BULB  11.7 

6AR0METR     1014.0 
CLOUO    T/A  e/6 


DIP     HGT    PER 

014         6 
SEA 
CL/TR 


HIND-DIR  20 

■ilNO-SPO  08 
MINO-FDR 

MEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     01 R 
DURATION 
ORIG    E23    009 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SOJARE    48 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 


OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00051 
000  76 
00102 
00152 

T00201 
0O305 

T00406 
00508 

T00607 

700818 
01015 

T01533 


TEMP  SAL  SIGMA-I          DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

17.96  36.436  26.40  151B.1 

17.37  36.432  26.54  1516.8 
36.435 

17.38  36.437  26.54  1517.7 

17.40  36.440  26.54  1516.1 
17.42  36.439  26.53  1519.0 

17.41  36.429  26.53  1519.8 
17.08  36.433  26.61  1520.5 
16.51  36.230  26.59  1520.2 
15.19  36.040  26.75  1517.6 
13.76  35.803  26.68  1514.4 
10.14  35.350  27.22  1504.8 
07.36  35.213  27.56  1497.5 
04.47  35.068  27.81  1494.4 


P04       TOT     P 


••*••*••*•••«*• 


REFID      31 
CONSEC 
LAT  34 

LONG       047 


1416 

YEAR 

1969 

BOTDP     04755 

AIR 

TEMP          18. 

.3 

OIR    HGT     PER 

MIND-DIR 

24 

INST     NANSEN    CAST 

0010 

MONTH       02 

SHIP    AI 

MET 

euLS           16, 

,7 

20 

3         6 

MIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

51       N 

DAY 

27 

DATA    USE 

1 

6AR0MEIR    1013, 

,0 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

59      U 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD    I/A         8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E23    010 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

12.5 

OBS 

00000 

36.440 

12.5 

OBS 

00027 

17.40 

36.436 

26.54 

1516.9 

12.5 

OBS 

00053 

17.38 

36.432 

26.54 

1517.3 

12.5 

OBS 

000  60 

17.39 

36.436 

26.54 

1517.7 

12.5 

OBS 

00106 

17.43 

36.440 

26.53 

1518.3 

12.5 

OBS 

00161 

17.43 

36.437 

26.5  3 

1519.2 

12.5 

OSS 

T00215 

17.44 

36.436 

26.53 

1520.1 

12.5 

OBS 

0,0322 

17.21 

36.441 

26.59 

1521 .2 

12.5 

OSS 

T0Q430 

15.87 

36.153 

26.6  8 

1518.6 

12.5 

OBS 

00540 

14.60 

35.933 

26.8  0 

1516.1 

12.5 

OSS 

T0t3646 

13.01 

35.660 

26.92 

1512.3 

12.5 

OSS 

100675 

09.56 

35.304 

27.28 

1503.6 

12.5 

OSS 

01089 

06.60 

35.146 

27.61 

1495.6 

12.5 

OBS 

01641 

04.21 

35.073 

27.84 

1495.1 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


*•••••••••••••« 


REFID       31       1416 

YEAR 

1969 

BOTDP     04206 

AIR 

TEMP           ia.9 

UIR     HGT     PER 

«IND-L»IR 

19 

CONSEC              0011 

MONTH 

02 

SHIP    AI 

WET 

BULB           16.7 

36        1          4 

.ilND-SPD 

14 

LAT             35    02       N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

6AR0METR     10  14.0 

SEA 

WIND-EuR 

LONG       047    45       U 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          1/6 

CL/TR 

MEATHcR 

Xi 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH       SND    VEL 

OXYG 

PU' 

13.4 

OBS 

00000 

17.  78 

36.469 

26.47 

1517.6 

13.4 

OBS 

00024 

17.77 

36.462 

26.47 

1518.0 

13.4 

OBS 

00049 

1  7.66 

36.457 

26.48 

1516.1 

13.4 

OBS 

00073 

17.63 

36.455 

26.49 

1518.4 

13.4 

OBS 

00099 

17.63 

36.462 

26.50 

1518.8 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E2,>    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SuUARE  46 
1    SQUARE    57 


41 


TABLE  III.— Continued 


BEFID       31  i'.lb 

COMSEC  0012 

LAT             3*t  58       M 

LONG       0A8  07       W 


*E«R  1969 
MONTH  03 
Oir  01 

HOUR     13.1 


eOTDP     O'l'.SO 
SHIP    11 
04Ta    USE       1 
4RE4  05 


IIR    TEMP  18.3 

WET    SULB  17.2 

B4kO«ETR     1011.0 
CLOUO    T/A  1/6 


OIR    HGT     PER 

25       2         5 
SEA 
CL/IR 


WIND-OIR     20 
dIND-SPD     12 
•*INO-FOR 
LEATHER        XI 


INSI     NANStN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    E23    012 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  43 
1    SgUARE    48 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP  DEPTH 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00049 
00075 
00099 
00149 

T00197 
002  96 

T00399 
00496 

T0Q595 

T00801 
01010 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.46 

36.44C 

26, 

.52 

17.39 

36.434 

26. 

,54 

17.42 

36.437 
36.439 

26. 

,53 

17.39 

36.440 

26. 

,54 

17.3d 

36.437 

26. 

.54 

17.36 

36.436 

26. 

,54 

17.30 

36.437 

26. 

.56 

17.17 

36.362 

26, 

.55 

15.64 

36.136 

26. 

.68 

13.69 

35.628 

26, 

.87 

10.59 

35.409 

27, 

.  19 

07.21 

35.146 

27, 

.52 

DVNDPTM       5N0     WtL       OXYG 

1516.6 
15l3.d 
1517.3 

151B.1 
1513.9 
1519. o 
1521 .0 
1522.3 
1519.6 
1514.6 
1506.2 
1496.7 


REFID       31        1416 

YEAR 

1969 

80TDP    04646 

AIR 

TEMP          16. 

.9 

DIR     HGT     PER 

WIND-DIR 

28 

CONSEC                0013 

MONTH       03 

SHIP    AI 

«ET 

6ULB           15, 

.6 

26 

2         4 

WIND-SPD 

17 

LAT             34    51       N 

DAY 

02 

DATA    USE 

1 

6AR0HETR     1012. 

.0 

ScA 

WlNO-FuR 

LONG       047    49       H 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

ClOUO    I/A          8/6 

CL/It 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEl 

OXYG 

PO 

12.7 

OBS 

00000 

17.79 

36.460 

26.46 

1517.6 

12.7 

OBS 

00029 

17.80 

36.455 

26.45 

1518.1 

12.7 

06S 

00057 

17.74 

36.443 

26.4  5 

1518.5 

12.7 

oes 

00067 

17.58 

36.425 

26.46 

1518.4 

12.7 

06S 

00116 

17.58 

36.454 

^6.51 

1518.9 

12.7 

OBS 

00175 

17.41 

30.369 

26.50 

1519.3 

12.7 

06S 

T00234 

17.36 

36.446 

26.55 

1520.3 

12.7 

OBS 

00355 

36.252 

12.7 

OBS 

T00477 

15.83 

36.123 

26.67 

1519.2 

12.7 

OBS 

00601 

13.50 

35.750 

26.6  9 

1513.3 

12.7 

06  S 

T00725 

11.38 

35.431 

27.06 

1507.6 

12.7 

OBS 

T00977 

07.46 

35.191 

27.52 

1497.2 

12.7 

OBS 

01231 

05.41 

35.086 

27.72 

1493.2 

12.7 

06  S 

701661 

03.96 

35.027 

27.83 

1497.7 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
CURATION 
ORIG    E23    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


P04       TOT    P 


42 


TABLE  IV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
SHERMAN  at  Ocean  Station  ECHO,  3  Marcli  1969  -  26  March  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-8088. 


REFID       31        8088 

YEAR 

1969 

BOTDP 

AIP 

TEMP           17 

* 

OIR    h 

5T     PER 

WINO-OIR 

29 

INST     STD    1-ECCRDER 

TEN    SO     1206 

CONSEC                0001 

MONTh 

03 

SHIP    F7 

-EI 

BULB          15 

.6 

1          2 

HIND-SPD 

08 

TRACE    OIR                        D 

5    SOUAKE       4 

LAT             35    20       N 

DAT 

0* 

DAIS    USE 

1             BABOMETR     1009 

0 

SEA 

WIND-FJR 

DURATICN                 03.3 

2     SOUARE    »8 

LONG       0*8    25       H 

HOUR 

23.5 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/TR 

«EATHE« 

ORIG     E24    001 

1     SQUARE     58 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYO 

P04 

TCT     P          NG2          NU3 

SIu3          PH 

23.5 

OSS 

oes 

06  S 

oes 

OBS 
DBS 

oes 
oes 

OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 
oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

00000 
000  10 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00  300 
00*00 
00**0 

005  00 
00510 

006  00 
00700 
00800 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01*00 
01500 

17.52 
17. *5 
17.35 
17.35 
17.32 
17.32 
17.33 
17.3* 
17.3* 
17.35 
17.35 
17.36 
17.35 
17.30 
16.65 
16.6* 
1*.S8 
13.33 
11.72 
09.88 
07.50 
06.73 
06.09 
05.45 
05.10 
0*.82 

36.*43 

35.1*0 
35.123 
35.130 
35.091 
35.083 
35.056 

26.51 

27. *8 
27.57 
27.66 
27.71 
27.75 
27.76 

1516.8 

1*97.7 
1*96.3 
1*95.* 
1*94.5 
1494.7 
1495.2 

REFID       31        8088 
CCNSEC  0002 

LAX  35   05. 2N 

LONG       048    08. 7H 


YEAR  1969 
MONTH  03 
LAY  05 

HOUR     06.0 


BOTDP    0155* 
SHIP    f7 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.0 

WEI    BULB  15.1 

UARCMETR     1006. L 
CLOUD    T/A 


OIR     HGT     PER 

Z2       0  Z 

SEA 
CL/TK 


-INO-OIR    22 
WINO-SPD    10 
klNO-FDR 
XEATHEk       X2 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

GRIG    E2*    002 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *8 
1    SQUARE    58 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


DYNOPTH       SND     VEL       UXYG 


PD*       TOT     P 


OBS 

00000 

17.3* 

36 

445 

26 

56 

OBS 

00010 

17.35 

OBS 

00020 

17.35 

06  S 

00030 

17.35 

OBS 

00050 

17.35 

OBS 

00075 

17.35 

OBS 

00100 

1  7.35 

OBS 

00125 

17.36 

OBS 

00150 

17.35 

QBS 

00200 

17.36 

OBS 

00250 

17.36 

3BS 

00300 

17.35 

DBS 

00325 

17.35 

06  5 

00400 

17.22 

OBS 

00*35 

17.15 

OBS 

00500 

15.97 

OBS 

00600 

14.37 

OBS 

00700 

12.72 

OBS 

00800 

11.47 

35 

514 

27 

11 

oes 

O0900 

09.57 

35 

369 

27 

33 

oes 

01000 

07.57 

35 

187 

27 

50 

OBS 

01100 

06.69 

35 

139 

27 

59 

OBS 

01200 

05.89 

35 

149 

27 

71 

OBS 

01300 

05.53 

35 

117 

27 

73 

OBS 

01350 

05.22 

35 

084 

27 

74 

ObS 

01400 

05.17 

35 

09  1 

27 

75 

OBS 

01*50 

05.05 

35 

089 

27 

76 

1509.4 
150*. 1 
1*98.0 
1*96.2 
1*94.7 
1494.9 
1494.4 
1495.0 
1495.4 


»*»*««**a 
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TABLE  IV.— Continued 


kEFlO      31       S0S8 
CONSEC  0003 

LaT  35    15      N 

LONG       048     W       1 


VEiR     1969 

60T&P    03109 

«ll>    TEKP           17 

8 

OIR    1-OT 

PER 

WIND-DIP 

IB 

MONTH       03 

Ship  F7 

WET    BUlb           15 

9 

le     4 

4 

WINO-SPD 

35 

04Y             05 

D4TA    USE        1 

6Aftl-MEIk     1000 

e 

SCA 

WINO-PuR 

HOUR    12.4 

4RE«               05 

CLOUD     I/A 

CL/TB 

WEATHER 

Xo 

INST    STU    RECCRDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.2 

b«IG    E24    003 


TEN  SO  1206 
5  S9UARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


CASTNUH/TIHc       LVLTVP 


DVNDPTh       SND     »tL       OXVG 


P04       TOT     P 


06  S 

00000 

17.34 

08  5 

00010 

17.34 

08  S 

00020 

17.34 

CBS 

000  30 

17.35 

OBS 

000  50 

17.36 

08S 

00075 

17.37 

OBS 

00100 

17.37 

OBS 

00125 

17.37 

OBS 

00150 

17.37 

OBS 

00200 

17.38 

OBS 

00250 

17.38 

OBS 

0O300 

17.37 

OBS 

00400 

17.30 

OBS 

00453 

17.15 

OBS 

00500 

16.49 

OBS 

00600 

14.74 

OBS 

00700 

13.  13 

CBS 

00800 

11.45 

OBS 

00900 

09.55 

OBS 

01000 

07.35 

OBS 

01100 

06.49 

UBS 

01200 

05.92 

OBS 

01300 

05.52 

OBS 

01400 

05.12 

OBS 

01490 

04.85 

«*«**»*««*»*B«« 


REFIO       31  8088  YEAR     1969  BOIOP    012BO 

CONSEC  0004  MONTH      03  SHIP    F7 

LAT             35  10       N  DAY             06  DATA    USE        1 

LONG      046  12       m  HOUR    16.3  AREA              05 


AIK    TEMP  16.1 

WET     BULB  11.8 

BARlMETR     1006.3 
CLOUD    T/A 


OIR    HOT 

PcR 

wlhU-OIR 

28 

1.MSI    SID   KcCCROER 

I.-N    SJ    1206 

26       3 

3 

WINO-SPD 

2o 

TRACE    DIR                        D 

5    SOUARE       4 

SEA 

WIND-F^R 

OUkAIIJN                   00.2 

2     SUUAhE     tb 

CL/TR 

WtATHER 

K3 

CRIG    E24    004 

1     SOUARE     58 

CASINUM/TIME      lvliyp 


UVNDPTH       SNb     VEL       UXVO 


PJ4       1 01    P 


OBS 

00000 

46 

ues 

00010 

46 

OBS 

O0O20 

45 

OBS 

000  30 

4b 

OBS 

000  50 

44 

OBS 

000  75 

42 

OBS 

00100 

41 

OBS 

00125 

41 

OBS 

00150 

38 

OBS 

00200 

35 

OBS 

002  50 

37 

OBS 

00300 

36 

OBS 

00400 

34 

OBS 

004  30 

32 

OBS 

00500 

22 

OBS 

006  00 

02 

OBS 

00690 

03 

OBS 

00700 

09 

oes 

00600 

30 

OBS 

00900 

D9 

59 

OBS 

01000 

07 

77 

OBS 

01100 

06 

59 

OBS 

01150 

06 

30 

RtFlO       31  BOoe 

CONSEC  0005 

LAT             35  00       N 

LLNG       047  46       w 


YEAR  1969 
MONTH  0> 
uAY  06 

HOUR     23.8 


oOTDP    04389 
SHIP     F7 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  15.5 

wET     DULd  11. t 

SARLMEIR     1010.0 
CLUUD     I/A 


ail.    hu 
27       2 
ScA 
Cl/IR 


W|I,D-JIK  27 

WIND-SPCi  1j 
wIND-FlR 

wEAIHtP  XJ 


INST    SIO   RECORDER 
TkaCc    UlR  D 

DURATION  Oj.5 

ORIG    E24   005 


TEN  SC  1206 
5  SwUARE  4 
2  SSUA^E  46 
1    SOUARE    57 


CASINUM/TIMt        LVLIYP 


VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OBS 

OOC  00 

17.59 

36.449 

2o.50 

OBS 

00010 

17.59 

UBS 

G0020 

17.59 

OBS 

00030 

17.59 

OBS 

00050 

17.53 

OBS 

00C75 

17.45 

OBS 

UOIOO 

1  7.42 

OBS 

U0125 

17.40 

OBS 

00150 

17.34 

OBS 

00^00 

17.30 

OBS 

002  50 

17.29 

ObS 

003  00 

17.19 

OBS 

00400 

16.60 

OBS 

00400 

16.12 

OBS 

00600 

14.67 

OBS 

00700 

12.89 

CBS 

00600 

11.42 

UBS 

00900 

09.37 

OBS 

01000 

07.22 

oes 

01040 

07.46 

OBS 

01100 

06.43 

OBS 

01200 

05.77 

OBS 

01300 

05.16 

OBS 

01400 

04.67 

OBS 

01500 

04.67 

OV^uPTM       SnO    VEL       OXrG 


PJ*       lOT    P 
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TABLE  IV.— Continued 


REfID       31  eOBS  YE4R     I9b<» 

CCNSEC  OOOt  MUNTH       03 

LAT            35  00      N  DAY            07 

LONO       048  00       U  HOOk    li.C 


BOTDP    03658 
Ship    f7 
0AT4    USE        1 
AREa  05 


4IR    TEMP  16.1 

MET    BULB  12.6 

6aR0>fETR     1C12.2 
CLDUO    T/i 


Oik    huT    PER 

26        1  i, 

SE4 
CL/IR 


HINO-OIR  2e 

HiNO-SPO  2b 
KiNC-FCR 

.^EilMtk  Xi 


INSI    STD    kECCRDER 
IR4CE    OIR  0 

DURiTION  01.9 

ORIG    E2*    u06 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  <. 
2  SJUARc  46 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLT YP 


DYNDPTM       SND     VEL       UXYG 


Pu4   TCT  P 


DBS 

00000 

.60 

OBS 

00010 

.60 

oes 

00020 

.60 

CiBS 

OOOJO 

.60 

OBS 

00050 

.61 

CBS 

00075 

.61 

oes 

00100 

.60 

OBS 

00125 

.47 

08  S 

00150 

.32 

OBS 

00200 

.37 

OBS 

002  50 

.37 

OBS 

00300 

,jl 

OBS 

OOS'.O 

.19 

oes 

00400 

.51 

OBS 

00440 

.48 

OBS 

00500 

.69 

UBS 

00600 

,34 

OBS 

00700 

.92 

OBS 

00600 

19 

oes 

00<500 

08. 

,85 

OBS 

005  30 

08. 

,27 

OBS 

0O9  70 

08. 

,30 

oes 

01000 

07. 

,57 

OBS 

01010 

07. 

20 

OBS 

01100 

06. 

42 

REFIO  31  8086 
CONSEC  0007 
LAI  35  00  N 
LONG   047  48   H 


YEAR     1969 
MONTH       03 
DAY             07 
HOUR     17.6 

BOTDP    04752 
SHIP    F7 
DATA    USE       1 
AREA               05 

AIR    TEMP          16.9 
MET    BULB           U.2 
BARCMETR     1011. I 
CLOUD    T/A 

DIR    HOT     PER 

26       3          3 
SEA 
CL/TB 

<INO-01k 
«1ND-SPD 
.<lN0-f>.P 
<<EATHEfc 

26 
2i 

XI 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR                        0 
OURATIJN                   00.4 
ORIG    E24    007 

T: 
5 
2 
1 

N    SO    1206 
SJUARc       4 
SUUARE    46 
SwUARE    57 

.TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

OY.IOPTh       SND    XEL 

OXTG 

P04 

TOT    P          N02          NC3 

S1J3 

PH 

OBS 

000  00 

49 

OBS 

00010 

49 

OBS 

OO0  20 

,45 

OBS 

00030 

,39 

OBS 

000  50 

,39 

oes 

00075 

,39 

OBS 

00100 

39 

OBS 

00125 

,39 

OBS 

00150 

,36 

OBS 

00200 

,32 

OBS 

00250 

,28 

oes 

00300 

,28 

OBS 

004  00 

,11 

OBS 

00430 

,60 

OBS 

00500 

.45 

OBS 

00505 

.51 

OBS 

00600 

.56 

oes 

00700 

.67 

OBS 

00800 

.63 

oes 

009  00 

,60 

oes 

00940 

09. 

.25 

OBS 

00970 

07. 

.77 

oes 

01000 

07. 

.19 

DBS 

01015 

06, 

.89 

OBS 

01040 

07 

.18 

OBS 

01100 

06 

.51 

oes 

01120 

06, 

.69 

OBS 

01200 

05, 

.87 

OBS 

01300 

05, 

.40 

OBS 

01400 

04 

.96 

oes 

01490 

04 

.66 

•*««»•««•*•»»•• 
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TABLE  IV.— Continued 


RcFIO  31  8088 
CCNSEC  0008 
L«I  35  00  N 
LONG   047  <*6   M 


TEAR  1^69 
HOfMTh  03 
DAY  07 

HOUR    2  J. 8 


BCTOf    0<ii*lr7 
SHIP    f7 
DATA    USE        1 
AKEA  u5 


AIR     ItMP  U.* 

WET    suit  U.3 

oAkOMEIR    1009.7 
CLGUO    I/A 


01k    h.,T 

PER 

M1N0-3IR 

iJ 

INST    STO    RECORDER 

TEN    Sg     1206 

^i       i 

3 

-IND-Sl-O 

20 

TRACE    OIR                        o 

S     SQUARE        4 

ScA 

«INU-FI_R 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE     46 

CL/TR 

LEATHER 

Al 

ORiG    E24    008 

1     SQUARE     57 

CASTNUH/TIHE       LVLTYP 


OSS 

OOCOO 

ll 

G8S 

OOulO 

37 

OSS 

00020 

37 

08S 

00030 

3o 

OSS 

000  50 

34 

OBS 

00075 

34 

08  S 

00100 

34 

OSS 

00125 

34 

08  S 

00150 

34 

08S 

00200 

34 

08S 

00<;50 

34 

08  S 

00300 

34 

08S 

00375 

34 

GBS 

oa<>oo 

06 

oes 

00450 

60 

OBS 

00500 

50 

OBS 

00560 

32 

OBS 

00600 

49 

OBS 

00700 

i.1 

OBS 

00800 

87 

OBS 

00900 

09 

69 

OBS 

01000 

07 

71 

06  S 

01100 

06 

19 

OBS 

01200 

05 

39 

OBS 

01215 

05 

47 

OBS 

01300 

05 

11 

OSS 

01400 

04 

97 

OBS 

01490 

04 

73 

SIGMA-T  UYNOPTH       SNO    VtL       OXYG 

26.55  1516.4 


REFID       31  8088 

CONSEC  0009 

CAT            36  12       N 

LONG       049  14       h 


CASTNUM/TIME        LVCTYP 


YEAR     1969 

eOTDP    05029 

AIR    TEMP          1$ 

0 

OIR    HOT    PER 

i(lND-01R 

19 

INST    STO   RECORDES 

TEN    SO    1206 

MONTH       03 

SHIP    F7 

WET    BULB           16 

C 

24       7        4 

WIND-SPO 

24 

TRACE    OIR 

D 

5    SQUARE       4 

DAY             10 

DATA    USE       1 

BAROHETR    0984 

e 

SEA 

MINO-fOR 

DURATION                  01. 

5 

2    SQUARE    68 

HOUR     17.8 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E24    009 

1    SQUARE    69 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SUMA-T 

DYNDPTH       SNO    VEL 

OKYG 

PJ4 

TOT    p          N02          N03 

SIJ3         PH 

06  S 

00000 

36 

OBS 

00010 

36 

oes 

00020 

33 

OBS 

00030 

32 

oes 

00050 

33 

OBS 

00075 

33 

OBS 

00 1 00 

33 

oes 

00125 

34 

OBS 

00150 

34 

OBS 

002  00 

17135 

OBS 

002  50 

36 

OBS 

00300 

36 

OBS 

00400 

35 

OdS 

00500 

34 

OBS 

006  00 

50 

oes 

00700 

67 

oes 

00800 

88 

OBS 

00900 

00 

oes 

01000 

08 

09 

Q6S 

01100 

06 

84 

ObS 

01200 

05 

96 

oes 

01300 

05 

46 

46 


TABLE  IV.— Continued 


REFID  31  noes 
CONSEC  0010 
lAT  3'>  '.6  N 
LONG   0^7  50   W 


YEAR  1969 
HOi\TH  OJ 
DAY  16 

HOUR     23.2 


eOIOP     04938 
SUP    F7 
DAT*    USE       1 
AREA  05 


AIR    lEMP  l*.? 

WET    BUL6  10.7 

6AR0METR     1006.0 
CLLUO    1/4 


DIR    hGI 

PER 

«IND-DIR 

31 

INST    sro   RECORDER 

26       5 

<* 

^IND-SPD 

2i 

TRACE    OIR                      0 

SEA 

MINO-FOR 

Duration            00.7 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E24    UIO 

TEN  SU  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SaUARE     <>7 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


DBS 

00000 

.20 

OBS 

000  10 

.20 

OBS 

00020 

.21 

OBS 

00030 

.21 

OBS 

00050 

.22 

UBS 

00075 

.22 

OBS 

00100 

.23 

OBS 

00125 

.23 

OBS 

00150 

.23 

OBS 

00200 

.24 

OBS 

002  50 

.25 

OBS 

00300 

.25 

OBS 

00  ".00 

.23 

OBS 

00500 

.43 

OBS 

006  00 

.80 

OBS 

00700 

.70 

OBS 

00800 

.28 

OBS 

00900 

08. 

.95 

OBS 

01000 

06. 

,86 

OBS 

01100 

05. 

.87 

OBS 

01200 

05. 

.22 

OBS 

01300 

05. 

,03 

OBS 

01310 

05. 

,07 

OBS 

01400 

04. 

,67 

OBS 

01500 

04. 

59 

SIGHA-T  DYNDPTM       SND     VEL       OXYG 

26.55  1515.9 


PJ4       TOT    p 


REFID       31  8088  TEAR     1969  BOTDP    04o63 

CONSEC  0011  MONTH       03  SHIP    F7 

lAT             35  10       N  DAY             20  DATA    USE        1 

ICNG       048  15       u  HOUR     12.4  AREA               05 


AIR    TEMP  13.6 

wET    aULB  09.6 

BAROMETR     1015.6 
CLOUD    T/A 


Ulfi    HGT    PER 


StA 
Cl/TR 


KlNO-DIR  33 

MIND-SPD  05 
«1ND-F0R 

HEATHER  X2 


INST    ST<<    RECORDER 
TRACE    OiR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    E24    Oil 


TEN  Sa  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


CASINUM/TIME       LVLIYP 


DYNOPTh       SND    VEL       OXYG 


P04       lOT     P 


OBS 

00000 

17. 

.10 

36. 

.435 

26. 

.61 

OBS 

00010 

17. 

OBS 

00020 

17. 

OBS 

00030 

17, 

OBS 

00050 

17. 

OBS 

00075 

17. 

OBS 

00100 

17, 

OBS 

00125 

17. 

OBS 

00150 

17, 

OBS 

00200 

17, 

OBS 

002  50 

17, 

OBS 

00300 

17, 

OBS 

00400 

17, 

OBS 

00500 

17, 

OBS 

00510 

17, 

OBS 

00600 

15, 

OBS 

00700 

13, 

OBS 

00800 

11, 

OBS 

009  00 

09, 

OBS 

01000 

08, 

!03 

OBS 

01100 

06, 

.22 

35, 

.057 

27, 

.59 

OBS 

01160 

05, 

.62 

35. 

.046 

27. 

.66 

OBS 

01200 

05, 

.68 

35, 

.056 

27, 

.66 

OBS 

01230 

05. 

.71 

35, 

.072 

27, 

.o7 

CBS 

01300 

05, 

.61 

35.057 

27, 

.67 

OBS 

01i70 

05, 

,50 

35, 

.057 

27. 

.67 

OBS 

01400 

05, 

.58 

35. 

.057 

27. 

.67 

OBS 

01500 

04, 

.76 

35, 

.049 

27. 

.76 

1494.2 

1492.8 
1493.7 
1  4  94  . 4 
1495.1 
1496.1 
1496.7 
1495.1 
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TABLE  IV.— Continued 


REFID  31  608S 
CONSEC  OOIJ 
LAT  35  00  N 
LONG   046  12   U 


YEAR  1969 
MONTH  03 
DAY  20 
HOUR  23.2 


BOTDP  01829 
SHIP  F7 
DATA  USc   1 
AREA      05 


AIR  TEMP 

MET  ouie 

BAROMETR 
CLOUD  I/a 


18.0 
16.0 


DIR  HOT 

StA 
CL/IF 


MINO-OIR     It. 
WIND-SPO    30 
WlND-FuR 
AtATHEk        X;> 


INST    STO   kECOROER 
TRACE     aiR  0 

COFATIJIy  CO. 7 

ORI;,     E2<.    012 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  <• 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     56 


CASTNUM/TIME       LVLIYP 


SND     VEL       axYG 


PJ".       TOT    P 


OBS 

00000 

17.10 

oes 

00010 

17.10 

OBS 

000  20 

17.10 

oes 

00030 

17.11 

oes 

00050 

17.12 

OBS 

000  7  5 

17.13 

oes 

00100 

17.13 

OBS 

00125 

17.14 

OBS 

00150 

17.14 

OSS 

00175 

17.14 

OBS 

00200 

17.15 

oes 

002  50 

17.16 

OBS 

00300 

17.16 

OBS 

004  00 

17.17 

oes 

00500 

17.15 

oes 

006  00 

15.38 

OBS 

00700 

13.33 

OBS 

00600 

11.28 

OBS 

00900 

09.43 

oes 

01000 

07.30 

33 

079 

27 

46 

oes 

01100 

05.91 

35 

028 

27 

61 

DBS 

01120 

C5.62 

35 

035 

27 

65 

OBS 

01150 

05.68 

35 

062 

27 

66 

OBS 

01200 

05.46 

35 

065 

27 

69 

oes 

01300 

05.15 

35 

058 

27 

72 

OBS 

01400 

04.89 

35 

050 

27 

75 

oes 

01500 

04.68 

35 

041 

27 

77 

1496.7 
1492.8 
1492.0 
14  92.7 
1492.7 
1493.1 
1493.7 
1494.5 


REFID       31  8088  YEAR     1969  BOTDP    04023 

CONSEC  0013  MONTH       03  SHIP    F7 

LAT             34  42       N  DAY             2^  DATA    USE        1 

LONG       048  16       w  HOUR     2k, 2  AREA                05 


AIR    TEMP  17.0 

UET    BULB  11.2 

BARCMETfl    1025.2 
CLOUD    T/A  5/2 


DIR     hu 
36      5 
SEA 
CL/Tf 


KlND-OIR    35 
WIND-SPD    08 
«INO-fDR 
WEATHER       XI 


INST     NANSfcN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E24    013 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  2 
2  SUUARE  48 
1     SOUARE     48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

22.2 

OSS 

00000 

i7.06 

36.434 

26.62 

22.2 

OBS 

00025 

17.05 

36.4j5 

26.62 

22.2 

OBS 

000  51 

17.02 

36.429 

20.6  2 

22.2 

OBS 

00077 

17.03 

36.452 

26.62 

12.2 

OBS 

00103 

17.06 

22.2 

OBS 

00155 

17.07 

36.432 

26.61 

22.2 

OBS 

00206 

17.06 

36.434 

2o.t2 

22.2 

ObS 

00310 

17.09 

36.435 

26.61 

22.2 

OBS 

T00418 

17.06 

36.431 

26.61 

22.2 

OBS 

00519 

16.81 

36.403 

26.65 

22.2 

OBS 

T00624 

14.79 

35.966 

26.7  8 

22.2 

oes 

00831 

10.27 

35.310 

27.17 

22.2 

ObS 

T010J7 

06.58 

35.081 

27.56 

22.2 

oes 

101554 

04.39 

35.031 

27.79 

UYNOPTH       SND     VEL       OXYG 

1515.5 
1515.0 
1516.2 
1516.6 

1518.0 
1518.8 
1320.6 
1322.3 
1523.2 
1518.2 
1505.4 
1494.6 
1494.3 


PJ4   TOT  P 


REFID   31  8088 

CONSEC  0014 

LAT      34  48   N 

LONG   048  12   U 


YEAR  1969 
MONTH  03 
DAY  23 

HOUR     12.5 


BOTDP    04755 
SHIP    F7 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  14.4 

»ET    8UL6  10.6 

OAROHETR     1027.4 
CLOUD    I/A  8/5 


DIR    hoi     PER 

02        5         4 
SEA 
CL/IR 


WIND-DIP  04 

wIND-SPO  08 
WINO-FOR 

nEAIHER  XI 


INST     NANStN    CAST 
TRACE    DIR 
CURAT  ION 
ORIG    E24    014 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SOUARC     48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


12 

ObS 

000  00 

12 

oes 

00028 

12 

OBS 

00056 

12 

OBS 

000  85 

12 

oes 

00114 

12 

OBS 

00170 

12 

OBS 

T00228 

12 

OBS 

00340 

12 

OBS 

T00450 

12 

OBS 

00563 

12 

OBS 

100678 

12 

OBS 

00902 

12 

OBS 

101133 

12 

OBS 

101688 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

17.05 

36.421 

26 

61 

17.02 

36.419 

26 

62 

16.99 

36.421 

26 

62 

16.98 

36.417 

26 

62 

17.01 

36.426 

26 

62 

17.03 

36.410 

26 

61 

17.00 

36.427 

26 

63 

17.04 

30.415 

26 

61 

16.27 

36.230 

26 

65 

15.13 

36.018 

26.74 

13.39 

35.739 

26 

90 

08.21 

35. lie 

27 

37 

05.91 

35.108 

27 

67 

04.21 

35.008 

27 

79 

DYNDPIH       SNO     VEL       IjXYG 

1515.4 
1515.8 
1516.2 
1516.6 
1517.2 
1518.1 
1519.0 
1521 .0 
1520.2 
1518.3 
1514.2 
14  98.8 
1493.6 
1495. S 


P04       TCT     P 


«*******««••«** 
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TABLE  IV.— Continued 


REFIO       31        SOSe 

YEAR 

1969 

80TDP    04369 

AIR 

TEMP          18 

0 

OIR    KGT    PtR 

MlND-OIR 

13 

CONSEC                0015 

HQNTH       03 

SHIP    f7 

MET 

BULB           13 

6 

14 

3         2 

XIND-SPO 

20 

L«T             35    1*       N 

DAY 

23 

DATA    USfc 

1 

BAROMETfl     1019 

1 

SEA 

MlND-fOR 

LONG       048    2  0       U 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/t 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/IlMe 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SIGMA-T 

0Y,<DPIH 

SMO    VEL 

OXYG 

PO 

17.9 

08  S 

00000 

17.04 

36.412 

26.6  1 

1515.4 

17.9 

oes 

00028 

17.01 

36.415 

26.61 

1515.7 

17.9 

08  S 

00050 

16.94 

36.412 

26.6  3 

1515.9 

17.9 

06  S 

00073 

16.97 

36.412 

20.6  2 

1516.4 

17.9 

06S 

00099 

17.01 

36.410 

26.61 

1516  .9 

17.9 

06  S 

001  43 

17.01 

36.412 

26.61 

1517.6 

17.9 

06  S 

100185 

16.99 

36.413 

26.62 

1518.3 

17.9 

oes 

00278 

17.02 

36.408 

26.61 

1519.9 

17.9 

oes 

700365 

17.02 

36.429 

26.62 

1521 .3 

17.9 

OBS 

004  51 

17.02 

36.427 

26.6  2 

1522.7 

17.9 

CBS 

100544 

15.22 

36.034 

26.74 

1518.3 

17.9 

OBS 

00726 

35.568 

17.9 

OBS 

1009  17 

08.  10 

35.118 

27.37 

1498.6 

17.9 

OBS 

T01433 

04.79 

35.054 

27.76 

•  •• 

■  e 

1*94.0 

• 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIfl 
CURAT  I 3N 
ORIG     624    C15 


TEN  SO  1206 
5  S3UARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     5  8 


P04       TCT     P 


REFID  31  8088 
CONSEC  0016 
LAT  35  00  N 
LONG   048  12   N 


YEAR  1969 
MONTH  03 
DAY  25 
HOUR  12.4 


60TDP  02926 
SHIP  f7 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  17.0 

WET    BULB  14.4 

6AR0METR     1016.9 
CLOUD    T/A  8/2 


OIR    HGT    PER 

09      5         2 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR    09 
NINO-SPO   25 
MINO-FOR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E24    016 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    58 


Tl 

IE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12 

4 

OBS 

00000 

17.02 

36.413 

26.61 

12 

4 

OBS 

00023 

17.02 

36.412 

26.6  1 

12 

4 

OBS 

00040 

17.00 

36.413 

26.62 

12 

4 

OBS 

00063 

16.97 

36.413 

26.62 

12 

4 

OBS 

000  86 

17.02 

36.411 

26.6  1 

12 

4 

OBS 

00126 

17.03 

36.413 

26.61 

12 

4 

OBS 

T00163 

17.02 

36.411 

26.61 

12 

4 

oes 

00247 

17.02 

36.412 

26.61 

12 

4 

OBS 

T00322 

17.06 

36.430 

26.61 

12 

4 

OBS 

00398 

W.05 

36.421 

26.6  1 

12 

4 

oes 

T00475 

17.00 

36.411 

26.61 

13 

1 

OBS 

100963 

07.81 

OVNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1515.3 
1515.7 
1515.9 
1516.2 
1516.7 
1517.4 
1518.0 
1519.4 
1520.7 
1521 .9 
1523.1 


P04       TOT     P 
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TABLE  v.-  Observed  and  interpolated  oceanograpliic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
YAKUTAT  at  Ocean  Station  ECHO,  26  March  1969  -  18  April  1969,  prepared  from  NODC 
'■  ■■      "'     31-8094. 


listing  No. 


REFID       31  8094  »£AR     19*9 

CONSEC  0001  MONTH       03 

141             35  12       N  0A»             26 

LONG      048  18       H  HOUR    13.1 


60TDP     04298 
SHIP    yi 
OAIa    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.3 

KET    BULB  15. C 

SAROMETR     1020.8 
CLOUD     T/A 


01 R    HOT     PER 

16       2  2 

SEA 
CL/TP 


HINO-DIR  09 

HIND-SPO  20 
WlND-fOR 

WEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E25    001 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNCM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


oas 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oas 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oas 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oas 
oes 

OBS 


00000 

00010 

00020 

00030 

00050 

00075 

00100 

00125 

00150 

002  00 

002  50 

00300 

00400 

00440 

005  00 

00520 

00530 

00600 

00700 

00800 

00900 

00940 

00965 

01000 

01100 

01140 

01155 

01160 

01180 

01200 

01290 

01300 

01315 

01400 

01500 


16.99 

16.99 

16.99 

16.99 

16.99 

16.96 

16.98 

16.98 

16.98 

16.98 

16.97 

16.98 

16.94 

16.92 

15.96 

15.54 

15.71 

14.39 

12.79 

10.57 

08.66 

08.24 

08.24 

07.53 

06.44 

05.90 

05.78 

05.70 

05.81 

05.56 

05.03 

05.16 

05.16 

04.91 

04.59 


SAL  SIGMA-T  DVNDPTH       SND    VEL       OXV& 

36.418  26.62  1515.2 

36.418  26.62  1515.4 

36.420  26.62  1515.6 

36.423  26.63  1515.7 

36.423  26.63  1516.1 

36.427  26.63  1516.4 

36.430  26.63  1516.9 

36.431  2o.63  1517.3 
36.429  26.63  1517.7 
36.435  26.64  1518.5 

36.438  26.64  1519.3 

36.439  26.64  1520.1 
36.429  26.64  1521.7 
36.417  26.64  1522.2 

36.205  26.70  1520.1 
36.072  26. 6S  1518.9 
36.150  26.72  1519.7 
35.895  26.81  1516.4 
35.665  26.97  1512.5 
35.372  27.16  1504.1 
35.180  27.33  1500.5 
35.210  27.42  1499.6 

35.206  27.42  1500.0 
35.177  27.50  1497.8 
35.120  27.61  1495.2 
35.105  27.67  1493.7 
35.075  27.66  1493.4 

35.056  27.66  1493.1 
35.105  27.68  1494.0 
35.065  27.68  1493.2 
35.011  27.70  1492.5 
35.063  27.73  1493.3 

35.057  27.72  1493.5 
35.055  27.75  1493.9 
35.025  27.76  1494.2 


Pa4       TOT    P 


******«•••»**«« 


REFIO       31  8094  YEAR     1969 

CONSEC  0002  MONTH       03 

LAT             35  04       N  DAY             26 

LONG      048  11       U  HOUR    18.1 


BOTDP    02743 
SHIP    *A 
DATA    USE       1 
AREA  0  5 


AIR    TEMP  17.4 

MET    BULB  15.1 

BAROMETR     1019.7 
CLOUD     T/A 


OIR    HGT     PER 

14       4  2 

SEA 
CL/IR 


WINO-OIR  08 

WIND-SPO  14 
MIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    E25    002 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


18.1   oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 

oes 
oes 


00000 
00010 
00020 
000  30 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00400 
005  00 
00600 
00700 
OO800 
00900 
01000 
010  30 
01050 
Oi055 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


TEMP 

17.31 
17.31 
17.23 
17.17 
17.01 
16.99 
16.98 
16,98 
16.98 
16.98 
16.97 
16.97 
16.98 
16.06 
14.59 
12.68 
10.30 
07.89 
06.56 
06.40 
06.40 
06.54 
06.26 
05.65 
05.19 
04.92 
04.60 


SAL 

36.451 
36.440 
36.449 
36.437 
36.422 
36.422 
36.422 
36.426 
36.426 
36.433 
36.430 
36.441 
36.445 
36. 191 
36.025 
35.603 
35.291 
3  5.106 
35.065 
35.091 
35.091 
35.129 
35.128 
35.098 
35.066 
35.068 
35.032 


SIGMA-T    OYNOPTH   SND  VEL   OXYG 


P04       TOT    P 


26.5  7 
26.56 
26.59 
26.59 
26.62 
26.62 

26.6  3 
26.63 
26.63 
26.64 
26.64 
26.64 
26.64 
26.67 
26.87 
26.94 
27.15 
27.39 
27.55 
27.59 
27.59 
27.60 
27.64 
27.70 
27.73 
27.76 
27.77 


1516.2 
1516.4 
1516. J 
1516.3 
1516.1 
1 5 16  .  5 
1516.8 
1517.3 
1517.7 
1518.5 
1519.3 
1520.1 
1521.8 
1520.4 
1517.2 
1512.0 
1505.0 
1497.5 
1493.9 
1493.8 
1494.1 
1494.8 
1494.5 
1493.6 
1493.4 
1494.0 
1494.3 


**•••**••••*»*• 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO       31       8C94 
CONStC  0003 

LAT  35    04       N 

I.ONG       046    li      H 


vein 

1969 

BOIDP    03931 

AIR 

TEMP          16.8 

DIR    HGI    PER 

WINO-OIR 

09 

INSI    STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

03 

SHIP    1i 

NET 

BULB          15.2 

09 

1          3 

HINO-SPO 

18 

TRACE    DIR                      0 

5     SaUARE       4 

D4Y 

27 

D»I«    USE       1 

BARCMETR     1022.2 

SEA 

XINO-FOR 

DURATION                  00.6 

2    SQUARE    48 

HOUR 

00.0 

ARt4               05 

CLOUO    T/A 

CL/TP 

MEATHER 

XI 

ORIG    E25    003 

1    SQUARE    58 

,VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OlnaPlH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          NQ2          N03 

5103          PH 

OBS 

00000 

17.02 

36.413 

26.61 

1515.3 

CBS 

00010 

17.01 

36.413 

26.61 

1515.4 

OBS 

OQOiO 

17.01 

36.412 

26.61 

1515.6 

OBS 

00030 

17.01 

36.413 

20.61 

1515.8 

OBS 

00050 

17.01 

36.415 

26.61 

1516.1 

OBS 

00075 

16.99 

36.413 

26.62 

1516.5 

OBS 

00100 

16.9'} 

36.414 

26.62 

1516.9 

OBS 

00125 

16.99 

36.413 

26.62 

1517.3 

OBS 

00150 

16.99 

36.416 

26.62 

1517.7 

OBS 

00200 

16.99 

36.425 

26.63 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.98 

36.424 

26.63 

1519.3 

OBS 

003C0 

16.98 

36.423 

26.6  3 

1520.1 

OBS 

004  00 

16.93 

36.416 

.:6.63 

1521.6 

OBS 

004  50 

16.91 

36.434 

26.65 

1522.4 

OBS 

005  00 

15.78 

36.151 

26. 7C 

1519.4 

OBS 

OOt.00 

14.29 

35.770 

26.74 

1515.9 

OBS 

00700 

12.66 

35.625 

26.96 

1512.0 

OBS 

00800 

10.78 

35.381 

27.13 

1506.8 

OBS 

00900 

09.06 

35.256 

27.33 

1502.1 

OBS 

OlOOO 

07.58 

35.168 

27.49 

1498.0 

085 

01070 

06.33 

35.040 

27.56 

1494.1 

OSS 

01100 

06.42 

35.160 

27.64 

1495.1 

OBS 

OHIO 

06.45 

35.159 

27.64 

1495.4 

OBS 

01200 

05.86 

35.106 

27.68 

1494.5 

OSS 

01300 

05.29 

35.080 

27.73 

'1493.8 

OBS 

01400 

04.92 

35.060 

27.75 

1494.0 

OSS 

01500 

04.73 

35.052 

27.77 

1494.9 

REFID      31       8094 
CONSEC  0004 

LAT  34    58      N 

LONG       047    57       H 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

aOTOP     03849 

AIR 

TEMP          16.7 

DIR    huT    PER 

JIND-DIR 

11 

INST    STO    kECCRDER 

MONTH 

1       03 

SHIP    YA 

MET 

OULB          15.0 

11 

3         2 

MINO-SPU 

18 

TRACE    DIR                      D 

DAY 

27 

CATA    USE        1 

BAROMETR     102O.9 

SEA 

KIND-FJR 

DURATION                 00.4 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

UEATHEP 

X2 

ORIG    E25    004 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

OBS 

00000 

17.28 

36.437 

26.57 

1516.1 

OBS 

00010 

17.27 

36.438 

26.57 

1516.3 

OBS 

00020 

17.27 

36.440 

26.57 

1516.4 

OBS 

0003  0 

17.26 

36.440 

26.57 

1516.6 

OBS 

00050 

17.24 

36.437 

26.58 

1516.8 

OBS 

00075 

17.12 

36.430 

26.60 

1516.9 

OBS 

00100 

17.12 

36.441 

26.61 

1517.3 

OSS 

00125 

17.  12 

36.448 

26.61 

1517.7 

OBS 

00150 

17.11 

36.437 

26.6  1 

1518.1 

CSS 

00200 

16.94 

36.396 

20.62 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.99 

36.42  5 

26.6  3 

1519.3 

OBS 

00300 

16.97 

36.439 

26.64 

15  20.1 

OBS 

00400 

16.98 

36.441 

26.64 

1521.8 

OBS 

00490 

16.94 

36.413 

26.63 

1523.1 

OSS 

00500 

16.64 

36.314 

26.6  3 

1522.3 

OSS 

005  2  0 

16.09 

36.183 

26.65 

1520.8 

OBS 

00550 

15.60 

36.100 

26.70 

1519.7 

OSS 

00580 

14.83 

35.954 

26.76 

1517.5 

OSS 

00600 

14.52 

35.929 

26.81 

1516.9 

OBS 

006  20 

14.23 

35.849 

26.81 

1516.2 

OBS 

006  7  0 

13.35 

35.727 

26.90 

1513.9 

OBS 

00700 

12.72 

35.646 

26.97 

1512.2 

OBS 

00750 

12.18 

35.553 

27.00 

1511  .1 

DBS 

00800 

10.90 

35.421 

27.14 

1507.3 

OBS 

006  30 

10.  17 

35.320 

27.19 

1505.1 

OBS 

00850 

09.67 

35.240 

27.21 

1503.5 

OSS 

00900 

08.65 

35.177 

27.33 

1500.4 

OBS 

009  50 

07.76 

35.107 

27.41 

1497.8 

OBS 

01000 

06.89 

35.073 

27.51 

1495.2 

OBS 

01050 

06.43 

35.096 

27.59 

1494.3 

OBS 

01100 

06.39 

35.128 

27.62 

1495.0 

OBS 

01200 

05.68 

35.110 

27. 7C 

1493.8 

OBS 

01300 

05.  15 

35.078 

27.74 

1493.3 

OBS 

01400 

04.79 

35.052 

27.76 

1493.4 

OBS 

01500 

04.51 

35.031 

27.76 

1493.9 

TEN  SU  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 
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TABLE  v.— Continued 


REflO      31       3094 
CONSEC  0005 

LAI  35    OZ      H 

LONG       MS    05      W 


CASTNUM/T IHE 


YEAR 

196'5 

eOTOP    02743 

AIR 

TEKP           19. 

.3             DIk     HGI     PER 

iina-oik 

10 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SU     1206 

HONTh 

1      03 

SHIP    VA 

WET 

8ULB           16 

.7                10 

3          4 

J1ND-5P0 

10 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

bAROMETR     1024. 

.3             ScA 

«IND-fOR 

DURATION                   00. J 

2     SJUARE    48 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E25    005 

1     SQUARE     58 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-r 

DYNDPTH 

SNJ    VcL 

OXYG 

P34 

TOT    P          NJ2          N03 

S103          PH 

06S 

000  00 

17.23 

36.451 

26.59 

15  16.0 

OBS 

00010 

17.  19 

36.453 

26.60 

1516.0 

OBS 

00020 

17.  16 

36.432 

26.59 

1516.1 

DBS 

000  30 

17.11 

36.439 

26.61 

1516.1 

oes 

00050 

17.07 

36.435 

26.62 

1516.3 

OBS 

00075 

17.01 

36.431 

26.63 

1516.5 

OBS 

00100 

17.00 

36.436 

26.1,3 

1516.9 

OBS 

00125 

17.00 

36.436 

26.63 

1517.3 

DBS 

00150 

17.00 

36.436 

26.63 

1517.7 

OBS 

002  00 

17.00 

36.436 

26.63 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

36.440 

26.64 

1519.4 

OBS 

00  300 

16.99 

36.440 

26.64 

1520.2 

DBS 

0C40O 

16.99 

36.457 

26.65 

1521.8 

OBS 

00490 

16.99 

36.435 

26.6  3 

1523.3 

OBS 

00500 

16.77 

36.371 

26.64 

1522 .7 

oes 

00600 

14.61 

35.937 

26.60 

1517.2 

oes 

00700 

12.75 

35.622 

26.94 

1512.3 

OBS 

00800 

10.95 

35.383 

27.10 

1507.4 

OSS 

00842 

09.57 

35.109 

27.13 

1302.8 

OBS 

00900 

08.32 

35. 152 

27.36 

1499.2 

oes 

00915 

08.11 

35.094 

27.35 

1498.5 

oes 

0092  7 

07.95 

35.094 

27.38 

1496.1 

oes 

01000 

06.97 

35.060 

27.49 

1495.5 

oes 

01038 

06.46 

35.007 

27.52 

1494.1 

OBS 

01080 

06.05 

35.131 

27.67 

1493.3 

oes 

01100 

06.09 

35.138 

.;7.67 

1493.8 

OBS 

OHIO 

06.  11 

35.131 

27.66 

1494.0 

OBS 

01200 

05.55 

35.106 

27.71 

1493.2 

OBS 

01300 

05.26 

35.092 

27.74 

1493.7 

OBS 

01400 

04.92 

35.079 

27.77 

1494.0 

oes 

01500 

04.57 

35.043 

27.78 

1 4  94  . 2 

REFIO      31       8094 

YEAR 

1969 

eOTCP    04480 

AIR 

TEMP          17.6 

DIR 

hGT     PcR 

«I1N0-01R     11 

CONSEC                0006 

MONTH 

1      03 

SHIP    YA 

UET 

BUL6          15.7 

U 

5          3 

JINC-SPO    13 

LAT             34    57       N 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

bAROMETR     1023.1 

SEA 

|»IN0-F0R 

LONG       047    58       W 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHEK       XI 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYi-JJPTh 

SND     «EL 

OXYG                P^. 

18.0 

oes 

OOCOO 

17.43 

36.45<; 

26.54 

1516.6 

OBS 

000  10 

17.40 

36.452 

26.55 

1516.6 

oes 

00020 

17.37 

36.451 

26.56 

1516.7 

OBS 

000  3  0 

17.25 

36.453 

26.5  9 

1516.5 

OBS 

000  50 

17.17 

36.453 

2o.ol 

1516.6 

oes 

00075 

17.13 

36.452 

26.61 

1516.9 

oes 

00100 

17.12 

36.45J 

26.62 

1517.3 

OBS 

00125 

17.09 

36.449 

26.62 

1517.6 

oes 

00150 

17.06 

36.448 

26.62 

1516.0 

CBS 

00200 

17.07 

36.455 

26.63 

1518.8 

oes 

002  50 

17.06 

36.455 

26.63 

1519.6 

oes 

00300 

17.06 

36.455 

26.6  3 

1520.4 

DBS 

00400 

17.05 

36.457 

26.64 

1522.0 

OBS 

00500 

17.00 

36.445 

26.64 

1523.5 

oes 

005  30 

16.  19 

36.176 

26.6  2 

1521.2 

OBS 

00600 

15.01 

35.947 

26.72 

1518.4 

OBS 

00700 

12.91 

35.617 

26.9  1 

1512. d 

ObS 

0D6  00 

10.84 

35.344 

27.09 

1507.0 

OBS 

00900 

08.49 

35.154 

27.34 

14<.9.6 

ObS 

009  22 

06.01 

35.174 

27.43 

1496.4 

OBS 

00970 

07.43 

35.132 

27.46 

1496.9 

OBS 

01000 

0  7.06 

35.116 

27.52 

1495.9 

OBS 

01100 

06.29 

35.131 

27.64 

1494.6 

oes 

01200 

05.86 

35.094 

27.67 

1454.5 

OBS 

01300 

05.31 

35.075 

27.72 

1453.9 

OBS 

01400 

04.82 

35.040 

27.75 

1493,5 

oes 

01500 

04.53 

35.027 

27.77 

1494.0 

oes 

01600 

04.29 

34.997 

27.77 

1494.6 

OBS 

01675 

04.12 

34.996 

27.79 

1495.2 

OBS 

01750 

04.00 

34.976 

27.79 

1495.9 

oes 

02000 

03.60 

34.979 

27.81 

1499.3 

OBS 

02500 

03.36 

34.96C 

27.84 

1506.0 

oes 

03000 

02.96 

34.938 

27.86 

1512.9 

INST    STO    RECCRDER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR  0  5    SQUARE        2 

DURATION  00.3  2     SQUARE     46 

GRIG     E25    006  1     SQUARE     47 
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TABLE  v.— Continued 


REFID       31       8094 
CONSEC  0007 

L47  35    00       N 

L'JNG       048    O*.      •< 


CASTMjM/IlHt       L^LTVP 


YE4I1 

1969 

BQTDP     04297 

41« 

TEfrP          17.1 

dis 

iGT    PcK 

«IMC-01R 

13 

INST    SIO   RECCROER 

TEN    sa    l<i06 

.iGNTH 

03 

SHIP    »4 

«ET 

6ULb           15.8 

12 

3         3 

UINO-SPO 

15 

TRACE    OIR                      u 

5     SJUoRE 

4 

Oav 

28 

OATJ    USE        1 

BARO^ETfc     1026.4 

SEA 

■IND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SOUARt 

48 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLCU3     T/» 

Cl/T* 

rfcATHER 

XI 

WIG    E2  5    007 

1     SJUARE 

58 

<LTyp 

DEPTH 

lEMP 

jAL 

Sl^MA-T          DYiOPTh 

Snd    VEL 

UXYl, 

Pj4 

TOT     P          N02          N03 

S103          Ph 

06S 

00000 

17.28 

36.431 

26.56 

1516.1 

oBS 

OQOIO 

17.27 

36.432 

26.5c 

1516.2 

DBS 

00020 

17.27 

36.431 

26.56 

1516.4 

OBS 

00030 

17.25 

36.432 

26.57 

1516.5 

OBS 

00050 

17.24 

36.438 

26.58 

1516.8 

OBS 

00075 

17.23 

36.441 

26.56 

1517.2 

OBS 

00100 

17.23 

36.444 

26.56 

1517.6 

UBS 

00125 

17.23 

36.448 

26.59 

1518.0 

OBS 

00150 

17.23 

36.448 

26.59 

1518.4 

OBS 

002  00 

17.13 

36.444 

26.61 

1519.0 

ObS 

002  50 

17.10 

36.434 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.441 

24.62 

1520.4 

OBS 

004  00 

17.06 

36.452 

26.63 

1522.0 

OBS 

OO'.'.O 

17.05 

36.437 

26.62 

1522.7 

OBS 

00500 

16.15 

36.191 

20.65 

1520.6 

OBS 

00600 

14.64 

36.92    P 

27.550 

OBS 

00700 

12.67 

35.677 

26.96 

1512.6 

OBS 

008  00 

10.86 

35.429 

27.15 

1507.2 

OBS 

00850 

09.50 

35.^59 

27.26 

15C2.9 

OBS 

00870 

09.14 

35.200 

27.27 

1501 .8 

OBS 

00880 

09.06 

35.260 

27.33 

1501.7 

OBS 

00900 

08.69 

35.187 

27.33 

1500.6 

OBS 

00940 

07.96 

35.155 

27.42 

1490.5 

OBS 

00960 

07.84 

35.203 

27.46 

149B.4 

OBS 

00970 

07.49 

35.134 

27.47 

1497.1 

OBS 

01000 

06.85 

35.095 

27.53 

1495.1 

OBS 

01050 

06.45 

35.116 

27.61 

1494.4 

OBS 

01065 

06.56 

35.184 

27.64 

1495.2 

OBS 

01100 

06.26 

35.146 

27.66 

1494.5 

OBS 

01200 

05.60 

35.096 

27.70 

1493.4 

OBS 

01300 

05.15 

35.087 

27.75 

1493.3 

OBS 

01400 

04.75 

35.052 

27.77 

1493.3 

OBS 

01500 

04.48 

35.033 

27.76 

1493.8 

• 

REFID       31  8094 

CONSEC  0006 

LAT             35  02       N 

LONG      046  11       H 


CASTNUM/IIME       IVLTYP 


YEAR 

1969 

60TDP    03895 

AIR 

TEMP          17.3 

DIR    ^ 

GT     PER 

«1N0-J|R 

13 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SHIP    YA 

hET 

6ULB          15.7 

13 

3         3 

«INI>SPD 

10 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       4 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1025.9 

SEA 

MIND-FuR 

DURATION                  00.4 

2     SOUARt     46 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

dEATHER 

XI 

ORIG    E25   006 

1    SQUARE    36 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

JXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S1U3         PH 

OBS 

00000 

17.30 

36.442 

26.57 

1516.2 

06  S 

00010 

17.30 

36.444 

26,57 

1516.3 

OBS 

00020 

17.30 

36.445 

26.57 

1516.5 

OBS 

00030 

17.30 

36.447 

26.57 

1516.7 

OBS 

00050 

17.21 

36.444 

26.59 

1516.7 

OBS 

00075 

17.10 

36.433 

26.61 

1516.6 

OBS 

00100 

17.02 

36.432 

26.63 

1517.0 

06S 

00125 

17.00 

36.432 

26.6  3 

1517.3 

OBS 

00150 

17.01 

36.437 

26.63 

1517.6 

OBS 

00200 

17.00 

36.438 

26.63 

1518.6 

DBS 

002  50 

16.99 

36.441 

26.64 

1519.4 

OBS 

00300 

16.99 

36.442 

26.6  4 

1520.2 

OBS 

00400 

16.99 

36.450 

26.6  5 

1521 .8 

OBS 

00460 

16.99 

36.437 

26.64 

1522.8 

OBS 

00500 

16.11 

36.233 

26.69 

1520.6 

OBS 

00600 

14.73 

35.950 

26.76 

1517.6 

OBS 

00700 

12.57 

35.616 

26.97 

1511.7 

OBS 

00800 

10.57 

35.36C 

27.15 

15C6.1 

OBS 

00900 

08.52 

35.140 

27.32 

1499.9 

OBS 

01000 

06.67 

35.062 

27.51 

1495.1 

OBS 

01100 

06.16 

35.100 

27.63 

1494.0 

OBS 

01150 

05.77 

35.048 

27.64 

1493.2 

OBS 

01200 

05.34 

35. 100 

27.74 

1492.4 

OBS 

01300 

05.26 

35.092 

27.74 

1493.7 

OBS 

01400 

04.64 

35.062 

27.76 

1493.6 

OBS 

01500 

04.50 

35.034 

27.76 

1493.9 
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TABLE  v.— Continued 


RtFlO  31  6094 
COMSEC  0009 
L»I  35  02  N 
LONG   046  09   b 


CASTNUM/I IME 


YEAR 

I9t>9 

BOTOP    03292 

AIR 

TEfP           17,9 

OIR     KGF     PcR 

«INO-OIR    14 

INSI    SIO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

HONIh 

1      03 

SHIP     YA 

«EI 

BULo           15.3 

12 

2          3 

al^JC-SPD    l6 

TRACE    OIR                         0 

5    SQUARE        4 

BAY 

2B 

DATA    USE        1 

BARCMETR     1028,9 

SEA 

UIND-FCIi 

DURATION                   00.4 

2     SUUARE     48 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

Cloud  t/a 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORI&    E25    009 

1     SOUARE     58 

lvltyp 

OtPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

S.^u     VcL 

OXYG                PJ4 

TuT     P          N02          N03 

SI03         PH 

ObS 

000  00 

17.16 

30.451 

26.61 

1515.8 

oes 

COO  10 

17.16 

36.449 

26.60 

1515.9 

OBS 

00020 

17.15 

36.434 

26.60 

1516,1 

oes 

00030 

17.02 

36.439 

26.63 

1515.0 

OBS 

00C50 

17.00 

3O.440 

26.64 

1516  .1 

oes 

0007b 

16.98 

36.443 

20.64 

1516.3 

OBS 

00100 

16.98 

36.445 

26.64 

1516.9 

oes 

00125 

16.98 

36.447 

26.6  5 

1517.3 

OBS 

00150 

16.98 

36.447 

26.6  5 

1517.7 

OBS 

00200 

16.98 

36.456 

26.65 

1518.5 

OSS 

002  5C 

16.97 

36.463 

26.66 

1519.3 

OBS 

00300 

16.96 

36.451 

26.6  5 

1320.1 

oes 

00400 

16.85 

36.419 

26.66 

1521  .4 

OBS 

00500 

15.45 

36.089 

26.73 

1518.3 

oes 

006  00 

14.16 

35.888 

26.85 

1513.7 

oes 

006  08 

13.94 

35.827 

26.86 

1515.0 

oes 

00632 

13.56 

35.729 

26.66 

1514.0 

OBS 

006  3  7 

13.35 

35. 756 

26.92 

1513.4 

DBS 

00700 

12.77 

35.653 

26.96 

151^.4 

oes 

000  00 

10.73 

35.44C 

27.19 

15C6.7 

OBS 

00900 

08.89 

35.207 

27.32 

1501 .4 

oes 

01000 

07.12 

35.111 

27.51 

1496.2 

OBS 

01100 

05.61 

35.058 

27.67 

1491  .8 

oes 

01142 

05.42 

35.043 

27.68 

1491.7 

oes 

01179 

05.38 

35.113 

27.74 

1492.2 

OBS 

01200 

05.41 

35.107 

27.73 

1492.7 

DBS 

01300 

05.01 

35.084 

27.76 

1492.7 

oes 

01400 

04.  74 

35.066 

27.78 

1493.2 

OBS 

01500 

04.4  7 

3  5.04  1 

27.79 

1493.8 

REFID   31  ac94 

CCNSEC  0010 

LAT      35  00   N 

LONG   048  02  k 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BCTOP    04206 

AIR 

TEMP 

OIR    hGT    PER 

«IND-DIR    14 

INST     STD    RECCROER 

TEN    SJ    1206 

HuNTh       03 

SHIP    YA 

WET 

oum 

JINO-SPO    l3 

TRACE    OIR                      D 

5     SOUARE        4 

DAY 

28 

DATA    USc        1 

OAROIETR 

ScA 

^IND-FJR 

DURATION                   00.5 

2     SUUARE     48 

HOUR 

17.6 

AREA                05 

CLOUD    T/a 

CL/IR 

MEATHER 

ORIG    E25    010 

1     SOUARE     58 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTM 

SNu     VcL 

UXYG               P34 

TOT     P          NC2          N03 

SIO  3          PH 

□es 

00000 

17.54 

36.453 

26.52 

1510.9 

OBS 

OOOIO 

17.51 

36.433 

26.51 

1516.9 

OBS 

00020 

17.36 

36.450 

26.55 

1510.8 

oes 

00030 

17.31 

36.451 

26.57 

1516.7 

OBS 

00050 

17.25 

30.455 

20.59 

1516.9 

OBS 

00075 

17.19 

30.435 

26.59 

1517.1 

OBS 

00100 

16.99 

36,426 

20.63 

1516.9 

OBS 

00125 

16.99 

30.429 

26.63 

1517,3 

OBS 

00150 

16.98 

36.419 

26.62 

1517.7 

OBS 

00200 

16.92 

30.438 

26.6  5 

1518.3 

oes 

002  50 

16.94 

36.455 

26.66 

1519.2 

oes 

00300 

16.96 

36.456 

2o.6t 

152J.1 

DBS 

00400 

16.97 

36.456 

26,66 

1521.8 

DBS 

00500 

15.95 

JD.162 

26.67 

1520.0 

OBS 

00600 

14.44 

35.920 

26.8  2 

1516.6 

DBS 

00700 

12,58 

35.596 

26.96 

1511  .7 

OBS 

00800 

10.60 

35.J61 

27.15 

1506.2 

oes 

009  00 

08.63 

35.156 

27.32 

1500,3 

OBS 

01000 

07.01 

35.095 

27.51 

1495,7 

oes 

01100 

06.36 

35.163 

27.66 

1494,9 

oes 

01200 

05.61 

35.096 

27.70 

1493.5 

OBS 

01300 

05.13 

36.085 

27.75 

1493.2 

OBS 

01400 

04.71 

35.046 

27.77 

1493.1 

OBS 

01500 

04.4  5 

35.029 

27.78 

1493.7 

OBS 

01750 

04.04 

35,004 

27.81 

1496,1 

OBS 

02000 

03.73 

34.980 

27.82 

1499.1 

OBS 

02500 

03.22 

34.955 

27.85 

1505.4 

CBS 

03000 

02.77 

34.920 

27.87 

1512.1 

54 


TABLE  v.— Continued 


REfID      31       8094 
CONSEC  0011 

LAT  35    06       N 

LONG       047    54       a 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


TEAR 

1969 

BOTOP    04023 

AIR 

TEMP          17.2 

Oil-     HuT     PER 

MONTH 

1       03 

SHIP    YA 

kET 

80LB           15.6 

U       3         J 

DA» 

29 

DATA    USE       1 

bAROMETR     1029.4 

ScA 

HOUR 

00.1 

AREA               05 

CLOUO    T/a 

CL/IR 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNOPIn       SNO     VEI 

oes 

CCOOO 

17.31 

36.443 

26.56 

15  16.2 

oes 

00010 

17.30 

36.443 

26.57 

1516.3 

OSS 

00020 

17.13 

36.432 

26. 6C 

1516.0 

OBS 

00030 

17.06 

36.433 

20.62 

151O.0 

oes 

OO050 

17.03 

36.435 

26.6  3 

1510.2 

OBS 

00075 

17.01 

36.437 

26.6  3 

15  16.5 

OBS 

00100 

17.00 

36.437 

26.63 

1516.9 

OBS 

00125 

17.00 

36.439 

26.64 

1517.3 

OBS 

00150 

17.00 

3O.440 

26.64 

1517.7 

QBS 

002  00 

17.00 

je.444 

26.64 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

36.443 

26.64 

1519.4 

OBS 

003  00 

16.97 

36.432 

26.64 

1520.1 

OBS 

00400 

16.97 

36.449 

26.65 

1521.8 

OBS 

004  50 

16.95 

36 .  4  3  7 

26.65 

15  22.5 

OBS 

00500 

15.76 

36.138 

26.69 

1519.4 

OBS 

00600 

14.40 

3  5.90  8 

26.82 

1516.4 

OBS 

00700 

12.48 

J5.646 

27.01 

1511 .4 

OBS 

00800 

10.15 

35.352 

27.22 

1504.5 

OBS 

00850 

09.44 

35.290 

27.29 

1502.7 

OBS 

00860 

09.4  3 

35.334 

27.33 

1502.9 

OBS 

0O90O 

08.82 

35.212 

27.33 

1501.1 

OBS 

01000 

06.89 

35. 112 

27.54 

1495.3 

OBS 

01060 

06.16 

35.113 

27.64 

14S3.4 

OBS 

01080 

06.26 

35. 122 

27.64 

14  94.1 

DBS 

01100 

06.20 

35.124 

27.65 

1494.2 

OBS 

01200 

05.69 

35.114 

27.70 

1443.8 

OBS 

01300 

05.06 

35.090 

27.74 

1492.9 

OBS 

01400 

04.72 

35.056 

27.77 

1493.1 

OBS 

01500 

04.45 

35.032 

27.78 

1-.93.7 

JI-«D-i,IR     14 
.llrjD-SPD    10 
»1ND-FUR 
^EAThEk       x2 


Ir»ST     STCi    kECOROER 
TRACE     DIP  0 

DURATION  00.3 

ORIG    £25    Oil 


TEH  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SUUARE     57 


P34       TuT    P 


o ••»••»«••« 


REFID  31  8094 
CONSEC  0012 
LAT  35  08  N 
LONG   047  59   ■ 


YEAR 

1969 

BOTDP    03840 

AIR 

TEMP          17.9 

OIR 

FGT    PER 

KIND-OIR 

16 

INST    SID   RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

1       03 

SHIP    YA 

HET 

BULB           16.6 

13 

3         3 

M  I  -1  0-  SP  0 

12 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1028.5 

SEA 

|<INO-FOR 

DURATION                  00.3 

2     SQUARE     46 

HOUR 

06.2 

AREA               05 

CCOUO    T/A 

CL/TB 

UEATHER 

XI 

ORIG    E25   012 

1     SQUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG 

P&4 

TOT     P          N02          N03          SI03         'H 

OBS 

000  00 

17.14 

36.444 

26.61 

1515.7 

OBS 

00010 

17.14 

36.434 

26.60 

1515.9 

OBS 

00020 

17.04 

36.435 

26.6  2 

1515.7 

OBS 

00030 

17.03 

36.436 

26.63 

1515.9 

OBS 

00050 

17.01 

36.435 

26.6  3 

1516.1 

OBS 

00075 

17.00 

36.433 

26.63 

1516.5 

OBS 

00100 

16.99 

36.437 

26.64 

1516.9 

OBS 

00125 

16.99 

36.439 

26.64 

1517.3 

OBS 

00150 

16.99 

36.439 

26.64 

1517.7 

OBS 

00200 

16.99 

36.443 

26.64 

1518.5 

OBS 

00250 

16.96 

36.44  5 

26.65 

1519.3 

OBS 

00300 

16.96 

36.462 

26.66 

1520.1 

OBS 

00350 

16.95 

36.461 

26.66 

1520.9 

OBS 

00400 

16.74 

36.397 

26.67 

1521.0 

OBS 

00500 

15.40 

36.083 

26.7  3 

1518.2 

OBS 

006  00 

14.06 

35.839 

26.84 

1515.3 

OBS 

00700 

12.20 

35.547 

26.99 

1510.3 

OBS 

008  00 

10.15 

35.301 

27.18 

1504.5 

OBS 

00810 

09.96 

35.319 

27.23 

1504.0 

OBS 

0Q8  20 

09.96 

35.339 

27.24 

1504.2 

OBS 

009  00 

08.89 

35.232 

27.34 

1501 .4 

oes 

00940 

07.98 

35.225 

27.47 

1498.6 

OBS 

00950 

08.01 

35.225 

27.47 

149S.9 

OBS 

01000 

07.22 

35.161 

27.53 

1496.6 

OBS 

01100 

05.71 

35.037 

27.64 

1492.1 

OBS 

01160 

05.26 

35.061 

27.71 

1491 .3 

OBS 

01180 

05.43 

35.096 

27.72 

1492.4 

OBS 

01200 

05.48 

35.104 

27.72 

1493.0 

OBS 

01300 

05.07 

35.086 

27.76 

1492.9 

OBS 

01400 

04.61 

35.047 

27.78 

1492.7 

OBS 

01500 

04.50 

35.053 

27.80 

1493.9 

••«••» •• «*•••« 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO       31  809*  »EAR    1969 

CONSEC  0013  MONTH       03 

LAI             35  07. 5N  DAY             29 

LCNG       0*8  02       •>  HOUR    12.3 


CASINUM/IIME        LKLTYP 


eOTDP    0*023 
SHIP    YA 
OATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    lEHP  18. 

nET    euLB  16. 

8AR0HEIR    1030. 
CICUD    T/A 


DIR     hGI     PER 

41N0-01  R 

16 

INST    STO   RECORDER 

TEN    S.>     1206 

15       2          4 

WINb-SPD 

11 

TRACE     DIR                        D 

5     SQUARE        * 

SEA 

WIND-FuR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE     *e 

CL/IR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E25    013 

1    SQUARE    58 

lOPIH       SND    VEl 

JXY& 

P3* 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

C6S 

00000 

17 

.06 

36, 

.*25 

26.61 

DBS 

00010 

17, 

.06 

36, 

.*22 

26.61 

ues 

00020 

17, 

.06 

36, 

.*13 

26.60 

OBS 

00030 

17, 

.01 

36, 

.*17 

26.62 

OBS 

00050 

16, 

.99 

36, 

.*23 

26.63 

ObS 

00075 

16, 

.98 

36. 

.*2* 

26.6  3 

OBS 

00100 

16. 

.98 

36. 

.*2  5 

26.63 

OBS 

00125 

16. 

.98 

36, 

,*27 

26.6  3 

OBS 

00150 

16. 

,97 

36. 

.*2  7 

26.63 

UBS 

002  00 

16. 

.99 

36. 

.*52 

26.65 

OSS 

002  50 

16. 

.98 

36. 

.*50 

26.65 

OBS 

003  00 

16. 

.96 

36. 

.**3 

26.65 

OBS 

00*00 

16. 

.82 

36. 

.*19 

26.66 

OBS 

00*50 

16. 

.70 

36. 

.397 

26.67 

OBS 

00500 

15. 

.5* 

36.086 

26.71 

OBS 

00600 

1*. 

.36 

35. 

,873 

26.80 

OBS 

00700 

12. 

.10 

35. 

,5** 

27.01 

OBS 

00800 

10. 

,17 

35. 

.292 

27.17 

OBS 

00900 

08. 

,28 

35. 

.100 

27.33 

OBS 

00910 

08. 

,09 

35. 

,076 

27.3* 

OBS 

009  50 

07. 

,56 

35. 

.181 

27. 5C 

OBS 

00975 

07. 

,27 

35. 

.17* 

27.5* 

OBS 

01000 

06. 

,90 

35. 

,129 

27.55 

OBS 

01100 

05. 

,62 

35. 

012 

27.63 

OBS 

01200 

0*. 

92 

35. 

001 

27.71 

OBS 

01280 

0*. 

,77 

35. 

018 

27.7* 

OBS 

01300 

0*. 

,82 

35. 

,0*1 

27.75 

OBS 

01320 

0*. 

9* 

35. 

060 

27.75 

OBS 

01*00 

0*. 

66 

35. 

,038 

27.77 

OBS 

01500 

0*. 

*5 

35. 

.028 

27.78 

1515.* 
1515.6 
1515.8 
1515.8 
1516.1 
1516.* 
1516.8 
1517.3 
1517.6 
1518.6 
1519.3 
15  20.1 
1521 .3 
1521 .7 
1518.6 
1516.3 
1510.0 
I  50*. 5 
1*';8.9 
l*9b.* 
1*97.1 
1*96.* 
1*95.3 
1*91 .7 
1*90.5 
1*91  .3 
1*91.9 
1*92.7 
1*92.9 
1*93.7 


•••««***••** 


REFIO  31  809* 
CONSEC  001* 
LAT  35  OS  N 
LONG   0*8  01   H 


YEAR  1969 
NONTH  03 
DAY  29 
HOUR  19.0 


BOTOP  01920 
SHIP  YA 
OATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.7 

WET     BULB  17.8 

BARCMETR    1029.2 
CLOUD     I/A 


OIR    HGT     PER 

13       2         3 
SEA 
CL/TR 


alNO-OIR    13 
UIND-SPD    08 
aIND-fOR 
WEATHER       XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

CRIG    E25    01* 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *8 
1     SQUARE     58 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16MA-T 

OBS 

00000 

17.63 

36.*** 

26. *9 

OBS 

00010 

17.*8 

36.*** 

26.52 

OBS 

00020 

17.33 

36.*39 

26.56 

OBS 

00030 

17.25 

36.**3 

26.58 

OBS 

00050 

17.23 

36.**9 

26.59 

OBS 

00075 

17.16 

36.**2 

26.60 

OBS 

00100 

17.13 

36.**0 

26.60 

OBS 

00125 

17.11 

36.*37 

26.61 

OBS 

00150 

17.07 

36.*38 

26.62 

OBS 

002  00 

17.00 

36. *3* 

26.63 

OBS 

002  50 

16.99 

36.*32 

26.63 

OBS 

00300 

16.91 

36.*20 

26.6* 

OBS 

00*00 

16.92 

36.**9 

26.66 

OBS 

00*30 

16.91 

36.*36 

26.65 

OBS 

00*70 

16.36 

36.334 

26.71 

OBS 

00500 

16.23 

36.303 

26.71 

OBS 

00550 

15.8* 

36.189 

26.72 

OBS 

00600 

I*.*9 

35.889 

26.79 

OBS 

00700 

12. *5 

35.603 

26.99 

OBS 

008  00 

10.92 

35.322 

27.06 

OBS 

00900 

08.09 

35.097 

27.36 

OBS 

00950 

07. *2 

35.113 

27. *7 

OBS 

00970 

07. *8 

35.163 

27.50 

OBS 

01000 

06.98 

35.1*8 

27.56 

OBS 

01100 

06.08 

35.118 

27.66 

OBS 

01200 

05.53 

35.09* 

27.71 

OBS 

01300 

0*.97 

35.081 

27.76 

OBS 

01*00 

0*.66 

35.038 

27.77 

OBS 

01500 

0*.*5 

35.023 

27.78 

DYNDPTH       SND    VEL       OXY G 

1517.1 
1516.9 
1316.6 
1516.5 
1516.8 
1517.0 
1517.3 
1517.7 
1518.0 
1518.6 
1519.3 
1519.9 
1521 .6 
1522.1 
1521.0 
1521 .0 
1520.5 
1516.7 
1511 .3 
1507.2 
1*98.2 
1*96.5 
1*97.1 
1*95.7 
1*93.7 
1*93.1 
1*92.5 
1*92.9 
1*93.7 


PJ*       TOT    P 


•*•••****«*•••» 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO        31        8094 

YEAR 

1969 

BOTOP    04087 

AIR 

TEMP 

OIR 

HOT     PER 

HINO-OIR 

04 

CONSEC                0015 

MONTH 

1      03 

SHIP    YA 

HET 

BULB 

16 

2         5 

HIND-SPO 

05 

LAT             3-*    58       N 

DAY 

30 

DATA    JSE        1 

BARONETR 

ScA 

MIND-fuR 

LONG       Ce    09       u 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

CaSTNUM/TlME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIoMA-T 

DYNOPT^ 

1       SNO    VEL 

OtfO 

P3' 

00.0 

08S 

00000 

17.53 

36.445 

^6.51 

1S16.9 

OBS 

00010 

17.48 

36.442 

26.52 

1S1&.9 

oes 

COOZO 

17.41 

36.445 

26.54 

1S16.S 

OBS 

00030 

17.36 

36.432 

26.54 

1516.6 

OBS 

00050 

17.16 

36.430 

26.59 

1516.6 

CBS 

O00?5 

17.11 

36.433 

2o.6C 

1510.B 

OBS 

00100 

17.  U 

36.434 

26.61 

1517.2 

OBS 

00125 

17.09 

36.435 

26.61 

1517. o 

OBS 

00150 

17.09 

36.435 

26.61 

ISIB.O 

OBS 

002  00 

17.08 

36.438 

26.62 

151S.S 

OBS 

002  50 

17.07 

36.439 

26.6  2 

1519.6 

OBS 

0J33  00 

17.05 

36.436 

26.6  2 

IS  20. 4 

OBS 

00<,00 

17.05 

36.444 

26.6  3 

1522.0 

OBS 

00490 

17.02 

36.437 

26.63 

1523. 4 

OBS 

C0500 

16.84 

36.363 

26.63 

1523.0 

OBS 

00600 

15.19 

35.961 

26.7  0 

1519.0 

OBS 

00700 

13.23 

35.716 

26.92 

1514.0 

OBS 

00800 

10.57 

35.326 

27.  13 

1506.0 

OBS 

00900 

06.60 

35.203 

27.36 

1S00.3 

OBS 

00972 

07.59 

35.120 

27.45 

U97  .5 

OBS 

00987 

07.41 

35.210 

27.55 

1497.2 

OBS 

01000 

07.44 

35.192 

27.53 

1497.5 

OBS 

01100 

06.41 

35.152 

27.64 

1495.1 

OBS 

01200 

05.71 

35.113 

27.70 

1493.9 

OBS 

01250 

05.23 

35.074 

27.73 

1492.7 

OBS 

01300 

05.22 

35.079 

27.73 

1493.5 

OBS 

01<.00 

04.69 

35.037 

27.76 

1493.0 

OBS 

01500 

04.37 

35.022 

27.79 

1493.3 

INST    STD   RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E2  5   015 


TEN  SS  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


P34       TOT    P 


•**••»••••••••• 


REflD       31       9094 
CONSEC  0016 

LAT  34    53       N 

LONG       C46    0  1        W 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1969 

aOTDP    04755 

AIR 

TEMP          17.1 

OIR    HGT    PER 

•  INO-OIR 

21 

[NST    STD    RECCRDcR 

TEN    SO    1206 

MONTH 

I       03 

SHIP    YA 

HET 

BULB          16. C 

21 

1         2 

HIND-SPD 

08 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1029.6 

SEA 

»IND-fOI> 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

.tATHER 

XI 

OklG    E25   016 

1     SQUARE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

17.46 

36.442 

26.53 

1516.7 

uBS 

00010 

17.43 

36.425 

26.52 

1516.7 

OBS 

00020 

17.30 

36.434 

26.56 

1516.5 

OBS 

00030 

17.26 

36.434 

26.57 

1516.5 

OBS 

00050 

17.16 

36.439 

26.60 

1516.6 

UBS 

00075 

17.13 

36.441 

26.61 

1516.9 

OBS 

001  00 

17.12 

36.440 

2i.61 

1517.3 

OBS 

00125 

17.10 

36.433 

26.0  1 

1517.6 

OBS 

00150 

17.09 

36.435 

26.61 

1518.0 

OBS 

00200 

17. C9 

36.437 

26.61 

1518.8 

OBS 

002  50 

17.05 

36.438 

26.62 

1519.5 

OBS 

00300 

17.05 

J6.438 

26.62 

1520.4 

OBS 

004  00 

17.04 

36.438 

2a. 62 

1522.0 

OBS 

004  20 

17.04 

36.439 

26.6  3 

1522.3 

OBS 

00500 

16.18 

36.175 

26.63 

1520.7 

OBS 

006  00 

14.88 

35.951 

26.7  5 

1518.0 

OBS 

00700 

12.79 

35.626 

26.94 

1512.4 

OBS 

008  00 

10.66 

35.410 

27.  14 

1507.1 

OBS 

00900 

08.76 

35.209 

27.34 

1501  .0 

OBS 

009  30 

07.69 

35.095 

27.38 

1497.9 

OBS 

00950 

07.60 

35.147 

27.47 

1497.2 

OBS 

OlOOO 

06.51 

35.033 

<:7.53 

1493.7 

OBS 

01025 

06.25 

35.013 

27.55 

1493.0 

OBS 

01050 

06.56 

35.142 

27.61 

1494.8 

OBS 

OllOO 

06.22 

35.124 

27.64 

1494.3 

DBS 

01200 

05.55 

35.097 

27.71 

1493.2 

OBS 

01300 

05.19 

35.079 

27.74 

1493.4 

OBS 

01400 

04.67 

35.060 

27.76 

1493.8 

OBS 

01500 

04.56 

35.032 

27.77 

1494.1 

•**«»•••»•«•*»• 
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TABLE  v.— Continued 


REFID       31  8094 

CONSEC  0017 

LAT            3<.  51       N 

LONG       047  20       H 


VEAR 

1969 

SOIDP    04663 

AIR 

TEMP           17.9 

OIR 

hGT     PER 

MlMO-DlR 

19 

INST     STJ    RECCROER 

HONIh 

1      03 

SHIP    YA 

KEI 

6ULB           16.2 

17 

2          4 

KlNO-SPD 

04 

TRACE    OIR                        0 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

6ARGMEIR    1031.3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  00.5 

HOUR 

U.9 

AREA               05 

Clduo   I/A 

CL/IR 

WCATrtER 

Xl 

ORIG    E25    017 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SJ-MA-T 

cyinopth 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

ICT     P          NQ2          N03 

DBS 

00000 

17.45 

36.440 

26.53 

1516.6 

06S 

00010 

17.45 

36.446 

26.53 

1516.8 

oes 

00020 

17.48 

36.445 

26.52 

1517.0 

06  S 

00030 

17.45 

36.446 

26.53 

1517.1 

06S 

00050 

17. J5 

36.441 

26.55 

1517.1 

06  S 

00075 

17.25 

36.443 

26.58 

1517.3 

06S 

00100 

17.15 

36.442 

26.60 

1517.4 

06S 

00125 

17.14 

36.446 

26.61 

1517.8 

OSS 

00150 

17.11 

36.446 

26.61 

1518.1 

oes 

00200 

17.10 

36.443 

26.61 

1518.9 

06S 

00250 

17.08 

36.440 

26.62 

1519.6 

06S 

00300 

17.08 

36.440 

26.42 

1520.4 

06S 

00400 

16.98 

36.410 

26.62 

1521  .8 

OSS 

004  7  0 

16.80 

36.343 

26.61 

1522.3 

06S 

00486 

16.60 

36.294 

26.62 

1521.9 

06  S 

00500 

16.43 

36.316 

26.6  8 

1521 .6 

CSS 

00532 

15.94 

36.221 

26.72 

1520.6 

oes 

00600 

15.10 

35.981 

26.72 

1518.8 

06S 

00633 

14.40 

35.814 

26.75 

1516.9 

OSS 

00700 

13.27 

35.644 

26.85 

1514.1 

OSS 

00760 

11.75 

35.443 

27.00 

1509.6 

oes 

00800 

10.93 

35.408 

27.12 

1507.4 

OSS 

009  00 

09.  11 

35.227 

27.30 

1502.2 

OSS 

00915 

08.77 

35.186 

27.32 

1501  .1 

OSS 

00980 

06.91 

34.973 

27.43 

1494.8 

oes 

01000 

06.69 

35. 113 

27.57 

1494.5 

OBS 

01015 

07.00 

35.172 

27.57 

1496.0 

oes 

01025 

06.87 

35.142 

27.57 

1495.6 

oes 

OllOO 

06.33 

35.126 

27.63 

1494.7 

065 

01172 

05.51 

35.016 

27.65 

1492.5 

OSS 

01200 

05.61 

35.104 

27.71 

1493.5 

OSS 

01300 

05.11 

35.069 

27.74 

1493.1 

oes 

01400 

04.82 

35.052 

27.76 

1493.5 

OSS 

01500 

04.49 

35.030 

27.78 

1493.8 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SJUARE  46 
1     SQUARE     47 


«*«*•**•«*•*««• 


REflO  31  8094 
CONSEC  0018 
LAT  35  12  N 
LONG   047  52   H 


YEAR 

1969 

BOTOP    03200 

AIR 

TEMP           18.0 

CIR    l-GT     PER 

»Iimd-oir 

13 

INST    STG   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SHIP    YA 

«ET 

dULB           15.7 

15 

2          2 

»lNt/-SPD 

12 

TRACE    OIR                      0 

5    S9UARE       4 

OAY 

30 

DATA    USE        1 

BAROMETR     lu29.2 

SEA 

MlND-PLR 

DURATION                 00.5 

2     S.JUARE     46 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

Clcuo    T/A 

Cl/tr 

HEATHER 

X2 

ORIG    E25   018 

1     SOUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNDPTH 

SND    VcL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          NU3 

SIU3         PH 

DBS 

00000 

17.64 

36.436 

26.48 

1517.2 

OSS 

00010 

17.31 

36.452 

26.57 

1516.4 

OSS 

00020 

17.26 

36.452 

26.58 

15  16.4 

OSS 

00030 

17.17 

36.452 

26.60 

1516.3 

OSS 

00050 

17.07 

36.460 

26.63 

1516.3 

oes 

000  7  5 

17.03 

36.459 

26.64 

1516.6 

OBS 

00100 

17.03 

36.459 

^6.64 

1517.0 

OSS 

00125 

17.02 

36.457 

26.64 

1517.4 

oes 

00150 

17.01 

36.455 

26.65 

ljl7.e 

oes 

002  00 

17.00 

36.452 

26.65 

1518.6 

00  s 

00250 

16.93 

36.443 

26.66 

1519.2 

OSS 

00300 

16.85 

36.432 

26.67 

1519.8 

oes 

00400 

16.59 

36.346 

26.66 

1520.5 

OSS 

00430 

16.09 

36.246 

26.70 

1519.4 

oes 

00450 

16.20 

36.295 

26.71 

1520.1 

oes 

00490 

14.99 

36.004 

26.77 

1516.6 

oes 

00500 

15.14 

36.084 

26.79 

1517.4 

oes 

006  00 

13.71 

35.759 

26.85 

1514.0 

ues 

00700 

11.77 

35.394 

26.96 

15C8.7 

oes 

00800 

10.13 

35.356 

27.<;3 

1504.5 

GSS 

C0900 

08.50 

35.232 

27.40 

1499.9 

OSS 

01000 

06.68 

35.112 

^7.57 

1494.4 

ues 

01020 

06.50 

35.111 

27.60 

1494.1 

LBS 

01040 

06.5  3 

35.141 

27.61 

1454.5 

OBS 

01100 

0  5.94 

35.117 

27.67 

149i.2 

oes 

01200 

05.46 

35.085 

27.71 

1492.9 

OBS 

01300 

04.95 

35.068 

27.76 

1492.4 

UBS 

01400 

04.59 

35.036 

27.77 

1492.6 

UBS 

01500 

04.41 

35.023 

27.78 

1493.5 

»«»«»«*•«•*««•• 
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TABLE  v.— Continued 


Ktfio     31     eot'i 

YEAR 

1969 

BQIDP     04334 

4IP 

TEKP           17.4 

JIR     H^I     PER 

WIND-OIR 

13 

CONSeC                J019 

MONTH       Oj 

SHIP    YA 

.JET 

UULS;           13. C 

lo 

5 

UI10-SPD 

10 

LAT             i^    59       N 

DAY 

30 

OAiA  use     1 

SACuMETh     1029.9 

idA 

I.1ND-PJR 

lljNG       Otl    55       u 

HOUfi 

23.9 

AREA               05 

ClCUO    1/a 

CL/TR 

.LEATHER 

Xi 

C4SINUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Si^MA-T 

DYKOPTn 

S\0    VtL 

OXYb 

Pj' 

ii.9 

DBS 

00000 

17.56 

36.431 

2c49 

1517.0 

DBS 

00010 

17. 5d 

36.432 

26.49 

1517.2 

UBS 

00020 

17.52 

36.423 

^6.50 

1317.1 

OBS 

000  30 

17.^9 

36.452 

46.58 

1316.7 

oes 

00050 

17.25 

36.452 

26.59 

131c  .9 

OBS 

000  7  5 

17.13 

36.453 

26.61 

1510.9 

oes 

00100 

17.06 

36.454 

26.63 

1517.1 

OBS 

00125 

17.05 

36.457 

26.64 

lal7.5 

OSS 

00150 

17.05 

36.459 

26.64 

1517.9 

DBS 

002  00 

17.05 

36.462 

26.64 

1516.7 

OBS 

00^50 

17.04 

36.457 

20.64 

1319.5 

OBS 

00300 

17. Oj 

36.461 

26.65 

1520.3 

OBS 

00400 

16.99 

36.450 

26.65 

1321. 8 

OBS 

00* -.O 

16.99 

36.447 

26.64 

1522.5 

OBS 

00*75 

16.92 

36.442 

26.66 

1522.9 

OBS 

00500 

16.59 

36.325 

26.65 

1522.1 

OBS 

006  00 

14.82 

35.942 

^6.75 

1517.8 

OPS 

0O7  0O 

12.80 

35.712 

27.00 

1512.5 

OBS 

00743 

11.98 

35.543 

27.03 

1510.3 

OBS 

00752 

11.62 

35.453 

27.03 

15C9.1 

OBS 

OOUOO 

10.15 

35.302 

27.18 

1504.5 

OiS 

00900 

08.17 

35.118 

27.36 

1498.5 

OBS 

00922 

07.88 

35.086 

27.38 

1497.8 

OBS 

00940 

07.54 

35.156 

27.45 

1490.8 

OBS 

01000 

06.87 

35.155 

27.58 

1495.2 

UBS 

01100 

06.05 

35.130 

27.67 

1493.6 

OBS 

01200 

05.41 

35.092 

27.72 

1492.7 

OBS 

01300 

05.10 

35.079 

27.75 

149j.i 

OBS 

01400 

04.73 

35.049 

27.77 

1493.2 

OBS 

01500 

04.4  7 

35.033 

27.76 

1493.8 

mST     STO    PECORDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00.4 

ORIO    E25    019 


TcN  Sd  1206 
5  SQUARE  2 
2  SgUARE  46 
1     SQUARE    4  7 


•»•*•••• 


REFID   31  8094 

CONSEC  0020 

LAT      34  59   N 

LONG   047  55   W 


CASTNUn/TlHE   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03986 

AIR 

TEMP           17.2 

JIP     I-. 

-I    PER 

mIND-OIR 

18 

INST    STu    kECOKOER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

1        03 

SHIP    YA 

hET 

BULB           15.1 

13       2          3 

«IN0-SP0 

12 

TRACE     OIR                        D 

5 

S.1UARE         2 

DAY 

31 

daTa  use      1 

8AR0METR     1026.8 

SEA 

HINO-PuR 

DURATION                  OU.5 

2 

SQUARE     46 

HOUR 

05.8 

AREA               05 

CLCUD    I/A 

Cl/TR 

«EATHER 

Xi 

ORIG    E25    020 

1 

SOUARt    47 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIjMA-T 

OYNOPTh 

SNO     VEL 

uXYG 

PJ4 

TOT    P         N02         H03 

S103 

PH 

OBS 

00000 

17.46 

36.413 

26.50 

1516.6 

DBS 

00010 

17.45 

36.413 

26.51 

1516.7 

OBS 

0002  0 

17.28 

36.451 

26.58 

1516.5 

OBS 

00030 

17.21 

36.451 

26.59 

1516.4 

OBS 

00050 

17.12 

36.451 

26.62 

1516.5 

OBS 

00075 

17.06 

36.458 

26.64 

1516.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.458 

26.64 

1517.1 

OBS 

00125 

17.04 

36.458 

26.64 

1317.5 

OBS 

00150 

17.04 

36.459 

26.64 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.04 

36.461 

26.6  4 

1518.7 

DBS 

002  50 

17.01 

36.452 

26.64 

1519.4 

OBS 

00300 

16.98 

36.450 

26.65 

1520.2 

OBS 

004  00 

16.68 

36.438 

26.66 

1521.5 

OBS 

00450 

16.85 

36.415 

26.65 

1522.2 

OBS 

00500 

15.60 

36.063 

26.6  9 

1518.6 

DBS 

00540 

15.22 

36.030 

26.73 

1518.2 

OBS 

00600 

14.11 

35.844 

26.83 

1515.4 

OBS 

00700 

12.17 

35.604 

27.04 

1510.3 

OBS 

00800 

09.86 

35.262 

27.20 

1503.4 

OBS 

00900 

08.06 

35.156 

27.41 

1498.2 

OBS 

00970 

07.13 

35.159 

27.55 

1495.8 

OBS 

OlOOO 

07.16 

35.154 

27.54 

1496.4 

OBS 

01100 

06.23 

35.131 

27.65 

1494.3 

OBS 

01200 

05.62 

35.103 

27.70 

1493.5 

OBS 

01300 

05.20 

35.064 

27.74 

1493.5 

OBS 

01400 

04.75 

35.051 

27.77 

1493.3 

OBS 

01500 

04.47 

35.025 

27.78 

1493.7 

• 
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TABLE  v.— Continued 


ReFlO       31 

8094 

VEAk 

19e9 

BOTDP     03S40 

AIR 

TEf.P          16 

coNsec 

0021 

HONTM 

03 

SHIP    Y» 

HEI 

SULd          16 

L4T             35 

03       N 

04T 

31 

04T4   USE       1 

BARC.iETt     1U29 

LONG       0*6 

00       H 

mOUB 

11.9 

ARta                05 

CLOUO     T/a 

C4SINUM/I 1M£ 

LVLTYP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

11.9 

oes 

00000 

17.53 

36.463 

2o  .  5  3 

JBS 

00010 

17.55 

3t..450 

20.51 

JBS 

00020 

17.20 

36.452 

20.58 

CDS 

00030 

17.21 

36.453 

2o.60 

OSS 

00050 

17.10 

36.453 

20.62 

DBS 

00075 

17.06 

36.456 

26.6  3 

08  S 

00100 

17.05 

36.456 

20.64 

CBS 

OC125 

17.04 

36.460 

2o.o4 

06S 

0C150 

17.04 

36.460 

26.64 

OBS 

00200 

17.04 

36.460 

26.64 

oes 

00250 

17.03 

36.454 

26.64 

CBS 

003  00 

16.96 

36.449 

26.65 

QBS 

00<>00 

16.89 

36.436 

26.66 

OBS 

00'.35 

16.67 

36.430 

20. o6 

OBS 

00500 

15.67 

36.100 

26.69 

ues 

00520 

15.29 

36.052 

26.74 

OSS 

00552 

15.05 

36.029 

20.77 

OBS 

00561 

14.78 

35.944 

26.77 

OSS 

00575 

14.61 

35.911! 

26.78 

OBS 

00600 

14.09 

35.<)36 

2o.b3 

OBS 

00700 

12.46 

35.635 

27.01 

OBS 

008  00 

10.59 

35.373 

27.16 

CSS 

00693 

06.42 

35.168 

^7.36 

OBS 

00900 

08.41 

35.157 

27.35 

OSS 

00914 

06.10 

35.160 

27.41 

OSS 

00946 

07.50 

35.158 

27.49 

OBS 

00995 

07.15 

35.194 

27.57 

ObS 

01000 

07.11 

35. 183 

27.57 

QBS 

OUOO 

06.01 

35.117 

27.66 

oes 

01200 

05.33 

35.086 

27.73 

QBS 

01300 

05.00 

35.067 

27.75 

OSS 

Ol^OO 

04.68 

35.037 

27.76 

ObS 

01500 

04.37 

35.017 

^7.78 

01 R    HGI 

13       2 
SEA 
CL/IB 


■  INO-DIR  14 

WINO-SPCI  07 
HiKD-POR 

rttATHER  XI 


INSI    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    E25    021 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     56 


OYNDPTH       SNO     VEL        OXY G 

1516.9 
1517.1 
1516.4 
1516.4 
1510.4 
1516.7 
1517.1 
1517.5 
1517.-) 
1516.7 
1519.5 
1520.2 
1521  .3 
1522.0 
1519.0 
1513.1 
1517.9 
1517.1 
1516.7 
1515.4 
1511  .3 
1506.1 
1499.4 
1499.5 
1496.6 
1496.8 
1496.3 
1496.2 
149J.4 
1492.3 
1492.6 
1493.0 
1493.3 


PU4       TOT     P 


raa»»»*»««»*«e» 


REHO       31  8094 

CONSEC  0022 

LAT              35  06       N 

LONG       046  02       h 


CaSTNUM/T IME 


YEAR 

1969 

BOTDP     C30G6 

AIR 

TEMP          18.0 

OIR    >■ 

^J     Pt  R 

WIMD-OIR 

17 

INST    STD    RECORDER 

It 

:N    SO     1206 

MONTH 

1       03 

SHIP    Y4 

MET 

6ULE-           16.2 

17 

2          2 

^INC-SPU 

15 

TRaCE     DIR                        0 

5 

SgUARt        4 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

OARCMETR     1027.3 

SEA 

HlND-fOR 

OURaTlJN                   00.4 

2 

SQUakE     48 

HOUR 

18.1 

AREA               05 

CLOUD     T/a 

CL/IR 

HcATHER 

XI 

ORIG    E25    022 

1 

SuJaRE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI jMA-T 

DYNOPTri 

SND     VcL 

UXYG 

Pj4 

TOT    P         NOi         NC3 

SI03 

PH 

oes 

00000 

17.67 

36.433 

20.4  7 

1517.3 

UBS 

00010 

17.58 

36.396 

26.46 

1517.1 

OBS 

00020 

17.24 

36.453 

26.59 

1510.J 

OBS 

00030 

17.14 

36.460 

2.^.l2 

1516.2 

UBS 

00050 

17.11 

36.460 

^a.bZ 

1516.5 

oes 

00075 

17.06 

36.4ol 

2o.64 

1516.7 

OSS 

00100 

17.05 

36.462 

26.64 

1517.1 

OSS 

00125 

17.05 

36.466 

26,64 

1517.5 

OSS 

00150 

17.05 

36.467 

26.64 

1517.9 

OBS 

00200 

17.05 

36.467 

2i.64 

1516.7 

oes 

00250 

17.03 

36.463 

2o.o5 

1519.5 

OBS 

00300 

17.01 

36. -.60 

20.65 

1520.3 

OBS 

0Q4  00 

16.93 

36.446 

26.66 

1521 .7 

OSS 

00420 

10.69 

36.416 

20.64 

1521 .8 

OBS 

00500 

15.93 

36.234 

20.73 

1520.0 

oes 

00530 

15.96 

30.261 

26.74 

1520.7 

oes 

00600 

14.26 

35.648 

26. BO 

1515.9 

OBS 

00700 

12.00 

J5.543 

27.03 

1509.7 

OBS 

C0600 

09.04 

35.293 

27.26 

1502.6 

OBS 

00900 

06.09 

35.210 

27.44 

149t.4 

OSS 

ClOOO 

07.04 

35.175 

27.57 

1495.9 

OBS 

OUOO 

06.16 

35.130 

27.65 

1494.1 

OSS 

01180 

05.49 

35.085 

27.70 

1492.6 

OSS 

01200 

05.61 

35.104 

^7.71 

1493.5 

Cos 

01300 

05.08 

35.081 

2  7.75 

1493.0 

OSS 

01400 

04.51 

35.056 

27.60 

1492. J 

OBS 

01500 

04.46 

35.033 

27.78 

1493.7 

60 


TABLE  v.— Continued 


KEFIO  31  8094 
CONSEC  0023 
L«T  35  03  N 
LONG   047  43   M 


CISTNUM/IIME       LVLIrP 


KEF  ID  31  8094 
CONSEC  0024 
LAT  34  59  N 
LONG   048  02   H 


C4STNUM/IIME 


YEAR 

1969 

eOTOP    02972 

AIR 

TEMP          17.5 

DIR    HbT     PER 

rilND-OIR 

17 

INST     STD    RECCROER 

TEN    SI,    1206 

MONTH 

04 

SHIP    YS 

WET 

BULB          16.1 

IJ 

3 

JINO-SPO 

15 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        4 

Oil 

01 

D«7a    USE       1 

cAROMETR     1028.3 

SEA 

wlNO-fOR 

DURATION                  00.4 

2    SUOAkE    46 

HOUR 

00.6 

ARE*               05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

.LATHER 

XI 

ORIG    E25    023 

I     SGUARE     57 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPIH 

SNO    VEL 

JXYG 

PJ4 

TCT     P          N02          '.03 

SI03         PH 

08S 

00000 

17.88 

30.487 

26.46 

15  17.9 

oes 

COOIO 

17.83 

36.495 

26.48 

1518.0 

06  S 

00020 

17.16 

36.435 

26.59 

1516.1 

CBS 

00030 

17.11 

36.436 

26.61 

1516.1 

oes 

00050 

17.09 

36.442 

26.62 

1516.4 

oes 

00075 

17.07 

36.440 

26.62 

15  16.7 

oes 

00100 

17.07 

36.440 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.07 

36.441 

^6.62 

1517.5 

08S 

00150 

17.07 

36.442 

20.62 

1516.0 

OBS 

002  00 

17.07 

36.444 

26.62 

1518.8 

OBS 

00250 

17.06 

36.446 

26.6  3 

1519.6 

OBS 

00300 

17.06 

36.446 

2o.63 

1520.4 

OBS 

00315 

17.05 

36. •♦46 

26.63 

152U.6 

OBS 

00345 

16.96 

36.426 

26.63 

1520.8 

OBS 

00370 

17.03 

36.471 

26.65 

15<:1.5 

OBS 

00400 

17.03 

36.454 

26.64 

1522.  J 

OBS 

00460 

17.00, 

36.450 

26.64 

1522. J 

OBS 

00500 

16.82' 

36.405 

26.65 

1521 .9 

OBS 

006  00 

14.95 

35.952 

26.7  3 

1518.3 

OBS 

00700 

12.74 

35.597 

26.9  3 

1512.2 

OBS 

008  00 

10.67 

35.393 

27.16 

15C6.5 

OBS 

009  00 

08.41 

35.177 

27.37 

1499.5 

OBS 

01000 

07.23 

35.176 

27.55 

1496.7 

OBS 

01100 

06.38 

35.158 

27.65 

1495.0 

OBS 

01200 

05.24 

35.053 

27.71 

1491.9 

OBS 

OUOO 

05.09 

35.079 

27.75 

1493.0 

OBS 

01400 

04.66 

35.038 

27.77 

1492.9 

oes 

01500 

04.42 

35.029 

27.79 

149J.5 

«»•«••• • 


YEAR 

1969 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          17.6 

OIR    HGI    PER 

HlND-OIR 

18 

INST    STD    RECORDER 

TEN    Sa    1206 

MONTh- 

1       04 

SHIP    YA 

KET 

BULB           16.0 

IB 

3         2 

MlNO-SPD 

20 

TRACE    OIR                      0 

5    SOUARE       2 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1026.1 

SEA 

KINO-fOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E25    024 

1    SQUARE    48 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTM 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

S103         PH 

OBS 

00000 

18.06 

36.548 

26.46 

1518.5 

OBS 

00010 

18.06 

36.548 

26.46 

1518.7 

OBS 

00020 

18.05 

36.547 

26.46 

1518.8 

OBS 

00030 

17.83 

36.497 

26.48 

1518.3 

oes 

00050 

17.35 

36.429 

26.54 

1517.1 

OBS 

00075 

17.20 

36.435 

26.58 

1517.1 

OBS 

00100 

17.09 

36.434 

26.61 

1517.2 

DBS 

00125 

17.06 

36.433 

26.62 

1517.5 

OBS 

00150 

17.05 

36.437 

26.6  2 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.05 

36.440 

26.6  2 

1518.7 

OBS 

00250 

17.03 

36.443 

26.6  3 

1519.5 

OBS 

00300 

17.03 

36.446 

26.63 

1520.3 

OBS 

00400 

16.88 

36.428 

26.66 

1521.5 

OBS 

005  00 

16.70 

36.394 

26.67 

1522 .5 

OBS 

00600 

14.37 

35.880 

26.81 

1516.3 

DBS 

00700 

12.74 

35.663 

26.98 

1512.3 

OBS 

00800 

10.59 

35.373 

27.16 

1506.1 

OBS 

0O900 

08.71 

35.226 

27.36 

1500.7 

DBS 

01000 

06.66 

35.054 

27.53 

1494.3 

oes 

01030 

06.34 

35.082 

27.59 

1493.5 

OBS 

01050 

06.60 

35.116 

27.59 

1495.0 

OBS 

OllOO 

06.21 

35.137 

27.65 

1494.3 

OBS 

01140 

05.63 

35.108 

27.71 

1492.6 

OBS 

01200 

05.52 

35.097 

27.71 

1493.1 

OBS 

01300 

04.98 

35.062 

27.75 

1492.5 

OBS 

01400 

04.69 

35.042 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.44 

35.024 

27.78 

1493.6 

• 

61 


TABLE  v.— Continued 


REFIO   31  8094  TEAR  1969 

CONSEC  0025  MONTH   O". 

1.4T     35  06   N  Day     01 

LONG   047  <>e   u  HOUR  11.9 


BOTDP  03383 

Ship  va 

D4T«  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  17.9 

HET     6ULB  16.0 

BAROMETR     1026.3 
CLOUD    T/A 


DIR    HGT     PER 

le      2        <• 
SEA 
CL/TR 


KIND-OIR    21 
dlNO-SPD    ^0 
WlND-fOR 
HEATHER        X2 


INST    STO   RECOKOER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E25    025 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/IIME        LVLTyP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SiGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4   TOT  P 


DBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 
oes 

OBS 

OBS 

oes 


00000 
00010 
00020 
000  30 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
00250 
00300 
00<.00 
00500 
00600 
00700 
00800 
00825 
OOB'iO 
00900 
00991 
01000 
01012 
01028 
01100 
01200 
01300 
OHOO 
01500 


17.73 

17.73 
17.  48 
17.23 
17.11 
17.05 
17.05 
17.05 
17.05 
17.05 
17.04 
17.01 
17.93 
16.  18 
14.26 
12.38 
10.22 
09.79 
09.  12 
07.91 
06.67 
06.74 
06.75 
06.41 
05.88 
05.27 
04.80 
04.51 
04.30 


36.482 
36.473 
36.415 
36.436 
36.421 
36.431 
36.431 
36.432 
36.428 
36.456 
36.453 
36.445 
36.428 
36.296 
35.888 
35.554 
35.350 
35.349 
35.220 
35.114 
35.073 
35.164 
35.166 
35.166 
35.108 
35.082 
35.052 
35.027 
35.011 


26.49 

26.48 

26.50 

26.58 

26,60 

26.62 

26.6  2 

26.62 

26.61 

26.64 

26.64 

26.64 

26.400* 

26.72 

26.84 

26.96 

27.21 

27.28 

27.29 

27.40 

27.51 

27.60 

27.60 

27.65 

27.67 

27.73 

27.76 

27.77 

27.78 


1517.5 
1517.6 
1517.0 
1516.5 
1516.4 
1516.7 
1517.1 
1517.5 
1517.9 
1516.7 
1319.5 
1520.2 

1520.9 
1516.0 
1511 .0 
1504.8 
150J.O 
1501  .3 
1497.5 
1495.0 
1494.7 
1495.0 
1493.9 
1492.9 
14S2.1 
1491.8 
1492.2 
14S3.0 


»**»» ***•*«*« 


REFID       31       8094 
CONSEC  0026 

L«t  35    09      N 

LONG      047    55      M 


C*STNUM/TINE       LVLTYP 


YEAR 

1969 

eOTDP 

AIR 

TEMP          17.0 

OIR    HGT    PER 

MISD-DIR 

21 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

»ET 

BULb           17.0 

19 

2          4 

r(IND-SPD 

21 

TRACE    DIR                        D 

DAY 

01 

DATA    USE 

1             BAROMETR     1024.7 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.5 

HOUR 

18.1 

AREA 

05            CLDUD    T/a 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG     E25    026 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          NC3 

OBS 

00000 

18.06 

36.540 

26.45 

1518.5 

oes 

00010 

18.05 

36.553 

26.47 

1518.7 

OBS 

00020 

18.04 

36.559 

26.4  7 

1516.8 

OBS 

000  30 

18.03 

36.552 

26.47 

1518.9 

OBS 

00040 

17.87 

36.458 

20.44    • 

1516.5 

OSS 

00050 

17.51 

36.451 

26.52 

1517.6 

OBS 

00075 

17.24 

36.408 

26.55 

1517.2 

OBS 

00100 

17.15 

36.433 

26.59 

1517.4 

OBS 

00125 

17.09 

36.440 

26.61 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.435 

26.62 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.05 

36.433 

26.6  2 

1518.7 

OBS 

00250 

17.02 

36.442 

26.63 

1519.5 

OBS 

003  00 

16.98 

36.436 

26.64 

1520.1 

OSS 

00330 

16.84 

36.419 

26.66 

1520.2 

OBS 

00400 

16.78 

36.409 

26.66 

1521.2 

OBS 

00450 

16.74 

36.409 

26.67 

1521 .9 

OBS 

00500 

15.63 

36.105 

26.70 

1518.9 

OBS 

006  00 

13.29 

35.732 

26.92 

1512.6 

OBS 

00622 

13.19 

35.732 

26.94 

1512.6 

OBS 

00700 

11.96 

35.573 

27.06 

1509.6 

oes 

008  00 

10.26 

35.345 

27.20 

1504.9 

OBS 

00806 

09.81 

35.260 

27.22 

1503.3 

OBS 

008  52 

09.40 

35.166 

27.20 

1502.4 

OBS 

00664 

08.67 

35.149 

27.31 

1499.9 

oes 

00900 

08.04 

35.101 

27.37 

1498.0 

OBS 

01000 

06.61 

35.111 

27.58 

1494.2 

OBS 

01097 

06.01 

35.093 

27.65 

1493.4 

OBS 

01100 

06.02 

35.110 

27.66 

1493.5 

oes 

01200 

05.49 

35.093 

27.71 

1493.0 

oes 

01300 

05.13 

35.078 

27.74 

1493.2 

oes 

01400 

04.70 

35.041 

27.76 

1493.0 

oes 

01500 

04.49 

35.026 

27.78 

1493.8 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


****•*******•*« 


TABLE  v.— Continued 


REFIO       31  e09<i 

CONSFC  00<f7 

LAI             35  07      N 

LOrao       047  47       H 


VEAS 

19b9 

60TDP    02651 

AIB 

lEMP          17.3 

Old 

10 1    PE« 

«Imd-dir 

29 

INSI     SID    SECOROER 

IcN    Sg    1206 

XONIH 

04 

SHIP    YA 

«ET 

B0L6          15.5 

00 

0        0 

«  I N  0-  SP  0 

08 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

02 

OATA    USE        1 

6AB0NEIR     1025.2 

SEA 

■<INO-FuR 

DORA  1 1  ON                 00.4 

2     SQUARE     46 

MIJUR 

00.2 

AREA               05 

ClOOD     I/A 

CL/IS 

UEATHEk 

X6 

ORIG    E25    027 

1    SQUARE    57 

LVLIVP 

OEPTrt 

TEMP 

SAL 

SloHA-I 

CYNOPIM 

SND    VEL 

OXYO 

P04 

lOI    P          HOi          N03 

S 1 0  3         PH 

ObS 

00000 

17.35 

36.353 

26.48 

1510.2 

oes 

00010 

17.35 

36.373 

26.50 

1516.4 

OBS 

00020 

17.35 

36.430 

26.54 

1516.6 

CBS 

OOOJO 

17.30 

36.440 

26.56 

1516.7 

□es 

00^50 

17.21 

36.442 

26.59 

1516.7 

OBS 

00075 

17.07 

36.449 

26.63 

1516.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.441 

26.6  3 

1517.0 

OBS 

00125 

17.03 

36.457 

26.64 

1517.4 

OBS 

00150 

17.03 

36.457 

26.64 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.03 

36.454 

26.64 

1518.7 

OBS 

002  50 

17.03 

36.453 

26.64 

1619.5 

OBS 

OOjOO 

17.03 

36.453 

26.64 

1520.3 

OBS 

00350 

16.92 

36.419 

26.64 

1520.8 

OBS 

00400 

16.52 

36.355 

26. 6« 

1520.3 

OBS 

00420 

16.49 

OBS 

00440 

16.54 

36.375 

26.70 

1521  .1 

OBS 

00470 

16.37 

36.334 

26. 7C 

1521.0 

OBS 

00490 

16.43 

36.37  5 

26.7  2 

1521 .5 

OBS 

00500 

16.04 

36.313 

26. 7e 

1520.4 

OBS 

006  00 

14.23 

35.S28 

26.80 

1515.8 

ObS 

00700 

U.9^ 

35.507 

27.02 

1509.3 

OBS 

00600 

10.14 

35.320 

27.20 

1504.5 

OBS 

00845 

08.93 

35.179 

27.29 

1500.6 

OBS 

00858 

09.14 

35.294 

27.34 

1501 .7 

OBS 

009  00 

OB. 40 

35.202 

27.39 

1499.5 

OBS 

OlOOO 

06.63 

35.113 

27.58 

1494.2 

OBS 

OllOO 

05.78 

35. Ul 

27.69 

1492.5 

OBS 

01200 

05.31 

35.093 

27.73 

1492.3 

UBS 

01300 

04.89 

35.062 

27.76 

1492.2 

OBS 

01400 

04.65 

35.049 

27.78 

1492.8 

OBS 

01500 

04.31 

35.019 

27.79 

1493.1 

• 

REFID       31       8094 

YEAR 

1969 

60I0P    03603 

Al. 

lEMP          15 

CONSEC               0028 

HPNTh 

04 

SHIP    YA 

«£I 

601 B           13 

LAI              34    59       N 

DAY 

02 

OAIA    USE       1 

BABOMtlt     1025 

LCNG       047    52       K 

HtluR 

06.0 

AREA              05 

LLCUD     I/A 

CASISUK/IIMF 

LVLIYP 

OtPIM 

lEHP 

SAL 

SI jKA-I 

06.0 

OBS 

00000 

16.  16 

36.533 

2o.42 

OBS 

00010 

18.16 

36.543 

26.43 

06  S 

000  20 

18.16 

36.581 

2o.4t 

OBS 

00030 

18.17 

36.377 

2t.45 

OBS 

00050 

18.08 

36.579 

20.4B 

OBS 

00075 

17.84 

36.519 

26.49 

UBS 

DO  100 

17.59 

36.485 

26.5  3 

OBS 

00125 

17.49 

3O.460 

20.53 

OBS 

00150 

17.40 

36.451 

26.55 

CBS 

00200 

17.25 

36.436 

26.57 

CBS 

002  50 

17.21 

36.418 

26.57 

OBS 

C0300 

17.14 

J6.430 

26.59 

OBS 

004  00 

17.04 

36.436 

26.62 

OBS 

00415 

17.04 

36.426 

26.62 

JBS 

OO5O0 

15.87 

36.145 

26.68 

CBS 

006  DO 

14.08 

35.847 

26.84 

OBS 

OD700 

12.41 

35.605 

27.00 

CBS 

00600 

10.15 

35.302 

27.lt 

OBS 

00900 

06.26 

35.177 

27.39 

OBS 

OlDOO 

06.83 

35.144 

27.56 

CBS 

01100 

06.03 

35.089 

27.64 

CBS 

01160 

05.52 

35.065 

^7.70 

OBS 

01200 

05.56 

35.105 

27.71 

CBS 

01300 

05.02 

35.072 

27.75 

OBS 

D1400 

04.65 

35.047 

27.77 

OBS 

01500 

04.4  3 

35.025 

27.  76 

01 R    hGT     FEP 

36       J  2 

SEA 
CL/IC 


UIN0-3IR    35  INST    SIi/    RECORDER  TEN    SO    1206 

hUO-SPD    23  TRACE    OIR  D  5    SQUARE       2 

XINO-FUR  OURITION  00.4  2     SQUARE     46 

NtAlHER        Xc  0»IG     E25    028  1     SQUARE     47 


OYNDPIH       ShD     VcL        UXYG 

1510.6 
151V.0 
1519.2 
1519.4 
1519.4 
1519.1 

151e.7 

1516.6 
1516.9 
1519.3 
1520.0 
1520.6 
1522.0 
1522.2 
1519.7 
15ie  .3 
1511  .1 
1504.  J 
1499.0 
1495.1 
1493. 5 
149i  .4 
1493.4 
1492.7 
149.:. 8 
1493.6 


Pj4       tot     P 


»»«•««••«• 


TABLE  v.— (Continued 


REflO  31  809* 
CONSEC  0029 
LAT  3*  50  N 
tONG   0*7  51   « 


YEAR  19e") 
MONTH  0* 
DAY  Oi 
HOUR  12.0 


earop  0*8*0 

SHIP     YA 
DATA    USE       1 
AREA  05 


Alfc    TENP  15.6 

WEI     3U1.6  12. t 

oARI.HEtO     1027.9 
CLOUO    r/A 


UIR    KG 
ul       5 
SEA 
CL/IR 


.I4C-0IR  02 

KlNO-SPD  22 
i.l..D-fOR 

WfcATHcR  X2 


INSI    STL)    'ECCROcR 
TRACE    OIK  0 

DURATION  03.5 

C~1G    €25    029 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *b 
1     SQUARE     *7 


CASTNUM/TIME        LVLIYP 


12.0 

CBS 

000  00 

06  S 

00010 

OBS 

00020 

DBS 

00030 

LBS 

00050 

oas 

00075 

06S 

00100 

OBS 

00125 

OBS 

00150 

OBS 

002  00 

OBS 

00250 

G6S 

00300 

06S 

00400 

OBS 

00500 

OBS 

00600 

OBS 

00700 

06  S 

00800 

OBS 

00900 

06  S 

01000 

OBS 

01060 

OBS 

01100 

06  S 

01130 

OBS 

01200 

OBS 

01300 

OBS 

01*00 

OBS 

01500 

6.11 

6.11 

8.  11 

8.11 

7.65 

7.26 

7.19 

7.  1* 

7.13 

7.  10 

7.0* 

7.05 

7.05 

6.99 

5.17 

3.16 

0.36 

06.30 

06. *6 

06.15 

06.00 

05.90 

05.25 

05.10 

0*.  7* 

0*.*6 


SAL 

36.5*3 
36.5*5 
36.5*9 
36.551 
36.510 
36.*1C 
36.*18 
36. *2* 
36.**1 
36.*** 
36.**2 
36.*** 
36.**5 
36.*33 
35.'y76 
35.665 
35.30J 
35.106 
35.037 
35.100 
35.082 
35.098 
35.0*2 
35.075 
35.045 
35.031 


Slo«A-t 

2o.** 
26.4* 
26. *5 
26.45 
26.46 
26.55 
26.57 
26.59 
26.61 
26.62 
26.63 

26.6  3 
2o.63 
20.63 

26.7  1 
26. 8<. 
27.14 
27.33 
27.5* 
27.6* 
27. o* 
^7.66 
27.70 
27.7* 
27.76 
27.78 


DYi^wPTH       SND     VtL 

1518.7 
15U.D 
1519.0 
l3l9.2 
1516.7 
1517.) 
1517  .5 
1517.7 
1518.1 
1516.9 
1519.5 
1520.* 
1522.0 
1523.5 
1519.0 
1513.7 
15C5.2 
1*99.0 
1*93.5 
1*93.7 
1*93.4 
1*93.5 
1*91 .9 
1493.0 
1493.2 
1*93.6 


Pj*       TCT     P 


REFIO       31  809* 

CONSEC  0030 

LAT             3*  58       N 

LONG       048  03       l< 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    04369 

AIR 

TEMP          15.1 

01 R    HGT    PER 

■  INO-OIR 

06 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

HET 

BULB           12.8 

35 

4          3 

HINO-SPO 

25 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1027.8 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                  00.6 

2    SQUARE    *8 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG     E25    030 

1     SQUARE    48 

VLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIo^•^-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

GXYG 

P3* 

TOT     P          N02          N03 

S 1 0  3          PH 

OSS 

000  00 

17.91 

36.525 

26. *8 

1516.1 

OBS 

00010 

17.91 

36.525 

26.46 

1518.2 

OBS 

00020 

17.73 

36.467 

26.49 

1517.6 

OBS 

00030 

17.54 

36.*72 

26.53 

1517.4 

DBS 

00050 

17.28 

36.*32 

26.56 

1516  .9 

06  S 

00075 

17.09 

36.*3  3 

26.61 

1516.8 

06  5 

00100 

17.05 

36.434 

26,62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.04 

36.430 

26.62 

1517.4 

OBS 

001  50 

17.0* 

36.*39 

26.63 

1517.9 

OBS 

00200 

17.0* 

36.**8 

26.63 

1518.7 

OBS 

00250 

17.03 

36.447 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

17.03 

36.453 

26.64 

1520.3 

OBS 

00400 

16.99 

36.437 

26.6* 

1521 .6 

06  S 

00500 

15.66 

36.14  5 

26.68 

1519.7 

OBS 

00600 

13.92 

35.787 

26.83 

1514.7 

OBS 

00700 

12.35 

35.601 

27.01 

1510.9 

OBS 

00800 

10.03 

35.304 

27.20 

1504.0 

OBS 

009  00 

07.69 

35.089 

27.41 

14  96.7 

OBS 

00990 

06.63 

35.132 

27.59 

1*9*. 1 

oes 

01000 

06.66 

35.1*7 

27.60 

149*.* 

OBS 

01025 

06.5* 

35.1*9 

27.62 

1*9*. 3 

06S 

01100 

06.06 

35.1*5 

27.66 

1*93.8 

OBS 

01200 

05. *1 

35.068 

27.72 

1*92.7 

OBS 

01300 

0*.96 

35.051 

27.74 

1*92.* 

OBS 

01400 

0*.6* 

35.039 

27.77 

1*92.8 

OBS 

01500 

0*.41 

35.021 

27.78 

1*93.5 

•*«***•*•••*••• 
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TABLP:  v.— Continued 


KEF  ID        31        BOS* 
CUNSeC  0031 

LAI  35    05       N 

LONG       047    54       W 


CaSTNUM/IIMt 


YEAR 

1969 

UOIOP    03676 

AIR 

lEMP           17.4 

OIK 

HGI    PErt 

H  I N  0-  0 1  R 

15 

INSI     SIO    RECOkDER 

HON  IK 

1       04 

SHIP    YA 

WEI 

BULB           15.6 

15 

2          3 

rtlND-SPD 

15 

TRACE    01 R                        0 

DAY 

03 

OAIA    USc        1 

BARCMEIR     102-.. 0 

SEA 

■INO-FOR 

OORATION                   00.5 

HGUK 

IV. 0 

AREA                05 

CLbUD    I/A 

CL/Ifi 

WEATHER 

XI 

ORIG    E24    031 

LVLIYP 

DEPIM 

lEMP 

SAL 

Sl-.KA-I 

OYNDPIH 

SND    VEL 

u«Y& 

P04 

rci     P          NU2          N03 

OBS 

000  00 

17.86 

36.506 

26.4b 

1517.9 

GBS 

00010 

17.83 

36.513 

26.49 

1510.0 

CBS 

OOCJO 

17. 4B 

36.455 

26.  5  J 

1517.1 

OBS 

00030 

17.31 

36.443 

26. 5o 

1516.7 

OBS 

00050 

17.26 

36.436 

26.57 

15  16.9 

oes 

00075 

17.22 

36.430 

26.58 

1517.2 

CBS 

00100 

17.05 

36.432 

26.6  2 

1517.1 

OBS 

00125 

17.05 

36.449 

26.63 

1517.5 

OBS 

00150 

17.05 

36.450 

26.63 

1517.9 

OBS 

00200 

17.05 

36.454 

26.63 

1518.7 

OBS 

OOjOO 

17.04 

36.451 

26.63 

1520.3 

OBS 

003J0 

17.04 

36.441 

26.63 

1520.8 

OBS 

00392 

16.53 

36.J19 

26-66 

1520.2 

OBS 

00400 

16.71 

36.423 

26.69 

1521 .0 

OBS 

004  30 

16.75 

36.449 

26. 7C 

1521 .6 

OBS 

00500 

15.  12 

36.022 

26.75 

1517.2 

OBS 

00600 

13.38 

35.715 

26.89 

1512.9 

OBS 

00700 

11.37 

35.364 

27.01 

1507.2 

OBS 

00725 

10.76 

35.398 

27.14 

1505.6 

OBS 

00749 

10.12 

35.267 

27.16 

1503.5 

OBS 

006  00 

09.42 

35.260 

27.27 

1501 .8 

OBS 

00842 

09.25 

35.305 

27.34 

15C1.9 

UBS 

00900 

08.07 

35.164 

27.41 

1498.2 

OBS 

00959 

07.31 

35.215 

27.56 

1496.3 

OBS 

01000 

06.76 

35.179 

27.61 

1494.9 

OBS 

01100 

05.52 

35.045 

27.67 

1491.4 

OBS 

0115  7 

05.52 

35.131 

27.74 

1492.4 

DBS 

01200 

05.39 

35.094 

27.72 

1492.6 

oes 

01300 

04.73 

3  5.02  5 

27.75 

1491.5 

DBS 

01400 

04.59 

35.049 

27.76 

1492  .6 

CBS 

01500 

04.40 

35.034 

27.79 

1493.5 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


REFIO       31  8094 

CONSEC  0032 

LAI             35  04       N 

LONG       047  58       w 


CASTNUH/IIME        LVLIYP 


YEAR 

1969 

BOIOP    0353G 

AIF 

lEhP          17.5 

UlR     HOI     PER 

-IND-UIR 

15 

INST     SIu    RECCROER 

TEN    SO    1206 

HCNIF 

1        04 

SHIP    YA 

WEI 

dULE          16.3 

15 

3         2 

WIND-SPD 

24 

TRACE     OIR                        0 

5    SQUARE        4 

OAY 

03 

DATA    USE        1 

BARCHEIR    1023.7 

SEA 

WIND-FDR 

OUkAIICN                  00.4 

2     SQUARE     46 

HOUR 

23.9 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

HEATHER 

Xc 

ORIG     £25    032 

I     SQUARE     57 

VLIYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPIH 

S.^0     VcL 

OXYC 

P04 

I  CI     P         NU2          NU3 

SIu  3          PH 

oes 

00000 

17.76 

36.485 

26.49 

1517.6 

oes 

oaoio 

17.76 

36.492 

26.49 

1517.7 

oes 

00020 

17.76 

36.492 

26.4  9 

1517.9 

DBS 

00030 

17.73 

36.472 

26.48 

1516.0 

GBS 

000  50 

17.28 

36.431 

26.56 

1516.9 

OBS 

00075 

17.23 

36.431 

26.57 

1517.2 

OBS 

00100 

17.10 

36.440 

26.61 

1317.2 

OBS 

00125 

17.11 

36.445 

^o.61 

1517.7 

oes 

00150 

17.11 

36.446 

26.61 

1510.1 

OBS 

00200 

17.10 

36.445 

^6.62 

1516.9 

oes 

002  50 

17.09 

36.44  3 

co.t  2 

13H.7 

oes 

003C0 

17.00 

36.44  1 

26.64 

15  20.2 

oes 

00370 

16.98 

36.425 

20.63 

1321 .3 

CBS 

00400 

16.67 

36.324 

20.63 

132C.7 

DBS 

00500 

15.71 

36. 134 

26.70 

1519.2 

OBS 

00600 

14.07 

35.821 

26. B2 

1515.3 

CBS 

00700 

11.58 

35.449 

27.04 

1506.1 

OBS 

00600 

09.33 

35.290 

27.31 

1501 .3 

OBS 

00900 

07.36 

35.166 

27.52 

1495.5 

OBS 

01000 

06.30 

35. 112 

27.62 

1492  .9 

OBS 

01070 

05.47 

35.071 

27.70 

1490.7 

OBS 

01090 

05.53 

35.07G 

27.69 

1491. 3 

OBS 

01100 

05.46 

35.086 

27.71 

1491  .3 

OBS 

01200 

04.84 

35.006 

27.72 

1490.2 

UBS 

01300 

04.82 

35.060 

27.76 

1491  .9 

OBS 

01400 

04.48 

35.036 

27.78 

149^.1 

DBS 

01500 

04.23 

35.016 

27.60 

1492.7 

e »•••••*»«••»«« 


65 


TABLE  v.— Continued 


BEFIO   31  8094 

CONSEC  0033 

LAT     34  58   N 

LONG   048  04   H 


CASTNUH/riMt   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    04114 

AIR 

TEMP           16.9 

OIR 

hGT     PER 

.<IND-OIR 

ib 

INST     STO    RECCRDER 

TEN    SO     1206 

HONTH 

1        04 

SHIP    YA 

hET 

OULb          14.5 

00 

0         0 

-IND-SPu 

03 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

EAROMETR     lu22.e 

SEA 

•IND-fOR 

DURATION                  00.4 

2     SOUARt     48 

HOUR 

05.7 

AREA               05 

CLUUO     T/A 

CL/TR 

WEATHEf 

X2 

CRIG    E25    033 

1     SOUA^E     48 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTM       SND     VfcL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N&3 

S103          PH 

QBS 

00000 

17.64 

36.463 

26.50 

1517  .2 

oes 

00010 

17.62 

36.472 

26.51 

1517.3 

OBS 

00020 

17.61 

36.469 

26.51 

1517.4 

oes 

00030 

17.58 

36.467 

26.52 

1517.5 

OBS 

00050 

17.41 

36.458 

26.55 

1517.3 

OBS 

00075 

17.34 

36.442 

26.56 

1517.5 

oes 

OOIOO 

17.27 

36.437 

26.57 

1517.7 

OBS 

00125 

17.17 

36.406 

26.57 

1517.8 

DBS 

00150 

17.04 

36.417 

26.61 

1517.8 

OBS 

002  00 

17.03 

36.432 

26.62 

1518.6 

OBS 

002  50 

17.04 

36.423 

26.61 

151V. 5 

OBS 

00300 

16.86 

36.380 

26.62 

1519.7 

OBS 

00400 

15.92 

36.162 

26.68 

1516.2 

OBS 

00500 

14.99 

35.993 

26.76 

1516.8 

OBS 

00600 

13.53 

35.750 

26.88 

1513.4 

OBS 

007  00 

11.80 

35.367 

26.9  3 

15  08.7 

OBS 

008  00 

09.43 

35.280 

27.29 

1501 .8 

oes 

00900 

07.71 

35.155 

27.46 

1496.8 

OBS 

01000 

06.60 

35.138 

27.60 

1494.1 

OBS 

01100 

05.69 

35.079 

27.68 

1492.1 

oes 

01200 

05.06 

35.046 

27.73 

1491.2 

OBS 

O1300 

04.89 

35.061 

27.76 

1492.2 

OBS 

01400 

04.51 

35.037 

27.78 

1492.3 

oes 

01500 

04.31 

35.023 

27.79 

1493.1 

*****  «**««« 


REFID       31  8094 

Cl/rNSEC  0034 

LAT            35  03      N 

LONG       047  56       *I 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

60IDP    04150 

AIR 

TEMP          17.0 

OIR    hoT    PER 

-INO-OIR 

17 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

WEI 

bULE           14.5 

30 

2         3 

WIND-SPD 

05 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE        4 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

bARCHETR     1023.3 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     46 

HCUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIO    E25    034 

1     SQUARE     57 

.VLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

UYNDPTH 

SND    VEL 

0>YG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

S103         PH 

OBS 

00000 

17.56 

36.469 

26.52 

1517.0 

oes 

00010 

17.56 

J6.471 

26.52 

1517.1 

OBS 

00020 

17.56 

36.471 

20.52 

1517.3 

OBS 

00030 

17.47 

36.460 

26.54 

1517.2 

OBS 

000  50 

17.33 

36.440 

26. 5t 

1517  .1 

oes 

00075 

17.28 

36.436 

26.57 

1517.3 

oes 

00100 

17.22 

J6.421 

26.57 

lPl7.6 

oes 

00125 

17.20 

36.423 

26.57 

1517.9 

OBS 

00150 

17.12 

36.427 

26.60 

1516.1 

oes 

CC200 

17. C2 

36.429 

26.62 

151a.6 

uBS 

00300 

16.92 

36.440 

26.66 

1520.0 

oes 

00370 

15.94 

36.199 

26.70 

1517.9 

OBS 

00400 

16.08 

36.255 

26.7  1 

1516.9 

oes 

005  00 

14.87 

35.986 

26.76 

1516.4 

oes 

00600 

13.42 

J5.748 

26.90 

1513  .0 

oes 

00700 

11.33 

35.395 

27.04 

1507.1 

OBS 

00600 

09.32 

J5.313 

27.33 

1501 .5 

oes 

00020 

08.72 

35.190 

27.33 

1499.4 

OBS 

00650 

08.17 

35.139 

27.38 

1497.7 

ues 

0U900 

C9.64     P 

35.203 

27.19a« 

oes 

01000 

06.41 

35.115 

27.61 

1493.4 

oes 

01100 

05.67 

35.039 

27.69 

1492.0 

oes 

01200 

05.07 

35.033 

27.75 

1491 .3 

oes 

01300 

04.91 

35.067 

27.76 

1492 .3 

oes 

01400 

04.62 

3  5.04  5 

27.76 

1492.7 

OBS 

01500 

04.36 

35.031 

27.79 

1493.4 
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TABLE  v.— Continued 


RtfiD     31     ao^v 

CONSEC  0035 
Lil  35  03  N 
LONG   047  56   W 


CiSINU«/IIHE   LVLTTP 


YEAR 

1969 

BOTDP    U'.Ol'. 

ilk 

lEHP          17.7 

UIR    HuT    RER 

xlNO-OIR 

£0 

INST     STD    RECCROcR 

TEN    SO    1206 

hONTh 

0". 

SHIP    YA 

hET 

BULB           15.2 

29 

2          1 

WINO-SPD 

08 

TRACc    OIR                        0 

5    SwUARE        4 

DAY 

04 

DATA    USc        1 

oAROMETR     1022.6 

SEA 

«1N0-F0R 

OURAIION                   00.6 

2     SauARE     46 

HOUR 

IB.l 

AREA                05 

CLCUO    t/» 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    t25    L35 

1     SQUARE     5  7 

.VLT  YP 

OtPTH 

TEnP 

SAL 

SIUM..-T 

DYXOPTH 

Snd    VEL 

OXY& 

P04 

TOT     P          N02          NOj 

S103          P« 

08  S 

00000 

17.83 

36.462 

£6.45 

1517.8 

UBS 

00010 

17.73 

36.473 

£6.48 

1517  .6 

DBS 

OOOJO 

17.61 

36.477 

26.52 

1517.5 

OBS 

OOOjO 

17.60 

J6.480 

20.52 

1517.6 

CBS 

00050 

17.48 

36.466 

t :» .  5  4 

1517. o 

OaS 

00075 

17.37 

36.454 

26.56 

1517.6 

OBS 

00100 

17.32 

36.449 

£  6 .  -J  7 

1517. y 

CBS 

00125 

17.21 

36.439 

26.58 

1518.0 

uBS 

00150 

17.11 

36.427 

26.60 

1516.1 

OBS 

00200 

17.05 

36.444 

20.63 

1518.7 

OBS 

002  50 

17.00 

36.455 

20.6  5 

1519.4 

LBS 

00300 

16.75 

36.371 

20.64 

1519.4 

uBS 

OCOO 

16.25 

3o.;>01 

26.  71 

1519.4 

^BS 

00500 

15.15 

36.033 

.6.  75 

1517.3 

CBS 

UU6  00 

13.45 

35.720 

t-j.  oe 

151J.1 

OBS 

00700 

11.45 

35.427 

^7.04 

1507. o 

OBS 

00780 

10.48 

35.249 

27. o6 

15C5.3 

cas 

008  00 

09.57 

35.284 

27.27 

1502.3 

OBS 

00830 

09.32 

35.331 

27.34 

1502.0 

OBS 

009  00 

07.90 

35.150 

27.43 

1497. o 

OBS 

00972 

07.39 

35.207 

27.55 

1490.9 

UBS 

01000 

06.91 

35.181 

27.55 

1495.4 

OBS 

01100 

05.91 

35.081 

27.<.5 

1493.0 

C6S 

01178 

05.09 

35.008 

£7.69 

1490.9 

OBS 

01200 

05.25 

35.C89 

27.74 

149£.0 

OBS 

01300 

04.88 

35.071 

27.77 

£492.1 

CBS 

01400 

04.51 

35.035 

27.78 

14S£.2 

uBS 

01500 

04.30 

35.020 

£7.79 

1493.0 

03  S 

01750 

04.04 

34.997 

.7.80 

1496.1 

OBS 

02J00 

03.85 

34. <S2 

27.62 

1499. o 

OBS 

02500 

03.41 

34.975 

£(.t5 

1 5  06  . 2 

CBS 

030  00 

02.94 

34.934 

27. oe 

1512 .8 

• 

REFIO  31  S09« 
CONSEC  0036 
LAX  3S  02  N 
LONG   047  S6   M 


CASTNUH/tlME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

eOTDP    04206 

AIR 

TEMP          17. J 

OIR    H,T     fER 

WINO-OIR 

23 

INST    SIO   fECORCER 

TEN    SO    1206 

HONTH 

04 

SHIP    YA 

HcT 

6UL6          14.6 

31 

2          3 

>INO-SPO 

06 

TRACE    OIR                      0 

5     SgUARE       4 

DAY 

04 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR     1024.7 

SEA 

«INO-fOR 

DURATION                 Us). 4 

2     SgUARE    46 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLOUO    T/A 

CL/TS 

•LEATHER 

XI 

ORIG    E25    036 

1    SuUARE    57 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGWA-T 

UYNOPTH 

SNU     VcL 

JXYG 

PJ4 

TCI     P          N0£          N03 

SIt3          PM 

OBS 

00000 

17.85 

36.480 

26.46 

1517.8 

OBS 

000  10 

17.84 

36.481 

26.46 

1518.0 

OBS 

00020 

17.76 

36.471 

26.47 

1517.9 

OBS 

00030 

17.71 

36.483 

26.50 

1517.9 

OBS 

00050 

17.41 

36.450 

20.54 

1517.3 

08  S 

00075 

17.28 

3o. 430 

20.56 

1317.3 

OBS 

00100 

17.18 

36.447 

26.60 

1517.5 

OBS 

00125 

17.06 

J6.429 

26.61 

1517.5 

OBS 

00150 

17.06 

30.435 

20.62 

1517.9 

OBS 

00200 

17.80 

P 

36.356 

2o.3eO» 

OBS 

00210 

16.72 

36.372 

£6.65 

1517.8 

OBS 

00230 

16.84 

36.429 

26.67 

1516.6 

CBS 

002  50 

16.75 

36.412 

20.67 

1510.6 

OBS 

00300 

16.68 

36.393 

26.68 

1519.2 

OBS 

00400 

16.37 

36.335 

26.71 

l3l9.8 

OBS 

00500 

15.39 

36.073 

26.73 

1318.1 

OBS 

006  00 

13.49 

35.719 

26.87 

1513.2 

OBS 

00700 

11.43 

35.450 

27.06 

15C7.6 

OBS 

00600 

09.16 

35.300 

27.35 

1500.8 

OBS 

00810 

09.16 

35.320 

27.36 

1501.0 

OBS 

00830 

08.89 

35.259 

27.36 

1500.3 

OBS 

00880 

07.71 

35.150 

27.45 

1496.5 

OBS 

00900 

07.72 

35.201 

27.49 

1496.9 

oes 

01000 

06.83 

35.163 

27.59 

1495.1 

OBS 

01100 

05.68 

35.067 

27.67 

1492.1 

OBS 

01130 

05.17 

35.008 

27.68 

1490.4 

OBS 

01142 

05.  11 

35.016 

27.70 

1490.4 

OBS 

01160 

05.37 

35.093 

27.73 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.26 

35.085 

27.73 

1492.0 

OBS 

01300 

04.93 

35.069 

27.76 

1492.3 

oes 

01400 

04.55 

35.032 

27.77 

1492.4 

OBS 

01500 

04.35 

35.024 

27.79 

149J.3 

67 


TABLE  v.— Continued 


REFIO      31  S09<>  rEAR    1969 

CONSEC  0037  MONTH      04 

LAT            35  02       N  DAY            05 

LONG      047  52       w  HOUR    05. a 


BOTOP  04297 
SHIP  YA 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    lEMP  15.'. 

WET    BULB  14,3 

dARCMETk     1024.3 
CLGUD     I/A 


DIR    hGT    PER 

02       3  2 

S£A 
Cl/IR 


HINO-OIR  02 

MINO-SPD  26 
HIND-FOR 

WEATMEi*  Xi 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATIJN  00.5 

ORIG    E25    037 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


PD4       ICT     P 


OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
QBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00600 
007  00 
006  00 
C0900 
01000 
01050 
CUOO 
01200 
01240 
01300 
01400 
01500 


17.31 
17.30 
17.26 
17.24 
17.11 
17.04 
17.03 
17.00 
16.99 
16.97 
16.76 
16.00 
16.39 
15.51 
13.93 
11.57 
10.20 
08.13 
06.76 
05.92 
05.89 
05.71 
05.18 
04.91 
04.58 
04.44 


36.433 
36.433 
36.433 
36.432 
36.441 
36.448 
36.445 
36.447 
36.448 
36.445 
36.390 
36.380 
36.358 
36.138 
35.809 
35.537 
35.359 
35.215 
35.164 
35.071 
35.128 
35.077 
35.092 
35.071 
35.044 
35.032 


26.56 

26.56 

26.57 

20.5  7 

26.61 

26.63 

26.63 

26.64 

26.64 

26.  o  5 

26.66 

26.8  30 

26.72 

26.7  5 

26.64 

27.03 

27.22 

27.44 

27.60 

27.64 

27.69 

27.67 

27.75 

27.76 

27.78 

27.79 


1516.2 
1516.3 
1516.4 
1516.5 
1516.4 
1516.6 
1517.0 
1517.3 
1517.7 
1518.5 
151S.6 

1519.9 
1518.6 
1514.8 
1509.5 
1504.7 
1496.5 
14  54.8 
1492.2 
1493.0 
1493.9 
1492.4 
1492.3 
1452.5 
1493.6 


«****••****«• 


REFIO       31  8094  YEAR     1969 

CONSEC  0038  MONTH       04 

LAT             35  00       N  OAY             05 

LONG       048  00      W  HOUR    11.6 


BDIDP    04297 
SHIP    VA 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  15.0 

WET    SULB  13.2 

BAROMETR     1029.1 
CLOUD    T/A 


DIR    hGT 

04       5 
SEA 
CL/IR 


PER 
2 


WIND-DIR    05 
rflNO-SPD    21 
MIND-FOR 
WEATHER       XI 


INST     STD    RECCkDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E25    038 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLIYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04   TOT  P 


11.6    OBS 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
000  50 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00600 
007  00 
00800 
00828 
00885 
00900 
01000 
Ol'lOO 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.11 
17.11 
17.11 
17.11 
17.05 
17.03 
17.03 
17.01 
17.00 
16.97 
16.71 
16.61 
16.24 
14.94 
13.43 
11.02 
09.42 
08.68 
07.93 
07.77 
06.49 
06.10 
05.34 
04.95 
04.70 
04.49 


36.442 

36.443 
36.444 
36.449 
36.451 
36.451 
36,449 
36.448 
36.448 
36.451 
36.398 
36.390 
36.316 
35.971 
35.710 
35.435 
35.259 
35.139 
35.218 
35.188 
35.107 
35.111 
35.069 
35.063 
35.048 
35.035 


26.61 
26.61 
26.61 
26.62 
26.63 
26.64 
26.64 
26.64 
26.64 
26.65 
26.67 
26.65 
26.72 
26.7  5 
26.67 
27.13 
27.27 
27.30 
27.48 
27.48 
27.59 
27.65 
27.71 
27.75 
27.77 
27.78 


1515.6 
1515,6 
1515.9 
1516.1 
1516.3 
1516.6 
1517.0 
1517.4 
1517.8 
1518.5 
1518,5 
1519.0 
1519.4 
1516.6 
1513.0 
1506.1 
1501.8 
1499.3 
1497.5 
1497,1 
1493.7 
1493.8 
1492,3 
1492.4 
1493.0 
1493.8 


••*****•***•** 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO   31  809'. 

CJNSEC  0039 

LAT      35  00   N 

LLNO       0^7  58       H 


YEAR  1969 
MONTH  04 
UAY  OS 

HOUR     17.0 


BOTDP    04389 
SHIP    Y4 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AiR     TEhP  15.^ 

UET     6UL8  12. i 

bAROMETR      1030. C 
CLOUJ     T/A 


DIR     f-oT     PER 

05       2  3 

SEA 
CL/TR 


.^IND-OIR    04 
i<lNO-SPD   20 
dlND-FDR 
HEATHER       Xi 


INST     STlI    RECCROER 
TRACE     OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E25    039 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SUUARE  46 
1     SOUARE     57 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&M4-I 

oes 

00000 

17.14 

36.435 

26, 

.60 

DBS 

00010 

17.15 

36.442 

26. 

.60 

DBS 

00020 

17.16 

36.433 

26, 

.59 

OBS 

00030 

17.16 

36.443 

26, 

.60 

OBS 

00050 

17.11 

36.445 

26, 

.61 

OBS 

00075 

17.01 

30.443 

26, 

.64 

CBS 

OOIOO 

17.00 

36.448 

26. 

.64 

OBS 

00125 

16.97 

36.437 

^6, 

.64 

OBS 

00150 

16.95 

36.438 

26. 

.65 

OBS 

002  00 

16.81 

36.419 

26. 

.67 

OBS 

002  50 

16.59 

36.373 

2o. 

.68 

OBS 

00300 

16.46 

36.361 

26. 

.7C 

OBS 

00400 

16.05 

36.266 

26. 

.73 

OBS 

005  00 

15.33 

36.086 

26. 

.75 

CBS 

00600 

13.89 

35.804 

26. 

.85 

OBS 

00700 

12.05 

35.507 

2o. 

.99 

JBS 

008  00 

09.52 

35.271 

27. 

.26 

OBS 

00900 

07.98 

35.203 

27. 

,46 

OBS 

01000 

06.56 

35.101 

27. 

.be 

OBS 

01012 

06.41 

35.170 

27. 

,65 

OBS 

01082 

06.11 

35.156 

27. 

.68 

OBS 

01100 

05.89 

3  5.109 

27. 

.67 

OBS 

01200 

05.27 

35.080 

27. 

.73 

OBS 

01300 

04.87 

35.058 

27. 

.76 

OBS 

01400 

04.63 

35.037 

27. 

.77 

OBS 

01500 

04.33 

35.014 

27. 

,78 

OYNOPTH       SNO     VcL       OXYG 

1515.7 
1515.9 
1516.1 
1516.3 
1516.4 
1516.6 
1516.9 
1517.2 
1517.6 
1516.0 
1518.1 
1518.5 
1516.8 
1518.0 
1514.7 
15C9.8 
1502.1 
1497.9 
1493. 9 
149J.6 
1493.6 
1493.0 
149.;. 1 
149^.1 
1492.7 
1493.2 


P34   TCT  P 


•• *•*«•«•« 


REFID  31  8094 
CONSEC  0040 
LAT  35  05  N 
LONG   048  10   H 


YEAR  1969 
MONTH  04 
DAY  Ot. 
HOUR  00.0 


60T0P  04005 
SHIP  YA 
DATA  USE   I 
AREA       05 


AIR    TEMP  16.5 

«ET    aULb  15.7 

BARCMETK     1026.3 
CLOUD    T/A 


DIR     HOT     PER 

07       2         3 
SEA 
CL/TR 


iilND-DIR    07 
xnt-iPD    23 
»IND-foR 
litATHER       X2 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    JIR  0 

OURATIJN  00.4 

ORIG    E25    040 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SUUARl     58 


CASTNOM/TIME       LVLTYP 

00.0  DBS 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
□  BS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OEPIH 

TEMP 

SAL 

Sl'iMA-T 

00000 

17. 

,03 

36.428 

2o 

.61 

00010 

17. 

.05 

36.432 

26, 

.62 

00020 

17. 

,05 

36.432 

2o, 

.62 

00030 

17. 

,05 

36.433 

26, 

,62 

0Q050 

17. 

.05 

36.445 

26, 

.63 

C0075 

17. 

.03 

36.450 

26. 

,64 

00100 

17. 

.03 

36.449 

26, 

.64 

00125 

17. 

.01 

36.446 

26, 

,64 

00150 

16. 

.97 

36.436 

26. 

,64 

002  00 

16. 

,64 

36.385 

26, 

,68 

002  50 

16. 

.63 

36.393 

26. 

,69 

00300 

16. 

,33 

36.302 

26. 

.69 

00320 

15. 

,78 

36.164 

2u. 

,73 

00350 

15. 

.95 

36.226 

2o. 

,72 

00400 

15. 

.87 

36.237 

26, 

.75 

004  20 

15. 

.90 

36.236 

26. 

,74 

005  00 

14. 

.64 

35.941 

26, 

,79 

OOeOO 

12. 

,69 

35.630 

26. 

,96 

00700 

10. 

,55 

35.346 

27. 

,14 

008  00 

08. 

.55 

35.159 

27. 

,33 

00900 

07. 

,32 

35. 167 

27. 

,53 

009  30 

07. 

,31 

35.206 

27. 

,56 

01000 

06. 

,36 

35.137 

27. 

.63 

01100 

05. 

,38 

35.084 

27. 

,72 

01200 

04. 

.91 

35.047 

27. 

,74 

01300 

04. 

,75 

35.056 

27, 

.77 

01400 

04. 

,51 

35.037 

27, 

,78 

01500 

04. 

,26 

35.015 

27. 

,79 

DY.^DPTH       SNO    VEL       UXVO 

1515.4 
1515.6 
1S15.6 
1515.9 
1516.3 
1516.6 
1517.0 
1517.4 
1517.7 
1517.4 
1518.2 
1518.0 
1516.5 
1517.6 
1518.2 
1518.6 
1515.7 
1510.5 
150...  3 
1498.4 
1495.3 
1495.9 
1493.2 
1490.9 
1490.6 
1491. o 
1492.3 
149.;. 9 


Pj4        TOT     P 


69 


TABLE  v.— Continued 


R6flD      31       8094  Ye*ll    1969  BOTOP  »M    lEHP          15.5  Did    hOT  Pfc  il            .(INO-OIR  09  INST    SIO    BtCOHOdO  IE^^    SO    li06 

CONSEC                0041  MONIM       04  SHIP    r»  HEt    8ULB           13.6                03       4  3  MlND-SPC  lo  TRiLE    OIK                        0  5     SJUiKE        4 

L«T             35    05       N  OAY             06  0AI4    USE  1             oiSOHETR     1030. i  SEA  KiMD-FJS  OURAIION                   00.4  2     SQUAAE     48 

LONG       048    01       H  HOUR    05.8  AREA  05             CLOUO     I/A  CL/TR  hEATmE^  XI  UK  I b     E25    041  1     SUUARE     5B 

CASTNUH/TIME       LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNOPTM       SNO     VEL       OXYG  Pj4       TOT     P  .iul  N03  SI03  PH 

1516.2 
1510.3 
1516.5 
1516.7 
1516.9 
1516.9 
1517.1 
1517.5 
1517.9 
1518.6 
1519.3 
1520.0 
1519.6 
1520.1 
1519.5 
1519.9 
15la.2 
1514.8 
1509.4 
150J.2 
1498.8 
1493.7 

1491  .6 
1492.9 
1493.1 
1492.3 

1492  .2 
1492.7 
1493.3 


.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DBS 

00000 

17.30 

36.443 

26 

.57 

08  S 

00010 

17.29 

36.445 

26, 

.57 

oes 

00020 

17.29 

36.449 

26, 

.57 

OBS 

00030 

17.29 

36.451 

26, 

.57 

08  S 

00050 

17.28 

36.449 

26, 

.58 

OBS 

00075 

17.11 

36.447 

2o, 

.62 

OBS 

00100 

17.05 

36.449 

26. 

.63 

OBS 

00125 

17.04 

36.449 

26, 

.63 

06S 

00150 

17.04 

36.449 

26, 

.63 

OBS 

002  00 

17.01 

36.446 

26. 

.64 

OBS 

002  50 

16.98 

36.448 

26, 

.65 

DBS 

003  00 

16.92 

36.426 

26. 

.64 

OBS 

00330 

16.65 

36.400 

26. 

.69 

oes 

004  00 

16.45 

36.355 

26, 

.70 

OBS 

00420 

16.18 

36.281 

26. 

.71 

oes 

004  30 

16.24 

36.336 

26. 

.74 

08  s 

00500 

15.40 

36.113 

26. 

.76 

OBS 

00600 

13.94 

35.810 

26. 

.84 

oes 

00700 

11. 9J 

35.540 

27. 

.04 

QBS 

008  00 

09.80 

35.273 

27. 

.^^ 

OBS 

00900 

08.21 

35.192 

27, 

.41 

OBS 

OluOO 

06.53 

35.035 

27. 

,53 

OBS 

01050 

05.77 

35.075 

27, 

.66 

oes 

01070 

06.00 

35.115 

27. 

.66 

oes 

OllOO 

05.92 

35.119 

27. 

.68 

OBS 

01200 

05.33 

35.086 

27. 

.73 

OBS 

01300 

04.90 

35.062 

27. 

,76 

OBS 

01400 

04.61 

35.039 

27. 

,77 

OBS 

01500 

04.37 

35.022 

27. 

.79 

REFID      31       8094 

YEAR 

1969 

eOTDP     044eO 

AIR 

TEMP          18 

CONSEC              0042 

MONTH 

04 

SHIP     YA 

HET 

BULB           l6 

LAT             35    06       N 

OAY 

06 

DATA    USE        1 

BARCMETK     1028 

LONG       047    47       »« 

HOUR 

19.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CASTNUM/IIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sll-HA-T 

19.0 

oes 

00000 

17.65 

36.453 

20.4  4 

OBS 

00010 

17.47 

36.443 

26.52 

OBS 

00020 

17.4^ 

36.450 

26.54 

oes 

000  30 

17.42 

36.456 

26.55 

OSS 

00050 

17.18 

36.440 

26.59 

OBS 

00075 

17.08 

36.446 

26.6  2 

OBS 

00100 

17.05 

36.44  8 

26.6  3 

CSS 

00125 

17.04 

36.451 

26.63 

oes 

00150 

17.04 

36.456 

26.64 

CBS 

00200 

16.99 

36.446 

26.64 

OBS 

002  50 

16.77 

36.399 

26.66 

OBS 

00300 

16.58 

36.388 

26.70 

OBS 

00400 

16.25 

36.J21 

26.72 

OBS 

00500 

15.44 

36.094 

26.73 

OBS 

00532 

15.10 

36.035 

26.76 

OSS 

00544 

14.70 

36.92    P 

2  7  .  5  40 

U8S 

00600 

14.03 

35.837 

26.8  4 

OBS 

00700 

11.94 

35.545 

27.04 

OBS 

00800 

09.66 

35.271 

27. ..4 

OSS 

00808 

09.57 

35.267 

27.25 

uBS 

00634 

OB. 97 

35.140 

27.«:5 

OBS 

00840 

08.75 

35.242 

27.37 

OBS 

00900 

08.02 

35.206 

27.45 

UBS 

00960 

06.64 

35.094 

27.56 

OBS 

00999 

06.26 

35.031 

27.56 

OBS 

01000 

06.20 

35.046 

27.56 

OBS 

01100 

05.90 

35.101 

27.67 

OBS 

01200 

05.86 

35.102 

27.67 

OBS 

01300 

04.96 

35.079 

27.76 

OBS 

01400 

04.56 

35.046 

27.78 

oes 

01500 

04.32 

35.031 

27.80 

DIR    l-GT  PER            HIND-DIR  22  INST    STU   RECORDER  TEN    SO    1206 

22       1  2               .<IND-StD  12  TRACE    OU                      0  5    SJUARE       4 

SEA  UINd-FLR  DURATION                   00.5  2     SQUARE     46 

CL/TR  UtATHER  XI  ORIG     E25    042  1     SOUARE     57 


OYNOPTH       SNU    VEL        OXYG  P04       TOT    P 

1517.2 
1516.8 
1516.9 
1517.0 

1516.6 
1516.8 
1517.1 
1517.5 
1517.9 
1518.5 
1516.7 
1510.9 
1519.5 
1518.3 
1517.7 

1515.2 
1509.4 
1502.6 
1502.4 
1500.5 
149'*. 9 
1498.1 
14S3.6 
1492.6 
1492.4 
1493.0 
1494.5 
1492.5 
1492.5 
1493.1 
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TABLE  v.— Continued 


REUD       31  809". 

CQNSEC  00'<3 

LAT             3^  58       N 

LONG       0^7  56       M 


CtSTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

llbt 

60I0P    0'.572 

AI.* 

lEMP          13.1 

OIR    hor     PES 

rtlNO-DIR 

20 

INST     SIO    RECCKDER 

lEN    SO     1206 

MONTh 

1      0'> 

Ship   Y4 

WEt 

BOLE           17.4 

06 

2          2 

ulND-SPD 

13 

TRACE    OIR                        0 

5    SJOARE       2 

D4V 

07 

DAI4    USE        1 

tJAf*OMETh 

SEA 

nlNO-fOR 

DURATION                  00.5 

2     SwUARE     46 

HOUR 

00.5 

AREA               05 

CLOUD     T/4 

CL/IR 

hEATHEk 

XI 

ORIG    E25   043 

I     SQUARE     47 

.VLT YP 

OtPIH 

TENP 

SAL 

SlGfi-T 

OYNDPTH 

SNU     WEL 

OXYO 

P04 

TOT    P          N02          \0l          SI03          Pm 

OBS 

00000 

17.19 

36.403 

^6.56 

1515.6 

06  S 

000  10 

16.98 

36.408 

26.62 

1515.4 

06  S 

00020 

16.93 

35.411 

26.63 

1515.4 

OBS 

00030 

16.91 

36.410 

20.6  3 

1515.5 

DBS 

00050 

16.84 

36.402 

26. o5 

1515.6 

OBS 

00075 

16.72 

36.390 

^6.66 

1515. o 

DBS 

00100 

16.65 

36.381 

26.67 

l3l5.e 

OBS 

00125 

16. '.7 

36.368 

^6.71 

1515.7 

CJ6S 

00150 

16.43 

36.355 

26.71 

lal5.^ 

OBS 

002  00 

16.25 

36.317 

20.72 

1516.2 

OBS 

002  50 

16.02 

36.256 

26.73 

1516.2 

06  S 

00300 

15.83 

36.201 

^6.73 

1516.4 

OBS 

00350 

15.61 

36.139 

26.73 

1516.4 

OBS 

CO'.OO 

15.09 

36.U49 

26.78 

1515.5 

UBS 

005  00 

14.59 

33.942 

26.8  1 

l5l3.i 

OBS 

cotoo 

13.20 

i5.697 

26.91 

1512.;) 

□  6S 

00700 

11.37 

35.427 

27.06 

1507.3 

OBS 

OOSOO 

08.98    • 

35.203 

27. 3C 

1500. 0 

OBS 

00900 

07.36 

35.157 

27.51 

1495.6 

OBS 

01000 

06.33 

35.139 

27.64 

1493.1 

OBS 

01100 

05.94 

35.141 

27.69 

149J.2 

OBS 

012  00 

05.31 

35.074 

27.72 

1492.2 

OBS 

01300 

04.99 

35.067 

27.75 

1492.6 

OBS 

OUOO 

04.80 

35.057 

27.76 

1493  .5 

OBS       . 

01500 

04.49 

35.033 

27.78 

1493.8 

C»4»f:»*»«  *»««*« 


REFID       31        8094 

YEAR 

1969 

BOTDP     04700 

AIR 

TtMP          18.0 

01k    t-. 

ol     PeR 

alNi^OIR 

0^ 

CONSEC              0044 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

UEI 

BULB          16.9 

02 

2          2 

klND-SPD 

lb 

LAT             34    56       N 

OAY 

07 

DATA    USE       1 

BARCHETR     1027.7 

SEA 

.IND-FOR 

LONG       046    06       N 

HOUR 

05.9 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

CASTNUM/T IHE 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

DYNOPTm 

SND     VEL 

OXYG 

PO' 

05.9 

DBS 

00000 

18.05 

36.515 

26.44 

1518.5 

OBS 

00010 

IS. 04 

36.518 

26.44 

1518.6 

OBS 

00020 

17.89 

36.497 

26.46 

1518.3 

OBS 

00030 

17.77 

36.470 

26.47 

1516.1 

OBS 

00050 

17.15 

36.431 

26.59 

1516.5 

CBS 

00075 

17.06 

36.441 

26.62 

1516.7 

oes 

00100 

17.03 

36.443 

20.6  3 

1517.0 

OBS 

00125 

17.01 

36.447 

20.64 

1517.4 

OBS 

00150 

17.01 

36.449 

20.6  4 

1517.6 

OBS 

002  00 

16.80 

36.401 

26.65 

1517.9 

OBS 

00250 

16.57 

36.382 

26.69 

1518.0 

OBS 

00300 

16.39 

36.353 

26.71 

1510.3 

OBS 

004  00 

15.84 

36.206 

26.73 

1518.1 

OBS 

005  00 

14.90 

35.963 

26.7  5 

1516.5 

DBS 

006  00 

13.78 

35.771 

26.85 

1514.3 

OBS 

00700 

11.96 

35.536 

27.03 

1509.5 

OBS 

00800 

09.61 

35.220 

27.21 

1502.4 

OBS 

C0900 

07.96 

35.119 

27.39 

1497.7 

OBS 

01000 

06.44 

35.128 

27.62 

1493.5 

OBS 

01060 

06.39 

35.161 

27.65 

1494.3 

OBS 

01100 

05.94 

35.109 

27.67 

1493.2 

OBS 

01200 

05.42 

35.103 

27.73 

1492.7 

OBS 

013  00 

04.95 

35.063 

27.75 

1492.4 

OBS 

01400 

04.60 

35.048 

27.78 

1492.6 

OBS 

01500 

04.27 

35.014 

27.79 

1492.9 

INST    STD  RECORDER 
TRACE    DIR  C 

OJHATION  00.5 

ORIG    E25    044 


TEN  SJ  1206 
5  SOUARE  2 
2  SauARE  48 
1     SQUARE    46 


**•••****«*«»« 
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TABLE  v.— Continued 


REFID      31       6094 

rEAft 

196S 

BOTOP    04572 

alR 

TEMP           10.6 

JIR 

HOT     PER 

«IND-OIR 

19 

COSSEC              00<.5 

KCNTh 

C 

SHIP    ra 

»ET 

BULb          17.1 

20 

2          3 

WINC-SPD 

2i 

L4T             35    00       N 

D4Y 

07 

D4T1    USt        1 

BARCPIEIR     1027.5 

Sea 

HINO-f^R 

LONG        CB    05       h 

HOUR 

U.e 

aRta            05 

CLOUD    T/a 

Cl/th 

HEalHEK 

XI 

CaSINUM/T IME 

LVLTYP 

PtPTM 

TEMP 

saL 

Sluna-T 

OYrjjPTH 

SNO     VEL 

UXVO 

Pu 

u.e 

DBS 

00000 

17.15 

30.413 

26.58 

1513.7 

OSS 

OOCIO 

17.15 

36.415 

26.56 

1515.9 

OBS 

000  20 

17.12 

36.401 

26.58 

1515.9 

OBS 

00030 

16.99 

36.413 

26.62 

1515.7 

OBS 

0U0  50 

It. 55 

36.410 

2o.c3 

l3l5.9 

OBS 

C0075 

16.80 

36.399 

26.6  5 

1515.9 

OBS 

00100 

16.67 

36.381 

26.67 

1515.9 

OBS 

00125 

16,60 

36.390 

26.69 

1510.1 

nbs 

00150 

16.59 

36.388 

26.69 

1516.5 

LBS 

00200 

16.47 

J6.365 

26.  7  C 

1516.9 

OBS 

002  50 

16.31 

36.330 

26.72 

1517.2 

OBS 

00300 

15.76 

36.i01 

26.74 

1516.2 

OBS 

OO'iOO 

14.95 

35.993 

26.77 

1515.0 

OBS 

00".  07 

14.65 

35.'i72 

20.77 

1514.6 

OBS 

OO'i'iB 

15.11 

35.10    P 

26.040* 

OBS 

00300 

14.16 

35.853 

26.63 

1514.0 

OBS 

00600 

12.70 

35.629 

26.96 

1510.5 

OSS 

00700 

10.77 

35.376 

27.1  3 

1505.1 

OBS 

OOBOO 

08.58 

35.242 

27.39 

1498.6 

OBS 

00900 

07.53 

35.147 

27.46 

14^6. 1 

OBS 

01000 

06.51 

35.141 

^7.62 

1493.8 

CBS 

01100 

06.07 

35.160 

27.70 

1493.8 

CBS 

OUOU 

05.33 

35.091 

27.73 

1492.3 

CBS 

01300 

04.85 

35.064 

27.76 

149^.0 

OBS 

01400 

04. 6d 

35.056 

27.78 

1493.0 

UOS 

01500 

04.4  1 

35.033 

27.79 

1493.3 

INST  STD  RECORDER 
TRaCE  OIR         D 

ouRarijN     00.5 

ORIG  E25  045 


TEN  Sa  1206 
5  SOUaRE  4 
2  SOUARE  48 
1  SUUaRE  56 


REfID   31  8094 

CONSEC  0046 

caT     35  00   N 

LONG   047  58   H 


YEAR  1969 
MONTH  04 
OaY  07 
HOUR  18.1 


eOTOP  04389 
SHIP  ya 

oaTa  USE  1 

aREA      05 


AIR    TEMP  19. 

.VET    6ULb  17. 

BAROMETP     1023. 
CLCUD    T/a 


OIR    HOT     PcR 

19       2         2 
SEA 
CL/TR 


1.INJ-0IR  20 

UINC-SPD  20 
«lNO-fOR 

wEaTHtK  XI 


INST    SIO    RECOSDE* 
TRACE    DIR  0 

DURATION  CO. 5 

ORIO     E25    046 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUaRE  46 
1    SQUaRE    57 


CaSTNOM/TIME       LVLIYP 


OYNDPTH       SNU     VEL       UXYG 


PJ4       TOT    P 


GbS 

000  00 

17. 

,67 

36, 

.445 

26, 

.48 

DBS 

000  10 

17. 

,55 

36. 

,418 

26, 

.49 

uBS 

00020 

17. 

,21 

36, 

.412 

26, 

.  5o 

OBS 

00030 

17. 

,08 

36. 

,423 

26, 

.60 

ubS 

00050 

17. 

,03 

36, 

.423 

2q, 

.ut 

OBS 

00075 

16. 

,98 

36. 

,422 

2o. 

.63 

OBS 

00100 

16. 

,93 

3o, 

,430 

^6. 

,65 

UBS 

00125 

16.87 

3o. 

,409 

2o 

.o4 

ObS 

00150 

16. 

.77 

36. 

,398 

26, 

.66 

UBS 

00200 

16.56 

36. 

,357 

26, 

,68 

ObS 

00220 

16. 

,26 

36. 

,  266 

2o, 

.68 

UbS 

00230 

16. 

,39 

36. 

,  36t 

2u, 

,72 

OBS 

002  50 

lo. 

.ii 

3o. 

,345 

26, 

./I 

uBS 

00300 

16. 

,02 

36. 

,279 

2o. 

,74 

OiS 

00400 

15. 

,73 

36. 

,*.  15 

t6. 

,76 

UBS 

00500 

14. 

,24 

35. 

.882 

^U. 

.83 

CBS 

OOoOO 

12. 

,65 

35. 

,649 

26. 

.  j4 

OBS 

007  00 

10. 

,99 

35. 

,4u5 

27. 

,  1  1 

OBS 

00800 

08. 

,77 

31. 

,155 

27. 

,30 

udS 

00900 

07. 

,14 

35.156 

27, 

.54 

CBS 

00920 

07. 

,27 

35. 

,  192 

27. 

.55 

OoS 

00940 

06. 

,78 

35. 

,125 

27. 

,57 

OBS 

01000 

06. 

,26 

35. 

,  134 

27, 

,65 

OBS 

01100 

05. 

,76 

35. 

.109 

27. 

,69 

DBS 

01200 

05. 

,21 

35. 

,U83 

27. 

,74 

OBS 

01300 

04. 

,88 

35. 

.079 

27. 

,77 

OBS 

01400 

04. 

,63 

35. 

,057 

27.78 

CBS 

01500 

04. 

,37 

33, 

,039 

27, 

,80 

1517.3 
1517.0 
1510.2 
15  16.  J 
1516.2 
l3l6.4 
1516.7 
1516.9 
1517.0 
1517.1 
151J.5 
1517.1 
1517.4 
1517.1 
1517.7 
1514.3 
1511  .J 
1 5  Ou  .  0 
149'-. 2 
1494.6 
1495.5 
1493.8 
1492.6 
1492.4 
1491 .8 
1492.2 
1492.8 
1493.4 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO       31  8094 

CONSEC  0047 

LAT             34  5  9       N 

LONG       047  55       M 


VEAR  1969 
MONTH  04 
OAV  07 

HOUR    23.9 


6QI0P    04572 
SHIP    TA 
DATA    USc       I 
AREA  05 


AIR    TEMP  18. 1 

■.ET    8UL6 
iJAKC.'lETR     1026,9 
CLUUlJ     T/A 


OIR    h«T     PER 

19       3         2 
iEA 
CL/TR 


JIND-OIR     18  INST     STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

rilND-SPD    17  TRACE    DIR  0  5     SQUARE        2 

KIND-Fl'R  DURATION  CO.t  2     SUUARE    46 

itEATHER       «1  ORIG    E25    047  1    SQUARE    47 


CASINUM/TIME       LVlTTP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNDPTH       SNO    VEL       UXYG 


P04   TOT  P 


06S 
OBS 
06S 
OBS 
OBS 
OBS 
08  S 
DBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OSS 


00000 
00010 
00020 
000  30 
000  50 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
00245 
00260 
00300 
00400 
00500 
006  00 
00700 
00800 

008  40 
00855 
00900 

009  70 
01000 
OllOO 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.62 
17.62 
17.61 
17.54 
17.07 
17.00 
16.97 
16.91 
16.74 
16.61 
16.16 
16.23 
15.82 
15.29 
14.09 
12.61 
10.78 
08.85 
08.17 
08.28 
07.98 
06.70 
06.57 
05.96 
05.45 
05.00 
04.71 
04.42 


36.452 
36.452 
36.451 
36.449 
36.433 
36.4^0 
36.415 
J6.410 
36. 392 
36.377 
36.264 
36.313 
36.221 
36.108 
35.844 
35.657 
35.383 
35.170 
35.158 
35.205 
35.207 
35.138 
35.146 
35.109 
35.089 
35.07C 
35.054 
35.033 


26.49 
26.49 
26.50 
26.51 
26.61 
26,63 
26.62 
26.63 
26.66 
t6.68 
26.7  0 
20.72 
26.74 
26.78 
26.84 
27.00 
27.13 
27.29 
27.39 
t7.41 
27.46 
27.59 
27.61 
27.66 
27.71 
27.75 
27.77 
27.79 


1517.1 
1517.3 
1517.4 
1517.4 
1516.^ 
1516  .:> 

13  led 
1317.0 
1516.9 
1517. J 
1916. o 
1517.1 
1516.4 
1516.2 
1513.7 
1510.2 
1505.2 
1499.5 
1497.6 
1498.3 
1497.9 

1 4  94  .  0 
1494.0 
1493.2 
1492.8 
1492 .o 
1493,1 
1493,6 


REFID       31  B094 

CCNSEC  0048 

LAT             35  01       N 

LONG       048  03       W 


YEAR 

1969 

BOTOP    04169 

AIR 

TEMP          18.2 

OIR 

l-GT    PER 

KlNO-DIR 

20 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SS    1206 

MONTH 

04 

SHIP    »A 

KEI 

BULB          17.5 

20 

4         3 

UIND-SPD 

23 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       4 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1024.4 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION                 00.3 

2    SQUARE    48 

HOUR 

05.8 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E25   048 

1     SQUARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

17,40 

36.423 

26.5  3 

1516.5 

OBS 

00010 

17.39 

36.42  3 

26.53 

1516.6 

OBS 

00020 

17.37 

36.405 

26.52 

1516.7 

OBS 

00030 

16.92 

36.399 

26.62 

1515.5 

OBS 

00050 

16.84 

36.395 

26.64 

1515.6 

OBS 

00075 

16.65 

36.379 

26.67 

1515.4 

OBS 

00100 

16.57 

36.389 

26.70 

1515.6 

OBS 

00125 

16.55 

36.383 

26.70 

1515.9 

OBS 

00150 

16,52 

36.374 

26.70 

1516.2 

OBS 

00200 

16.31 

36.343 

26.73 

1516.4 

OBS 

002  50 

16.20 

36.310 

26.7  3 

1516.8 

OBS 

003  00 

16.08 

36.281 

26.73 

1517.2 

OBS 

00400 

15.73 

36.167 

26.72 

1517.7 

OBS 

00500 

14.49 

35.672 

26.77 

1515.0 

OBS 

00600 

12.76 

35.629 

26.9  5 

1510.7 

OBS 

00700 

10.90 

35.378 

27.  1  1 

1505.6 

OBS 

00800 

08.95 

35.150 

27.26 

1499.9 

OBS 

00900 

07.10 

35.056 

27.47 

1494.3 

OBS 

00920 

06.78 

35.095 

27.54 

1493.5 

OBS 

00970 

07.08 

35.205 

27.59 

1495.6 

OBS 

01000 

06.61 

35.162 

27.62 

1494.2 

OBS 

01100 

05.75 

3  5.09  8 

27.68 

1492.4 

OBS 

01140 

05.42 

35.095 

27.72 

1491.7 

OBS 

01150 

05.54 

35.126 

27.73 

1492.4 

OBS 

01200 

05.22 

35.085 

27.74 

1491.9 

OBS 

01300 

04.85 

35.071 

27.77 

1492.0 

OBS 

01400 

04.61 

35.040 

27.77 

1492.7 

OBS 

01500 

04.33 

35.032 

27.60 

1493.2 

**»••••* 
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TABLE  v.— Continued 


REflO      31       809* 
CONSEC  004^ 

LAT  35    05       N 

LONG       0*7    55       W 


C4SINU«/riNf        LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP     0*096 

AIR 

TEMP          18.2 

OIK     1- 

',.1    PER 

«IND-OIR 

21 

INST    SID   RECCRDER 

TEN    SO    1206 

MONIf 

1       0* 

SHIP    YA 

UET 

BOLE          17.2 

27 

2         3 

W I N  0-  S  P  D 

20 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE        * 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

BABOMETR     102*.* 

SEA 

■INO-FOR 

DURATION                   00.* 

2     SOUARE     *6 

MuUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIu     t25    0*9 

1     SOUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliiMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

QXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

oas 

00000 

17.29 

36. *1* 

26.5  5 

1316.1 

08S 

00010 

17.26 

36.*13 

26.65 

15  16.2 

OBS 

00020 

17.26 

36.413 

26.55 

1516.* 

oes 

00030 

17.26 

36.*15 

26.55 

1516.5 

OBS 

00050 

17.12 

36.*23 

26.59 

1516.* 

OBS 

00075 

16.92 

36.*12 

.16.63 

1516.2 

OBS 

001  00 

16.80 

36.*06 

26.66 

1516.3 

OBS 

0Q125 

16.68 

36.388 

26.6  7 

1516.3 

oes 

00150 

16.61 

36.379 

26. ce 

1516.5 

OBS 

OO200 

16. *6 

36.355 

26.70 

1516.8 

DBS 

002  50 

16.32 

36.315 

26.70 

1517.2 

UBS 

00300 

16.06 

36.280 

26.7* 

1517.2 

G6S 

00*00 

15.78 

36.226 

20.76 

1517.9 

OBS 

00500 

1*.57 

35.890 

26.77 

1515.3 

OBS 

OObOO 

12.60 

35.589 

20.9  5 

1510.1 

OBS 

00700 

10.3* 

35..!67 

27.12 

1503.5 

OBS 

008  00 

08.07 

35.113 

27.37 

1*96.5 

OBS 

00B3B 

07. *8 

35.062 

27. *2 

1*9*. 8 

OBS 

00882 

07.06 

J5.066 

27. *8 

1*93.9 

OBS 

00900 

07.05 

35.11* 

27.52 

1*9*. 2 

OBS 

00935 

06.71 

35.057 

27.52 

1*93.* 

oes 

00981 

06.76 

35.175 

27.61 

1*9*. 5 

OBS 

01000 

06.66 

35.152 

27.61 

1*9*.* 

OBS 

01100 

05-66 

35.090 

27.69 

1*92.0 

OBS 

01200 

0*.99 

35.02* 

27.72 

1*90.9 

OBS 

01300 

0*.67 

35.0*0 

27.77 

1*91.2 

OBS 

01*00 

0*.56 

35.037 

27.78 

1*92.5 

CBS 

01500 

0*.35 

35.025 

27.79 

1*93.3 

D »»»«*• •****«•« 


REfID  31  809* 
CONSEC  0050 
LAT     35  1*   N 

LONG   0*7  *1   u 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP     03383 

AIR 

TEMP           18.7 

uIR    hGT    PER 

»iND-DIR 

23 

INST    STQ    PECCRDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       0* 

SHIP    YA 

WET 

8ULB           17.8 

19 

*         3 

WIND-SPO 

21 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       4 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

8AR0METR    1022.3 

SEA 

KlND-FOR 

CURATION                   00.5 

2     SQUARE    *6 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/T(. 

HEATHER 

XI 

GRIG    E25    050 

1    SQUARE    57 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNDPTH 

SND     VtL 

JXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

5103         PH 

OBS 

00000 

18.09 

36.502 

26. *2 

1518.6 

DBS 

000  10 

18.08 

36.*93 

26.  *1 

1518.7 

OBS 

00020 

17.99 

36.509 

26. *5 

1516.6 

OSS 

00030 

17.93 

36.511 

26. *6 

1518.6 

OBS 

000  50 

17.85 

36.503 

26. *U 

1518.7 

OBS 

00075 

17. *5 

36.*68 

26.55 

1517.9 

OBS 

00100 

17.39 

36.*56 

26.5  5 

1518.1 

OBS 

00125 

17.22 

36.*31 

26.58 

1518.0 

OBS 

00150 

17.17 

36.**8 

26.60 

1518.3 

OBS 

00200 

17.08 

36.*65 

26.6* 

1518.8 

OBS 

002  50 

17.0* 

36.*63 

26.6* 

1519.5 

OBS 

00300 

16.95 

36.*38 

26.6  5 

1520.1 

OBS 

00380 

16.75 

36.*00 

26.67 

1520.7 

OBS 

00*00 

16.15 

36.229 

26.67 

1519.0 

OBS 

00500 

1*.76 

35.933 

26.76 

1516.0 

OBS 

00600 

13.11 

35.698 

26.93 

1512.0 

OBS 

00700 

10.9* 

35.*03 

27.12 

1505.8 

OBS 

00730 

10.72 

35.388 

27.15 

1505.5 

OBS 

007*0 

10. *2 

35.309 

27.1* 

150*. 5 

OBS 

00760 

10.03 

35.305 

27.20 

1503.* 

OBS 

OOBOO 

08.57 

35.150 

27.32 

1*98.* 

OBS 

00900 

06.96 

35.060 

27. *9 

1*93.8 

OBS 

01000 

06.0* 

35.0*5 

27.60 

1*91 .8 

OBS 

01100 

05.21 

35.034 

27.70 

1*90.1 

OBS 

011*0 

05.31 

35.073 

27.72 

1*91 .2 

oes 

01150 

05.16 

35.0*3 

27.71 

1*90.7 

OBS 

01200 

05.17 

35.083 

27.7* 

1*91 .7 

OBS 

01300 

0*.73 

35.0*8 

27.77 

1*91.5 

OBS 

01*00 

o*.3e 

35.016 

27.78 

1*91 .7 

OBS 

01500 

0*.16 

3*. 999 

27.79 

1*92.* 

•  ••»•««  4 
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TABLE  v.— Continued 

RtFlU       31       fctV*  YE»H     1*69  SCIDP    03475  HIK    lEMk  18.6  UlR    MiT    PER  xiNO-Oltl    19  IMSI    StO    RECORCER  tEN    Sa    1206 

CONSEC  0051  ACNlH       C  SHIP    T«  kET    BULEs  19      <i         3  «nO-SPO   2i  IRICE    DIP  0  5    SOUtPE       6 

L«T  35    02       H  Clir  06  OAI«    USE       1  94P0METP    1022.3  SE«  .INO-fuR  DOBAtlCN  00.*  2    SQUARE    4» 

LONG       046    04       tt  mGUR    23.8  AREA  05  CLOOO    T/A  CL/TR  i4EA  THEA       XI  ORIG    E25    051  1    SQUARE    56 

CAStNUM/T IHE 


VEAM 

1969 

eCIDP    03475 

AIR 

lEHk          18.6 

OIR 

MGT    PER 

.(iNO-DIfi 

19 

IMSI    SIO    RECORDER 

.40NTH       04 

SHIP  rt 

kET 

SULt 

19 

4          3 

«no-spo 

22 

TRACE    OIR                      0 

CAT 

06 

OAIA    USE       1 

9AR0HETR     1022.3 

SEA 

-IND-PuR 

OURATICM                  00.4 

nCUR 

23.8 

AREA              05 

ClOUO    T/A 

CL/1 

[R 

i4EA  ThER 

XI 

ORIG    E25    051 

IVLTYP 

DEPTH 

TEKP 

SAL 

SU.HA-I 

OYNOPTh       SMC     VEl 

JXYG 

Pu4 

ICT    P         M02         N03 

CbS 

00000 

17.37 

36.436 

26.55 

15  16.4 

ObS 

COOIO 

17.36 

36.440 

^6.56 

1516.5 

06  S 

00020 

17.36 

36.441 

26.55 

1516.7 

06: 

00030 

17.35 

36.441 

26.55 

1516.8 

06  S 

00050 

17.09 

36.442 

26.62 

1516.4 

UBS 

00075 

17.06 

36.450 

26.63 

1516.7 

UBS 

00100 

17.06 

36.449 

26.63 

1517.1 

OBS 

00125 

17.04 

36.448 

26.63 

1517.5 

oes 

00150 

17.04 

36.447 

26.63 

1517.9 

OBS 

002  00 

16.97 

36.444 

26.65 

1516. 5 

OBS 

002  50 

16.90 

36.414 

26.64 

1519.1 

OBS 

00300 

16.69 

^6.393 

26.67 

1519.2 

UBS 

00400 

16.13 

36.297 

26.7  3 

1519.1 

ObS 

00430 

15.86 

36.226 

26.74 

1518.6 

CBS 

004  70 

15.55 

36.124 

26.73 

1518.2 

UBS 

00500 

15.19 

36.U62 

20.77 

1517.5 

OBS 

OOoOO 

13.92 

35.807 

26.64 

1514.8 

QBS 

00700 

11.69 

35.526 

27. C4 

1509.3 

OBS 

oosoo 

09.46 

35.211 

27.23 

1501.6 

ObS 

00900 

07.38 

35.037 

27.41 

14S5.4 

ues 

00915 

06.91 

35.023 

27.47 

1493. 8 

OBS 

00917 

06.92 

35.U99 

27.53 

1494.0 

CbS 

00960 

06.  16 

J5.014 

27.56 

1491 .9 

ObS 

00990 

06.51 

35.163 

27.63 

1493.7 

OBS 

01000 

06.53 

35.164 

27.65 

1493.9 

OBS 

01100 

05.86 

35.118 

<7.oe 

1492.8 

OBS 

01200 

05.40 

35.085 

27.72 

1492.6 

OBS 

01240 

04.72 

35.015 

27.74 

1490.4 

OBS 

01300 

04.60 

35.064 

27.77 

1491  .8 

OBS 

01400 

04.59 

35.048 

27.76 

1492.6 

OBS 

01500 

04.  3S 

35.034 

27.79 

• •••••■ 

1493.4 

•  • 

RcFlu       :-l       8094 

TEAR 

1969 

BOTOP    03566 

ill 

ItM.          18.3 

DIP    1- 

ul     Pt» 

CCN'fC              0052 

>ICMTK 

1        04 

SHIP    YA 

■Hf 

oULt,          17.4 

19 

t>          3 

CAT              36    06       N 

DAI 

09 

DATA    USE        1 

^AROHEIl-     lOld.C 

ScA 

LOMG       048    03       « 

HOUR 

05.7 

AREA                05 

CLCU 

ij    T/4 

CL/'f 

CMSIMU«/TIMt 

LVLTVP 

UtPTH 

TEMP 

SAL 

SIUMA-I 

OYNDPTH 

SVl     VEl 

OS.  7 

OBS 

OOOOO 

17.36 

36.445 

26.5  5 

15)6.4 

OBS 

COOlO 

17.36 

36.447 

^6.55 

1516.5 

oes 

oou2a 

17.36 

36.449 

2o.5e 

1516.7 

OBS 

C0030 

17.33 

36.431 

26.55 

1516.7 

OBS 

00050 

17.09 

36.441 

26.4  2 

1516.4 

OBS 

00075 

17.05 

36.443 

26.6:- 

1516.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.44B 

2U.63 

1517.1 

OBS 

00125 

17.03 

36.445 

1517.4 

OBS 

00150 

16.97 

36.436 

26.64 

1517.7 

08S 

00200 

16.85 

J6.415 

26.65 

1516.1 

CBS 

002  50 

16.66 

36.397 

.6.66 

1516.4 

UBS 

00300 

16.58 

36.381 

26.69 

1516.9 

OBS 

00400 

16.29 

36.323 

.;6.71 

islv.t 

UBS 

00500 

15.49 

36.1 33 

26.75 

1513.5 

oes 

00600 

13.54 

J3.741 

26.87 

1513.4 

OBS 

00700 

11.49 

35.425 

27. OJ 

1507.7 

OBS 

ooaoo 

09.19 

J5.162 

27.23 

1500. B 

OBS 

009  00 

06.90 

35.026 

27.47 

l«i.5 

OBS 

00940 

06.70 

35.075 

27.53 

U93.a 

CBS 

OICOO 

05.90 

35.042 

27.62 

1491.2 

OBS 

01020 

05.80 

35.043 

27.63 

14<1.2 

OBS 

01050 

06.  18 

35.132 

27.65 

1493.3 

OBS 

01100 

05.95 

35.141 

^7.65 

1493.2 

OSS 

01200 

05.24 

35.088 

.:7.74 

1492.0 

OBS 

01300 

04.91 

35. 073 

<7.7t 

1492.3 

OBS 

U1400 

04.60 

35.048 

27.76 

1492.6 

CBS 

01500 

04.34 

35.029 

27.79 

i4';j.2 

;<IML-01R     i'j  IMSI     SIu    rtCCROER  TEN    SQ    1206 

.(INC-SPO    ii  IPACE    JM  0  5     SgUARf        4 

i>lMD-PuR  OURAI|>:^  0J.3  2    SQUARE    48 

aEAlHEii       XI  ORIu    c25    052  1     SQUARE    58 


»••••*• *«a» 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO      31       B09<. 

YEAR 

1969 

80T0P    0i8<.0 

Ail- 

TtHP          18.5 

OIR 

h&T     PER 

JlND-OIR 

20 

CONSeC              0053 

MC-NTh 

1     o* 

SHIP    VA 

.VET 

euLi)           17.4 

20 

4 

.(INO-SFr 

25 

LAT             35    06       N 

OAV 

09 

DATA    USE        1 

BAROIETR    1018. C 

SEA 

XIND-fCR 

LONG      0<.7    56      w 

HOUR 

12.0 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

hcA  THEA 

Xd 

CASTNUM/I INE 

LVLTVR 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNOPIH 

SNO     VEL 

UXYG 

PC. 

12.0 

OBS 

COOOO 

17.88 

36.467 

^6.44 

1517.9 

OBS 

00010 

17.88 

36.486 

26.46 

1516.1 

OBS 

00020 

17.88 

36.480 

26.45 

1516.2 

OBS 

00030 

17.85 

36.487 

26.46 

1510. J 

OBS 

00050 

17.77 

36.456 

26.46 

ISIS.'. 

06  S 

00075 

17.37 

36.44C 

26.55 

1517.6 

UBS 

00100 

17.17 

36.409 

26.57 

1517.4 

OBS 

00125 

17.01 

36.414 

26.61 

1517.3 

OBS 

00150 

16.91 

36.395 

26.62 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.99 

36.457 

26.65 

1516.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.446 

26.66 

1519.3 

OBS 

002  75 

16.30 

36.292 

26.69 

1517.5 

OBS 

00300 

16.60 

36.400 

26. 7C 

1519.0 

OBS 

00400 

16.12 

36.276 

26.72 

1519.0 

JBS 

00500 

15. 4d 

36.091 

26.72 

1518.4 

OBS 

00600 

13.58 

35.739 

26.86 

151J.6 

OBS 

00700 

10.36 

35.326 

27.07 

1505.4 

OBS 

008  00 

09.14 

35.193 

27.27 

1500.6 

OBS 

00900 

07.00 

35.051 

27.46 

1493.9 

OBS 

00942 

06.^2 

35.032 

27.57 

1491.5 

oes 

00968 

06.22 

35.130 

27.65 

1492.1 

OBS 

01000 

06.2  3 

35.139 

27.65 

1492.7 

OBS 

(J  11  00 

05.60 

35.086 

27.69 

1491.8 

OBS 

01200 

04.97 

35.036 

27.73 

1490.6 

CBS 

01220 

04.77 

35.020 

27.74 

1490.3 

OBS 

01240 

04.81 

35.037 

27.75 

1490.8 

OBS 

01265 

04.69 

35.015 

27.74 

1490.7 

OBS 

C1300 

04.80 

35.052 

27.76 

1491 .8 

oas 

01400 

04.55 

35.035 

27.76 

1492.4 

OBS 

01500 

04.34 

35.027 

27.79 

1493. <: 

INST    sro   (■ECCRDER 
TRACE    DIB  0 

DURATUN  00.5 

uRIG    e25    l53 


TEN  SU  1206 
5  SdUARE  4 
2  SQUARE  46 
I     SCUAR6     57 


REFIO       jl  8094 

CONSEC  0054 

LAT             j5  00       N 

LONG       047  54       M 


CASTNUM/TIhE       LVLIYP 


YEAR 

1969 

BCTuP    04499 

AIR 

linp          16.3 

OIR 

HGT     PcR 

«IND-D)R 

31 

INST     STJ    RbCCSDtR 

TEN    SO    1206 

MUNTH 

04 

SHIP    YA 

WET 

6ULb          15.9 

30 

4          2 

.IND-SPD 

Ot 

TRALt    DIR                        D 

5    SQUARE        4 

UAY 

09 

DATA    USE        1 

bARU.<ETt     1017.8 

btA 

nlNO-FuR 

DURATION                   03. 5 

2     SQUARE     46 

HOUR 

18.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

KtATMEP 

Xo 

URIG     c25    054 

1   Square   57 

.VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

S.'.O    VEL 

JXYG 

PC4 

TOT     P          .V02          NC3 

SIJ3        Pn 

ubS 

00000 

17.31 

36.397 

26.53 

1516.2 

OSS 

00010 

17.31 

36.431 

26.55 

1516.4 

C6S 

00020 

17.31 

36.432 

26.56 

1516.5 

UBS 

00030 

17.31 

36.435 

26.56 

1516.7 

CbS 

O0U50 

17.31 

36.437 

26.56 

1517.0 

OBS 

00O75 

17.26 

36.428 

26.56 

1517.^ 

UbS 

00100 

17.12 

36.426 

26.60 

1517. J 

OBS 

0O125 

16.97 

36.369 

26.59 

1517.? 

OBS 

00150 

16.63 

36.316 

2o.o3 

1516.5 

OBS 

00io5 

16.55 

36.296 

26.6  3 

1516.5 

DBS 

002  00 

16.73 

36.411 

20.66 

1517.7 

OBS 

00250 

16.63 

36.366 

26.68 

1518.3 

OBS 

00300 

16.59 

36.367 

26.6  9 

1518.9 

UBS 

00400 

16.26 

36.317 

26.72 

1519.3 

CbS 

00500 

15.3J 

36.059 

26.7  3 

1517.9 

DoS 

00600 

13.60 

35.776 

26.65 

1514.3 

CBS 

00700 

11.36 

33.415 

27.05 

1507.3 

065 

006  00 

09.29 

35.204 

27.^5 

15C1 .2 

UBS 

00900 

07.16 

35.066 

27.49 

1494.6 

OBS 

009  20 

06.93 

35.126 

27.55 

1494.1 

ObS 

00940 

07.00 

35.167 

27.57 

1494.6 

OBS 

00971 

06.21 

33.024 

27.57 

1492.0 

ObS 

00990 

06.38 

35.172 

27.66 

149J.2 

UbS 

OlOOO 

06.  11 

35.112 

27.66 

1492.2 

UBS 

01010 

06.00 

35.085 

27.64 

1491.9 

OBS 

01020 

06.11 

35.120 

27.65 

1492 .3 

OBS 

01050 

05.68 

35.051 

27.66 

1491.2 

OBS 

01100 

05.77 

35.119 

^7.70 

1492.5 

UBS 

01200 

05.12 

35.066 

27.73 

1491.4 

ObS 

01500 

04.60 

35.052 

^7.76 

1491 .6 

J6S 

01400 

04.56 

35.037 

27.76 

1492.6 

GbS 

01500 

04.36 

35.029 

27.79 

1493.3 
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TABLE  v.— Continued 


RtflO        31        809<. 

YE4R 

1969 

OGTOP    02999 

AlF-     TEMP          15.6 

01 R     h. 

uT     PER 

CONSEC                0055 

MONTH 

1       04 

SHIP    rA 

rtET     3ULd 

26 

4         3 

L4T             35    03       N 

bkt 

10 

DAT«    USE        1 

bAROMETR     1017.8 

SEA 

LONG       O^t    0^       'It 

HOUR 

00.0 

AREA               05 

CLOUD 

T/A 

Cl/tr 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T          DYi^uPTM 

Snu    VEl 

00.0 

OBS 

00000 

17.73 

36.372 

26.41 

1517.4 

ObS 

00010 

17.73 

36.434 

26.45 

1517.6 

OBS 

00020 

17. BO 

36.461 

26.46 

1518.0 

ObS 

00030 

17.62 

36.463 

26.50 

1517.6 

OBS 

00050 

17.47 

36.441 

26.52 

1517.5 

DBS 

00075 

17.24 

36.428 

26.67 

1517.2 

OBS 

00100 

17.22 

36.428 

20.57 

1517.6 

DBS 

00125 

17.14 

36.422 

20.59 

1517.7 

OBS 

00150 

17.05 

36.435 

26.62 

1517.9 

ObS 

00200 

17.02 

36.427 

26.62 

15  18.6 

OBS 

002  50 

16.93 

36.432 

26.65 

lal9.2 

UBS 

003  00 

16.60 

36.3'^0 

26.69 

1519.0 

OBS 

00400 

16.43 

36.346 

26.70 

1520.0 

OBS 

00500 

15. i5 

36.04B 

26.72 

1516.0 

OBS 

00600 

13.38 

35.099 

26.87 

IS12.9 

OBS 

00700 

11.09 

35.417 

27.10 

1506.3 

OBS 

00800 

06.85 

35.14J 

27.27 

1499.5 

UBS 

009  00 

07.17 

35.069 

27.47 

1494.6 

OBS 

01000 

06.00 

35.087 

27.64 

1491 .7 

OBS 

01030 

06.07 

35.135 

27.67 

1492.5 

UBS 

01060 

05.62 

35.091 

27.69 

1491 .2 

OBS 

01100 

05.65 

35.109 

27.70 

1492 .U 

OBS 

01200 

05.02 

35.043 

27.73 

1491.0 

OBS 

01300 

04.52 

35.002 

27.75 

1490.6 

OBS 

01400 

04.39 

35.99    P 

28.550 

UBS 

015  00 

04.39 

35.029 

27.79 

1493.4 

• 

■IND-DIR  35 

WlND-SPO  23 
«lr,U-FOR 

BCATMER  3l<i 


INST     STLj    ttCGROCR 
TRAlE    OIR  0 

DJkaTILN  0.-.1 

CRIG    E25   055 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


.'^4       TOT     P 


NCj  SI33 


REFIO   31  8094 

CONSEC  0056 

LAT     35  01   N 

LONG   046  05   H 


CASTNUM/TIME 


TEAR 

1969 

BOTOP    02926 

AIR    TEMP          15.6 

31 R    H£.I     PER 

«iNi>-0IR 

0<; 

INSI    STD   l-ECGnDER 

TEN    So     1206 

HONTh 

1       04 

SHIP    YA 

i^ET    BULB          12.4 

02 

3        3 

HlND-SPO 

21 

TRACE    OIP                      D 

5    SQUARE        4 

DAY 

10 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1018.6 

StA 

■41ND-F0R 

DURATION                  00.3 

2     SQUARE     46 

HOUR 

06.3 

AREA               05 

CLOUD 

1    T/A 

Cl/tk 

icAThER 

XI 

GRIG    t25    056 

1    SQUARE    58 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlxMA-T 

OYnUPIM 

SND    VEL 

UXYG 

PJ4 

lOT    P          :.J2          KG3 

SIC3          PM 

OBS 

00000 

1  7.67 

36.440 

26.47 

1517.3 

OBS 

00010 

17.66 

36.4  34 

26.47 

1517.4 

OBS 

00020 

17.44 

36.434 

26.53 

1516.9 

OBS 

00030 

17.41 

36.442 

26.54 

1517.0 

OBS 

00050 

17.21 

36.435 

26.56 

1516.7 

OBS 

00075 

17.09 

36.447 

26.62 

1516.8 

OBS 

OQIOO 

17.07 

36.458 

26.6  3 

1517.2 

OBS 

00125 

17.05 

36.460 

26.64 

1517.5 

OBS 

00150 

17.05 

36.460 

26.64 

1517.9 

oes 

002  00 

17.05 

36.456 

26.64 

151d.7 

DBS 

002  50 

16.96 

36.441 

26.65 

1519.3 

OBS 

003  00 

16.80 

36.391 

26.6  5 

1519.6 

OBS 

00400 

16.26 

36.2  76 

26.69 

1519.4 

OBS 

00500 

14.97 

36.003 

26.77 

1516.7 

OBS 

006  00 

13.59 

35.758 

26.86 

1513.6 

OBS 

00700 

11.90 

35.525 

27.03 

1509.3 

OBS 

00800 

09.04 

35.180 

27.27 

1500.2 

OBS 

00900 

06.67 

35.026 

27.46 

1493.4 

OBS 

00930 

06.72 

35.066 

27.53 

1493.4 

OBS 

00980 

06.06 

35.014 

27.58 

1491 .5 

OBS 

OlOOO 

06.18 

35.130 

27.65 

1492.5 

OBS 

01100 

05.87 

35.129 

27.69 

1492.9 

OBS 

01200 

05.30 

35.082 

27.73 

1492.2 

OBS 

01300 

04.96 

35.071 

27.76 

1492.5 

OBS 

01400 

04.61 

35.046 

27.78 

1492.7 

OBS 

01500 

04.46 

35.039 

27.79 

1493.7 
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TABLE  v.— Continued 


REflO       11       8094 
CONStC  0057 

HI  ?i    03      N 

LONG       04t    O^      H 


CASTNJB/I IME 


YEAR 

1V09 

BOTDP    0<.0i2 

AIR 

TEBP          14.1 

DIR    hGT    PcR 

«1N0-DIR 

02 

INST     SIO    i>ECCSD£H 

TEN    SO     1206 

MuMt- 

1      0<. 

SHIP    YA 

HEI 

bOLB          10.6 

02 

7          4 

»1ND-SP0 

29 

TRACE    OIR                        0 

5     SOOARE        4 

04Y 

11 

OAIA    JSc 

1 

bAaOMtTP     1024.3 

SCA 

dlNu-F^R 

OURATIJN                   00.6 

2     SOOARE     48 

MOUP 

06.0 

A^Ei 

05 

CLOUO     T/A 

CL/IK 

wtATHER 

XI 

ORIG    E25    057 

1     SOOARE     58 

LVLTVI' 

DtfTM 

lEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTh 

SNO    v:l 

.UYu 

PJ4 

TOT     P          (J02          N03 

S103          PM 

06  S 

00000 

17.45 

36.445 

26.  52 

lil6.o 

ObS 

000  10 

17.45 

36.45J 

2o.54 

l3l6.3 

oes 

00020 

17.45 

J6.454 

26.54 

1517.0 

OBS 

000  30 

17.45 

36.455 

26.54 

l3l7.1 

06  S 

OOOSO 

17.39 

J6.426 

20.53 

1517.2 

OBS 

000  75 

17.09 

36.450 

20.62 

1516. d 

oas 

00100 

17.03 

36.440 

26.63 

1517.0 

OBS 

00W5 

17.02 

36.442 

..6.63 

1517.4 

OBS 

00150 

17.00 

36.447 

20.64 

1517. o 

OBS 

002  00 

17.00 

36.455 

26. o5 

1511). 6 

OBS 

002  50 

17.00 

36.453 

20.65 

1519.4 

OBS 

00300 

16.92 

36.420 

2o.64 

lbW.9 

OBS 

00".  00 

16.29 

36.306 

26.70 

1519. o 

OBS 

00500 

15.03 

36.006 

26.76 

1510.9 

CBS 

00a  00 

13.57 

35.753 

26.88 

151:>.6 

OBS 

007  00 

11.72 

J5.47J 

27.03 

1506.0 

OBS 

OOBOO 

09.26 

35.201 

27.25 

1501.1 

OBS 

00«00 

07.41 

35.038 

27.41 

1495.5 

ObS 

01000 

06,04 

34.973 

27.55 

1491 .7 

ObS 

01020 

05.79 

35.025 

27.62 

1491 .1 

ObS 

oia<>o 

C5.91 

35.091 

27.66 

1492.0 

OBS 

01100 

05.85 

35.124 

27.69 

1492.8 

OBS 

01200 

05.39 

35.095 

27.73 

149,;. 6 

OBS 

01300 

04.70 

35.024 

27.75 

1491 .3 

LBS 

01310 

04.54 

35.001 

27.75 

1490.8 

OBS 

01350 

04.56 

:>5.011 

^7.76 

1491.6 

U6S 

01360 

04.70 

35.051 

27.77 

1492 .4 

ObS 

01400 

04.57 

35.038 

27.78 

1492.5 

CBS 

01450 

U4.40 

35.023 

27.76 

1492.6 

REFID       31        8094 

YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIR    TE 

hP          14.5 

OIF.     HGT    PER 

•IND-DIR 

33 

CONSEC              0050 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

UET     6ULD           10.5 

Ul 

3          3 

rtlNO-SPu 

20 

LAT             35    07       l; 

DAY 

11 

DATA    Uic        1 

bARuMc 

Tk     1024.5 

ill. 

w I  NO- FOR 

LUNG       046    00       M 

HOUR 

12.5 

AREA              05 

CLUUU 

T/A 

CL/Th 

WEATHER 

X2 

CASTNL^/T IME 

LVLTYP 

DtPTM 

Ii:MP 

SAL 

S IGMA-T 

OYNUPTh 

SNO     ^tL 

OXYG 

Pu 

12.5 

ubS 

00000 

17.32 

36.431 

26.55 

1516.2 

ObS 

00010 

17.32 

30.432 

2^.55 

1316.4 

OBS 

OOOiO 

17. 3<: 

36.433 

26.  55 

1516 .6 

OBS 

00030 

17.32 

30.433 

io.55 

1516.7 

ObS 

00050 

17.32 

36.43J 

26.55 

1517.0 

OBS 

00075 

17.  16 

36.429 

<.6.59 

1517  .0 

OBS 

00100 

17.03 

36.429 

26.62 

1517.0 

OBS 

00125 

17.03 

:j6.456 

26.64 

1517.4 

OBS 

00150 

17.03 

36.447 

26.6  3 

1517.8 

OBS 

00200 

17.02 

36.461 

26.6  5 

1518.7 

oes 

002  50 

17.01 

36.457 

26.65 

1519.4 

OBS 

00  300 

16.99 

36.457 

2o.o5 

1 5  20  . 2 

DBS 

00j34 

16.  74 

36.369 

26.64 

1319.9 

OBS 

00400 

16.56 

36.J75 

26.6  9 

1520.5 

OBS 

00500 

15.66 

36.160 

26.7  5 

1319.1 

OBS 

006  00 

13.87 

35.607 

2c.  86 

1314.6 

OBS 

007  00 

12.34 

35.603 

27.01 

IDIO.9 

OBS 

006  00 

09.82 

35.177 

^7.14 

1503.1 

OBS 

00900 

07.18 

35.049 

27.45 

1494.0 

ObS 

009  32 

06.86 

35.078 

^7.52 

1494.0 

OBS 

00992 

06.  15 

35.005 

27.56 

1492.1 

OBS 

01000 

06.12 

35.051 

27.60 

1492.1 

oes 

01030 

06.31 

35.153 

27.65 

1493.5 

OBS 

01100 

05.66 

35.109 

27.68 

1492.9 

OBS 

01200 

05.23 

35.083 

27.73 

1491 .9 

JBS 

01300 

04.93 

35.065 

27.76 

1492.3 

OBS 

01400 

04.59 

35.039 

^7.77 

1492.6 

OBS 

01500 

04.4  7 

35.044 

27.79 

1493.8 

INST     STU    RELCRUtK  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR  U  5     SUOARE       4 

OORAIIJN  '0.3  2     SOOARE    48 

GRIG     E23    C  50  1     SUUARt     58 


PG4       TuT    P 
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TABLE  v.— Continued 


REPIO       31        8094  YEAP     1969  BOTOP     04662  AIR    TEHP 

CONSEC               0059  MONTH       04  SHIP    YA  WET    BULb 

LAT             34    55       N  UAY             11  DATA    USE        1  bAROMETR 

LONG       048    04       ta  HOUR     Ib.O  AREA                05  CLOUO     T/A 


DIR     )-GT     PER 

02       4  4 

SEA 
CL/IR 


NIND-DIR    Ji 
UlNO-SPC    20 
«INO-FbR 
nEATHER       XI 


INSI     SI'J    ►ECC.tOt^ 
TRACE     jlH  C 

CJilATICl'.  03.5 

C.RIG     E2',    Li', 


Ui<  SO  l^u6 
J  SOUAOf  2 
2  SuUAKE  48 
1     SjuARt     48 


CASTNUH/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SAL 


SIGMA-T 


SNO    VtL       UXVG 


P34       TCT    P 


DBS 

000  00 

17 

13 

DBS 

COO  10 

17 

12 

OBS 

00020 

17 

12 

oes 

00030 

17 

10 

OBS 

00050 

17 

08 

OBS 

00075 

17 

07 

OBS 

OOIOO 

17 

07 

OBS 

00125 

17 

07 

OBS 

00150 

17 

07 

OBS 

002  00 

17 

06 

OBS 

002  50 

17 

04 

UBS 

00300 

17 

03 

OBS 

00400 

16 

88 

OBS 

00500 

15 

75 

OBS 

OObOO 

14 

14 

OBS 

00700 

12 

30 

OBS 

009  00 

10 

05 

OBS 

009  00 

07 

65 

OBS 

00965 

06 

67 

OBS 

ClOOO 

06 

50 

CBS 

01046 

06 

57 

OBS 

01100 

05 

93 

OBS 

01200 

05 

39 

OBS 

01300 

04 

96 

OBS 

01400 

04 

70 

OBS 

01500 

04 

47 

J6.416 
36.421 
36.423 
56.430 
36.438 
36.442 
36.449 
i6.457 
36.459 
36.456 
j6,463 
:76.441 
J6.425 
it, 167 
35.832 
35.570 
35.139 
35.106 
35.005 
35.162 
35.201 
35.120 
33.097 
35.07C 
35.059 
35.034 


26.5  9 
26.59 
26.59 
26.60 
26.62 
26.62 
26.63 
26.63 
26.63 
26.63 
26.64 
26.63 

26.6  5 

26.7  2 
20.82 
26.99 
27.07 
27.43 
27.49 
27.64 
27.66 
27.68 
27.73 
27.76 
27.76 
27.78 


1515.6 
1515.8 
1516.0 
1516.1 
Iblo.j 
1516.7 
1517.1 
1517.6 
151b. 0 
1518. o 
1519.5 
1320.3 
1521.5 
1519.4 
1515.3 
1310.7 
1503.9 
1496.5 
1493.7 
1493.8 
l4-i4.9 
1493.1 
1492.6 
1492.5 
1493.1 
1493.6 
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REFIO  31  6094 
CONSEC  0060 
LAT  35  02  N 
LONG   048  02   H 


YEAR 

1969 

60TDP     04480 

AIR 

TEMP          16.6 

OIR     EOT     PER 

WIND-DIR 

05 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTE 

04 

SHIP    YA 

WEI 

BULB           15.6 

05 

1         2 

HINO-SPO 

10 

TRACE    DIR                        0 

5    SOUARE       4 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1022.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SOUARE     46 

HOUR 

2  3^9 

AREA              05 

CLUOO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIS    E25    06  0 

1     SOUARE     56 

lVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYf^OPTM 

SND    VEL 

OKYG 

PJ4 

ICT    P         N02         S03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

17.42 

36.444 

26.54 

1516.5 

OBS 

COO  10 

17.41 

36.451 

26.55 

1516.7 

r.BS 

00020 

17.41 

36.451 

26.55 

1516.8 

oes 

00030 

17.35 

36.432 

26.55 

1516.8 

OBS 

00C50 

17.10 

36.429 

26.60 

1516.4 

oes 

00075 

17.07 

36.434 

26.6  1 

1516.7 

oes 

00100 

17.07 

36.441 

26.62 

1517.1 

DBS 

00U5 

17.07 

36.460 

26.63 

1517.6 

oes 

00150 

17.03 

36.469 

26.6  5 

1517.9 

OBS 

00200 

17.07 

36.470 

26.64 

1518.8 

OBS 

00250 

17.06 

36.468 

26.64 

1519.6 

oes 

003  00 

17.02 

36.453 

26.64 

1520.3 

OBS 

00400 

16.70 

36.378 

26.66 

1520.9 

OBS 

005  00 

15.35 

36.069 

26.73 

1518.0 

OBS 

00600 

13.85 

35.796 

26.8  5 

1514.5 

OBS 

00700 

12.22 

35.543 

26.99 

1510.4 

OBS 

00600 

09.7  3 

35.207 

27.18 

1502.8 

oes 

00900 

07.20 

35.025 

27.43 

1494.7 

OBS 

00980 

06.07 

35.014 

27.56 

1491.5 

OBS 

01000 

06.46 

35.173 

27.65 

1493.7 

OBS 

01100 

05.79 

35.119 

27.69 

1492.6 

OBS 

01200 

05.16 

35.066 

27.73 

1491.6 

oes 

01230 

04.71 

35.013 

27.74 

1490.2 

oes 

01250 

04.71 

35.063 

27.78 

1490.6 

oes 

01300 

04.65 

35.070 

27.77 

1492.0 

oes 

01400 

04.63 

35.055 

27.76 

1492.8 

OBS 

01500 

04.37 

35.032 

27.79 

1493.3 
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TABLE  v.— Continued 


REFID       31  8a9<. 

CONSEC  0061 

L4T             35  04       N 

LONG       0<>e  03      h 


YfcAR 

l'it.9 

BOTOP    04078 

AIR 

TEMP          lo.6 

01 R    ^GI    PER 

XIMO-OIR 

06 

INST     STO    RECORDER 

Tc 

N    SO    1206 

MONTh 

.         04 

SHIP    Y4 

MET 

BULB          15.4 

06 

3         4 

wlNO-SPD 

Oo 

TRACE    DIR                         0 

5 

SQUARE       4 

Oil 

12 

DATA    use        1 

6ABDMETR     1021.1 

SEA 

>^INO-POR 

DURATION                   00.4 

2 

SauARE    48 

HOUR 

05.9 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

MtATHER 

XI 

ORIG    E25    061 

1 

SOUARE    58 

LVLT YP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

ICT    P          N02          NC3 

S1J3 

PH 

DBS 

00000 

17.35 

36.443 

26.55 

1316.3 

OBS 

00010 

17.35 

36.444 

26.55 

1516.5 

OBS 

00020 

17.35 

36.450 

26.56 

1516.7 

oes 

00030 

17.32 

36.433 

20.55 

1516.7 

OBS 

00050 

17.16 

36.426 

26.59 

1516.6 

DBS 

C0075 

17.08 

36.438 

26.62 

1516.8 

oes 

00100 

17.08 

36.44  8 

26.62 

1517.2 

OSS 

00125 

17.02 

36.431 

26.62 

1517.4 

OBS 

00150 

17.01 

36.437 

26.63 

1517.8 

OBS 

002  00 

17.01 

36.446 

26.64 

1518.6 

OBS 

00250 

17.01 

36.463 

26.65 

1519.4 

ObS 

003  00 

16.95 

36.426 

26.64 

1520.0 

OBS 

00400 

16.44 

36.338 

26.69 

1520.0 

CBS 

00500 

15.37 

36.066 

26.73 

1518.1 

OBS 

C06  00 

14.04 

35.834 

26,84 

1515.2 

OBS 

00700 

12.17 

35.545 

27.00 

1510.2 

OBS 

008  00 

09.65 

35.221 

27.20 

1502.5 

OBS 

009  00 

07.56 

35.027 

27.38 

14  96.1 

OBS 

01000 

06.17 

35.038 

27.58 

1492.3 

OBS 

01030 

06.09 

35.053 

27.60 

1492.5 

OBS 

01060 

06.48 

35.154 

27.63 

1494.7 

OBS 

01100 

06.18 

35.124 

^7.65 

1494.1 

OBS 

01200 

05.59 

35.115 

27.72 

1493.4 

OBS 

01250 

04.99 

35.042 

27.73 

1491  .7 

OBS 

01300 

04.85 

35.062 

27.76 

1492.0 

OBS 

01400 

04.70 

35.049 

27.77 

1493.1 

OBS 

01500 

04.43 

35.019 

27.78 

1493.6 

*•»«»*« »««a 


REfID   31  B094  YEAR  1969 

CONSEC  0062  MONTH   04 

LAT     35  00   N  DAY     12 

LONG   048  00   H  HOUR  11.5 


BOTOP  04444 
SHIP  »A 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  17.7 

HET     BULb  16.0 

BAROMEIR     1021.7 
CLOUD    T/A 


OIR    HGT    PER 

10       3         4 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR    05 
MIND-SPD    15 
XINO-FOR 
WEATHER       XI 


IMST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    E25    062 


TEN  SS  1206 
5  SaUARE  4 
2  SeUARE  48 
1     SaUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


S1i;NA-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P34   TOT  P 


OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
OOOIO 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 

002  50 

003  00 

004  00 
00500 
00600 
00700 
00800 
00900 
00973 
00990 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.26 
17.26 
17.25 
17.25 
17.23 
17.10 
17.05 
17.05 
17.03 
16.39 
16.79 
16.60 
16.37 
15.99 
14.54 
12.28 
09.52 
07.34 
06.41 
06.94 
06.81 
05.84 
05.41 
04.90 
04.66 
04.35 


36.416 
36.416 
36.422 
36.424 
36.435 
36.431 
36.437 
36.440 
36.432 
36.399 
36.383 
36.369 
36.340 
36.272 
35.897 
35.499 
35.215 
35.042 
35.036 
35.213 
35.214 
35.112 
35.104 
35.069 
35.053 
35.027 


26.55 
26.55 
26.56 
26.56 
26.58 
26.61 
26.62 
26.62 
26.62 
26.63 
26.64 
26.68 
26.71 
26.75 
26.7  8 
26.94 
27.22 
27.42 
27.55 
27.62 
27.63 
27.68 
27.73 
27.76 
27.78 
27.79 


1516.0 
1516.2 
1516.3 
1516.5 
1516.8 
1516.8 
1517.1 
1517.5 
1517.8 
1518.2 
1518.7 
1518.9 
1519.8 
15  20.2 
1516.9 
1510.6 
1502.1 
1495.3 
1492.8 
1495.4 
1495.1 
1492.8 
1492.7 
1492.2 
1492.9 
1493.3 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO   31  eOS'. 

CCNSEC  0063 

LAT     35  00   N 

LONG   047  36   M 


CASTNUM/TIME        LWLTYP 


YEAft 

1'<(.9 

BOTCP    0<.279 

41R 

lEMP          18.6 

01"     1- 

it     PER 

JINO-OIR 

09 

INST    SID   RECORDER 

TEN    Sg    1206 

HbNTH 

04 

SHIP   Yl 

HET 

BULB           17.0 

10 

2          4 

-INO-SPD 

12 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

OflV 

12 

Oiia    USE       1 

BABOHETR     1021.0 

SEA 

«INO-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SauARE    46 

riuUft 

le.o 

4RE4              05 

CLOUD     T/A 

CL/TS 

MEATHER 

xo 

ORIG    625    063 

I    SQUARE    57 

.KLTVP 

OEPTM 

lEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXY& 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

17.7c 

36.403 

26.42 

1517.5 

OBS 

00010 

17.38 

36.415 

20.53 

1510.5 

OBS 

00020 

17.28 

36.421 

26.55 

1516.4 

uBS 

00O30 

17.23 

36.426 

26.57 

1516.4 

OBS 

00050 

17.21 

36.430 

26.58 

1516.7 

OBS 

00075 

17.17 

36.426 

26.58 

1517.0 

OBS 

00 1  00 

17.04 

36.427 

20.6  2 

1517.0 

06  S 

00125 

17.02 

36.445 

20.64 

1517.4 

OSS 

C0150 

17.02 

36.447 

26.64 

1517.8 

OBS 

002  00 

17.02 

36.449 

26.64 

1518.6 

OBS 

002  50 

17.01 

36.445 

26.04 

1519.4 

OBS 

00300 

16.88 

36.403 

26.64 

1519.8 

oes 

00<.00 

16.36 

30.330 

26.70 

1519.8 

OBS 

00500 

15.31 

36.062 

26.74 

1517.9 

OBS 

00600 

13.7". 

35.751 

26.84 

1514.1 

OBS 

00700 

Hi  33 

35.394 

27.04 

1507.2 

CBS 

joaoo 

08.98 

35.148 

27.26 

1500.0 

OBS 

00900 

07.50 

35.079 

27.43 

1455.9 

OBS 

00990 

06.43 

35.034 

27.54 

1493.2 

OBS 

01000 

06.76 

33.177 

27.01 

1494.8 

OBS 

01010 

06.8  7 

35.211 

27.62 

1495.3 

OBS 

01022 

06.69 

35.202 

27.64 

1495.0 

0B6 

01100 

06.02 

35.117 

27.66 

1493.3 

OBS 

01200 

05.42 

35.099 

27.72 

1 492 . 7 

OBS 

01300 

04.96 

33.061 

27.75 

1492.5 

UBS 

01100 

04.58 

35.047 

27. 7o 

1492. o 

OBS 

01500 

04.45 

35.042 

27.79 

1493.7 

«*9a«s«  « 


REFIO       31       8094 

YEAR 

1969 

BCTDP    04114 

AIR 

TEMP          17.6 

OIR    HGT    PER 

WINO-OIR 

09 

CONSEC              0064 

MONTh 

1      04 

SHIP    YA 

WET 

BULB          16.3 

oe 

2         2 

HINO-SPO 

04 

LAT             35    00       N 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

6ARCHETR     1021.8 

SEA 

WIND- FOR 

LONG       048    02       h 

HOUR 

23.8 

AREA               05 

CLOUO     I/A 

CL/TR 

mEATHER 

XI 

CASINUM/TIME 

LVLT YP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIjMA-I 

UYNOPTm 

S.VD    VEL 

JXVG 

PO' 

23.8 

OBS 

00000 

17.71 

30.433 

20.46 

1517.4 

OBS 

UOOIO 

17.52 

30.422 

20.50 

1517.0 

G6S 

00020 

17.39 

36.432 

26.54 

131u.S 

OBS 

00030 

17.36 

36.435 

26.55 

1510.3 

OBS 

00050 

17.33 

36.434 

20.55 

1517.1 

OBS 

00075 

17.28 

36.420 

26. S5 

1517.3 

OBS 

00100 

17.07 

36.417 

26. 6C 

1517.1 

OBS 

00125 

17.04 

36.433 

20.62 

1517.4 

OBS 

00150 

16.90 

36.388 

23.62 

1517.4 

OBS 

C0200 

16.93 

3O.4  10 

26.63 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.83 

36.390 

26.64 

1518.8 

CBS 

003  00 

16.67 

36. j87 

26.67 

1519.2 

CBS 

00400 

16.43 

36. 346 

26. 7C 

1520.0 

OBS 

00500 

15.94 

36.204 

26. 7C 

1520.0 

OBS 

00600 

14.10 

33. 349 

2o.S4 

1515.4 

ObS 

00700 

12.15 

35.317 

20.98 

1510.1 

OBS 

00800 

09.51 

33.182 

27.20 

1502.0 

OBS 

009  00 

07.23 

33-.030 

27.44 

1494.3 

OBS 

00960 

06.53 

35.077 

27.56 

1493.3 

08S 

01000 

06.82 

35.175 

27.60 

1495.1 

OBS 

01100 

05.87 

35. 117 

27.68 

1492.9 

OBS 

01200 

05.39 

35.066 

27.70 

1492.5 

OBS 

01300 

04.94 

35.063 

27.75 

1492.4 

OBS 

01400 

04.74 

35.053 

27.77 

149J.2 

UBS 

01500 

04.41 

35.025 

27.78 

1493.5 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

OURATIOl,  00.4 

ORIG    E25    Oo4 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1  SQUARE  58 


P04   TCT  P 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO   31   e094  VEAR  196V  BOTOP  04389 

CONSEC       006S  MONTH   04  SKIP  VI 

L»t     34  57   N  04*     13  DAI*  USE   1 

LONG   04e  03   H  HOUR  05.9  iPEA      05 


AIR  lEMP  U.3 
KET  8U16  17.0 
BAROMEIR  1019.8 
CLCUO  T/4 


DIR    Hl,r    PtR 

Ul,10-0IP     11 

INST     STO    kECOROER 

Tf\    SO     W06 

12       ^         I 

XINO-SPU    O* 

TBACE    OIK                        u 

5    SUJAhE       2 

SEA 

WINO-FOR 

OURATIJM                   00.5 

i     SOUARE     48 

CL/IR 

KEAIMcR        11 

OtIG     E25    065 

1     SOUARc     48 

CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


oes 

08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
CSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
000  30 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
004  00 
00420 
004  5  0 
00500 
006  00 
OQTOO 
008  00 
00900 
01000 
01030 
01060 
01100 

ouoo 

01250 
01300 
014O0 
01500 


TEMP  SAL  SIGhA-T  JYNOPTM       SNO     VEL        JXYC 

17.56  36.416  26.48  1516.9 

17.56  36.413  26.48  1517.1 
17.47  36.397  20.4S  1517.0 
17.15  36.403  26.57  1516.2 
17.12  36.411  26.59  1516.4 
17.08  36.421  26.60  1516.7 
17.05  36.429  26.62  1517.1 

17.00  36.429  26.63  1517.3 
16.99  36.431  26.63  1517.7 
16,95  36.426  ^6.64  1516.4 
16.91  36.422  26.64  1519.1 
16.86  36.414  26. o5  1519. B 
16.47  36.287  2o.64  1520.1 

16.19  36.275  2o.70  1519.5 
16.30  36.315  26.71  1520.4 

15.45  36.102  2o.74  1518.4 
14.05  35.828  26. d3  1515.2 
12.12  35.557  27.02  1510.1 

10.01  35.254  27.17  1503.9 

07.46  35.056  27.42  1495.7 

06.20  35.023  27.57  1492.4 

06.45  35.132  27.62  14<;4.0 

06.46  35.161  27.64  1494.6 
06.00  35.118  27.67  1493.4 

05.57  35.105  27.71  1493.3 
05.00  35.062  27.75  1491.6 
04.92  35.065  27.76  1492.3 
04.57  35.038  27.78  1492.5 
04.35  35.022  27.79  1493.2 


«e**aa»  •«•«•■>•• 


REFIO       31  8094 

CONSEC  0066 

LA7             34  53       N 

LONC       046  03       H 


YEAR  1969 
MONTH  04 
DAY  13 

HOUR     11,9 


BCTOP    04572 
SHIP    YA 
DATA    USE        1 
AREA  05 


Alk    TEMP  18,5 

■ET     BUlb  17,2 

PAKOMETR    1020,8 
CLOUO    T/A 


OIR    HOT 

10       2 
SEA 
Cl/TR 


xl^D-OIR    Ot  INST    STO    FEC0R0E6  TEN    SO    1206 

olVO-SPO    12  TRACE    OIR                      0  5    SOUARE       2 

WINO-FOR  DURATION                   00.5  2     SQUARE     48 

KCATHck       XI  ORIG    E25    066  1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIME        IVIIYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


S1GM4-T  OYNOPIH       SNO     »tL       UXYO 


PD4       lOI     P 


11.9  CBS 
CBS 
UBS 
DBS 
CBS 
UBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CdS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
GbS 
CBS 


00000 
OOUIO 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002UU 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00600 
00700 
006  00 
00900 
OlOCO 
01010 
01038 
01045 
01052 
OUOO 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.35 
17.34 
17.26 
17.22 
17.17 
17.10 
17.09 
17.07 
17.07 
17.05 
17.04 
16.97 
16.64 
15.91 
14,03 
11. 9j 
C9.57 
0  7.46 
06.12 
05.94 
06.37 
06.26 
06.37 
06.03 
05.40 
04.99 
04.75 
04.43 


36.435 
36.434 
36.436 
36.441 
36.436 
36.439 
36.443 
36.447 
36.449 
36.454 
36.457 
36.441 
36.375 
3O.203 
35.750 
35.525 
35.247 
35.057 
35.013 
J4.993 
35.122 
35.120 
35.170 
35.118 
35,093 
35.07C 
35.05J 
35.021 


26.55 
26.55 
26.57 
26.58 
26.59 
26.61 
26.62 
26.62 
26.63 
26.6  3 
26.64 
26.64 
26.67 
26.71 
26.76 
27.03 
27.24 
27.42 
27.57 
27.58 
27.62 
27,63 
27,66 
27,66 
27.72 
27.75 
27.77 
27.78 


1516.3 
1516.5 
1516.4 
ISU.i. 

Ipl6 ,6 

1516, 8 
1517.2 
1517.6 

1510. J 

l5ie.7 

1519.3 
1520.1 
1520.7 
1519.9 
1515.1 
1509.4 
150.;. 3 
1495.7 
1492.1 
1491 .5 
1493.6 
149i.5 
1494.1 
1493.6 
1492.6 
1492.6 
1493.3 
1493.6 
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TABLE  v.— Continued 


hEFIO   Jl  sC94 

CCNSEC  0067 

LAT      i',  55   N 

LUNO   043  01   w 


CfiSTNUM/T  irtt       LVLT  Y^' 


yeak 

1969 

8JIDP     C4400 

Ala 

U,'.^          19.4 

01k    Hoi     Pck 

«1.«0-Dlk 

13 

li.ST     STlI    rLCCKOck 

Icil    SO    1206 

MONTH 

01. 

Ship   ya 

-iT 

oULO           17.3 

10 

2          4 

JINO-SPD 

Of- 

TRACE    OIS                        1/ 

5    IMiHE       Z 

JAY 

13 

DATA    JSi        1 

OA..^ 

.(tth     1019.4 

Sti 

.USO-Fuk 

OUKATiUK                   00.3 

2    SUUARE    48 

HUUK 

18.0 

ARtA                05 

CLCUO     T/A 

CL/Tk 

w^faTHtK 

XI 

Okie    £25    0o7 

1     SOJARE     48 

.VLT YP 

OtPTH 

TEMH 

SAL 

S15MA-I 

OY.^DPTM 

S.^0    VcL 

^yfa 

Pu4 

TCI     P          K^i          .m03 

Sl_.)          Pm 

06  S 

00000 

18.00 

36.424 

26.38 

1516.2 

00  S 

00010 

17.47 

36.405 

<;6.50 

1J16.9 

C6S 

00020 

17.31 

J6,420 

26.35 

lplo.5 

ObS 

000  30 

17.27 

36.t26 

2t..36 

1510.0 

OBS 

00050 

17.20 

J6.420 

26.58 

1516.7 

OBS 

00075 

17. lo 

36.442 

26.61 

1516.8 

00  S 

00100 

17.08 

36.447 

26.62 

1317.2 

CBS 

00125 

17.03 

30.437 

26.63 

1517.4 

06S 

00150 

17.00 

36.444 

26.64 

1517.3 

OBS 

00^00 

16.90 

36.439 

26.6  4 

l3l3.5 

GUS 

002  50 

16.86 

30...23 

26.66 

1=19.0 

OBS 

00300 

16.63 

36.384 

26.68 

151>.i 

OBS 

004  00 

16.28 

30.301 

26. 7C 

l^Vi.-j 

ues 

00500 

15.05 

36.025 

26.77 

1517. J 

OBS 

006C0 

13.57 

Jt.76    P 

2  7.660 

OBS 

00700 

11.78 

35.4*.6 

27.00 

ipoa.8 

ObS 

00600 

09.92 

35.253 

27.18 

1503.O 

OBS 

C0900 

07.59 

35.056 

27.40 

1496.2 

OBS 

00990 

06.23 

35.058 

27.59 

1492. ^ 

OBS 

01000 

06.60 

35.136 

^7.55 

1494.? 

OBS 

OIOIJ 

06.58 

35. 13o 

27.60 

1494.3 

OBS 

01030 

06.  S3 

35.206 

27.63 

1495.6 

OBS 

01100 

05.91 

35.121 

27.68 

1493.0 

OBS 

01200 

05.44 

35.105 

27.73 

1492.8 

OBS 

01300 

05.01 

35.076 

27.76 

1492.7 

OBS 

01400 

04.65 

35.050 

27.78 

1492.0 

OBS 

01500 

04.42 

35.033 

27.79 

1493.6 

REFIO       31        8094 

YEAR 

1969 

60T0P    04480 

AIR    TEMP           18.2 

OIR    Hvj 

.T    PE  a 

«I':0-D1R 

14 

CONSEC                0068 

MONTH 

04 

SUP    YA 

WET    BULB           16.9 

14       i 

:       3 

W1,.D-SPD 

04 

LAT             34    53       N 

DAY 

14 

DATA    USE        1 

bAROMETk     1019.9 

SEA 

<lND-f0k 

LONG       048    04       u 

HOUR 

00.0 

AREA               05 

CLGUO 

T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

DY.-^DPTM 

SND     VtL 

UXYG 

PO' 

00.0 

OBS 

00000 

17.93 

36.413 

26.39 

1510.0 

OBS 

00010 

17.73 

36.411 

26.44 

1317.6 

OBS 

00020 

17.33 

30.421 

26.54 

1510.6 

OBS 

00030 

17.27 

36.417 

26.55 

1516.6 

OBS 

00050 

17.16 

36.423 

26.56 

1516.6 

OBS 

00075 

17.10 

36.440 

26.61 

1516.8 

OBS 

00100 

17.09 

36.447 

26.62 

1517.2 

OBS 

00125 

17.08 

36.448 

26.62 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.448 

26.6  3 

1518.0 

OBS 

002  00 

17.02 

36.447 

26.64 

1516. o 

OBS 

002  50 

16.90 

36.431 

26.65 

1519.1 

OBS 

00300 

16.75 

36.396 

26.66 

1519.4 

OBS 

004  00 

16.49 

36.354 

26.69 

1520.2 

OBS 

005  00 

15.92 

36.173 

26.69 

1519.9 

OBS 

00600 

14.34 

35.841 

26.78 

1516.2 

OBS 

00700 

11.77 

35.476 

27.02 

1508.8 

OBS 

008  00 

09.46 

35.180 

27.20 

1501.8 

DBS 

00900 

07.41 

35.049 

27.42 

1495.5 

OBS 

00960 

06.54 

35.027 

27.52 

1493.1 

OBS 

009  70 

06.38    P 

35.09    P 

27.59U 

OBS 

009  80 

06.54 

35.074 

27.56   • 

149J.5 

OBS 

00990 

06.81 

35. 153 

27.59 

1494.6 

OBS 

01000 

06.70 

35.125 

27.58 

1494.5 

OBS 

01010 

06.87 

35.213 

27.63 

1495.5 

OBS 

01050 

06.53 

33.159 

27.63 

1494.7 

OBS 

OllOO 

06.01 

35.129 

27.67 

1493.5 

OBS 

01200 

05.57 

35.107 

27.71 

1493.3 

OBS 

01300 

04.91 

35.096 

27.76 

1492.3 

OBS 

01400 

04.66 

35.046 

27.77 

1492.9 

OBS 

01500 

04.42 

35.034 

27.79 

1493.6 

INST     STj    i-ECC«UcR  TEN    5J    1206 

TRACE     OIK                        0  5     SO'JAkc        2 

DURATIJa                  00.3  2     SuUAkE    48 

OBIG    E25    060  1    SJUA^E    48 
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TABLE  v.— Continued 


REflO       31  SOS*. 

CONStC  0069 

LAT             J*»  5  7       N 

LCMj       04b  Ul        W 


CiSINUH/IIHE        LVLIYP 


veaR 

1^69 

BOIOP    Cbil 

AIR 

TEMP           18. b 

OIR    1 

10  I     PL  R 

ri  1  N  D-  0 1  R 

18 

MONII- 

I       0<> 

SHIP    YA 

WtT 

BULB          16.7 

11 

2          3 

JlNO-SPO 

06 

oay 

!<. 

OAU    use        I 

oARuMETR     1018. b 

SEA 

JIhO-FuR 

HOUR 

06.0 

AKEA                 05 

CL^UJ     T/i 

CL/TR 

hcATHEK 

XI 

.VLIYP 

OEPtM 

TEMP 

SAL 

SUMA-I 

OYi^DPTm 

SNl,     VtL 

JXYG 

PJ' 

OBS 

OOOCO 

17.60 

36.424 

26. 4f 

1517. J 

^e^S 

00010 

17.60 

36.424 

26.46 

1517.2 

OBS 

00020 

17. 3B 

36.431 

20.54 

I  5  16.  7 

Cos 

00030 

17.1". 

36.429 

20.59 

1516.^ 

CirtS 

00030 

17.09 

36.431 

26.6  1 

1510.4 

OdS 

00075 

17.07 

36.433 

26.61 

1516.7 

DBS 

00100 

17.05 

J&.438 

20.62 

1517.1 

CBS 

00125 

17.05 

36.439 

2o.fc2 

1517 .5 

CoS 

00150 

17.05 

36.439 

26.6  2 

1317.9 

OBS 

OOiOO 

16.98 

36.436 

26.64 

l3lo.3 

G3S 

00250 

16.75 

36.364 

26.65 

I51d.6 

ObS 

00300 

16.30 

36.261 

<;o.66 

1517.9 

CBS 

OCOO 

15. '.3 

3O.097 

<:o.74 

1516.6 

OBS 

CObOO 

14.28 

35.852 

26.80 

1514. J 

OBS 

006  00 

13.08 

35.668 

2o.91 

1511 .8 

UtS 

00700 

11.46 

35.455 

27.06 

15C7.7 

PBS 

008  00 

09.18 

35.264 

27.31 

15C0.9 

OBS 

009  00 

07.51 

35.069 

27.44 

1490.J 

oes 

009  20 

07.09 

35.096 

27.50 

14S4.7 

JBS 

00950 

06. 9B 

35.116 

27.53 

1454.8 

UBS 

00965 

07.  1<. 

35.176 

27.56 

1493.7 

oes 

00980 

0  7.02 

35.156 

27.56 

1495.5 

•JJS 

OloOO 

07. U 

35.203 

27.58 

149U.2 

CBS 

01100 

06.07 

35.111 

27.65 

1453.7 

OBS 

01200 

05.35 

35.055 

27.70 

1492.4 

C'oS 

OIjOO 

04.94 

35.054 

27.75 

1492.4 

ObS 

OUOO 

0  4.64 

33.03O 

27.77 

1492.8 

3BS 

01500 

04.38 

35.J16 

27.7b 

1453.4 

INST     STO    RELOROtR 
TRACE    OIR  J 

DJRATIJN  00.4 

0*10     E25    069 


TEN  Sa  120o 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


PJ4       TuT     P 


REfID   31  8094 

CGNSEC  0070 

LAT      35  01   N 

LONG   047  59   u 


CASTNUM/T IHE   LVLTYP 


YEAR 

1969 

30TDP    04535 

Alf 

ILMf           18.4 

JlK    h 

^T     PER 

.  1  N  D-  0  1  R 

l4 

If.ST     STP    RECORDER 

It 

,v    SQ    1206 

rtUNTr 

1       04 

SHIP    YA 

.CT 

6GLb          16.8 

00 

0          0 

-iNO-SPU 

04 

TRACE    DIP                         o 

5 

SJUARE       4 

DAY 

14 

DATA    USE        1 

BARC-IETk    1019.2 

SiA 

WlNG-PuR 

DURATION                   00.3 

2 

SQUARE     4o 

HOUR 

11.6 

AREA                05 

CLuL 

.0     T/A 

CL/TR 

KtATHER 

XI 

ORIG    E25    070 

1 

Square   57 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

il^jMA-T 

OYNOPTh 

S.vu    VEL 

OKYG 

PJ4 

TOT     P          NG2          NG3 

<;id3 

PH 

UBS 

00000 

1  7.56 

30...21 

2o.49 

1516.9 

JBS 

00010 

17.56 

36.404 

t6.47 

1517.1 

OBS 

G0020 

17.38 

Jo. 426 

20.53 

I  5  1c  .7 

OBS 

00030 

17.22 

30.434 

26.58 

1510.4 

OBS 

00050 

17.15 

36.444 

26.60 

1516 .6 

DBS 

0  0075 

17.14 

36.448 

26.61 

l3lo.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.449 

26.62 

1517.3 

OBS 

00125 

17.10 

36.44S 

26.62 

1517.6 

GBS 

00150 

17.09 

36.447 

23.62 

1518. 0 

OBS 

002  00 

17.02 

36.418 

26.61 

lblo.6 

OBS 

002  50 

16.86 

36.401 

2o.64 

1518. y 

GBS 

00300 

16.66 

36.362 

26.66 

1519.1 

CBS 

00400 

15.95 

3o.21b 

26.71 

1516.4 

CBS 

00500 

15.03 

3O.023 

20.77 

l3l6.9 

GBS 

00573 

14.  14 

35.630 

2U.82 

1515.1 

OBS 

00580 

14.20 

35.690 

26.85 

1315.4 

GBS 

006  00 

13.72 

35.733 

26.83 

1514.0 

OBS 

00700 

11.27 

35.334 

27.00 

1506. B 

OBS 

00800 

09.72 

35.158 

27.14 

1502.7 

OBS 

00900 

07.47 

33.207 

27.53 

1496.0 

UBS 

00910 

07.  13 

35.157 

<;7.54 

1494.8 

OBS 

00950 

07.19 

35.207 

27.58 

1495  .7 

CBS 

01000 

06.82 

35.175 

2  7.60 

1495.1 

OBS 

01100 

06.02 

35.089 

27.64 

1493.4 

CBS 

01200 

05.34 

35.051 

27.70 

1492.3 

GBS 

01300 

04.96 

35.052 

27.74 

1492.4 

OBS 

01400 

04.66 

33.035 

27.76 

1492.9 

OBS 

01500 

04.35 

33.002 

27.77 

1493.2 

OBS 

01750 

04.17 

34.984 

27.78 

1496.7 

OBS 

02000 

03.89 

34.980 

27.80 

1499.7 

OBS 

02500 

03.43 

34.96  1 

27.83 

1506.3 

OBS 

03000 

02.96 

3-.. 938 

27.86 

15U.J 
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REFID       31        eO'94 

YEAR 

1969 

BOTOP    04709 

41R 

TEMP          18. b 

DIP     M 

lit     PER 

WIND-OIR 

12 

CONSEC                0071 

MONTH 

04 

SHIP    Y4 

WET 

BULB           16.2 

10 

2          4 

rtlND-SPO 

05 

L4T             34    5  8       N 

04V 

14 

OaT4    USE        1 

BAfiOMETR     1017.8 

SEA 

HIND- FOR 

LONG       047    56       M 

HOUR 

17.9 

4RE4                05 

CLOUD     T/fl 

CL/TR 

hEATHEk 

Xi 

C4STNUM/T1«E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlliMA-I 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PO 

17.9 

OBS 

00000 

18.08 

36.433 

26.37 

1318.4 

UBS 

00010 

17.60 

36.433 

20.4  9 

1517.2 

QBS 

00020 

17.33 

34.425 

26.54 

1516.6 

oes 

00030 

17.16 

J6.434 

26.59 

1516.2 

06  5 

00050 

17.08 

36.440 

26.62 

1516.3 

OBS 

00075 

17.07 

36.442 

26.62 

1516.7 

J8S 

00100 

17.0:> 

36.447 

26.63 

1517.1 

OBS 

00125 

17.05 

36.446 

26.63 

1517.5 

OBS 

00150 

17.02 

36.447 

26.64 

1517.8 

OBS 

002  00 

17.00 

36.445 

2c. 64 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.431 

26.64 

1519.3 

OBS 

00300 

16.68 

36.334 

26.63 

l3l9.1 

OBS 

00400 

15.76 

36.199 

26.74 

1517.8 

OBS 

00500 

14.58 

35.957 

^6.82 

1515.4 

OBS 

00512 

14.75 

36.034 

2a. 84 

1516.3 

OBS 

00600 

13.58 

35.739 

26.86 

1513.6 

OBS 

00700 

11.89 

35.494 

27.01 

1509.2 

OBS 

00800 

09.60 

35.221 

27.21 

1502.4 

OBS 

00900 

07.55 

35.087 

27.43 

1496.1 

ObS 

009  7  0 

06.85 

35.153 

27.58 

1494.7 

OBS 

009  8  7 

06.96 

35.186 

27.59 

1495.4 

OBS 

01000 

06.89 

33.172 

27.59 

1495.3 

OBS 

01051 

06.31 

35.133 

27.64 

1493.8 

OBS 

01100 

05.67 

35.045 

27.65 

1492.0 

OBS 

01115 

05.59 

35.049 

27.66 

1-.91  .9 

OBS 

01130 

05.71 

35.119 

27.70 

1492.7 

OBS 

01200 

05.22 

35.062 

27.72 

1491.8 

OBS 

01300 

04.94 

35.074 

27.76 

1492.4 

OBS 

01400 

04.60 

35.037 

27.77 

1492.6 

OBS 

01500 

04.35 

35.019 

27.79 

149J.2 

INST     STJ    tECCRDER 
TRACE     DU  0 

OURATIu^  00. 3 

OR  10    E2  3    07  1 


Ten  Su  1206 
5  SaUARE  2 
2  SJJARE  46 
1     SJJAKe     47 


REFID       31        8094  YEAR     1969 

CONSEC  0072  MONTH       04 

LAT  34    56       N  DAY  15 

LONG       047     54       N  HOUR    00.0 


BOTOP    04718 

AIR     TEMP           18, 

.0 

OIR    hGI 

PER 

HIND-DIR 

21 

SHIP    YA 

«ET     BULB          15. 

.9 

19        I 

3 

UIND-SPO 

07 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1017, 

.4 

SEA 

WIND- FOR 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

UEATMER 

XO 

INST    SID   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.2 

ORIG    E25    072 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


065 

00000 

18.08 

36.424 

26. 

.36 

06  5 

00010 

18.07 

36.425 

26. 

.36 

OBS 

00020 

18.03 

36.405 

26. 

.36 

OBS 

00030 

17.37 

36.441 

26. 

.55 

OBS 

00050 

17.14 

36.450 

26. 

.61 

065 

000  7  5 

17.11 

36.451 

26. 

.62 

OBS 

00100 

17.10 

36.454 

26. 

.62 

OBS 

00125 

17.10 

36.453 

26. 

.62 

06  5 

00150 

17. iO 

36.451 

26. 

.62 

OBS 

002  00 

17.00 

36.435 

26. 

.63 

065 

002  50 

16.80 

36.403 

26. 

.66 

08  5 

00300 

16.47 

36.320 

26. 

,67 

OBS 

00400 

15.67 

36.166 

26. 

.74 

06  5 

004  30 

15.23 

36.067 

26. 

.78 

065 

00450 

15.37 

36.155 

26. 

.80 

06  5 

00500 

14.29 

35.867 

26. 

,81 

OBS 

00510 

14.27 

35.883 

26. 

.83 

OBS 

00530 

14.48 

35.991 

26. 

.87 

OBS 

006  00 

13.44 

35.711 

26. 

,87 

085 

00700 

11.39 

35.444 

27. 

.07 

08  5 

00800 

09.36 

35.251 

27. 

.28 

OBS 

00900 

07.55 

35.156 

27. 

,48 

OBS 

00970 

06.98 

35.163 

27. 

.57 

OBS 

00990 

07.10 

35.202 

27. 

,58 

065 

01000 

06.83 

35.151 

27. 

.58 

OBS 

01100 

06.02 

35.110 

27. 

,66 

OBS 

01200 

05.52 

35.073 

27. 

.69 

OBS 

01300 

05.02 

35.062 

27. 

.74 

OBS 

01400 

04.63 

35.038 

27. 

,77 

OBS 

01500 

04.34 

35.021 

27. 

.79 

SIGMA-T  OYNDPTM       SND    VEL       OXYG 


1518.4 
1516.6 
1518.6 
1516.9 
1516.5 
1516.9 
1517.2 
1517.6 
1516.1 
1518.6 
1516.7 
1518.5 
1517.5 
1516.5 
1517.4 
1514.4 
1514.5 
1515.7 
1513.1 
1507.4 
1501 .5 
1496.2 
1495.2 
1496.0 
1495.1 
1493.5 
1493.1 
1492.7 
1 492  .  7 
1493.2 


PJ4       TOT    P 
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REFIO       31  eO"?* 

CONSEC  0073 

LAI             34  59       N 

LCNG      047  51       U 


YEAR 

1969 

80T0P    04572 

AIR 

TEMP           17.0 

DIR    1 

".at    PER 

WIND-DIR 

21 

INST     STD    RECORDER 

HONTh 

1       04 

SHIP    YA 

HEX 

BULB          16.0 

12 

2         3 

>llf«0-SfD 

W 

TRACE    DIR                        u 

DAY 

15 

DATA    USE        1 

BARC-(ET(1     1014.7 

SEA 

■INO-FOR 

DURATION                   00.5 

HGua 

05.9 

AREA               05 

CLCUO     T/A 

Cl/TR 

>4cATHtR 

XI 

CRIG    E25    073 

.VLTYP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

08S 

00000 

17.69 

36.445 

26.47 

1517.3 

OBS 

00010 

17.68 

36.443 

26.47 

1517.5 

oes 

000  <:0 

17.39 

36.412 

26.52 

1516.7 

oes 

00030 

17.31 

36.412 

26.54 

1516.7 

06  s 

00050 

17.23 

36.411 

26.56 

1516.8 

08  5 

00075 

17.01 

36.426 

26.62 

1516.5 

OBS 

00100 

17.00 

36.441 

26,64 

1516.9 

085 

00125 

16.93 

36.4C7 

26.63 

1517.1 

0B5 

001  50 

16.76 

36.357 

26.63 

1516.9 

oes 

00200 

16.46 

36.314 

26.67 

1516.6 

OBS 

00230 

16.15 

36.245 

26.69 

1516.3 

08  5 

002  4  0 

16.22 

36.265 

20.69 

1516.7 

OBS 

00250 

16.15 

36.241 

26.68 

1516.6 

OBS 

002  55 

16.10 

36.225 

26.6  8 

1516.5 

OBS 

00300 

15.96 

36.202 

26.70 

1516.d 

CBS 

00400 

15.33 

36.076 

26.74 

1516.3 

oas 

00500 

14.14 

35.832 

26.8  2 

1513.9 

OBS 

OOoOO 

12.70 

35.628 

26.96 

1510.5 

OBS 

0O700 

11.00 

35.414 

27.12 

1506.0 

OBS 

00760 

10.29 

35.247 

27.11 

1504.2 

CBS 

00800 

09.29 

35.280 

27.31 

1501 .1 

085 

00900 

07.33 

35.117 

27.48 

1495.3 

085 

00950 

06.64 

35.094 

27.56 

1493.4 

OBS 

01000 

06.43 

35.129 

27.62 

1493.5 

085 

OUOO 

05.85 

35.108 

27.68 

1492.8 

OBS 

01200 

05.38 

35.086 

27.72 

1492.5 

OBS 

01300 

04.95 

35.060 

27.75 

1492.4 

OBS 

01400 

04.64 

35.035 

27.77 

1492.8 

OSS 

015  00 

04.41 

35.022 

27.78 

1493.5 

TEN  SQ  1206 
5  SOJARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SQUARE     47 
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REFID       31       8094 
CONSEC  0074 

CAT  34    59      N 

LONG       048    01        h 


YEAR 

1969 

BOTOP    04663 

AIR 

TEMP          17.8 

DIR    HGI     PER 

MIND-DIR 

25 

INST     STU    fcECCRDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

WET 

BULB           16.2 

25 

3          2 

.(IND-SPD 

18 

TRACc    OIR                        u 

5     SaUARE        2 

DAY 

15 

DATA    USE        1 

8AR0METR     1013.5 

SEA 

KlNO-fOR 

DURATION                   00.5 

2     SQUARE     48 

HOUR 

12.4 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG    E2  5    0  74 

1     SOUAPE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

bios          PH 

OBS 

OOOOO 

17.71 

36.437 

26.46 

1517.4 

OBS 

00010 

17.47 

36.431 

26.52 

1516.8 

OBS 

00020 

17.20 

36.435 

26.58 

1516.2 

OBS 

00030 

17.14 

36.438 

26.60 

1516.2 

OBS 

00050 

17.08 

36.447 

26.62 

1516.4 

OBS 

00075 

17.05 

36.452 

26.6  3 

1516.7 

OBS 

00100 

17.03 

36.454 

26.64 

1517.0 

oes 

00125 

16.99 

36.440 

26.64 

1517.3 

OBS 

00150 

16.91 

36.431 

26.65 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.74 

36.404 

26.67 

1517.7 

OBS 

00250 

16.34 

36.329 

26.71 

1517.3 

OBS 

003  00 

15.89 

36.228 

26.73 

1516.6 

OBS 

00400 

15.25 

36.068 

26.76 

1516.1 

OBS 

00422 

15.00 

36. 046 

26.80 

1515.6 

OBS 

00435 

15.06 

36.086 

26.81 

1516.1 

OBS 

00448 

14.80 

36.030 

26.83 

1515.4 

OBS 

00500 

14.59 

35.949 

26.81 

1515.5 

OBS 

00526 

13.93 

35.804 

26.84 

1513.6 

OBS 

00532 

13.74 

35.740 

26.83 

1513.0 

OBS 

00600 

12.88 

35.650 

26.94 

1511.1 

OBS 

00700 

10.59 

35.382 

27.17 

1504.5 

OBS 

00800 

09.02 

35.239 

27.32 

1500.2 

OBS 

00900 

07.42 

35.157 

27.50 

1495.7 

OBS 

00937 

06.95 

35.082 

27.51 

1494.4 

DBS 

00963 

06.65 

35.183 

27.63 

1493.8 

OBS 

OIOOO 

06.48 

35.155 

27.63 

1493.7 

OBS 

01100 

05.41 

35.036 

27.68 

1490.9 

OBS 

01200 

05.07 

35.069 

27.74 

1491.2 

OBS 

01215 

05.07 

35.075 

27.75 

1491 .5 

oes 

01265 

04.74 

35.035 

27.75 

1490.9 

oes 

01300 

04.78 

35.060 

27.77 

1491.7 

OBS 

01400 

04.50 

35.034 

27.78 

1492.2 

OBS 

01500 

04.2  8 

35.013 

27.79 

1492.9 
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TABLE  v.— Continued 


REFIO      31  S09'> 

CONScC  0075 

L«T            34  53       n 

LONG        C48  O;       M 


»£AR  ISf 
HUNTm  0** 
D»Y  15 

HOjk    16.1 


BOTDP    dTlS 
SHIP    »A 
04 T4    USE        I 
ACti  05 


4I«    lEMP  16.5 

UEI     BULB  15.0 

B4B0HETR     1015. C 
ClOUO    T/a 


Old    KiT     PER 

13      3         i 
SEA 
CL/IR 


WINC-UIR  33 

HINO-SPO  28 
aIND-FOR 

LEATHER  Xd 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIS    E25   075 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *e 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME       IVLTYP  DEPTH 


18.1  OBS 

OBS 
OSS 
DBS 
l!BS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
QdS 

aas 

OBS 
06  S 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 


00000 

00010 
00020 
00030 
00050 
0007  5 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
004  00 
00500 
00515 
00535 
00600 
00700 
OOBOO 
00900 
00968 
01000 
01033 
OllCO 
01200 
01300 
01400 
01500 


TEMP 

17.67 
17.66 
17.66 
17.48 
17.17 
17.09 
17.06 
17.05 
17.04 
16.99 
16.87 
16.58 
15.80 
14.67 
14.51 
14.67 
13.37 
11.12 
09.23 
07.31 
06.69 
06.  16 
06. C8 
05.72 
05.29 
04.89 
04.59 
04.27 


SAL 

36.432 

36.434 
36.432 
36.423 
36.430 
36.436 
36.441 
36.442 
36.447 
36.443 
36.406 
36.361 
36.205 
35.935 
35.922 
35.980 
35.706 
35.405 
35.241 
35.070 
35.129 
35.074 
35.136 
35.10* 
35.083 
35.061 
35.038 
35.005 


SIGHA-T  D*i<OPTM       SNO    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


26.4  7 
26.4  7 
26.47 
26.51 
26.59 
26.61 
26.62 
26.6  3 
26.63 
26,64 
26.64 
20.68 
26.74 
2o.78 
26.81 
26.82 
26.88 
27.09 
27.29 
27.45 
27.58 
27.61 
27.67 
27.69 
27.73 
27.76 
27.77 
27.78 


1517.3 

1517.4 

1517.6 

1517.2 

1516.6 

1516.8 

1517.1 

1517.5 

1517.9 

1518.5 

1519.0 

1518.9 

1517.9 

1515.7 

1515.4 

1516.3 

1512 .8 

1506.4 

1501. 

1495. 

1494. 

1492  . 

1492. 

1492. 

1492. 

1492. 

1492. 


1492.9 


REflO       31       8094 

YEAR 

1969 

BOIDP    04755 

AIR 

TEMP           14.9 

OIK    HOT     Pt^i 

WIND-DIP 

30 

INST 

CONSFC              0076 

MONTH 

04 

SHIP    YA 

WET 

BULc           11.4 

33 

5          3 

aIND-SPO 

21 

TRAC 

LAT            34    bO      N 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

dAhOMEIR    1020.3 

SEA 

«INO-FnR 

OURA 

LONG      047    40      w 

HCUk 

00.0 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

MEAThER 

XI 

URIG 

CASTNUM/I IMS 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DY'^DPTH 

SNO     VcL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P 

00.0 

OBS 

00000 

17.33 

36.404 

26.53 

1516.2 

OBS 

000  10 

17.33 

36.414 

26.54 

1516.4 

OBS 

00020 

17.32 

36.417 

26.54 

1516.5 

OBS 

00030 

17.31 

36.414 

26.54 

1516.7 

OBS 

00050 

17.09 

36.441 

26.62 

1516.4 

OBS 

00075 

17.06 

36.440 

26.62 

1516.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.440 

26.6  3 

1517.0 

OBS 

00125 

17.04 

36.438 

26.62 

1517.5 

OBS 

00150 

16.99 

36.429 

26.63 

1517.7 

UBS 

O02  00 

16.77 

36.385 

26.65 

1517.8 

CBS 

002  50 

16.54 

36.355 

26.68 

1517.9 

OBS 

003  00 

16.30 

36.276 

26.08 

1517.9 

OBS 

00400 

15.36 

36.087 

26.  75 

1510.4 

OBS 

00500 

14.32 

35.885 

26.82 

1514.5 

OBS 

005  10 

14.58 

35.973 

26.83 

1515. u 

OBS 

00600 

13.08 

35.671 

26.91 

1511.8 

OBS 

00700 

11.26 

35.425 

27.08 

1506.9 

OBS 

00800 

09.75 

35.30C 

27.25 

1503.0 

OBS 

00900 

07.86 

35.146 

27.43 

1497.4 

OBS 

01000 

06.67 

35.102 

27.57 

1494.4 

OBS 

01100 

06.07 

35.127 

27.66 

1493.7 

08  S 

01200 

05.31 

35.067 

27.71 

1492.2 

OBS 

01300 

04.88 

35.043 

27.74 

1492.1 

OBS 

01400 

04.57 

35.027 

27.77 

1492. j 

CBS 

01500 

04.31 

35.010 

27.78 

1493.1 

• 

STD   ►  tCCRDER  TEN    SJ    1206 

:    Dl«  0  5    SyjAkE       2 

ION  00.4  2     SQUARE     46 

E25    C76  1     SQUARE    47 


87 


TABLE  v.— Continued 


RlflO      31  8094 

CONSEC  0077 

LIT            35  02      N 

LONG       O'l?  59       H 


YEAH 

1969 

BCTDP    042O6 

AIR 

TEMP           14.8 

DIR    ^ 

oT     PER 

-riu-0!P 

31 

INST    STD    FECCkDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       C 

Snip   Y« 

WET 

BULB           11.1 

31 

4            J 

WIND-SPD 

17 

TRACE     JIR                        U 

5     SOUA^E       4 

OAr 

16 

DtLji    USE       1 

BARCIETR     1020.0 

SEA 

WINO-FCR 

LURATIUN                   03.5 

2     SUUARE    46 

HOUR 

06.0 

4«EA              05 

CLOUD     T/4 

CL/IP 

WEATHER 

XI 

ORIG     E25    077 

1     SOUAilE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S luMA-T 

DYNOPIM 

SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          .-IC3 

Sn3          PH 

06  S 

cor  00 

17.41 

36.412 

26.52 

1510.5 

OBS 

00010 

17.42 

36.414 

26.51 

1516.7 

06S 

00020 

17.42 

36.415 

26.52 

1516.8 

OBS 

00030 

17.42 

36.416 

20.52 

1517.0 

OBS 

000  50 

17.37 

36.411 

26.52 

1517.2 

OBS 

00075 

17.00 

36.390 

26.60 

1516.5 

OBS 

00100 

16.72 

36.377 

26.65 

1516.0 

OBS 

00W5 

16.58 

36.346 

26.66 

1516.0 

OBS 

00150 

16.49 

36.327 

26.67 

1516.1 

OBS 

00200 

16.30 

36.301 

2o.70 

1516.3 

OBS 

002  50 

16.07 

36.246 

<.6.71 

1516.3 

OBS 

00300 

15.79 

36.180 

26.72 

1516.2 

OBS 

00400 

14.77 

36.94    P 

27.540 

OBS 

00500 

13.79 

35.765 

26.84 

1512.6 

OBS 

00600 

12.64 

35.617 

20.96 

1510.3 

OBS 

00700 

10.94 

35.386 

27.11 

1505.3 

OBS 

ooaoo 

09.52 

35.210 

27.22 

15C2.1 

OBS 

00900 

07.57 

35.109 

27.44 

1496.2 

OBS 

00950 

07.23 

35.175 

27.54 

14<,5.8 

OBS 

009  70 

07.27 

35.184 

27.55 

1496.3 

OBS 

01000 

06.86 

35.152 

27.58 

1495.2 

OBS 

01100 

05.87 

35.089 

27.66 

1492.8 

OBS 

0120U 

05.12 

35.025 

27.70 

1491.4 

OBS 

01300 

04.8  3 

35.042 

27.75 

1491  .9 

OBS 

01400 

04.56 

35.030 

27.77 

1492.4 

OBS 

01500 

04.28 

35.009 

27.78 

1492.9 

REFID       31  8094  YEAR     19(,9 

CONSEC  0078  MONTH       04 

LAT             3*  56. 5N  DAY             16 

LONG       047  4  8       M  HOUR     11.9 


80TDP    04572 
SHIP    YA 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.5 

WET     9UL6  12.6 

8AR0METR     1021.4 
CLOUD    T/A 


DIR     HOT    PER 

jO       4  3 

SEA 
CL/Tk 


WIND-DI  R  2'^ 

WIND-SPD  15 
WlND-FiTR 

WEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    OlK  0 

DURATION  OJ.^ 

ORIG     c25    C78 


TtN  SO  li.Ob 
5  SwUARE  2 
2  SOUARF  46 
1     SQUARE     47 


CASINUM/T IME 


LVL IVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Siu 

MA-T 

OBS 

00000 

17.40 

36.399 

26 

.51 

OBS 

00010 

17.40 

36.400 

26 

.51 

OBS 

00020 

17.40 

36.402 

26 

.51 

OBS 

00030 

17.40 

36.406 

26 

.51 

OBS 

00050 

17. OS 

30.387 

26 

.56 

OBS 

00075 

17.01 

36.389 

26 

.59 

OBS 

00100 

16.78 

36.374 

26 

.64 

OBS 

00125 

16.62 

36.361 

26 

.67 

OBS 

00150 

16.54 

36.350 

26 

.68 

OBS 

002  00 

16.32 

36.292 

2a. 

.68 

OBS 

002  50 

15.84 

30.183 

26 

.71 

OBS 

00262 

16.00 

36.243 

26. 

.72 

OBS 

00300 

15. o8 

36.212 

26, 

.72 

OBS 

00400 

15.31 

36.051 

26. 

.73 

OSS 

00500 

14.12 

35.819 

26, 

.81 

OBS 

00600 

12.69 

35.589 

26. 

.93 

OBS 

00700 

11.30 

35.377 

27. 

,03 

OBS 

00773 

09.66 

35.138 

27. 

.14 

OBS 

008B0 

09.06 

35.221 

27. 

,30 

OBS 

00900 

07.77 

35.157 

27. 

,45 

OBS 

00962 

U7. 22 

35.084 

27. 

,4? 

OBS 

009  75 

06.89 

35.165 

27. 

,58 

OSS 

01000 

06.58 

35.115 

27. 

39 

OBS 

01100 

05.65 

35.055 

27. 

C6 

OBS 

01200 

05.42 

35.044 

27. 

t,e 

OBS 

012oO 

04.94 

3^.015 

27. 

7  2 

OBS 

01300 

05.05 

35.045 

27. 

73 

OBS 

01400 

04.88 

35.036 

^7. 

74 

OBS 

01500 

04.64 

35.019 

27. 

75 

JYNDPTH       SND     VtL       JXY G 

1516.4 
1516.6 
1516.8 
1516.y 
1516.3 
1516.5 
1516.2 
1516.1 
1516.3 
1516.3 
1515.6 
1516.3 
1516.5 
1516.2 
1513.8 
15  10.4 
1507.0 
15C2.0 
1501 .7 
1497.1 
1 4  95  .  i 
1494.9 
1494. J 
1491 .9 
1492.6 
1452.0 
14=^. J 
1493.3 
1494.4 


PU4       TOT     P 
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TABLE  v.— Continued 


REFID   31  a09'> 

CONSEC  0079 

14T      35  01   N 

LONG   0^7  59  ^ 


C4SINUM/T IHE 


YEAR 
MONTH 

oar 

HOUR 

1969 

C 
16 

in. 3 

BOTDP     04435 
SHIP    Y/l 
DATA    USE        1 
AREA               05 

AIR    Tt«'-           16.4 
kEI    6ULB           12.6 
bAROMETR     1022.5 
CLOUO    T/A 

OIR    hot    fcfi 

32      6         3 
SEA 
CL/TR 

WIND-DIR 
-IND-SPO 
»lNO-ftjR 
•  EATHtR 

19 
XI 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR                        0 
OURATIJN                   00.3 
GRIG    E25    079 

TEN    SO     1206 
5     SuUARE       4 
2     SJJARE    46 
1     SuUARE     57 

LVLTYP 

UEPIH 

TEMP 

SAL 

S1jM4-I 

DYNDPTH 

SNU    VEL 

JXYG 

PC  4 

TUT    P          N02          N03 

SIJ3         PH 

OBS 

00000 

17.29 

36.387 

26.  5  3 

1516.1 

CBS 

000  10 

17.28 

J6.390 

2j.;,3 

1510.2 

OBS 

ooo^^ 

17.23 

36. 3>2 

2o.i3 

1516.4 

LBS 

000  30 

17.27 

36. J95 

;o.54 

1516.5 

OBS 

00050 

17.03 

36.391 

20.55 

1516.1 

OBS 

UO073 

16. BO 

36.375 

26.6  3 

1515. B 

OBS 

OOIOO 

16.62 

3O.360 

26.67 

1515.7 

OBS 

001  i  5 

16.53 

36.JS60 

26.69 

1513. B 

OBS 

00150 

10.49 

3o.  34fc 

2o.u9 

1516.1 

OBS 

00200 

16.32 

3o.31t 

2o.70 

1516.4 

OBS 

002  50 

16.13 

36.255 

26.70 

1516.5 

OBS 

C0300 

15. 6B 

36.17^ 

20.74 

1515.9 

OBS 

CO400 

14.70 

35.957 

26.79 

1514.2 

OBS 

00500 

13.78 

35.787 

26.86 

1512 .6 

OBS 

0O600 

12.69 

35.589 

26.93 

1510.4 

OBS 

00700 

11.09 

35.388 

27. U8 

15C6.3 

OBS 

C0800 

09.27 

35.240 

27.28 

1501.2 

OBS 

00900 

07.19 

35.085 

27.48 

1494.7 

oes 

0092  0 

06.82 

35.087 

27.53 

149J.6 

OBS 

00960 

06.83 

35.096 

27.54 

1494.3 

OBS 

01000 

06.3ti 

35.095 

^7.60 

1493.2 

UBS 

OUJJ 

05. 4o 

35.026 

27.1.6 

14S1.1 

OBS 

CU^fO 

05.10 

34.997 

27. oB 

1490.3 

OBS 

01163 

05.05 

34.9*^8 

27.69 

1490.5 

OBS 

C1200 

05.23 

35.057 

27.  71 

1491 .9 

OBS 

01240 

05.21 

35.J63 

W.72 

1492.5 

OBS 

U1300 

04.83 

35.052 

27.75 

149^.1 

CBS 

CKOO 

04,55 

35.024 

27.77 

1492.4 

OBS 

01500 

04.35 

35.015 

27.76 

149J.2 

REFIO   31  8094 

CONSEC  0080 

LAT     34  55   N 

LONG   047  5  7   H 


CASTNUM/TlMfc       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BCIOP    04206 

AIR 

TE»P          13.9 

OIR    bGT    PcR 

KINO-OIR    jt 

HOf^TH 

1        04 

SUP    YA 

WEI 

SULC           10.6 

34 

•          3 

rtlNO-SKO    let 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

BAPCMtTB     1025.7 

SEA 

lilND-Fi^t- 

HOUR 

ocrro 

AREA               05 

CLCUO     T/A 

Cl/IP 

hEAIHik       Xl 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OY-OPTH 

SNb    VEL 

UXYO               P^ 

OBS 

00000 

17.27 

36.388 

26.53 

1516.0 

OBS 

00010 

17.26 

36.393 

2o.54 

1516.2 

OBS 

00020 

17.26 

36.395 

26.54 

1516.3 

OBS 

000  30 

17.26 

36.392 

20.54 

1516.5 

OBS 

00050 

17.  19 

36.391 

26.55 

1516.6 

OBS 

00075 

16.94 

36.380 

26. oO 

1516.3 

06  S 

00100 

16.65 

36. 378 

20.6  7 

1515. B 

CBS 

00125 

16.40 

36.339 

26.70 

1515.4 

CBS 

00150 

16.37 

36.324 

26.70 

1515.7 

OBS 

002  00 

16.20 

36.275 

26.70 

1516.0 

OBS 

00250 

15.81 

36.152 

26.69 

1515.4 

OBS 

CC300 

15.42 

J6.CBI 

26.7  3 

1515.0 

OBS 

00400 

14. o6 

35.924 

26.7  8 

1514.0 

OBS 

00500 

13.84 

35.759 

2o.B2 

1512.8 

OBS 

006  00 

12.43 

35.574 

26.97 

1509.5 

CBS 

00700 

10.64 

35.384 

27.16 

1504.7 

OBS 

00300 

08.82 

35. 161 

27.25 

1499 .4 

OBS 

00900 

07.06 

35.080 

27.49 

1494.2 

CBS 

00930 

06.81 

35.096 

27.54 

1493.8 

OBS 

00960 

06.88 

35.145 

27.57 

1494.6 

OBS 

01000 

06.53 

35. lU 

27.59 

1493.8 

oes 

OllOO 

05.81 

35.098 

^7.68 

14>2.6 

OBS 

01170 

05.53 

35.066 

27.68 

1492.6 

OBS 

01200 

05.20 

35.065 

27.72 

1491 .8 

OBS 

OlclO 

05.19 

35.064 

27.72 

1491.9 

DBS 

01220 

05.20 

35.084 

27.73 

1492.5 

OBS 

C1300 

05.02 

35.053 

27.74 

149^.7 

OBS 

01400 

04.65 

33.U34 

27.76 

1492.8 

CBS 

015C0 

04.35 

35.003 

27.77 

1493.2 

INST     STO    RECOROER  TEN    SQ    1296 

TRACE    OIR  0  5    SdUARE       2 

DURATION  00.5  2    SQUARE    46 

ORIG    E25    080  1     SQUARE    47 


P^4       TCf    P 


TABLE  v.— Continued 


REFIO  31  a09« 
CCNSeC  OOfl 
liT     35  00   N 

LONG   0«8  05   H 


YEAR  1964 
MONIM  O"! 
D«r  17 
HOUR  05.9 


Bu'DP  0374S 
SHJF  Y4 
Oala  USE   1 
AREA      (15 


Alk     TEKP  14.6 

riEI    BULL  10. i 

OARtmEIR     10,;t.l 
CLCUO    I/A 


.11   n 
StA 
CL/T( 


J  I N  C-  0 1  (.  01 
«1NC-SP0  iH 
..iNO-fuB 
mEAIHLK   XI 


INST  STJ  RECCRDER 
'RACE  DIR         P 
DURAIICN       CO. 4 
&RI&  E23  091 


TEN  SU  120c. 
5  SQUARE  <. 
2  SOUARE  48 
1  SJUARE  58 


CASTNUM/TIMt   LVLTYP    DEPTH 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
UBS 
LBS 
CBS 
UBS 
CBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 


00000 
00010 
OOuJO 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
COiOO 
CL400 
CO  J  00 
00600 
00700 
00800 
00900 
00930 
C0960 
01000 
01100 
01120 
01130 
01140 
OUOO 
C1300 
01400 
01300 


TEMP 

17.23 
17.22 
17.22 
17.22 
17.2.: 
16.97 
16.75 
It. 59 
16.48 
16.40 
16.  11 
15.89 
15.37 
13.94 
12.60 
11.50 
09. Ot 
07.44 
U7.24 
07.24 
06.75 
05.65 
05.61 
05.31 
05.48 
05.13 
04.71 
04.65 
04.33 


SAL 

36. 392 
36.393 
3».  >12 
36.395 
36.398 
30.3S9 
36.37  3 
56.357 
36.  340 
36.312 
.-0.265 
36.201 
36.C76 
35.803 
3  5.616 
35.365 
35.200 
35. 117 
35. 161 
35. 179 
35.135 
35.064 
35.069 
35.028 
35.067 
55.035 
35.026 
35.037 
35.1^13 


SIOHA-I 

26.54 

^6.55 
26.55 
20.35 
26.55 
26.60 
26. c  4 
2o.t  7 
26.68 
26.68 
26.71 
26.71 
26.74 
26.04 
26.97 
26. '.S 
27.26 
27.47 
27.53 
27.55 
27.58 
27.67 
27.68 
27.68 
27.69 
27.71 
27.75 
27.77 
27.78 


SNO     VcL 

1515.9 
151O.0 
l5l6.2 
1516.4 
1  5  15.7 
l5l6.4 
i5l6.1 
l5lo.O 
l5lo.l 
l5lo.6 
1 510  .5 

lyU.o 

1..  16.4 
1  'i  1  5  .  2 

1510.1 
1507.7 
15..0.4 
l-.<.5.7 
14,5.3 
14';6.0 
1454.7 
1491 .9 


P. 4       ICI    P 


14',.!. 
1491  . 
14^1  . 
1491. 
1491. 
14V... 


9SF1D       31        3094 
CCNSEC  0032 

LAT  35    04       N 

L^NU        048    01        k» 


C4STNCH/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BuTDP    04261 

AIR 

TEMP            15.6 

J 1 R     EOT     PER 

wl\0-ull 

tONTh 

>      n.. 

SUP    YA 

nET 

BULO           11.0 

33      4         4 

..  I N  0-  S  P  1> 

:.Ay 

17 

DATA    USt        1 

8ARCMETR     1028.4 

j  =  A 

MINC-F„F 

HUUk 

12.0 

AREA                05 

CluUO     T/a 

■-L/T; 

wLATHtr. 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SloPi-T 

DY^JPTH       SNL     VEL 

'JXYL 

UBS 

.,0000 

17.28 

36.413 

26.5  5 

1516.1 

OBS 

00010 

17.27 

36.414 

26.55 

15  16.2 

LBS 

00020 

17.27 

36.415 

26.5  5 

1516.4 

OBS 

L0030 

17.27 

36.418 

20.55 

I5I6.6 

CBS 

C0050 

17.^7 

36.413 

26.55 

l5 16 .9 

jbS 

00075 

17.03 

36.393 

20.59 

I5I0.5 

uBS 

COIOO 

16.82 

36.388 

£0.64 

15U  .3 

OBS 

00125 

16. t5 

36.370 

26.  t  7 

161(1.2 

-es 

C0150 

16.57 

36.362 

26.  6  8 

I5I0.4 

JoS 

00<.C0 

16.40 

36.328 

20.(9 

1516.6 

OoS 

CO^  50 

U..:l 

36.290 

26.71 

1516.8 

OSS 

CC5OO 

15. E9 

36..:21 

^6.73 

i5l6 .6 

OS 

00400 

15.  2t 

30. 054 

26.  74 

I5IC.I 

JBS 

005C0 

14.07 

35.613 

2o.C2 

1513.6 

.;6S 

CC600 

l.:.4t 

5  5.5  89 

26.97 

1509.6 

c°s 

007  00 

10.71 

35.594 

27.15 

150-.. 9 

CbS 

007  12 

10.65 

35.396 

27.17 

1504.9 

C3S 

00741 

C9.94 

^5.227 

27.  16 

1502.6 

lSS 

cceoo 

0».41 

35.215 

27.24 

I5CI .7 

TBS 

00830 

08.7^ 

35.142 

27.29 

1499.5 

CBS 

00849 

Ufa.  35 

35. 170 

27.37 

1498.5 

CBS 

ooe7o 

08.0., 

35. UB 

27.38 

1497. 0 

OBS 

CC900 

07.41 

35.076 

.i7.44 

1495.6 

CBS 

C0940 

07.13 

35. 115 

W.51 

1495.2 

CBS 

(0'51 

07. Oo 

35.191 

27.58 

1495.2 

03  S 

OlOOO 

06.  81 

35.144 

27.58 

14V5.0 

3nS 

C1C92 

05. £7 

35.109 

27. te 

149^.7 

OBS 

01100 

05.85 

35.094 

27.67 

14  9^.8 

C3S 

01125 

05.42 

35.044 

27.68 

1491 .4 

I'BS 

01140 

05.42 

5  5.04  5 

27. 6B 

1491 .6 

05S 

CU  70 

C5.C9 

55.005 

27.69 

1490.7 

CBS 

01200 

05.20 

35.063 

27.72 

1491. a 

cas 

01210 

05. J2 

35.084 

27.72 

149.:.  5 

CBS 

C1300 

C5.C7 

35.064 

27.74 

1492.9 

06  S 

01400 

04.50 

35.016 

27.77 

14'.^. 2 

CBS 

01500 

04.29 

35.014 

27.79 

1493.0 

INST    SI.i    RECORCES 
TRACE    OIR  0 

CURAIll.M  00.3 

CRIC     -25    082 


TEN  SQ  12J6 
5  fJUARc  4 
2  SUOARE  48 
1     SUUuRc:     5R 
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TABLE  v.— Continued 


KEflO       31  oIjV^ 

CONSEC  0'i-3 

L4T            35  111       M 

LCNO       C46  r  I       H 


CASTHL"/!  nil 


YEAR 

I'.tv 

60TDP    03237 

«1P     TEhf           16.0 

u]ft     t-oT     FEB 

HINO-Oif    OJ 

INST     STD    SECOkOER 

TEN    Sa    1206 

MCMh 

C 

SHIP    ya 

ntT     BULb           12.1 

i  a 

'          4 

«I\0-Sf0    C^ 

TRACE    CIR                        U 

5    SQUARE       4 

OlY 

17 

oats    USI       1 

BJkCMHf    U20.3 

S-A 

i<l.NO-ELh 

OJRATION                  00.3 

2    SaUARE    4tl 

MOUk 

1^.4 

aoiA              05 

tLuUO 

I/- 

Ci/Ik 

WEATHER        Xj 

CmC     £25    063 

1     SQUARE     58 

1.VLIVP 

Ut  ?TH 

TcHP 

SAL 

!}  jKA-I 

OVr^UPTh 

SNr    VcL 

L'X»C               P    4 

TOT     P            NC2             Nu3 

SI'J3           PH 

OhS 

00v(U0 

17.96 

30.443 

2O.4  0 

1511  .1 

06  S 

COO  1  0 

17. -.7 

36.424 

2'j.51 

Iilo.9 

085 

OOC'^0 

17.37 

36.4J2 

;:<i.34 

1511..7 

CBS 

OOujO 

17. j5 

36.433 

2li.55 

l3l>.a 

CbS 

UOubo 

17. JJ 

36.435 

26.55 

1617.1 

GBS 

OOu75 

17.32 

36.426 

26.55 

1517.4 

U6  5 

CO  1  00 

16.99 

36.391 

26.60 

1516.8 

061 

COlcS 

16.85 

36.426 

26.66 

1516.9 

Oii 

01150 

16.110 

36.406 

2u.oe 

1517.1 

CbS 

(0^00 

16. 'to 

36.314 

26.67 

i5R  .6 

OBS 

C0<  t-J 

16.29 

36.301 

2u.70 

1517.1 

ces 

OOiC.O 

16.16 

36.260 

2.-.71 

1517.5 

095 

003  75 

15.00 

36. ^1< 

20.74 

1517.5 

OBS 

0039^ 

15.57 

36. 139 

2o.74 

1317.0 

oas 

OC-OJ 

15.51 

36.126 

26.74 

1516. V 

OBS 

00500 

14.17 

33.777 

21.77 

1513.4 

oas 

C0600 

12.5<i 

35.589 

26.96 

1309.9 

OBS 

GO  7  CO 

11. 1<. 

35.3V3 

27.07 

1506.5 

OBS 

ClySJO 

09.22 

35.19C 

27.25 

1  31.0  .  * 

UBS 

CO'OO 

07. ".6 

35.129 

..7.46 

1-.93.3 

CBS 

00,^0 

L7.29 

36.17    P 

21'.  j2w 

CBS 

00';  5  0 

07.26 

55.168 

27.55   • 

149U.0 

OBS 

ClOOO 

06.52 

35.137 

27. t  1 

1493.8 

CSS 

CI  100 

05.82 

35.089 

27.67 

!'•';<  .6 

OSS 

ou»o 

05. *4 

35.091 

27.72 

1491.8 

OBS 

01190 

05.33 

35.082 

27.72 

14-.2.2 

06? 

lUOO 

05.03 

35.045 

27.73 

1491 .1 

OBS 

0Uj5 

04.79 

35.018 

^7.74 

1490.6 

OBS 

01270 

Oil. 91 

35.064 

27.76 

U91  .8 

06  5 

C13C0 

0'i.76 

36.045 

.7.76 

1491 .6 

06S 

014C0 

04.56 

35.036 

27.76 

1492.3 

OBS 

C15C0 

04.33 

35.019 

27.79 

1453.2 

REFID       31  6094  YEAR     1969  BOTDP     04535 

CONSEC  00B4  MONTH       04  SHIP    YA 

CAT             34  56       N  DAY             18  DATA    USE        1 

CONG       048  11        H  HOUR    00.1  AREA                05 


AlK    TEMP  15.2 

«ET     8U16  11.5 

cARUHETR     1030.0 
CLCUO     T/A 


ulk    huT 

!5      3 
SEA 
OO/Tk 


..ISo-OlR     J 
Jl.<C-SPD    j 
Ul\0-kOk 
WEATHER 


<1 


INST    STo    RECCTER 
T..ACE    DIk  0 

DURATION  00.3 

CRIG    E2  5    064 


TEN  SO  1206 
5  SwUAOE  2 
2  SJUARE  •,» 
1     SJJARE     48 


CASTNUM/T IME        LVLTVP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SloMA-T 


S^C     VcL        OXYO 


Pj4       tot     P 


00.1  oBS 
CBS 
OBS 
06  S 
OBS 

oes 
oes 

CJBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
DBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 

OBS 

OBS 
OBS 

oes 

OBS 

OBS 
OBS 


000  00 
00010 
C0020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
00250 
00300 
00400 
00500 
006  00 
00700 
00600 
00900 
00960 
009  7  0 
00975 
01000 
01020 
01040 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.66 
17.33 
17.26 
17.25 
17.11 
16.79 
16.63 
16.50 
16.44 
16.22 
15.68 
15.74 
14.08 
13.63 
12.41 
10.96 
06.92 
07.40 
06.51 
06.59 
06.52 
06.60 
06.46 
06.56 
05.93 
05.44 
05.31 
04.72 
04.40 


36.313 
36.394 
Jo. 402 
36.404 
36.391 
36.375 
36.369 
36.347 
36.327 
30.275 
36.199 
36.173 
35.938 
35.758 
J5.592 
35.414 
35.180 
35.067 
35.024 
35.094 
35.074 
35. 133 
35.1  14 
35.155 
35. 109 
35.064 
3  5.061 
35.049 
35.033 


26.38 
26.5. 
26.54 
.6.55 
26.57 
26.64 
26.0  7 
26.68 

2o.6e 

26.69 
26.71 
26.73 
26.74 
26.87 
26.99 
27.12 
<7.c9 
27.45 
27.63 
27.57 
27.56 
.7.60 
.7.60 
27.62 
27.67 
27.71 
27.71 
27.77 
.7.79 


1517.1 
1510.4 
l3le..4 

1510.3 
1516.4 
1615.6 
1515.7 
1515.7 
1515.9 
1616.0 
1516.7 
1316.1 
1514.7 
1512.1 
1509.5 
1305.9 
1499.0 
1^.95.5 
1493.0 
1493.6 
14<;3.3 
1494.1 
1494.0 
1  4  94  .  7 
1493.1 
1 4  92  .  8 
1493.9 
1493.1 
1493.5 
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TABLE  V.-Continued 

""s°c  ^'     lilt        ,":?h'T        '"''  °*"'        M«  rtHP       „ 


^Ott 


CASTNUM/IIMf        LVLTVP          CEPTM 

06.5          :6i 

coooo 

06S 

00010 

OSS 

000  <;o 

ObS 

00030 

OSS 

00050 

CdS 

00075 

OSS 

00100 

C8S 

00U5 

JSS 

001^0 

CSS 

00150 

CSS 

COiOO 

ces 

co<;50 

OBS 

0G?00 

OBS 

oo-voo 

oas 

00500 

OSS 

006  00 

OBS 

0070J 

OBS 

00800 

OBS 

COiOO 

OSS 

00560 

OSS 

CC970 

CSS 

01000 

OSS 

01100 

uSS 

01130 

OSS 

01190 

OSS 

ouoo 

CSS 

01i30 

CBS 

01?50 

OSS 

01300 

OBS 

013^0 

OBS 

01*00 

uBS 

01500 

"•'■^             36.411             ?b    51  1'16.6 

;!-^'            36.M5           lt:li  fil-7 

f'-^'             36. -.17             .(,.55  iSlc.S 

f'.O^            36.400            ^6.tO  1:>16.8 

'6.70           36.J78           2    ll  ''It.. 5 

16. 5«            30.357            Jo'tS  1316.0 

,"-^-            ...^77            26.-^?  '-'=•' 

"•"S            36.^51            26    7r  151i.4 

"•'8            36.30               "',"  IMo.o 

'5.^^            36.244            26    74  '^'^"^ 

5.'"           30.19.           26    ,3  '"-'*•'* 

'5.11             36.037            26     76  '^"■"^ 

3-''            35.604           26    64  '='^-» 

'^•67            35.589            26    93  '^'^.i 

'K37  34.43    P         26';2|..  "'"-^ 

"•67  35.261  27.23 

'"•'•3  35.088           27    45  '5".' 

06.68  35.094           27    56  "'^^■' 

"-60  35.155           27    "  "•'^^•' 

06-«3  35.12.  27    61  ,'***•* 

0'.82  35.080  2  7    ;,^  UW.5 

05.62  J5.0S2  27:6?  ^"'^•<' 

O^-'l  35.010  U.U  -''-' 

05.16  .5.065  27.73  '-•>0.3 

0^«3  35.047  27    74  '"'•* 

Oi.Oi  35.063  27    75  ""'•' 

'^'-"  35.032  27.76  ''"'-S 

O"."  35.066  27     78  "•-'•* 

0<-5,  35.036  27'77  '*"^-0 

0*.33  J5.O20  27    ,c  ".^2.6 

'4SJ.2 


TABLE  VI.- Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHASE  at  Ocean  Station  ECHO,  18  April  1969  -  11  May  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  -8097. 


HEFID       31        3097 

yEa^ 

19tS 

bUTDP    03840 

AIR 

TtrF          17.4 

OIK    h. 

jT     PtR 

UINC-OIR     li 

INST     STD    ReCOROER 

TEN    SO    1206 

CONSEL                0001 

MONTH 

0-. 

SHIP    tl 

aET 

BGLc           13.3 

35       4          3 

KlMO-SPC    Oc 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       4 

L4T             55    ('n       K 

04Y 

la 

oaia   JSE 

1 

eaRt 

iMtTf      lo:.0.t 

S;A 

WiNC-fufc 

DURATION                 00.4 

2     SJUARE     43 

LONG        O^d    OU       W 

hGUK 

11. o 

AREA 

05 

CLGUD    T/A 

Cl/tr 

WfcAThcK       XI 

GRIG    E26    001 

1     SdUARE     58 

CASTM>M/T  r-lt 

LVlIYP 

jEPTH 

TEMP 

SAL 

SUKA-T 

CY'JJPTh 

S\0    Mii 

OXYG               P;4 

TOT    P         N02         N3j 

SI03          PH 

11. c 

C6S 

oooco 

17.40 

36.424 

26.5  3 

1516.5 

06  S 

00c  10 

17.39 

36.4  16 

26.52 

1316.6 

Las 

CC'^O 

17.37 

36.414 

26.53 

l3lo.7 

i.-)5 

wCOj') 

17.3^ 

36.404 

2o.5i 

Ipl6.7 

C?S 

ooii'io 

17.31 

36.400 

^6.53 

1517.0 

G»S 

00075 

17.11 

36.381 

26.56 

isiu.a 

CSS 

00100 

16.95 

30.365 

26.59 

1510.7 

CBS 

CCU5 

16. d5 

36.380 

.0.63 

1516. a 

CBS 

(.>,150 

16. 4o 

36.290 

<:6.64 

1516.0 

CBS 

OClH 

16. j^ 

36.268 

^6.65 

15U.0 

CBS 

Cu^cO 

16.3^ 

36.335 

26.67 

1517.0 

GBS 

C02  50 

16.29 

36.294 

26.69 

1517.1 

oes 

CC3C0 

16.12 

36.248 

26.70 

1517.3 

06S 

00<.00 

15.51 

36.158 

26.7  7 

1517.0 

CBS 

C05  00 

14.42 

35.890 

20.8C 

1514.8 

ees 

cOoOO 

12.43 

35.322 

26.93 

1509.4 

GBS 

C0700 

10.50 

35.303 

27.12 

1504. I 

OSS 

00800 

09.0^ 

35.134 

27.24 

1500.1 

OBS 

CO^GO 

07.26 

35.026 

27.42 

1494.9 

OBS 

00940 

06.75 

35.079 

27.54 

149J.7 

CBS 

uu-^il 

06.91 

35.111 

27.54 

1494.6 

CBS 

01000 

06.41 

35.051 

27.56 

1493.3 

C8S 

CUOO 

05.50 

35.031 

27.66 

1491.3 

CBS 

01145 

05.23 

35.005 

27.67 

1490.9 

CBS 

01200 

OS. 30 

35.073 

27. 7,^ 

1492.2 

OBS 

01300 

OS.  00 

35.042 

^7.73 

1492.6 

CBS 

CUGO 

04.56 

35.007 

27.75 

1492.4 

CBS 

01497 

04.42 

35.021 

27.78 

1493.5 

«*»«*«»a 


REFIO   31  8097 

CONSEC  0002 

LAT      35  06   N 

LONG   048  04   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    02743 

AIR 

TEMP          17.5 

UlR    H 

,,1    PER 

UlNO-OIR 

15 

INST    STD    RECORDER 

TEN    Sa    1206 

MONTH 

04 

Ship    El 

HET 

BULB          14.0 

36 

4           3 

JINC-SPu 

09 

TRACE    OIR                      0 

5    S0U4RE        4 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1029.7 

SEA 

«I.ND-f3K 

DURATION                  00.3 

2     S3UARE    48 

HOUR 

17.6 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

.(EATMER 

XI 

GRIG    E26    002 

I    SOUARE    58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTh 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          NO.:          NC3 

SI03          PH 

OBS 

00000 

18.20 

36.516 

26.40 

1513.9 

OBS 

00010 

18.02 

36.522 

26.45 

1518.5 

OBS 

00020 

17.99 

36.507 

26.45 

1518.6 

GBS 

00030 

17.80 

36.495 

26.48 

1518.2 

OBS 

00050 

17.72 

36.490 

26.50 

1518.3 

OBS 

00075 

17.50 

36.435 

26.51 

1518.0 

OBS 

00100 

17.13 

36.420 

26.59 

1517.3 

OBS 

00125 

17.09 

36.420 

26.60 

1517.6 

oes 

00150 

17.08 

36.437 

26.61 

1518.0 

OBS 

00200 

17.04 

36.441 

26.63 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.96 

36.416 

26.6  3 

1519.2 

GBS 

003  00 

16.70 

36.345 

26.63 

1519.2 

OBS 

CC400 

15.41 

36.047 

26.70 

1516.5 

OBS 

00500 

14.40 

35.899 

26.81 

1514.8 

OBS 

00600 

12.76 

35.609 

26.9  3 

1510.7 

OBS 

00700 

11.34 

35.373 

27.02 

1507.1 

OBS 

00800 

09.34 

35.214 

27.25 

1501.4 

OBS 

00892 

07.79 

35.090 

27.40 

1496.9 

OBS 

00900 

07.41 

35.027 

27.40 

1495.5 

OBS 

00940 

07.44 

35.167 

27.51 

1496.5 

OBS 

01000 

06.72 

35.115 

27.57 

1494.6 

OBS 

01060 

05.90 

35.001 

27.59 

1492.2 

OBS 

01085 

05.60 

35.012 

27.63 

1491.4 

OBS 

01100 

05.53 

35.050 

27.67 

1491.4 

OBS 

01125 

05.64 

35.062 

27.67 

1492.3 

OBS 

01200 

05.04 

35.025 

27.71 

1491.1 

OBS 

01300 

04.90 

35.038 

27.74 

1492.2 

OSS 

01400 

04.61 

35.020 

27.76 

1492.6 

OBS 

01498 

04.41 

35.013 

27.77 

1493.5 

•  *•»«»  »»«• 
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TABLE  VI.— Continued 


BEflO       31       80>)T 
CONSEC  OOOJ 

L4I  35    10       N 

LONG        048    C2       U 


CISINUM/TIME 


VfcAP 

IfoS 

B(jIDP    027«3 

AIR 

ItMP          10.4 

Ull-      H 

;i   Pc» 

iiIM-1.1  k 

15 

|i«SI     SItl    tfCCKDtR 

ItN    SO     1, 

l'OC 

"GNT^ 

.         04 

SHIP    £  1 

Wcl 

BULB           14. S 

36 

£              4 

.(IND-CPl, 

15 

TOALf      )!'.                         U 

5     S3UAKF 

4 

OAV 

16 

OJIA    USt       1 

oARUMtIt     10id.( 

SlA 

wIND-^'■k 

OJRAIIJ»:                   00.4 

2     SOUARt 

40 

MCUP 

23.3 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

Cl/h 

.itA  Tnt  -. 

XI 

Oklu     l^-.    OOJ 

1     $JUA»c 

50 

L VtlVP 

DEPfM 

TCMP 

SAL 

S|i.»A-I 

ny^oPTri 

SND    VEL 

UAV  0 

PJ4 

lUI    P          ■«a2          NU3 

SI03          PH 

JBS 

000  00 

19.25 

36.549 

20.41 

1519.1 

OSS 

00010 

19.15 

36.547 

25.44 

1510.9 

UBS 

0Q0  20 

IB.  12 

36.54S 

..'6.4  4 

1519.0 

OBS 

00030 

le.  11 

36.550 

20.45 

1519.2 

UBS 

00050 

IS. 09 

30.549 

20.45 

1P19.4 

UBS 

00075 

17.69 

36.4d6 

20.51 

151H.O 

ObS 

OOIOO 

17.52 

36.441 

c6.51 

1510.5 

OBS 

00125 

17.41 

36.439 

26.54 

151B.5 

DBS 

00150 

17.31 

30.4  15 

26.54 

151S.6 

DBS 

0(U00 

17.14 

36.424 

20.5', 

1519. J 

uBS 

00250 

17.05 

36.436 

26.6  2 

1519.5 

OBS 

00300 

16. SI 

36.376 

i6.63 

1519.6 

OBS 

00<.00 

16.17 

36.260 

20.69 

1519.1 

OSS 

00500 

14.99 

35.985 

26.77 

|316.5 

OBS 

00600 

IJ.ll 

35.661 

26.90 

1511.9 

OBS 

00700 

11.41 

35.333 

27.02 

1507.4 

OBS 

ooeoo 

09.67 

35.270 

27.24 

1502.7 

OBS 

oosoo 

07.43 

35.053 

27.42 

14  95.6 

OBS 

00920 

07.  13 

35.098 

27.50 

1  4  94  .  9 

OBS 

009JO 

07.33 

35. 147 

27.51 

1495.9 

CBS 

01000 

06.72 

35.114 

27.57 

1494.6 

OBS 

01100 

05.9^ 

35.032 

27.61 

1493.0 

OBS 

01200 

05.20 

35.035 

27. 7C 

1491 .7 

OBS 

01300 

04.91 

35.044 

27.74 

1492.2 

OBS 

OKiOO 

04. SB 

35.025 

27.76 

1492.5 

OBS 

01500 

04.41 

35.010 

27.77 

1493.5 

kEEID       31  6097 

CoNSE:  0004 

LAI             35  03       N 

LTNG        040  03       t« 


CASISUH/I 1«E 


rtAB 

1969 

60IDP    03017 

AIR 

lEnP         17.6 

jlR    H 

ot     PER 

»IN0-01  R 

17 

INST    STO   RECORDER 

MCiNTn       04 

SHIP    El 

WEI 

BUL6           14.7 

3b 

3          5 

WINO-SPD 

13 
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TABLE  VI.— Continued 
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TABLE  VI.— Continued 
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TABLP:  VI.— Continued 
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OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

IDT     P          N02          N03 

S103          PH 

OBS 

00000 

16.  16 

36.451 

26.36 

1518.7 

oes 

00010 

17.98 

36.450 

26.40 

1518.3 

OBS 

00020 

17.94 

36.453 

26.42 

1518.4 

oes 

00030 

17.71 

36.437 

26.46 

1517.9 

oes 

00050 

17.26 

36.430 

26.56 

15U.9 

oes 

00075 

17.15 

36.437 

26.60 

1517.0 

oes 

00100 

17.07 

36.428 

26.61 

1517.1 

OBS 

00125 

17.03 

36.432 

26.62 

1517.4 

OBS 

00150 

17.02 

36.432 

26.6  3 

1517.8 

oes 

002  00 

16.99 

36.424 

26.63 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.95 

36.426 

20.64 

1519.2 

OBS 

003  00 

16.85 

36.404 

26.64 

1519.7 

oes 

00380 

16.28 

36.286 

26.65 

1519.2 

oes 

00400 

16.31 

36.302 

26.69 

1519.6 

OBS 

00500 

15.60 

36.163 

26.72 

1519.5 

oes 

00600 

13.77 

35.729 

26.82 

1514.2 

oes 

00700 

11.72 

35.465 

27.02 

1508.6 

oes 

00770 

10,01 

35.216 

27.14 

150J.4 

oes 

00800 

09.65 

35.227 

27.21 

1502.6 

OBS 

00900 

07.67 

35.068 

27.40 

1496.6 

OBS 

01000 

06.13 

34.977 

27.54 

1492.1 

OBS 

01100 

05.44 

35.001 

27.64 

1491  .0 

OBS 

01200 

05.23 

35.076 

27.73 

1491.9 

OBS 

01300 

05.01 

35.028 

27.72 

1492. o 

OBS 

01400 

04.74 

35.033 

27.75 

1493.2 

CBS 

01500 

04.46 

35.022 

27.78 

1493.7 

««**<>  •«*« 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO   31  8097 

CONSEC  ooie 

L4T     35  03   N 

LONG   O^a  04   M 


CASTNUM/TIME   LVLTVP 


YEAR 

1'369 

60TDP    03475 

AIR 

TEMP          16.4 

DIR    HOT    PlR 

KlMO-OIR 

05 

INST    SIO   RECORDER 

TEN    Sa    12D6 

MONTH 

04 

SHIP    El 

wET 

BULB           15.7 

29 

3          3 

UIMC-SPD 

14 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

oar 

ze 

04TA    USE        1 

6ARCHETR     102O.0 

SEA 

KIND-FCR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    4B 

HOUR 

11.5 

AREA               05 

CLGUO    T/0 

CL/TR 

nEAIHEf 

XI 

ORIG    E26    018 

1    SQUARE    58 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluHA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P3  4 

lOT    P          N02          NG3 

SIJ3          PH 

OBS 

00000 

18.13 

36.465 

26.36 

1518.6 

OBS 

00010 

18.12 

36.458 

26.38 

1510.7 

OBS 

00020 

18.11 

36.454 

26. 3t 

151B.9 

OBS 

00030 

17.99 

36.454 

26.40 

1510.7 

OBS 

00050 

17.30 

36.433 

26.56 

1517.0 

OBS 

00075 

17.15 

36.419 

26.56 

1516.9 

OBS 

00100 

17.03 

36.408 

26.60 

1517.0 

OBS 

00125 

16.95 

36.393 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

17.02 

36.436 

^6,6j 

1517.8 

OBS 

OOJOO 

17.02 

36.433 

26.63 

1516.6 

OBS 

00250 

17.01 

36.432 

26.^3 

1519.4 

OBS 

00300 

16.95 

36.403 

26.6.: 

1520.0 

OBS 

00400 

16.62 

36.366 

26.67 

152C.6 

OBS 

00500 

15.69 

36.126 

20.7C 

1519.1 

OBS 

006  00 

13.95 

J5.796 

26.83 

1514.6 

OBS 

007  00 

12.02 

35.474 

20.9  7 

1509.6 

UBS 

00800 

10.20 

35.217 

<;7.11 

1504.5 

OBS 

009  00 

oe.30 

35.099 

27. j3 

1459.0 

OBS 

01000 

06. 3o 

34.983 

27.51 

1493.0 

OBS 

01100 

05.48 

34.994 

27.63 

1491 .1 

OBS 

01200 

05.26 

35.037 

27.69 

1492.0 

OBS 

01300 

04.95 

35.060 

<.7.75 

149<:.4 

OBS 

01400 

04.7  7 

35.041 

27.76 

1493.3 

OBS 

01493 

04.47 

35.013 

27.77 

. 

1493.6 

»«*»••••»•»*••« 


REFID   31  8097 

CONSEC  0019 

LAT      34  55   N 

LONG   048  10   M 


YEAR 

1969 

BOTOP    04755 

AIR 

TtMP          17.3 

UlR    hGT    PER 

HiNO-OIR 

06 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONT^ 

1       04 

SHIP    El 

HET 

BULB           14.6 

29 

3          3 

JlMD-SPD 

u 

TRACE    DIR                        D 

5 

SQUARE        2 

OAV 

26 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1026.5 

SEA 

■IND-FGR 

DURATION                  00.3 

2 

SQUARE    48 

HOUR 

18.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

Cl/TR 

KEATHEk 

XI 

GRIG    E26   019 

1 

SQUARE    48 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DVNDPTh 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

S103 

PH 

OBS 

00000 

18.01 

36.447 

26.39 

1518.3 

U6S 

00010 

18.01 

36.448 

26.40 

1518.4 

OBS 

00020 

17.92 

36.450 

26.42 

1518.3 

OBS 

00030 

17.82 

36.449 

26.44 

1516.2 

OBS 

00050 

17.49 

36.449 

26.52 

1517.6 

OBS 

00075 

17.14 

36.439 

26.60 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.440 

26.6  1 

1517.3 

OBS 

00125 

17.14 

36.466 

26.62 

1517.8 

OBS 

00150 

17.15 

36.464 

26.62 

1516.2 

OBS 

00200 

17.15 

36.458 

2a. ol 

1519.0 

OBS 

002  50 

17.15 

36.459 

26.61 

1519.9 

OBS 

003  00 

17.11 

36.445 

26.61 

1520.5 

OBS 

00400 

16.91 

36.399 

26.63 

1521.5 

OBS 

00500 

15.74 

36.144 

26.70 

1519.3 

OBS 

006  00 

13.97 

35.742 

26.78 

1514.8 

OBS 

00700 

12.48 

35.622 

26.92 

1511.3 

OBS 

00800 

10.35 

35.186 

27.06 

1505.0 

OBS 

00900 

06.30 

35.128 

27.35 

1499.0 

OBS 

01000 

06.54 

34.962 

27.49 

1493.7 

OSS 

01100 

05.69 

35.053 

27.65 

1492.1 

DBS 

01170 

05.44 

35.064 

27.69 

149^.2 

OBS 

01178 

05.27 

35.024 

27.68 

1491.6 

OBS 

01200 

05.39 

33.060 

27.70 

1492.5 

OBS 

01300 

04.93 

35.037 

27.73 

1492.3 

UBS 

01400 

04.69 

35.029 

27.76 

1493.0 

UBS 

01492 

04.41 

35.010 

27.77 

1493.3 

a  *«•«»••• 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO   31  e097 

CONSEC  0020 

L4T     35  l^       N 

LONG   O'lS  16   U 


CASTNUM/TIME 


VEiR 

1«69 

eOTDP    02195 

Aid 

TEMP          16.4 

01ft    HOT     PER 

HINO-DIK 

06 

INST    SIU    kEClkDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

1       04 

SHIP    El 

«EI 

BULB          13.7 

29 

3         3 

HIMO-SPO 

11 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE        4 

DAY 

28 

0«Ti    USE        1 

BAKC>(tTR     1028.0 

SCA 

»IND-fCR 

OURATIDN                   CO. 4 

2     SQUARE    48 

HOUR 

23.6 

A«E«               05 

I.LGUO     T/A 

CL/TR 

rtEATHEK 

xo 

URIO    t26   020 

1     SQUArir     5o 

LVLIrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTM 

SND     VcL 

JXVC. 

P34 

ICT    P          ,MJ2          NC3 

SliU          PH 

08$ 

00000 

17.93 

36.426 

26.40 

151b. 0 

oes 

000  10 

17.91 

36.426 

26.40 

1516.1 

06  S 

00020 

17.84 

36.412 

26.41 

1518.0 

06  S 

C0030 

17.63 

36.422 

26.47 

1517.6 

06S 

00050 

17.48 

36.440 

2t..b2 

1517.5 

OBS 

000  75 

17.19 

36.455 

26.60 

1517.1 

OSS 

OOIOO 

17.15 

36.459 

26.61 

1517.4 

065 

00125 

17.14 

36.458 

26.62 

1517.8 

OBS 

00130 

17.14 

36.458 

26.6  2 

1516.2 

OBS 

00200 

17.13 

36.456 

26.62 

1519.0 

OBS 

002  50 

17.11 

36.445 

26.61 

1519.7 

08  S 

00300 

17.08 

36.440 

26.62 

1520.4 

OBS 

004  00 

16.70 

36.335 

26.63 

1520.8 

OBS 

00433 

16.47 

3O.300 

26.65 

1520. o 

OBS 

00440 

16.51 

36.328 

26.6  7 

1520.9 

08  S 

00500 

15.50 

36.07^ 

26.70 

151t.5 

06S 

00600 

14.28 

35.812 

20.77 

1515.9 

OBS 

00700 

12.93 

35.621 

20.91 

1512.9 

06  S 

006  00 

11.04 

J5.295 

27.02 

1507.0 

OBS 

009  00 

08.78 

35.167 

27.30 

1500.9 

OBS 

009«0 

07.55 

35.052 

27.40 

1497.4 

OBS 

01000 

07.13 

34.992 

27.41 

1496.0 

OBS 

01030 

06.21 

34.962 

27.52 

149^.9 

OBS 

01100 

05. o9 

35.U45 

27.65 

1492.1 

OBS 

OHIO 

05.83 

35.068 

27.65 

1492. a 

nes 

ouoo 

05.15 

35.025 

27. 7C 

1491.5 

OBS 

O13C0 

04.67 

35.017 

27.73 

1492.0 

OBS 

01400 

04.69 

35.020 

27.75 

1493.0 

OBS 

01500 

04.50 

35.030 

27.76 

1493. ■> 

REFIO       31        8097 

YEAR 

1969 

60T0P    04je9 

Alk 

TEMP           17.8 

OIR     n 

iiT     PER 

CONSEl              0021 

MONTt- 

1       04 

SHIP    El 

WET 

dULo           15.6 

29 

3          i 

LAI             j5    00       N 

OAY 

29 

DATA    USE       1 

SARCMETH     1026.3 

ScA 

LCNO       U47    5?       W 

HCUH 

05.  B 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/Tf 

CiSTNUK/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TlMP 

SAL 

SluKA-T 

DYNDPTH 

ShC     VEL 

05.8 

OBS 

000  00 

18.35 

36.514 

26.36 

1519.3 

Obs 

00010 

18.35 

36.514 

20.36 

1519.3 

OBS 

00020 

18.21 

3o.4faB 

26.38 

1519.2 

CBS 

000  JC 

18.03 

36.47" 

26.41 

1510.8 

OBS 

00050 

17.44 

36.440 

20.53 

1517,4 

UBS 

000  7  5 

17.14 

36.427 

2u.u9 

15  U  .9 

OBS 

00100 

17.07 

36.438 

20.62 

1517.1 

UBS 

00125 

17.03 

36.437 

26.63 

1517.4 

OBS 

00150 

17.02 

30.436 

26.63 

1517.8 

Cos 

002  00 

16.91 

36.392 

^6.62 

15U  .2 

GBS 

002  50 

16.80 

36.374 

26.6  1 

13U.7 

OBS 

00300 

16.68 

36.32  7 

20.63 

1519.1 

OBS 

00320 

16.51 

36.294 

26.64 

15U.9 

OBS 

00325 

16.61 

36. 362 

26.67 

1519. t 

OBS 

00400 

16.01 

36.244 

20.72 

1518.6 

U6S 

00500 

14. 9e 

35. 9v8 

26.76 

1316. 0 

OBS 

006  00 

13.65 

35.77C 

26.87 

l3lj.e 

CBS 

00700 

12.0^ 

35.507 

^7.00 

150".  7 

CBS 

C0«00 

09.98 

35.287 

27.20 

150J.8 

CoS 

00850 

08.69 

35.127 

27.^9 

l4yj.7 

OBS 

00900 

08.14 

35.133 

27.38 

1496. ■, 

OBS 

00990 

07.09 

35.085 

27.49 

1493. e 

OBS 

01000 

06. 7o 

35.020 

,.7.49 

1494.5 

OBS 

OUOO 

05.47 

J... 992 

27.63 

1491 .1 

OBS 

01150 

05.12 

34.99  1 

27. oS 

14^0.5 

OBS 

01200 

05.29 

j.5.071 

.:7.72 

14  92.1 

CSS 

01:100 

05.02 

35.056 

27.74 

1492.7 

OBS 

01400 

04.76 

35. J40 

27.76 

1493.3 

OBS 

01500 

04.50 

ii.0^7 

27.77 

149J.9 

rtlND-UlK  12 

»1imD-SpO  07 
UlNO-f^R 

HcuTHtK  XI 


INSI    STu    |.ECCRDt« 
T? ACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

CRlu     E2o    021 


TEN  SC  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
I    SQUARE    57 


PJ4       TCT     P 
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TABLE  YI.— Continued 


REfID      31       8097 

YEAR 

1969 

80TDP    02377 

AIR 

TEMP          17.9 

DIR    HOT     FtR 

HINO-OIR 

06 

CONSEC              00i2 

MONTH 

c 

SHIP    El 

HET 

0UL6           15.9 

28 

3          4 

.<INC-SPD 

06 

L«I            35    02      N 

DAY 

29 

OATS    USE        1 

bABCMETR     1J27.7 

SEA 

hIND-FOR 

LONG       Cfl    Oo       u 

MOUP 

11.6 

AREA                05 

tLOuO     T/A 

CL/TR 

I.EATHER 

XI 

C4STNUB/I 1»E 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sll^HA-T 

OYNDPTh 

SND    VCL 

OXYG 

P3 

11.6 

oes 

00000 

18.20 

36.464 

26.36 

1518.8 

OUS 

00010 

18.19 

36.464 

^6.36 

1519.0 

DBS 

00020 

18.09 

36.439 

^o.37 

1518.8 

OBS 

00030 

17.81 

36.427 

26.43 

1518.1 

OBS 

OD050 

17. H 

36.425 

20.5C 

1516.7 

OSS 

00075 

17.02 

36.415 

26. ol 

1516.5 

OBS 

00100 

17.06 

36.441 

20.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.02 

36.434 

26.63 

1517.4 

OBS 

00150 

17.02 

36.4  30 

26.6  2 

1517.8 

OBS 

00200 

17.01 

36.429 

26.63 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.94 

36.412 

26.63 

15W.2 

OBS 

00300 

16.72 

36.363 

26.64 

1519.3 

CBS 

00".  00 

16.40 

36.299 

^o.67 

1519.9 

OBS 

00500 

15.90 

36.211 

26.72 

1519.9 

OBS 

006  00 

14.39 

35.875 

26.60 

1516.4 

OBS 

00700 

12.62 

35.019 

26.97 

1511.9 

OBS 

COdOJ 

10.21 

35.285 

27. It 

15C4. 7 

OBS 

00900 

03.25 

35. 121 

27.35 

1498.9 

OBS 

OlOOO 

06.31 

34.984 

27.52 

1492.8 

OSS 

01100 

05.41 

35.000 

^7.65 

1490. V 

CBS 

01200 

05.  11 

35.029 

27.71 

1491  .4 

OBS 

01234 

05.13 

35.095 

27.76 

1492.1 

OBS 

01300 

05.05 

35.056 

27.73 

1492.8 

OSS 

01400 

04.81 

35.050 

27.76 

1493.3 

OBS 

01496 

04.58 

35.031 

27.77 

1494.1 

INST     STD    RECOKOER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR                        D  5     SOUARE       4 

DURATION                  00.3  2     SQUARE     48 

QRIG    E26   022  1    SJUARE    58 


P34       TCT    P 


•«»••••••*• 


REFID  31  8097 
CONSEC  0023 
LAT  35  04  N 
LONG   048  01   H 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1969 

eOTDP    04114 

AIR 

TEMP          20.0 

DIR    1 

hGT     PER 

KINO-DIR 

09 

INST    SIU   PECCRDER 

Tt 

:n    SU    1206 

MONTH 

04 

SHIP    El 

»ET 

BULB           17.0 

30 

2         3 

«I'«0-SPO 

04 

T^ACE    DIR                        0 

5 

SauAkE       4 

DAY 

29 

DATA    USE       1 

bAKCMETH     1026.4 

SEA 

hlND-F^R 

DURATION                   00.4 

2 

SguASE    48 

HOUR 

18.8 

AREA               05 

LLOUD     T/A 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

GRIG    E26    023 

1 

SOUARE    58 

.vltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    «cL 

oXTG 

PJ4 

TOT    P          N02          NL3 

S103 

PH 

OBS 

00000 

18.91 

36.491 

26.20 

1520.9 

OBS 

00010 

18.26 

36.466 

26.:>5 

1519.2 

OBS 

000  20 

18.20 

36.437 

.16.34 

1519.1 

06S 

0003  0 

17.82 

36.391 

26.40 

1516.1 

OBS 

000  50 

17.21 

36.419 

26.57 

1516.7 

OBS 

00075 

17.11 

36.436 

26.61 

1516.8 

OBS 

00100 

17.06 

36.437 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.02 

36.436 

26.63 

1517.4 

OBS 

00150 

17.02 

36. 44* 

2o.63 

1517.8 

OSS 

002  00 

17.01 

36.44.; 

26.64 

1510.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.421 

26.63 

1519.2 

OBS 

00  300 

16.87 

36.4  11 

26.65 

1519.8 

OBS 

00400 

16.35 

36.289 

26.67 

1519.7 

CBS 

005  00 

15.60 

36.139 

26.73 

1518.9 

OBS 

00600 

13.78 

35.769 

26.85 

1514.3 

OBS 

007  00 

12.32 

35.521 

20.95 

1510.7 

OBS 

00800 

09.91 

35.194 

27.14 

1 J03.5 

OBS 

008  20 

09.51 

35.226 

27.23 

150.;  .4 

OBS 

00865 

08.71 

35.119 

27.28 

1500.0 

OBS 

00900 

08.20 

35.161 

*7.39 

1498.7 

OBS 

01000 

06.40 

34.968 

27.51 

1493.2 

CBS 

01100 

05.44 

34.976 

27.62 

1491.0 

OBS 

01200 

05.05 

34.993 

27.69 

1491 .1 

OBS 

013C0 

04.81 

34.997 

27.72 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.61 

34.998 

27.74 

1492.6 

OBS 

01500 

04.50 

35.020 

27.77 

1493.9 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO       jl       8097 

YE4B 

196S 

BOTDP    0'i2<(e 

III- 

!£>■?          19.3 

JU    H 

Cr     PER 

HINO-OIR 

11 

CONSEC               OOJ* 

MONTH 

0<. 

SHIP    £1 

WET 

3ULt           15.9 

JO 

2         2 

KIMO-SPO 

06 

LAI             35    D<.       N 

J4V 

29 

0«T4    USE        1 

EAPOMEIt     1027.1 

SEA 

«I.<D-f  jR 

LONG       0<ie    01        u 

HOUR 

23. (> 

«RE4              05 

CLCUO     T/4 

CL/It 

mEATHcA 

XI 

CiSINUN/IlMt 

LVLTYP 

CEPIM 

lEMP 

SSL 

S1SM«-T 

OVNJPTn 

S'<0    VcL 

JXYU 

PJ' 

23.6 

oes 

00000 

18.57 

36.460 

26.26 

1319.9 

jes 

000  10 

18.19 

36.439 

2».34 

1516.9 

jas 

00020 

18.02 

30.425 

^c.3c 

15H.6 

DBS 

00030 

17.74 

30.33C 

20.38 

1517.8 

oes 

00050 

17.19 

36.427 

26.36 

1516.7 

OBS 

00075 

17.09 

36.442 

26. o2 

I3l6.8 

OBS 

00100 

17.07 

36.447 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.06 

36.448 

26.  o 3 

1517.5 

OBS 

00150 

17.04 

36.446 

2o.6  3 

1517.9 

oes 

00200 

17.03 

30.444 

26.63 

ljlo.7 

OBS 

00250 

17.00 

36.424 

26. o2 

1J19.4 

OBS 

00300 

16.89 

36.402 

26.6  3 

1519.8 

OBS 

CO".  00 

16.33 

3U.276 

2'j.o7 

1519.6 

OBS 

00500 

15.68 

36.147 

26.7^ 

1519.1 

oes 

00600 

14.61 

35.909 

2o.7e 

1j17.1 

OBS 

00700 

13.00 

35.654 

<;o.92 

1513.2 

ras 

00800 

10.72 

35.344 

27.11 

1506.6 

OBS 

C0900 

08.53 

35.102 

27.29 

1499.9 

OBS 

01000 

06.29 

34.999 

27.54 

1492.7 

JbS 

01050 

05.93 

35.054 

27.63 

1492.2 

OBS 

01100 

05.39 

34.976 

27.63 

1490. B 

oes 

01200 

04.94 

34.985 

27.69 

1490.6 

OBS 

01300 

04.69 

34.995 

27.73 

1491.3 

OBS 

01310 

04.68 

35.027 

27.75 

1491.4 

OBS 

Ol^OO 

04.60 

35.017 

27.76 

149^.6 

OBS 

01500 

04.49 

35.021 

27.  77 

1493.8 

INST    STO   (.eCOROER 
IP  AC  E     DIB  0 

DURAIIJN  00.4 

ORIO     c26    024 


TEN  Sw  1206 
5  SOUAPE  4 
2  SJUARE  48 
1     SOUAKE     58 


»  *a***««3 


REFID  31  8097 
CONSEC  C025 
LAT  35  02  N 
LONG   048  00   w 


YEAR     1969 

MONTH       04 
DAY  30 

HOUR    0  5.7 


BOIOP    04298 
SHIP    El 
DATA    USc        1 
AHEA  05 


AIR    TEMP  17.7 

WET     BULB  15.6 

6AkOMETK     1025.5 
CLUUD    I/A 


JIR    HGT    PER 

3C      2         2 
SEA 
CL/IR 


WINO-OIR    12 
WIND-SPD    06 
KlNO-FGR 
WEATHER       XI 


INST    STO    RECORDER 
TRAlE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    E26    025 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/IIMc        LVLIYP 


DY.'<OPTH       SND    VEL       OXYG 


PD4       TOT     P 


OOS 

00000 

18, 

.42 

36, 

.454 

26, 

.30 

OBS 

00010 

18. 

.06 

36. 

,416 

26. 

.36 

OBS 

00020 

18. 

.02 

36. 

.438 

26. 

.39 

OBS 

00030 

18. 

.01 

36. 

.437 

26. 

.39 

CBS 

00050 

17. 

.15 

36, 

.408 

26. 

.58 

OBS 

000  75 

17.01 

36. 

.423 

2o. 

.62 

OBS 

00100 

17. 

.01 

36, 

.440 

2c.. 

,63 

OBS 

00125 

17. 

.01 

36, 

.439 

26.63 

OBS 

00150 

17. 

.01 

36, 

.446 

26, 

.64 

OBS 

00200 

17, 

.02 

36. 

.451 

26, 

,64 

OBS 

002  50 

16. 

.99 

36. 

.432 

26, 

.63 

OBS 

00300 

16. 

.83 

36, 

,394 

26, 

,64 

OBS 

00400 

16. 

.24 

36, 

.250 

2o. 

.67 

OBS 

00500 

15. 

.42 

36. 

,100 

26. 

,74 

OBS 

00600 

13. 

,95 

35, 

,798 

26. 

.83 

OBS 

00700 

12. 

,03 

35, 

.519 

27. 

,00 

OBS 

00800 

10. 

.47 

35. 

,296 

27. 

,12 

pes 

00900 

08. 

.35 

35. 

,085 

27. 

,31 

OBS 

00930 

07. 

.68 

35. 

,014 

27. 

.35 

OBS 

C0950 

07. 

.43 

35. 

,078 

27. 

,44 

JBS 

OICOO 

06. 

,  60 

33. 

.04  7 

27.32 

OBS 

01015 

06. 

,25 

34. 

,979 

27. 

,52 

uBS 

01055 

05. 

,90 

35. 

,057 

27. 

,62 

ces 

01100 

05. 

,59 

35. 

.004 

27. 

,63 

OBS 

01200 

05. 

,02 

34. 

,992 

27. 

,69 

CBS 

01300 

04. 

,79 

35. 

,006 

27. 

,73 

OBS 

01400 

04. 

,67 

35. 

,017 

27. 

,75 

UBS 

01500 

04. 

,44 

36. 

,019 

27. 

,78 

1519.4 
1518.5 
1518.6 
1510.7 
151t>.5 
1516.5 
1517  .0 
1517.4 
1517.8 
1518.6 
1519.3 
1519.6 
1519.3 
1518.3 
1314.9 
1509.7 
1505. o 
1499 .2 
14V7.0 
1496.5 
1494.3 
14S2 .8 
1492.3 
149* .6 
1490.9 
1491.7 
1492.9 
1493.6 


9a«** •***••«* 
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TABLE  VI.— Continued 


REFID       31       8097 
CONSEC  0026 

L«T  35   02      N 

LONG       048    00      w 


C4STNUM/T1ME       LVLT»P 


liiR 

1969 

BCTOP    04206 

AIR 

TEMP           18.6 

D 1  R    Hb  T     PE  R 

KlNO-OIR 

11 

MONTh 

1      04 

SHIP    El 

WET 

bULB          i5.6 

U 

I          2 

HlND-SPO 

10 

DIY 

30 

D47A    USE        1 

BASCMETR     1026.7 

S£» 

MINO-FOR 

HOUR 

LI. 5 

4fiEA                05 

CLOUD    T/a 

Cl/IR 

■  EATHER 

XI 

.VLTyp 

DEPTH 

TEMP 

5«L 

SIl.Ma-T 

OYNOPTh 

SSC    VEL 

DXTG 

PL)' 

oes 

000  00 

18.38 

36.482 

26.33 

1519.4 

08S 

00010 

18.20 

36.467 

26.36 

1519.0 

065 

00020 

16.06 

36.463 

26.39 

1518.7 

08S 

00030 

17.75 

36.444 

26.46 

1516.0 

oes 

00050 

17.36 

36.442 

26.55 

1517.2 

065 

00075 

17.16 

36.443 

26.60 

1517.0 

oes 

00100 

17.11 

36.450 

26.62 

1517.3 

OSS 

00125 

17.07 

36.443 

26.62 

1517.5 

085 

00150 

17.06 

36.450 

26.63 

1517.9 

DBS 

002  00 

17.03 

36.446 

26.63 

1518.7 

OBS 

002  50 

17.01 

30.434 

26.63 

1519.4 

06  S 

00300 

16.94 

36.420 

26.64 

1520.0 

OBS 

00400 

16.64 

36.338 

26.64 

1520.7 

QBS 

00500 

15.71 

36.155 

26.72 

1519.2 

OBS 

00566 

14.78 

3  5.99  2 

26.60 

1517.2 

OBS 

00600 

14.71 

35.977 

26.81 

1517.5 

085 

00700 

12.68 

35.590 

26.93 

1512.0 

085 

008  00 

10.91 

35.392 

27.12 

1507.3 

OBS 

00900 

08.68 

35.054 

27.23 

1500.4 

QBS 

01000 

06.22 

34.947 

27.50 

1492.4 

DBS 

01039 

06.02 

35.018 

27.59 

1492.3 

OBS 

01100 

05.41 

34.985 

27.64 

1490.8 

OBS 

01200 

04.96 

34. 996 

27.70 

1490.7 

OBS 

01300 

04.71 

35.000 

27.73 

1491.3 

06  5 

01400 

04.60 

35.012 

27.75 

1492.6 

06  5 

01500 

04.46 

35.019 

27.77 

1493.7 

INST     SID    RECORDER 
TRACE    OiR  C 

DURATION  00.3 

GRIG    E26    026 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     58 


Plj4       TOT    P 


REflO       31  8097 

CONSEC  0027 

LAT              J5  01       N 

LONG        048  03       M 


CASTNUM/T IME 


YEAR 

1969 

BOTOP    03109 

AIR 

TEMP           18.7 

OiR    MGT     l-cR 

-INU-OIR 

11 

INST     STO    MECOROER 

TEN    SJ     1206 

MONTH 

04 

SHIP    £1 

WET 

BULB           15.7 

13 

2         2 

«IND-5P0 

11 

TRACE     OIR                        e 

5     SUUAkt        4 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

bARCMET^     1025.5 

SEA 

mND-FOR 

OURAIIUN                 Ou.3 

2     SOUARE     48 

HOUR 

18. 1 

AREA                05 

CLCuO     T/A 

CL/Tt 

«lATMt< 

XI 

GRIG    E26    02  7 

1     SOUARL     58 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5Il,MA-T 

DYNOPTM 

SNu    VcL 

IJXYG 

P34 

ToT     P          N02          No3 

510  3          PH 

UBS 

00000 

19.01 

36.542 

26.2  1 

1521 .2 

U6S 

00010 

18.39 

J6.496 

2b.  34 

15U.6 

OBS 

00020 

18.23 

36.493 

26.3  7 

1319.3 

OBS 

00030 

17.83 

36.464 

26.45 

1510.2 

065 

00060 

17.40 

36.4ja 

26.54 

1517.3 

065 

00075 

17.14 

36.405 

26.58 

1316.9 

065 

00100 

17. OJ 

36.415 

26.61 

1517.0 

OBS 

00125 

17.08 

3a. 449 

26. o2 

1^17.6 

065 

00150 

17.06 

36.444 

26.62 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.07 

36.451 

26.6  3 

1518.8 

085 

00250 

17.04 

36.444 

26.63 

1519.3 

OBS 

00300 

16.94 

36.418 

.L6.63 

1520.0 

OBS 

00400 

16.57 

36.332 

20.66 

1520.4 

OBS 

00500 

15.88 

36.195 

26.71 

1519.8 

OBS 

00559 

14.64 

35.916 

26.77 

1516.5 

065 

00600 

14.39 

35.877 

26.80 

1516.4 

OBS 

00  7  00 

12.61 

35.534 

26.90 

1311  .7 

06  5 

00800 

10.28 

35.302 

27.lt 

1  f  04  . 9 

ObS 

00900 

08.01 

35.062 

27.34 

1497.9 

OBS 

01000 

06.32 

35.U05 

27.54 

1492.9 

OBS 

01100 

05.40 

35.001 

27.65 

1490.6 

OBS 

01200 

05.34 

35.076 

<.7.72 

149*.  .4 

06  5 

01300 

05.  11 

35.063 

27.73 

1493.1 

085 

01400 

04.81 

35.051 

27.76 

1493.5 

OBS 

01495 

04.58 

35.043 

27.78 

1494.1 

■•••••»•»•• 
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TABLE  VI.— Continued 


RIFIO  31  eov7 
CONSEC  0028 
L»T  35  Oi  N 
LONG   0«7  il      K 


TEAR 

1969 

BOTOP    04243 

AIR 

TEMP           18.1 

OIR    H 

H,I     PER 

WlNO-OIB 

11 

INST    STO  RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

1      05 

SMIP    £1 

«£I 

SUie           16.6 

11 

2         i 

alNO-SPO 

10 

TRACE     OIR                        0 

5    SQUARE      4 

t)«Y 

01 

outa  use     1 

SARCIiETIi     1025.9 

SEA 

mND-f  JR 

OORATION                   00.3 

2    SSUARE    46 

HOUR 

00.6 

4KEA              05 

ClOUO    T/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E26    026 

I    SQUARE    57 

lvltyp 

OEfTM 

lENP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTM 

SND    VEL 

o«y& 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OSS 

00000 

18.86 

36.533 

26.2  5 

1520.8 

DBS 

00010 

16.32 

3O.460 

^6.33 

1519. J 

OBS 

000  20 

16.25 

3O.470 

26.35 

1519.3 

06  S 

00030 

18.16 

30.445 

26.35 

1519.2 

QBS 

00050 

17.54 

36.414 

26.49 

1517.7 

06  S 

00075 

17.15 

36.444 

26.60 

1517.0 

06S 

00100 

17.09 

36.445 

26.62 

1517.2 

oas 

00125 

17.05 

36.445 

26.63 

1517.5 

oes 

00150 

17.02 

36.436 

26.6  3 

1517.6 

OBS 

002  00 

17.01 

36.447 

26.64 

1518.6 

OBS 

00250 

17.01 

36.439 

26.63 

1519.4 

OBS 

003  00 

16.91 

36.416 

26.6  4 

1519.9 

OBS 

00400 

16.66 

36.364 

26.65 

1520.6 

OBS 

00500 

16.01 

36.237 

26.71 

1520.3 

OBS 

00570 

14.66 

35.971 

^6.76 

1517.6 

OBS 

005  Sd 

15.00 

36.075 

26.62 

1518.4 

OSS 

OOtOO 

14.78 

36.016 

26.82 

1517.8 

OBS 

00700 

12.72 

35.539 

26.66 

1512.1 

OBS 

008  00 

10.60 

35.379 

27.13 

1506.9 

OBS 

00900 

06.54 

35.174 

27.35 

1500.0 

OBS 

01000 

06.53 

35.001 

27.50 

1493.7 

OBS 

01100 

05.42 

34.966 

27.64 

1490.9 

OBS 

01200 

05.01 

35.000 

27.70 

1490.9 

oes 

01285 

04.76 

35.001 

27.72 

1491.4 

OBS 

01300 

04.64 

35.043 

^7.75 

1491.9 

OBS 

01400 

04.75 

35.046 

27.76 

1493.3 

OBS 

01500 

04. 5j 

35.040 

27.76 

1494.0 

• 

REriO  31  6097 
CONSEC  0029 
lAT  34  59  N 
LONG   048  00   H 


YEAR 

1969 

BOTOP    04334 

AIR 

TEMP          17.7 

DIK 

HGT    PER 

UINO-DIR 

10 

INST     STU    ktCCKOER 

Ti 

IN    SU     1206 

MONTH       05 

SHIP    El 

«ET 

BULB          16.2 

10 

3         2 

KINO-SPC 

17 

TRACE    OIR                        0 

5 

SQUARE        2 

DAY 

01 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1024.3 

SEA 

UINO-POR 

DURATION                   00.4 

2 

SQUARE    43 

HOUR 

06.0 

AREA              05 

CLOuO    T/A 

Cl/I 

R 

HEATHER 

X2 

ORIG    E26    U29 

1 

SQUARE     46 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OY.^OPTh 

1       SNU    VtL 

UXYG 

PD4 

TOT     P          NJ2          N03 

SI03 

PH 

OBS 

00000 

16.69 

36.509 

26.27 

1520.3 

OBS 

00010 

13.62 

36.482 

26.2  7 

1520.2 

oes 

00020 

16.22 

36.44  1 

2o.34 

1519.2 

OBS 

00030 

17.92 

36.470 

26.43 

1516.5 

OBS 

00050 

17.49 

30.461 

26.53 

1517.6 

OBS 

00075 

17.21 

J6.427 

26.58 

1517.1 

OBS 

00100 

17.13 

36.426 

26.60 

1517.3 

CBS 

00125 

17.06 

36.446 

20.62 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.446 

26.6  2 

1516.0 

OBS 

002  00 

17.02 

36.446 

26.64 

1510.6 

OBS 

00250 

17.01 

36.427 

26.62 

1519.4 

OBS 

00300 

16.94 

36.418 

26.63 

1520.0 

OBS 

00400 

16.75 

36.371 

26.64 

1521.0 

OBS 

00500 

15.33 

3O.064 

26.74 

1517.9 

OBS 

00600 

13.91 

35.794 

26.64 

1314.7 

DBS 

00700 

12.48 

35.585 

26.97 

1511 .3 

OBS 

00600 

10.35 

35.301 

27.  14 

1505.2 

QBS 

006  60 

08.41 

3  5.104 

27.31 

1499.1 

OBS 

00900 

06.43 

35. 146 

27.34 

1499.6 

OBS 

C0910 

06.04 

35.083 

27.35 

1498.2 

DBS 

00950 

07.51 

35.099 

27.44 

1496.6 

OBS 

01000 

06.53 

35.004 

27.51 

1493.7 

oes 

01100 

05.47 

34.905 

27.61 

1491.1 

OBS 

01.;  00 

05.02 

35.000 

27.69 

1490.9 

CBS 

01236 

05.19 

35.070 

27.73 

1492.4 

OBS 

01300 

05.03 

35.055 

27.74 

1492.7 

oes 

01400 

04.76 

35.047 

27.76 

149J.3 

OBS 

01495 

04.51 

35.029 

27.76 

1493.6 

•  « 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO       31  6097 

CCNSEC  0030 

LAT             35  03       N 

LONG       CiS  0*       h 


CfiSTNUM/TIME 


YEAR 

1969 

60T0P    02149 

AIR 

TEMP          18.4 

OIR    HOT     PER 

WINU-OIR 

11 

MONTH 

i      05 

SHIP    El 

WET 

BULB           16.5 

11 

2         2 

HINO-SPO 

15 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

6AH0METR     1024.6 

ScA 

WIND-FOR 

HOUR 

11.4 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

KEATHEk 

XI 

,VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAC 

S13MA-T 

OYNDPTH 

SNu    VEL 

UXYG 

PO. 

OBS 

00000 

IB. 23 

36.460 

26.35 

1516.9 

OBS 

00010 

16.06 

36.435 

26.37 

1518.5 

OBS 

000  20 

17.76 

36.42  1 

26.44 

1517.8 

JBS 

OOOJO 

17. 5<: 

36.412 

26.49 

1517.3 

JBS 

00050 

17.19 

36.424 

26.5b 

151b. 7 

uBS 

00075 

17.11 

30.429 

26.60 

1510.6 

oes 

00100 

17.08 

36.429 

26.61 

1517.2 

OBS 

00125 

17.06 

36.437 

26.61 

1517. o 

OBS 

00150 

17.06 

36.438 

26.62 

1518.0 

OBS 

00^00 

17.06 

36. 4-.? 

26.6  2 

1516.8 

OBS 

002  50 

17. Of 

30.446 

20.62 

1519.6 

OBS 

00300 

17.01 

36.427 

26.62 

15  2C.2 

OBS 

00400 

16.66 

36.378 

26.6  7 

1520.8 

OBS 

00500 

15.67 

30.175 

26.70 

1519.d 

OBS 

00600 

14.79 

36.005 

26.61 

1517.6 

OBS 

00700 

13.11 

35.648 

26.89 

1513.5 

OBS 

00768 

10.99 

35.253 

26.99 

1507.2 

UbS 

00800 

10.73 

35.354 

27.12 

1506.6 

OBS 

00677 

06.68 

35.042 

i7.19 

15CC.7 

OBS 

00900 

08.61 

35.113 

27.29 

1500.2 

OBS 

01000 

06.79 

34.965 

27.44 

149*. 7 

OBS 

01060 

05.93 

34.936 

27.53 

1492.2 

OBS 

OllOO 

05.62 

35.016 

27. o2 

1491.7 

OBS 

01200 

05.25 

35.040 

27.70 

1491 .9 

OBS 

01300 

04.91 

33.032 

27.73 

1492.2 

OBS 

01400 

04. o9 

33.023 

27.75 

1493.0 

OBS 

01497 

04.53 

35.032 

27.78 

1494. O 

INST    SID   RECORDER 
TRACE    3IR  0 

DURATION  00.4 

ORIG     E26    030 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SbUARE  48 
1     SQUARE     58 


REFIO       31  6097 

CONSEC  0031 

LAT             35  05       N 

LONG       048  01        H 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

60T0P    01737 

AIR 

TEMP          20.0 

OIR    huT    PER 

UIND-OIR 

15 

INSl    SIO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

05 

SHIP    El 

«ET 

BULB          17.3 

15      i 

!         2 

HINO-SPD 

14 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE      * 

DAY 

01 

DATA    use        1 

8AR0METB     1023.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    4a 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E26    031 

1    SQUARE    58 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

5ND    VEL 

OXYO 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03        PH 

CBS 

COOOO 

16.29 

36.453 

26.3  3 

1519.1 

OBS 

00010 

17.91 

36.4  15 

20.39 

1518.1 

OBS 

00020 

17.61 

36.407 

26.46 

1517.4 

OBS 

00030 

17.40 

36.425 

26.53 

1513.9 

ObS 

00050 

17.13 

36.450 

26.61 

1510.3 

OBS 

00075 

17.07 

36.443 

26.62 

1516.7 

OBS 

00100 

17.07 

36.447 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.06 

36.444 

26.62 

1517.5 

OBS 

00150 

17.06 

36.444 

26.6  2 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.10 

36.445 

26.62 

1516.9 

OBS 

002  50 

17.01 

36.419 

26.62 

1519.4 

OBS 

00300 

16.95 

36  .  4  2  5 

26.64 

1520.0 

OBS 

00400 

16.95 

36.428 

26.6  4 

1521.7 

OBS 

00500 

16.16 

36.267 

26.7  0 

15  20.6 

OBS 

00600 

14.90 

35.911 

2o.71 

1518.0 

OBS 

00700 

12.89 

35.635 

26.9  2 

1512.6 

OBS 

008  00 

10.87 

35.339 

27.08 

1507.1 

OBS 

0C900 

06.27 

35.083 

27.32 

1496.9 

OBS 

01000 

06.40 

34.992 

27.52 

1493.2 

OBS 

01100 

05.56 

34.960 

27.61 

1491.5 

OBS 

01200 

05.17 

33.023 

27.69 

1491 .6 

OBS 

01300 

04.92 

35.008 

27.71 

1492.2 

OBS 

01400 

04.70 

35.014 

27.74 

1493.0 

OBS 

01497 

04.36 

35.006 

27.77 

1493.2 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO       31 

80  97 

TEAR 

1969 

BOTDP    01810 

AlB 

lEKP          18.7 

DIk    ^ 

oT     Pfca 

■IND-OIR 

15 

CONSEC 

003^ 

MONTh 

1      05 

SHIP    El 

MET 

BULB          17. c 

16 

3          2 

HINO-SPD 

14 

LAT             35 

O'*       N 

0A» 

0! 

DATA    USE       1 

DAROHETR     1023. C 

ScA 

WINU-fGR 

LOW       0«8 

04      a 

HOUR 

00. Z 

AREA              05 

ClOUO    T/4 

LL/TB 

MtAIHER 

X2 

CiSINUH/tlME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

Sl«Mt-r 

DYf^DPTH 

SNC     VEL 

UAr  G 

P3. 

00.2 

uBS 

00000 

18.19 

36.458 

2o.36 

1518.8 

OBS 

00010 

18.18 

36.458 

26.36 

1316.9 

OBS 

OOOiO 

17.61 

36.421 

26.4  7 

1517.4 

OBS 

00030 

17.27 

36.441 

26. i7 

l^lo.o 

OBS 

00050 

17.09 

36.441 

26.6  2 

1516.4 

OBS 

00075 

17.04 

36.443 

20.63 

Iblo.o 

OBS 

00100 

17.04 

36.443 

26.6  3 

1517.1 

OBS 

00W5 

17.04 

36.444 

26.63 

1517.3 

oes 

00150 

17.04 

36.444 

26.63 

1517.9 

OBS 

OOiOO 

17.04 

36.445 

26.63 

1518.7 

OBS 

00250 

17.03 

36.441 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

17.02 

36.440 

26.63 

1520.3 

OBS 

OOiiOO 

16.20 

36.250 

26.66 

1319.5 

OSS 

00490 

15.34 

36.082 

26.75 

1517.8 

OBS 

00500 

15.30 

36.122 

26.7  9 

1517.9 

OBS 

00530 

15.31 

36.144 

26.80 

1518.3 

OBS 

COoOO 

15.06 

36.084 

26.81 

1516.8 

OBS 

C0700 

13.22 

35.649 

26.87 

1513.9 

065 

00800 

11.16 

35.396 

<;7.07 

15U8.2 

OBS 

00900 

09.15 

35.18C 

27.25 

1302.3 

OBS 

00920 

08.82 

35.120 

27.26 

1301 .3 

OBS 

009  50 

08. 4< 

J5. 166 

27.36 

1500.4 

OBS 

01000 

06.99 

34.977 

27.42 

14>.5.5 

OBS 

01100 

05.93 

35.046 

27.62 

1493.0 

OBS 

01200 

05.11 

34.989 

27.67 

1491.3 

oes 

01300 

04.88 

35.010 

27.72 

1492.1 

OBS 

01400 

04.67 

34.994 

27.73 

1492.9 

OBS 

01500 

04.42 

35.006 

27.77 

1493.5 

INST    STJ   kECCRDER 
TRACE    Jlk  0 

DURATION  00.4 

CRir,     E2o    032 


TEN  SJ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUAAE  48 
1     SQUARE     58 


REFIO       31  8C97 

CCNStL  0033 

LAI             35  01       N 

LCNG       C46  00       H 


YEAR  1969 
MONTH  05 
OAY  02 

HOUR    C5.6 


BOTOP  04572 
SHIP  El 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEhP  13.1 

wET     BULB  16.7 

SAkCMETR     1020.5 
CLCUD    T/A 


Oik    HoT     PER 

15       3  2 

ScA 
CL/TR 


«IND-DIR    13 
«I.<C-SPD    13 
KlND-FDK 
LEATHER       X2 


INST     SIC    F-ECOkOcR 
TRACE     DIR  D 

DURATION  CO. 3 

OftlC.    E26    033 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/UME        LYLIYP 


SUMA-I  DYNJPIH       snC    VEL       OXYG 


Pa4       TUT    P 


OBS 

OOCOO 

18. 

.13 

36.45C 

26, 

.37 

CBS 

00010 

18. 

,13 

3o,449 

.:6.J7 

ObS 

0C020 

17, 

,72 

36.429 

2i>. 

,45 

oes 

00030 

17. 

.63 

36.430 

26, 

.48 

OBS 

C0030 

17. 

,18 

30.442 

26, 

.59 

OBS 

00075 

17. 

.10 

36.443 

26. 

.61 

OBS 

00100 

17. 

.10 

36.450 

26, 

.62 

OBS 

00125 

17. 

,10 

36.432 

26. 

.62 

CBS 

00150 

17, 

,06 

3o.-»44 

26. 

.62 

OBS 

002  00 

17. 

.04 

36.443 

26. 

,63 

OBS 

00250 

17.02 

30.438 

26. 

,63 

OBS 

00300 

17.01 

36.430 

26. 

,63 

OBS 

00400 

16. 

.60 

36.326 

26. 

,64 

oes 

00500 

15. 

,75 

36.179 

26. 

,73 

OBS 

00545 

13, 

,54 

36.19C 

26. 

,79 

OBS 

00600 

14. 

.75 

35.993 

26. 

.81 

oes 

00700 

13, 

,21 

35.65t 

26. 

,88 

OBS 

008  00 

10. 

,92 

35.371 

27. 

,10 

oes 

00900 

08, 

,70 

35.12E 

27. 

,29 

OBS 

00972 

07. 

.88 

35.146 

27, 

,43 

oes 

01000 

07. 

,40 

35.089 

27. 

,45 

oes 

01051 

06. 

,21 

34.979 

27. 

,53 

OBS 

01077 

06. 

.04 

35.035 

27. 

,oO 

DBS 

01100 

05. 

,80 

34.996 

27. 

,60 

CBS 

01145 

05. 

,74 

35.087 

27. 

,68 

OBS 

01200 

05. 

,49 

35.054 

27. 

,68 

OBS 

01300 

05. 

,01 

35.036 

27. 

,72 

OBS 

01400 

04, 

,70 

35.021 

27. 

,75 

OBS 

01500 

04. 

,52 

35.030 

27. 

,78 

1516.6 
151B.8 
1517  .7 
1517.6 
1316.6 
1316.8 
1517.2 
1517.6 
1517.9 
1316.7 
1519.4 
1520.2 
1520.5 
1519.4 
1319.5 
1517.7 
1513.9 
1507.3 
1500.6 
1496.7 
1497.2 
1493.2 
1493.1 
1492.4 
1493.1 
14  92.9 
149t .6 
1493.0 
1494.0 
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TABLE  VI.— Continued 


REflD   31  8097 

CONStC  OOi'i 

LAT      S*  56   N 

LONG   Ci?  59   k 


YEAR 

1569 

BOTDP    04390 

AI6 

TEMP          19.2 

OIR    HOT    PER 

r<lNO-DIR 

15 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

1      05 

SHIP    El 

kET 

BULB          17.6 

15 

4          ! 

XIND-SPD 

18 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       2 

DAY 

02 

Data   use      1 

eAROMETP     1020.3 

SEA 

•ilND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    46 

HOUR 

11.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

WEATHER 

X2 

ORIG     E26    034 

1    SQUARE    47 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTM 

SNL     Vtl 

OXYb 

PQ4 

TOT     P          NOi          NOl 

SI03         PH 

OSS 

00000 

18.04 

36.440 

26.38 

1518.3 

06S 

00010 

18.02 

36.426 

26.38 

1:/U.4 

06  S 

00020 

17.57 

36.418 

26.48 

1517.3 

08  S 

00030 

17.29 

36.414 

^6.55 

1516.6 

OBS 

00050 

17.11 

36.419 

26.59 

1516.4 

OBS 

00075 

17.07 

30.435 

20.62 

1516.7 

OBS 

00100 

17.07 

3O.440 

20.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.07 

36.441 

ia.o2 

1517.5 

OSS 

00150 

17.07 

36.438 

26.62 

isia.o 

OBS 

00<:00 

17.06 

36.43-, 

26.62 

1516.7 

OBS 

002  50 

17.02 

36.432 

20.63 

1519.4 

OBS 

00300 

17.01 

36.424 

20.62 

15^0.2 

OBS 

00<.00 

16.60 

36.348 

26.66 

152C.5 

OBS 

00500 

15.61 

36.132 

26.72 

1513. » 

OBS 

00600 

15.00 

36.014 

26.77 

1518.5 

OBS 

007  00 

12.90 

35.615 

26.91 

1512.8 

OBS 

00800 

10.85 

35.328 

^7.08 

1507.0 

OBS 

00900 

08.51 

35. lU 

27.30 

1499.8 

OBS 

01000 

07.00 

35.045 

27.47 

1495.6 

OBS 

01025 

06.59 

35.067 

27.56 

1494.5 

OBS 

01052 

06.91 

35.164 

27.58 

1496.3 

OBS 

01075 

06.21 

OBS 

01100 

06.01 

35.042 

27.61 

149J.3 

OBS 

OHIO 

05.71 

34.99  7 

27.61 

1492.2 

CBS 

01200 

05.13 

34.983 

27.67 

1491 .4 

OBS 

01-300 

04.83 

34.995 

27.71 

1491 .8 

OBS 

01<i00 

04.60 

34.996 

27.74 

1492 .6 

OBS 

0U98 

04.42 

35.000 

il.7b 

1491.5 

REFIO   31   8097  YEAR  1969 

CONSEC      0035  MONTH   05 

LAT      35  05   N  DAY     02 

LONG   048  10   «  HOUR  17.5 


BOTDP  03886 
SHIP  El 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  19.0 

WEI     BULB  17.9 

BARCMEIR     1018.0 
CLbUD     T/A 


DIR    HGT 

17      5 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  17 

WIND-SPO  <;2 
WIND- FOR 

WEATHER  X4 


INST     STD    FcCCkOER 
TRACE    OIR  D 

DURATIJN  CO. 5 

ORIG    E26    0^5 


TEN  SC  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4B 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 

17.5  OBS 

OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00000 

IB. 

.01 

36. 

,438 

26. 

,39 

00010 

.98 

36. 

.434 

26, 

,39 

00020 

.90 

36, 

.434 

26. 

.41 

000  30 

.66 

36, 

.429 

26, 

,47 

00050 

.  15 

36, 

.440 

24. 

.60 

00075 

.  11 

36 

.453 

26. 

.62 

00100 

,10 

36. 

.459 

26, 

,63 

00125 

.08 

30. 

,454 

26, 

,63 

00150 

.08 

36, 

.457 

26, 

,63 

00200 

.06 

36. 

,454 

20. 

.63 

002  5  0 

.05 

36. 

,447 

26. 

.63 

00300 

.05 

36. 

,448 

26. 

,6j 

004  00 

.03 

36. 

,438 

26. 

.63 

00500 

.08 

36. 

,  192 

2o. 

,66 

00510 

.06 

36. 

.230 

26. 

.70 

006  00 

,99 

36, 

.006 

26. 

.77 

00700 

.96 

35. 

.581 

26. 

.87 

00800 

10. 

.55 

35. 

.297 

27. 

.  11 

00900 

08. 

.69 

35, 

,133 

27. 

,29 

01000 

06. 

.63 

34, 

,924 

27. 

.43 

01100 

05. 

,45 

34, 

,989 

27. 

.63 

01200 

05. 

.06 

34, 

,989 

27. 

,68 

01300 

04. 

.71 

34. 

,985 

27, 

,72 

01400 

04. 

,  ?4 

34, 

,995 

27. 

.75 

01495 

04. 

.38 

34. 

,999 

27.77 

UYNDPTM       SNU    VEL       OXYG 

1518.2 
1510.3 
1516.3 
1517.7 
1516. o 
1516.9 
1517.2 
1517.6 
1518.0 
1518.8 
1519.5 
1520.4 
1521 .9 
1520.4 
1520.6 
1518.4 
1513.0 
1505.9 
1500.5 
1494.0 
1491 .0 
1491.1 
1491 .3 
1492.3 
1493.3 


P04       TOT    P 


NU3  SI03 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO  31  80S7 
CUNSEC  0036 
LAT  iU  56  N 
LONG   048  01   H 


C«SINUM/IIME 


VEAR 

1969 

BCTDP    04389 

AIR 

TEMP          18.9 

OIR    KGT    PER 

<IND-OIR 

30 

I  >JST    STO   PECCPDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1       OS 

SHIP    El 

WET 

euLb           16.9 

20 

3         4 

-nCKSPD 

10 

TRACE    OIR                        0 

5    SQJARt       2 

3Ay 

03 

DAtl    JSE       1 

BARCiETR     1014.4 

icA 

WINO-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SOUARE    48 

HOUR 

11.7 

AREA              05 

ULOUO    T/A 

Cl/IP 

WEATHER 

X2 

ORIG     c26    036 

I     SgOARE    46 

LWLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S13MA-T 

DYNOPTH 

SND     KEL 

OXTO 

P34 

TOT     p          HOi           NJj 

SI03          PH 

C6S 

COO  00 

18.33 

36.405 

^6.28 

1519.1 

DBS 

00010 

18.33 

36.427 

2O.30 

1519.3 

OBS 

00020 

18.13 

36.J90 

26.32 

1518.9 

ObS 

00030 

17.70 

36.378 

26.42 

1317.8 

OBS 

00050 

17.20 

36.433 

26.58 

lJlo.7 

OBS 

00075 

17.08 

36.439 

26.6  2 

1516.8 

OBS 

00100 

17.05 

36.439 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.03 

36.439 

26.6  3 

1317.4 

OBS 

00150 

17.02 

36.439 

26.6  3 

1517.8 

DBS 

002  00 

17.02 

36.441 

26.63 

1318.6 

OBS 

002  5  0 

17.01 

36.435 

26.63 

1519.4 

OBS 

COS  00 

17.01 

36.434 

26.6  3 

1520.2 

OBS 

00400 

16.11 

30.192 

26.66 

1518.9 

oes 

0046* 

15.30 

30.J58 

26.74 

1317.2 

nss 

00480 

15. 3-) 

J6,103 

26.7  5 

1517.8 

(JBS 

00465 

15.26 

36.078 

26.76 

1517.5 

oes 

00500 

15.24 

36. 104 

26.79 

1517.7 

OBS 

00600 

15.01 

36.052 

26.80 

151d.6 

oes 

00700 

13.55 

35.704 

26.84 

1515.1 

OBS 

00780 

U.41 

35.J26 

^6.97 

1508.6 

UBS 

C0800 

11.04 

33.396 

27.  10 

1507.8 

OBS 

C0900 

08.65 

35.142 

27.30 

1500.4 

OBS 

C0S60 

07.99 

35.136 

27.40 

1498.9 

ObS 

OlOOO 

06.78 

54.942 

27.42 

1494.6 

OBS 

01100 

05.56 

34.948 

27.59 

1491.4 

OBS 

01200 

05.12 

35.007 

27.69 

1401.4 

CSS 

01300 

J4.81 

34.950 

27.70 

1491.7 

OBS 

01400 

04.65 

53.002 

<:7.74 

1492.8 

oes 

01500 

04.52 

35.009 

27.76 

1493.9 

#«*«*««« 


REFID  31  8097 
CONSEC  0037 
LAI  35  16  N 
LONG   047  37   H 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  03 
HOUR  17.5 


80T0P  03931 
SHIP  El 
DATA  US:   1 
AREA      05 


AIR    TEKP  16.2 

MET    dULb  15.0 

BARCMETR     IClS.t 
CLOUO     T/4 


01 R     hGT     PER 

22       3  4 

SEA 
CL/IS 


HIND-DIR  30 

WIND-SPD  OB 
WIND-fOR 

MEATHER  X2 


INST     STO    BECCRDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    E26    037 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SuUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OYNDPTH       Si\0    VtL       OXYG 


PD4       TOT    P 


OBS 

00000 

18. 

.03 

36. 

,371 

^6, 

,33 

OBS 

00010 

17.87 

36. 

.390 

26. 

,39 

oes 

00020 

17, 

.75 

36. 

,404 

26, 

,43 

ObS 

00030 

17. 

,36 

36. 

,422 

26.54 

OBS 

00050 

17. 

,15 

36. 

,454 

26. 

,6  1 

OBS 

00C75 

17. 

,  11 

36. 

,456 

26, 

,62 

OBS 

00100 

17. 

,  10 

36.458 

26. 

,63 

oes 

00125 

17. 

,09 

36. 

,459 

26. 

.63 

oes 

00150 

17.06 

36. 

,457 

26. 

.63 

OBS 

C0200 

17. 

,08 

36, 

.451 

26. 

,63 

oes 

002  50 

17. 

,04 

36. 

,450 

26. 

,63 

OBS 

00300 

17. 

,04 

56. 

,448 

26.63 

oes 

00400 

17. 

,00 

36. 

,427 

26, 

.63 

oes 

004  50 

16. 

.76 

36. 

,376 

26. 

,64 

oes 

005  00 

15. 

,92 

56. 

,195 

26. 

,70 

OBS 

00513 

15. 

,96 

36. 

,279 

26. 

,76 

ces 

006  00 

15.07 

36. 

.031 

26. 

,77 

oes 

007CO 

12, 

.89 

35. 

,64  3 

26.9  3 

oes 

00800 

10. 

,67 

35. 

.246 

27. 

,05 

OBS 

00900 

08. 

,56 

35. 

,105 

27. 

,29 

CBS 

00919 

06. 

.41 

35. 

,159 

27. 

,36 

OBS 

01000 

06. 

.76 

35. 

,001 

27. 

.47 

oes 

01100 

05. 

,46 

34. 

,982 

27. 

,63 

oes 

01200 

05. 

,01 

34. 

.986 

27. 

,68 

oes 

01300 

04. 

,77 

34, 

,989 

27. 

,71 

ces 

01400 

04. 

,49 

34. 

,986 

27. 

,74 

oes 

01500 

04. 

,38 

35. 

,003 

27. 

,77 

1518.2 
1517.9 
1517.8 
1516.8 
1510.6 
1516.9 
1517.2 
1517.6 
1518.0 
1518.8 
1519.5 
1520.3 
1521.8 
15<:1  .9 
1519.9 
1520.4 
1518.7 
1512  .8 
1506.3 
1500.0 
1499.8 
1494.6 
1491 .0 
1490.9 
1491.6 
1492.1 
1493.3 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO  31  a097 
CONSEC  0038 
L«T  35  0*  N 
LONG   048  01   u 


C4STNUH/IIME   LVLTtP 


YEAR 

1S69 

60TDP    04343 

AIR 

TEMP          16.7 

OIR    HOT    PER 

MONTH 

1       05 

SHIP    El 

UET 

BULB          13.5 

31 

3          3 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.2 

Sci 

HOUR 

23.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAI. 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SNj  »ei 

GBS 

00000 

18.25 

36.409 

26.31 

1518.9 

OBS 

00010 

10.25 

36.407 

26.30 

1519.1 

oes 

0002  0 

18.14 

36.408 

26.33 

1518.9 

OBS 

00030 

17.41 

36.407 

26.51 

1517  .0 

OBS 

00050 

17.13 

36.432 

26.60 

1516.5 

OBS 

0007  5 

17.07 

36.433 

26.61 

1 5  16  .  7 

OBS 

00100 

17.02 

36.434 

26.63 

1517.0 

OBS 

00125 

17.03 

36.440 

26.63 

1517.4 

OBS 

00150 

17.02 

36.440 

26.63 

1517.8 

OBS 

002  00 

17.04 

36.444 

26.63 

1518.7 

OBS 

002  50 

17.04 

36.446 

26.6  3 

U19.5 

OBS 

00300 

17.03 

36.449 

26.64 

1520.3 

OBS 

00«00 

16.82 

36.391 

26.64 

15<:1.3 

OBS 

005  00 

15.89 

36.213 

26.73 

1519.8 

OBS 

00600 

14.82 

36.002 

26.80 

1517.9 

OBS 

00700 

13.01 

35.647 

26.91 

1513.2 

OBS 

008  00 

10. «7 

35.335 

27.08 

1507.1 

OBS 

00900 

08.47 

35.070 

27.28 

1499.6 

OBS 

009  30 

07.75 

35.031 

27.36 

1497.3 

OBS 

009  50 

07.77 

35.159 

27.45 

1497.9 

OBS 

01000 

07.31 

35.143 

27.51 

1496.9 

OBS 

01065 

06.09 

34.940 

27.51 

1492.9 

oes 

01100 

05.84 

35.015 

27.61 

1492.6 

oes 

01200 

05.13 

34.993 

27.68 

1491.4 

OBS 

01300 

05.08 

35.065 

27.74 

1493.0 

oes 

01400 

04.88 

35.054 

27.75 

1493.8 

oes 

01500 

04.60 

35.041 

27.77 

•  •••••••• 

1494.3 

• 

HIND-DIR     il 

WIND-SPO    la 
WIND-FOR 
LEATHER       XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE     OIR  D 

DURATION  00.4 

ORIl.     E26    038 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


P04       TOT    P 


REFID       31       8097 
CONSEC  0039 

CAT  35    04      N 

LONG        048    00       H 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

eOTDP    04206 

AIR 

TEMP          16.2 

OIR    huT    PER 

UIND-DIR 

31 

MONTf 

1       05 

SHIP    El 

UET 

OULB          11.5 

21 

3         3 

Ml-^C-SPO 

14 

DAY 

04 

DATA    USE       1 

aAROMEIP     1019.6 

ScA 

MlND-FOR 

HOUR 

05.6 

AREA              05 

CLCIUD     T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

VLTYP 

DEPTH 

TcMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO     WEL 

OXYG 

PO' 

oes 

COOOO 

18.19 

36.407 

26.32 

1518.7 

08S 

00010 

18.  19 

36.403 

26.32 

1518.9 

oes 

00020 

18.11 

36.399 

26.33 

1510.8 

DBS 

000  30 

17.72 

36.476 

26.49 

1517.9 

OBS 

000  50 

17.20 

36.416 

26.57 

1516.7 

OBS 

00075 

17.08 

36.421 

26.60 

1516.7 

oes 

00100 

17.03 

36.422 

26.6  2 

1517.0 

OBS 

00125 

17.02 

36.430 

26.62 

1517.4 

OBS 

00150 

17.05 

36.447 

26.6  3 

1517.9 

oes 

002  00 

17.04 

36.440 

26.63 

1518.7 

oes 

002  50 

17.04 

36.445 

26.63 

1519.5 

oes 

00300 

17.04 

36.449 

26.63 

1520.3 

oes 

004  00 

16.83 

36.405 

26.65 

1521  .3 

oes 

00500 

16.05 

36.228 

26.70 

15  20.4 

OBS 

006  00 

15.32 

36.089 

26.76 

1519.6 

OBS 

00700 

13.62 

35.752 

26.87 

1515.4 

oes 

00800 

11.26 

35.421 

27.07 

1508.6 

OBS 

00900 

08.94 

35.130 

27.25 

1501 .5 

OBS 

009  45 

07.85 

35.062 

27.37 

I'.Sd.O 

oes 

00965 

07.81 

35.179 

27.46 

1498.3 

OBS 

01000 

07.50 

35.150 

27.49 

1457.7 

OBS 

01050 

06.24 

34.991 

27.54 

1493.4 

OBS 

01100 

05.73 

35.004 

27.61 

1492.2 

oes 

01200 

05.15 

35.036 

27.71 

1491 .5 

OBS 

01300 

05.21 

35.050 

27.71 

1493.5 

oes 

01400 

04.90 

35.050 

27.75 

1493.9 

oes 

01495 

04.59 

35.033 

27.77 

•••••4 

1494.2 

* 

INST    STO   RECORDER  TcN    SO    1206 

TRACE    OIR  0  5     SQUARE       4 

CURATluN  00.4  2     SQUARE     4B 

ORIG    E2o   039  1    SJUARE    58 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO       31 

6097 

VEiR 

1969 

aOTDP    01353 

AIR 

TEKP          16.2 

01 B    HOT    PER 

CONS  EC 

0040 

HONTH 

05 

SHIP    El 

BET 

itULB          11.0 

30 

3         4 

LAI            35 

05      N 

DA* 

04 

DAT/>    USE       1 

BAROMEIR    1020.6 

SEA 

LONG       0<.8 

oe     » 

HOUR 

11.5 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

CASTNUM/IIHt 

LVLT»P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl^MA-T 

OVNOPTH 

SND    VE 

11. 5 

06S 

00000 

16.01 

36.404 

26.36 

1518.2 

OBS 

00010 

18.01 

36.399 

26.36 

1518.4 

DBS 

000  iO 

18.00 

36.399 

ib.  36 

1518.5 

oes 

00030 

17.90 

36.401 

26.39 

1518.4 

oas 

00050 

17.21 

36.435 

26.58 

1516.7 

CBS 

00075 

17.06 

36.436 

26.61 

1510.8 

OBS 

00100 

17.03 

36.435 

26.63 

1517.0 

OBS 

001i5 

17.05 

36.456 

26.64 

1517.5 

OBS 

00150 

17.09 

36.469 

26.64 

1518.0 

OBS 

00200 

17.10 

36.469 

26.63 

1518.9 

OBS 

00J50 

17.10 

36.468 

26.63 

1519.7 

OBS 

00300 

17.08 

36.451 

26.63 

1520.5 

OBS 

00400 

17.01 

36.444 

20.64 

1521.9 

OBS 

0O500 

16.41 

36.309 

26.68 

1521.6 

OBS 

00600 

15.05 

35.995 

26.74 

1518.6 

OBS 

00700 

12.95 

35.642 

26.92 

1513.0 

oes 

00800 

11.37 

35.381 

27.02 

1508.9 

oes 

008B5 

09.36 

35.206 

27.24 

1502.9 

OBS 

00900 

08.75 

35.077 

27.24 

1500.7 

oes 

00990 

06.40 

34.939 

27.47 

1492.9 

OBS 

01000 

06.27 

34.994 

27.53 

1492.6 

oes 

OlOiS 

05.91 

34.959 

27.55 

1491.6 

oes 

01100 

05.56 

35.025 

27.65 

1491.5 

oes 

ouoo 

05.14 

35.044 

27.71 

1491.5 

oes 

01300 

05.00 

35.051 

27.74 

1492.6 

illNO-OlR  28 

WIND-SPD  14 
KlND-fOR 

KEATHER  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    E26    040 


TEN  SO  1206 
5  SOJARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


P34       TOT     P 


*•****••*** 


REflO       31       8097 

YEAR 

1969 

BOTDP    01737 

AIR 

TEMP           17.3 

DIR    HGT     PER 

CONSEC              0041 

MONTH 

05 

SHIP    El 

KET 

BULB          12.8 

31 

3          4 

LAT             35    04       N 

DA* 

04 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1018.5 

SEA 

LONO       048    05. 5W 

HOUR 

17.4 

AREA               05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLT*P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VE 

17.4 

OBS 

00000 

18.29 

36.419 

26.30 

1519.0 

OBS 

000  10 

16.  11 

36.414 

26.34 

1518.7 

OBS 

00020 

17.82 

36.420 

26.42 

1518.0 

OBS 

00030 

17.49 

36.440 

26.52 

1517.2 

OBS 

00050 

17.29 

36.425 

26.55 

1516.9 

OBS 

000  7  5 

17.11 

36.434 

26.61 

1516.6 

oes 

00100 

17.10 

36.446 

20.62 

1517.2 

oes 

00125 

17.10 

36.445 

26.62 

1517.6 

OBS 

00150 

17.  10 

36.446 

26.62 

1518.1 

OBS 

00200 

17.07 

36.442 

£6.62 

1518.8 

oes 

00250 

17.06 

36.440 

26.62 

1319.6 

OBS 

00300 

17.02 

36.435 

26.63 

1520.3 

oes 

00400 

16.83 

36.390 

26.64 

1521.3 

OBS 

00500 

16.23 

36.276 

26.69 

1521.0 

OBS 

00600 

15.62 

36.124 

26.7  2 

1520.6 

OBS 

00700 

13.98 

35.781 

26.81 

1516.6 

OBS 

00600 

11.25 

35.410 

27.07 

1508.5 

OBS 

00900 

06.59 

34.986 

27.  19 

1500.0 

OBS 

00940 

06.31 

35.147 

27.36 

1499.6 

OBS 

01000 

06.80 

34.988 

27.46 

1494.7 

OBS 

01100 

05.56 

34.956 

27.59 

1491.4 

OBS 

01200 

05.13 

34.976 

^7.66 

1491.4 

OBS 

01300 

04.81 

34.993 

27.71 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.71 

35.016 

27.74 

1493.0 

OBS 

01500 

04.67 

35.036 

27.76 

1494.6 

WIND-OIR  24 

UIND-SPD  11 
WIND-EUR 

WEATHER  Xl 


INST     STD    RECORDER 
TRACE     DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     E26    041 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


PQ4       TOT     P 
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TABLE  VI.— Continued 


REFIO      31       8097 
CONSEC  0042 

L»T  35   04      N 

LONG        048    02       U 


CtSTNUH/TIHE       LVLTVP 


rEAR 

1969 

BOTOP    04206 

AIR 

TEHP           17.4 

OIR    hGT     PER 

KINO-OIR 

24 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1      05 

SHIP    El 

rtEI 

BULb           13.8 

31 

3          4 

JIND-SPO 

17 

TRACE    OIR                        0 

5     SOOARE       4 

D4Y 

04 

OITA    USE       1 

BAROHETR     1018.4 

SEA 

«IND-fCR 

OUHATIJN                  00.4 

2     SQUARE    48 

MUUR 

23.6 

«RE1               05 

CLDUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E26    C42 

1     SOUARE     56 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

oxrG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

oes 

00000 

18.22 

36.420 

26.32 

1518.6 

DBS 

00010 

18.04 

36.419 

26.37 

1518.5 

OBS 

00020 

18.00 

36.422 

^6.36 

1518.5 

OBS 

00030 

17.76 

36.406 

26.43 

1518.0 

oes 

00050 

17.27 

36.434 

26.57 

1516.9 

OBS 

00075 

17.17 

:>6.429 

23.59 

1517.0 

OBS 

001  00 

17.10 

36.437 

211.61 

1517.2 

OBS 

00125 

17.11 

J6.45^ 

26.62 

15  17.7 

oes 

00150 

17.  13 

36.459 

26.62 

l3l8.2 

OBS 

002  00 

17.07 

36.439 

26.62 

1510.8 

OBS 

00250 

17.06 

36.442 

20.62 

l3l9.6 

OBS 

00300 

17.02 

36.431 

2o.t2 

1520.3 

OBS 

00400 

16.69 

36.349 

26.64 

1520.8 

OBS 

00430 

16.59 

36.359 

26.67 

1521 .0 

OBS 

00500 

15.53 

36.100 

26.  72 

L3lb.6 

OBS 

00600 

14.33 

35.818 

26.77 

1516.1 

OBS 

00700 

13.11 

35.637 

2o.8e 

1513.5 

OBS 

00600 

11.43 

35.436 

27.05 

1509.2 

oes 

CU900 

08.52 

35.06  7 

27.27 

1499.8 

oes 

00910 

08.45 

35.159 

27. >5 

1499.8 

OBS 

01000 

06. BO 

35.011 

27.48 

1494.6 

oes 

Oil  00 

05.72 

34.986 

27.00 

1492.1 

DBS 

01200 

05.04 

J4.983 

27.68 

14S1 .0 

oes 

01300 

04.83 

35.002 

27.72 

1491 .8 

OBS 

01335 

04.  7e 

^4.999 

27.72 

1492.2 

OBS 

01360 

04.93 

33.036 

27.73 

1493.3 

oes 

01370 

04.79 

35.017 

27.  73 

149^.9 

OBS 

01400 

04.92 

35.054 

27.75 

1494.0 

OBS 

01500 

04.69 

35.040 

27.  76 

1494.7 

REFIO       31  8097 

CONSEC  0043 

LAT             35  04       N 

LONG       048  07       H 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  05 

HOUR     05.8 


BOTOP    01481 
SHIP    El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.2 

»£T    euL6  13.5 

BAROMETB     1016.1 
CLOUO     I/A 


CASTNLM/IIME       LVLTYP 


OIR    HGT     PER 

p(INO-0IR 

24 

INST    STO    RECORDER 

TEN   SO    1206 

31        3          4 

•  INO-SPO 

24 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

SEA 

alNO-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SdUARE    48 

CL/TR 

MEAIHER 

>2 

ORIG    E26   043 

I     SaUARE     5  6 

lOPIH       SNO    VEL 

OXYG 

P04 

tOT     P          N02          N03 

SI03         PM 

OBS 

00000 

16. 

,02 

36. 

402 

26. 

,36 

OBS 

00010 

18. 

,02 

36. 

402 

26. 

36 

OBS 

00020 

18. 

,02 

36. 

,402 

26. 

,36 

UBS 

00030 

,02 

36. 

401 

26. 

36 

OBS 

00050 

70 

36. 

,400 

26. 

,44 

OBS 

00075 

,19 

36. 

,441 

26. 

,59 

oes 

00100 

,06 

36. 

,432 

26. 

,62 

oes 

00125 

,05 

36. 

,437 

26. 

.62 

oes 

00150 

,09 

3o. 

,446 

26. 

.o2 

OBS 

00200 

,11 

36. 

,462 

26. 

,63 

UBS 

00250 

,11 

36. 

,461 

26. 

.63 

OBS 

00300 

,  10 

36. 

.451 

26. 

.62 

OBS 

004  00 

,06 

36. 

.443 

2o. 

.62 

OBS 

00500 

.39 

36. 

.286 

26. 

.66 

OBS 

006  00 

.07 

36, 

.038 

26, 

.77 

OBS 

00700 

.21 

35. 

.665 

26, 

.06 

OBS 

00800 

.36 

35, 

.365 

27, 

.01 

OBS 

00900 

09. 

.42 

35, 

.197 

27. 

.22 

oes 

01000 

07.17 

35. 

.019 

27, 

.43 

ObS 

01100 

05. 

.81 

34, 

.976 

i7. 

.58 

oes 

01200 

05. 

.35 

35.036 

27 

.66 

uBS 

01300 

05. 

.12 

35 

.042 

27. 

.72 

oes 

01350 

05, 

.09 

35, 

.045 

27 

.72 

1518.2 
1518.4 
1518.6 
1518.7 
1518.1 
1517.1 
1517.1 
1517.5 
1518.0 
1518.9 
1519.7 
1520.5 
1522.0 
1S21.5 
1518.7 
1513.9 
1506.9 
1503.3 
1496.2 
1492.5 
1492.3 
1493.1 
1493.8 


••»«««•»••*•«•* 
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TABLI-:  ^'I.— Continued 


REFIO       31       9097 
CONSEC  Odt 

L«I  35    01      N 

LONG       048    0«      u 


1iU>  1969 
lONtM  05 
OIT  05 

HOUR    11.5 


eOrOP    035^1 
SHIP    61 

DiTA  use     1 

IkKlt  05 


Aln     lEHP  17.9 

•ET     dULS  14.3 

BARCfETR     1017.0 
CLOUO     T/4 


01 R    MOI    PER 

<>♦      *         3 
ScA 
CL/TR 


WIND-OIR    2<. 
KINO-SOO    18 
wlr^O-pgfi 
kEmIhER       XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE     OIR  0 

OORATION  00,3 

URIu     526    CtV 


TEN  Sw  1206 
5  SJUAOE  4 
2  SOOARE  49 
1     SOUARt     58 


CASTNUM/TIHE       LVLTTP  OEPTM 


OYNOPTH       SND    VcL       OATC 


PJ4       TOT     P 


085 

00000 

18 

.21 

36 

.433 

2o 

.33 

OSS 

00010 

18 

.21 

36 

.432 

26 

.  j3 

oas 

00020 

17 

.96 

36 

.432 

2o 

.40 

ces 

00030 

17 

.39 

36 

.433 

26 

.54 

08  S 

00050 

17 

.19 

36 

.432 

26, 

.58 

oes 

00075 

17 

.  C8 

36 

.441 

26 

.62 

OSS 

00100 

17 

.08 

36 

.449 

26, 

.62 

OSS 

00125 

17. 

.08 

36 

.459 

2o, 

.63 

OSS 

00150 

17, 

,08 

36, 

.456 

2o 

.63 

OBS 

00200 

17. 

.08 

36, 

.449 

20. 

.62 

OSS 

002  50 

17. 

.04 

36 

.440 

2o, 

.63 

OBS 

00300 

17. 

.03 

36, 

.444 

26, 

.63 

OBS 

003  80 

16, 

.89 

36, 

.432 

26, 

.66 

OBS 

00400 

16. 

.75 

36. 

.390 

2o. 

.66 

OBS 

005  00 

15. 

.SI 

36, 

,184 

26. 

.72 

CBS 

006  00 

15. 

.02 

36. 

.04  7 

26. 

.79 

OSS 

00700 

13, 

.16 

35.614 

<;6, 

.05 

OBS 

ooeoo 

10, 

.98 

35. 

.373 

27, 

,09 

OBS 

00900 

OB, 

.70 

35. 

,157 

27, 

,31 

OBS 

00960 

07, 

.51 

35. 

,075 

27. 

,43 

OBS 

00970 

07, 

,71 

35. 

,126 

27, 

,44 

OBS 

01000 

07. 

,10 

35, 

,117 

27. 

52 

OBS 

01100 

05. 

,58 

34, 

,985 

21. 

,61 

OBS 

01200 

05, 

,29 

35, 

,04  8 

27, 

,70 

OBS 

01300 

05. 

01 

35. 

04  9 

27. 

73 

oes 

01400 

04. 

66 

35. 

,034 

27. 

76 

OBS 

O1500 

04. 

41 

35. 

019 

27. 

78 

1518 

.8 

1519 

.0 

1518 

.4 

1516 

.9 

1516 

.7 

15  16 

.8 

1517 

.2 

1517 

.6 

1S18 

.0 

1516 

.8 

1519, 

.5 

1520, 

.3 

1521, 

,2 

1521 

.0 

1519, 

.6 

1516, 

,6 

1513, 

,7 

1:07, 

.5 

1500. 

,e 

1497.0 

14>.8. 

,0 

1496. 

.1 

1491.5 

1492, 

,1 

1492, 

.6 

1492, 

,9 

1493, 

,5 

aa»*»»»«o*»o**a 


REFID       31  9097 

CCNSEC  0045 

LAT             33  04       N 

LONG       048  11       tl 


TEAR  1969 
NONTm  05 
DAY  05 

HOUR     17.5 


eOTDP    02926 
SHIP    El 

oata  use     1 

AREA  05 


AIR    TEMP  10.0 

WET    bULb  15.7 

OAROHETR     1016.0 
CLOUO     I/A 


Dlt     hOT 

PER 

WINO-OIR 

25 

INST    STO    RECCKDER 

TEN    SO    1206 

30      4 

5 

JINO-SPO 

20 

TRACE    OIR                      0 

5     SOUARE        4 

SEA 

HlNO-FJR 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE    48 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIO     E26    045 

1     SOUARE     5  8 

CASTNUM/TIHE        LVLTYP  OEPTH 


TEMP 


SAL 


OYNOPTH       SNu     VcL       OXYG 


P34   TCT  P 


OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OSS 
CBS 
OBS 

oes 

bBS 
CBS 

oes 
ces 
oes 

OBS 
OBS 

oes 
oes 
oes 

OBS 
CBS 

oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
OBS 


00000 

ouoio 

00020 
00030 
00050 
G0075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
C0300 
00400 
Ou5  00 
006  00 
00700 

ooeoo 

00864 
00O90 
00900 
01000 
01100 
01200 

ouoo 

014P0 
01500 


IB. 08 
18.01 
17.79 
17.27 
17.  14 
17.0? 
17.07 
17.06 
17.06 
17.11 
17.09 
17.05 
16.88 
16.33 
15.11 
13.30 
10.96 
09.39 
09.27 
08.95 
07.24 
05.76 
05.27 
04.94 
04.79 
04.64 


36.411 
36.410 
36.422 
36.427 
36.433 
36.432 
36.434 
36.435 
36.437 
36.456 
36.445 
36.434 
36.387 
36.243 
36.012 
35.689 
35.322 
35.213 
35.214 
35.189 
34.977 
35.017 
35.036 
34. ..92 
35.020 
35.029 


2^1.43 
2  u .  5  b 


i:o.6l 
26.62 
26.62 
26.62 

20.C.2 
20.62 

26.62 
io.65 
20.74 
26. CO 
27.  OE 
27. :4 
27.26 
27.29 
27.3'. 
27.62 
t7.69 
27.  7C 
27.74 
27.76 


1518.4 
1516.4 
1517.9 
1516. o 
1516.5 
1516.7 
1517.1 
1517.5 
1517.9 
1516.9 
1519.7 
1520.4 
1521.4 
15^1  .2 
1518.8 
1514.2 
1507. 4 
1502.6 
150..  .6 
1501 .6 
1496 .4 
1492.3 
1492 .0 
1492.3 
1493.4 
1494.3 
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TABLP:  VI.— Continued 


OEFIO       31       8097  VEID     l«tS 

CONSEC  00<>6  MONTH       Oi 

LAT  3«    S9      N  OAV  05 

(.ONk      047    S4      U  HOUK    23.6 


BGTOP    03000  AIR    TEHP          IJ  ,k  DIR    H;.?  PER           MINU-DIR    18 

SHIP    El  hET    UULb          lb. 8               30      3  3  «INO-SPD    U 

DATA    USE        1  BARL'ltTt     1016.1  SCA  ulNO-PbR 

AREA               03  CLOUQ    T/A  CL/TR  HEATHER       X6 


INST    STO    RECCRDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00. i 

GRIG    E26    0«6 


TEN  SO  1206 
i  SSUARE  2 
2  SQUARE  66 
1     SaUARE     67 


caSTNun/time     lvltyp       depth 


TEMP 


SAL 


SUMA- 


OYHOPTh       SND    VEL        JXYO 


PU6   TOT  P 


OBS 
DBS 
UBS 
06S 
CbS 
06  S 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
LBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
08  S 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00030 
00075 
00100 
0012S 
00150 
002  00 

002  50 
(;0300 

003  60 
00600 
00500 
00600 
00700 
00800 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01600 
01500 


18.26 
18.25 
18.25 
IB. 11 
17.22 
17.11 
17.09 
17.07 
17.  10 
17.09 
17.08 
17.06 
17.01 
16.67 
15.69 
16.68 
12.76 
10. Bl 
08.  76 
07.22 
06.09 
05.65 
05.13 
06.86 
06.59 


36.627 
36.626 
36.622 
36.609 
36.633 
36.639 
36.66  1 
36.635 
36.650 
36.666 
JO. 666 
36.638 
36.623 
36.310 
36.169 
35.959 
35.588 
35.J63 
35. 163 
35.103 
35.056 
35.076 
35.063 
35.060 
35.030 


26.32 
26.32 

£6.36 

26.58 
2o.b  1 
26. o2 
26.6  2 
26.62 
26.62 
26.6  2 
26.6  2 
26.62 
26.66 
26.73 
26. bO 
26.91 
27.  10 
<7.£9 
27.69 
27.61 
27.68 
27.73 
27.75 
27.77 


1518.9 
1519.1 
1519.2 
1519.0 
1516.^ 
1516.8 
1517.2 
1517.5 
1518.1 
1518. e 
1519.6 
1520.6 
1520.9 
1520.1 
1519.2 
1517.6 
1512. J 
15C6.9 
1500.7 
1696.5 
1693.7 
1693.6 
1653.2 
1693.6 
1696.2 


REFID      31  8097  YEAR    1969  BOTUP    03860 

CONSEC  0067  MONTH       05  SHIP    El 

LAT            35  03      N  DAT            06  DATA    USE       1 

LONO       068  03      H  HOUR    05.7  AREA              OS 


AIR    TEMP  17.6 

uET    auCB  17.0 

BARGMETR     1010.0 
CCOUD     T/A 


DIR    HOT    PER 

30      3         2 
StA 
CL/TB 


MIND-OIR    26 
HlND-SPD    06 
KIND-fOR 
HEATHER       X6 


INST    STD   RECCRDER 
TRACE    SIR  D 

DURATION  00.6 

CRlu     E26    667 


TEN  SU  1206 
5  SgUARE  6 
2  SuUARE  68 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


TEMP 


SAL 


SISMA-T  DYNDPTh       SNO     VEL        OXYO 


P06   TOT  P 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
bSS 
06  S 
OBS 
06S 
OBS 
OBS 
08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
08  s 


00000 
00010 
00020 
00030 
000  50 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00600 
00500 

006  00 

007  00 
00800 
00900 
00960 
00965 
01000 
01100 
01200 
01300 
01600 
01500 


18.06 
18.03 
18.03 
18.03 
17.60 
17.21 
17.11 
17.10 
17.11 
17.12 
17.11 
17.  11 
16.86 
16.25 
15.06 
13.31 
11.39 
08.75 
07.82 
08.02 
07.35 
05.82 
05.12 
06.82 
06.79 
06.60 


36.231 
36. 392 
36.396 
36.395 
36.618 
36.635 
36.636 
36.666 
36.656 
36.655 
36.650 
36.650 
36.386 
36.269 
36.000 
35.695 
35.663 
35.092 
35.096 
35.183 
35.090 
36.991 
36.990 
36.990 
35.030 
35.0J5 


26.2  2 

26.3  5 
26.35 
26.35 
26.6  7 
26.58 
20.6  1 
26.62 
26.6  2 
26.62 
.:6.62 
<o.62 
26.63 
26.68 
26.  75 
20.85 
27.07 
27.25 
27.39 
27.63 
£7.66 
27.59 
27.67 
27.71 
27.74 
27.77 


1518.1 
1518.6 
1518.6 
1518.7 
1517.8 
1517.1 
1517.2 
1517.6 
1516.1 
1518.9 
1519.7 
1520.5 
1521  .6 
1521 .0 
1518.7 
1516.3 
1509.1 
1500.7 
1698.2 
1699.1 
1697.0 
1692.5 
1691 .3 
1691.8 
1693.6 
1696.3 
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TABLE  VI.— Continued 


REflO   31  a097 

CONSEC  0040 

1.4T     35  13  N 

LONG   047  5  7   u 


¥£4R 

l')69 

BOTOP    02834 

AIR 

TEMP          lo.l 

OIR    HGI    PER 

KINO-DIR 

07 

INST     SIO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

03 

SHIP    tl 

WET 

BULB           lb.:. 

21 

5         4 

WINO-SPC 

02 

TRACE    OIR                      0 

5     SUUARE        4 

DAY 

07 

D4IA    USE       1 

6ARCMETR     1008. 0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    46 

HOUR 

11. o 

AREA               05 

CLDUO     T/A 

CL/TR 

MEATHEk 

XI 

ORIG     t26    046 

1     SOUARE     57 

.VLTYP 

OtPTM 

TEHP 

SAL 

SIOHA-T 

CYNOPTH 

SNO     VcL 

OXYG 

PJ4 

TDT     P          N02          N03 

SIJ3          PH 

06S 

000  00 

18.05 

36.343 

26.31 

151b. 2 

OBS 

00010 

16.04 

30.344 

26.31 

151b. 4 

ObS 

00020 

18.01 

36.352 

26.32 

1318.5 

ObS 

00030 

17.93 

30.351 

26.34 

1518.4 

OBS 

000  50 

17.51 

36.389 

20.47 

1517. o 

OBS 

00075 

17.14 

36.414 

26.56 

1510.9 

GBS 

COIOO 

17.12 

36.412 

26.59 

1517.2 

ObS 

00125 

17.09 

36.420 

26.60 

1517. <• 

08  5 

00150 

17.09 

36.427 

26.60 

151b. 0 

OBS 

002  00 

17.10 

36.435 

26.61 

151c. 9 

OBS 

002  50 

17.10 

36.435 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.09 

36.437 

20.61 

1520.5 

OBS 

OOiOO 

16.94 

36.412 

26.63 

IS^I .6 

OBS 

00'.72 

16.48 

36.291 

20.65 

1521 .3 

CBS 

00500 

10.42 

36.300 

26.67 

1521 .6 

OBS 

00600 

14.69 

35.903 

26.75 

1517.., 

OBS 

00  7  00 

13.31 

35.617 

20.6  3 

1514.2 

OBS 

008  00 

10.82 

35.330 

27. Ot 

1  5  06  .  9 

OBS 

C0900 

08.87 

35.149 

27.28 

1501 .2 

OBS 

00920 

07.91 

35.103 

27.^9 

1497.9 

Oos 

00975 

0  7.66 

35.079 

27.41 

1497.8 

OBS 

01000 

07.01 

35.024 

27.46 

1493.6 

OBS 

01100 

05.43 

34.967 

27.62 

1490.9 

OBS 

01200 

05.17 

35.005 

27.68 

1491.6 

OBS 

01300 

04.85 

34.996 

27.71 

1491.9 

OBS 

01400 

04.69 

35.012 

27.74 

1493.0 

OSS 

01500 

04.43 

35.007 

27.77 

1493. o 

e »t ••««*• 


REfID       31       8097 

YEAR 

1969 

BCTDP    04352 

AIR 

TEMP           16.2 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

23 

CONSEC              0049 

MONTH 

05 

SHIP    El 

WET 

BULB           lo.7 

i^ 

3          4 

WIND-SPD 

10 

LAT             35    07       N 

DAY 

07 

DATA    USE       1 

bAROMETR     1006.2 

SEA 

WlND-FOR 

LONG       047    57       H 

HOUR 

17.8 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PO' 

17.6 

OBS 

OQOOO 

18.27 

36.337 

26.^5 

1516.9 

OBS 

00010 

18.05 

36.309 

26.2  6 

1518.4 

OSS 

00020 

16.01 

30.350 

26.32 

1518.5 

OBS 

00030 

18.00 

36.352 

26.3  2 

1516.6 

OBS 

00050 

17.88 

36.365 

26.36 

1518.6 

oes 

00075 

17.21 

36.412 

26.56 

1517.1 

OBS 

00100 

17.12 

36.420 

26.59 

1517.3 

CBS 

00125 

17.08 

36.427 

26.61 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.427 

26.61 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.06 

36.430 

26.61 

1518.7 

OBS 

00250 

17.05 

36.421 

26.61 

1519.5 

OBS 

00300 

17.02 

36.406 

26.61 

1520.2 

oes 

00400 

16.76 

36.341 

26.62 

1521.0 

oes 

00500 

15.72 

36.145 

26.71 

1519.3 

OBS 

00550 

15.28 

36.062 

26.7  5 

1518.6 

UBS 

00565 

14. 87 

3O.002 

20.79 

1517.5 

CBS 

00580 

15.01 

36.042 

26.79 

1518.2 

OBS 

00600 

14.74 

35.973 

26.80 

1517.6 

OBS 

00700 

13.01 

35.600 

26.6  7 

1513.1 

OBS 

00800 

11.11 

35.396 

27.06 

1508.0 

CBS 

C0900 

08.49 

35.102 

27.50 

1499.7 

OBS 

00940 

07.62 

35.046 

27.39 

1497.0 

OBS 

00950 

07.78 

35.135 

27.43 

1497.9 

OBS 

01000 

07.35 

35.115 

27.48 

1497.1 

OBS 

CUOO 

05.80 

35.002 

27.60 

1492.4 

OBS 

01200 

05.19 

34.995 

27.67 

1491.6 

UBS 

01300 

05.  13 

33.054 

27.72 

1493.1 

OBS 

01400 

04.79 

35.022 

27.74 

1493.4 

OBS 

01500 

04.5  8 

35.026 

27.77 

1494.2 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR         D  5  SQUARE   4 

DURATION       00.3  2  SQUARE  46 

ORIG  E26  049  I  SQUARE  57 


N03    SI03 


«*«»»***««•** 
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TABLE  VI.— Continued 


REFID       31  8097 

CONSEC  0050 

LAI             34  53       N 

LONG       048  05       W 


CASTNUM/IIME 


YEAR 

1969 

BOTDP     04938 

AIR 

TEMP           17.7 

DIR    HGT     PER 

HINO-OIR 

27 

INST     SID    RECORDER 

MONTH 

05 

SHIP    El 

WET 

auLB           14.9 

21 

3          4 

WINO-SPD 

13 

TRACE    DIR                        D 

DAY 

07 

DATA    USE       1 

BAROMETB     1010.3 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

23.6 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/IR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E26    050 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

DBS 

00000 

18.11 

36.363 

26.31 

1518.4 

OBS 

00010 

18.08 

36.339 

26.29 

1518.5 

OBS 

00020 

18.03 

36.370 

26.33 

1518.5 

OBS 

000  30 

18.01 

36.378 

26.34 

1518.7 

oes 

00050 

17.80 

36.390 

26.40 

1518.4 

OBS 

00075 

17.11 

36.416 

26.59 

1516.8 

OBS 

00100 

17.11 

36.431 

26.60 

1517.2 

OBS 

00125 

17.  11 

36.435 

26.61 

1517.7 

OBS 

00150 

17.11 

36.435 

26.61 

1518.1 

OBS 

002  00 

17.11 

36.434 

26.61 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.11 

36.435 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.427 

26.61 

1520.4 

OBS 

00400 

16.80 

36.361 

26.62 

1521.2 

OBS 

00500 

15.96 

36.159 

26.67 

1320.0 

OBS 

006  00 

14.52 

35.864 

26.76 

1516.8 

OBS 

007  00 

12.72 

35.573 

26.91 

1512.1 

OBS 

00800 

10.66 

35.331 

27.1  1 

1506.3 

OBS 

00900 

08.21 

35.101 

27.34 

1498.7 

OBS 

00953 

06.96 

35.002 

27.45 

1494.6 

OBS 

009  59 

06.91 

35.068 

27.51 

1494.6 

OBS 

01000 

06.56 

35.031 

27.52 

1493.8 

OBS 

01038 

06.70 

35.176 

27.62 

1495.2 

OBS 

01100 

06.30 

35.116 

27.63 

1494.6 

OBS 

01200 

05.60 

35.078 

27.69 

1493.4 

OBS 

01300 

05.01 

35.042 

27.73 

1492.6 

OBS 

01400 

04.77 

35.030 

27.75 

1493.3 

OBS 

01500 

04.59 

35.024 

27.76 

1494.2 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


*•*••••*•*•*••* 


REfJD  31  8097 
CONSEC  0051 
LAI  35  05  N 
LONG   048  02   U 


CASTNCM/IIME 


YEAR 

1969 

BOTDP    04206 

AIR 

TEMP           lo.7 

DIR    H 

GI     PER 

HIMO-OIR 

27 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

05 

SHIP    El 

-ET 

ai 

JLB           13.3 

27 

4          4 

«INO-SPD 

25 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

BABOMEIR     1008.5 

SEA 

<INO-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SOUARE     48 

HOUR 

05.8 

AREA               05 

CLOUO 

T/A 

CL/IB 

LEATHER 

XI 

CRIG    E26    051 

I     SQUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYO 

P04 

TOT     P          N02          N03 

S1U3          PH 

OBS 

00000 

18.03 

36.347 

26.  3  1 

1518.2 

OBS 

00010 

18.03 

36.347 

26.  J  1 

1516.4 

OSS 

00020 

18.02 

36.334 

26.3  1 

1518.5 

08  5 

00030 

17.81 

36.319 

26.35 

1518. J 

OBS 

00050 

17.10 

36.409 

20.59 

1516.4 

OSS 

00075 

17.10 

36.418 

26.60 

1516.8 

OBS 

00100 

17.  10 

36.430 

26.60 

1517.2 

OBS 

00125 

17.03 

36.419 

26.6  1 

1517.4 

06  5 

00150 

17.03 

36.422 

26.62 

1517.8 

OBS 

00200 

17.03 

36.425 

26.62 

1518.6 

OBS 

00250 

17.02 

36.421 

26.62 

1519.4 

OdS 

00300 

17.01 

36.416 

26.62 

1520.2 

OBS 

00400 

16.71 

36.352 

26.6  4 

1520.9 

085 

00500 

15.93 

36.186 

26.69 

1520.0 

OBS 

00600 

14.81 

35.943 

26.76 

1517.8 

OBS 

00625 

14.42 

35.863 

26.76 

1510.9 

OBS 

00630 

14.47 

35.883 

20.79 

1517.1 

OBS 

00700 

12.96 

35.636 

26.91 

1513.0 

OBS 

00740 

12.02 

35.534 

27.02 

1510.4 

OBS 

00770 

11.93 

35.518 

27.02 

1510.5 

OBS 

00800 

11.02 

35.378 

27.08 

1507.7 

OBS 

00900 

08.92 

35.101 

27.23 

1501.3 

OBS 

00930 

08.16 

35.106 

27.35 

1499.0 

OBS 

00942 

08.19 

35. 169 

27.40 

1499.4 

OBS 

01000 

07.11 

35.066 

27.48 

1496.1 

OBS 

01015 

06.71 

34.994 

27.47 

1494.6 

OBS 

01 100 

05.61 

34.985 

27.61 

1491.7 

OBS 

01200 

05.11 

34.983 

27.67 

1491.3 

OBS 

01300 

05.19 

35.033 

27.70 

1493.4 

OBS 

01400 

04.92 

35.043 

27.74 

1493.9 

OBS 

01495 

04.6  7 

35.034 

27.76 

1494.5 
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TABLE  VI.— Continued 


RiFlO       31       eo<i7 
CONSEC  0052 

KT  3<>    se      N 

LONG       047    56       M 


•rtnn 

1944 

BCTOP    0<i755 

tin 

lEMP          15.6 

am  1 

HOI    PER 

HIND-OIR 

31 

INST    STD   RECOKOER 

TEN   Se    1206 

MOMm 

1       05 

SHIP    El 

«EI 

B  UL  8          11.1 

31 

5        3 

WINO-SPO 

25 

TRACE    DIR                    Q 

5    SSUARE       2 

Oil 

08 

OAK    USE       1 

BtPCMEtR    1014.6 

ScA 

alND-fOR 

DURATION                 00.4 

2    SQUARE   *6 

HOUR 

17.6 

«h£4              05 

CLOUD    T/» 

CL/TR 

HEATHER 

«l 

ORIG    E26    052 

1    SQUARE    *7 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-I 

OVNOPTH 

ShD    VEL 

oxrc 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SIOJ        PH 

OBS 

COOOO 

18.03 

36.367 

26.33 

1518.2 

08S 

00010 

18.03 

36.367 

26.3  3 

1518.4 

OBS 

00020 

18.03 

36.366 

26.33 

1518.5 

OBS 

00030 

18.03 

36.365 

26.33 

1518.7 

08  S 

00050 

18.01 

36.365 

26.33 

1519.0 

OBS 

00075 

17.73 

36.391 

26.42 

1518.6 

OBS 

00100 

17.05 

36.428 

26.61 

1517.1 

OBS 

00125 

17.06 

36.431 

26.61 

1517.5 

OBS 

00150 

17.07 

36.443 

26.6  2 

1518.0 

OBS 

002  00 

17.07 

36.442 

26.62 

1518.8 

CBS 

002  50 

17.07 

36.442 

26.62 

1519.6 

OBS 

003  00 

17.02 

36.427 

26.62 

1520.3 

OBS 

004  00 

16.63 

36.338 

26.65 

1520.6 

OBS 

00500 

15.96 

36.211 

26.71 

1520.1 

OBS 

006  00 

15.08 

36.062 

26.79 

1518.8 

OBS 

00700 

12.82 

35.580 

26.90 

1512.5 

OBS 

00800 

10.71 

35.313 

27.09 

1506.5 

OBS 

0Q900 

08.78 

35.136 

27.28 

1500.9 

OBS 

01000 

07. IS 

35.133 

27.52 

1496.4 

OBS 

01050 

06.8<> 

35.174 

27.60 

1*96.0 

OBS 

01100 

06.09 

35.094 

27.64 

1493.7 

OBS 

01200 

05.38 

35.032 

27.68 

1492.5 

OBS 

01300 

05.01 

35.053 

27.74 

1492.6 

OBS 

01*00 

04.81 

35.036 

27.75 

1493.5 

OBS 

01500 

04.49 

35.023 

27.77 

•••••• 

1*93. B 

<• 

KEflO      31  8097  YEAR    1969  BCTOP    03109 

CONSEC  0053  MOnTm      05  Ship    El 

LAT              35  16       N  OAT             09  DATA    USE        1 

LONG       048  14       u  HUJR     11.7  AREA                05 


AIR    TEMP  14.5 

UET    BULB  11.6 

BARCNETP     1021.0 
CLOUO    T/A 


DIR    HGT  PER            MIND-OIR  32  INST    STO   RECORDER  TEN    SQ    1206 

32       5  3               HIND-SPO  27  TRACE    DlR                      D  5    SQUARE       4 

SEA  KINO-FOR  DURATlOiS                   00.4  2     SQUARE     48 

CL/TR  HEATHER  XI  GRIG    E26    053  1     SQUARE     58 


CASINL'N/TIME       IVLItP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGKA-T  LVNDPTH       SND    VEL       OXTC 


P34   TOT  P 


OSS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OSS 
CBS 
OBS 
OBS 
CBS 
06  S 

ces 

CBS 
CBS 

ces 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

ces 


00000 

00010 
00020 
00030 
00050 
000  75 
00100 
00125 
00150 
00200 
00250 
00300 
00400 
00500 
00530 
00540 
00600 
00700 
OOSOO 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01495 


18.24 
18.24 
18.24 
18.24 
17.48 
17.08 
17. Oo 
17. U 
17.12 
17.11 
17.11 
17.  11 
16.93 
15.94 
15.71 
15.23 
14.77 
12.61 
10.65 
06.32 
06.69 
05.55 
05.04 
04.69 
04.43 
04.28 


36.400 
36.401 
36.402 
J6.402 
36.409 
36.410 
36.410 
36.443 
36.446 
36.445 
36.446 
36.443 
36.397 
36.190 
36.260 
36.150 
3  5.99  7 
35.596 
35.305 
35.112 
35.016 
34.977 
34.990 
34.960 
34.982 
34.979 


26.30 
26.30 
26.30 
26.30 
26.50 
26.59 
26.60 
26.61 
26.61 
26.61 
26.61 
26.61 
26.62 
26.69 
26.80 
26.8  2 
26.81 
26.91 
27.09 
27.33 
27.49 
27.61 
27.68 
27.72 
27.75 
27.76 


1516 .9 


1519.0 
1519.2 
1519.4 
1517.5 
1513.7 
1517.1 
1517.7 
1518.1 
1518.9 
1519.7 
1520.5 
1521 .6 
1520.0 
1519.9 
1516.4 
1517.7 
1512.5 
1506.3 
1499.1 
1494.3 
1491.4 
1491.0 
1491.2 
1491.8 
1492.8 
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TABLE  VI.— Continued 


REfID       31  80^7 

CONSEC  005<. 

L4T             3*  47       N 

LONG       0'.7  50       H 


VE4F 

196S 

eOTDP     05030 

AIR 

TEMP           17.0 

DIP    H 

uT     PER 

«IN0-D1R 

3) 

INSI    SID   ..ECORDcR 

TEN    Sa    1206 

MONTH 

03 

SHIP     ti 

WET 

dULB           14.4 

J-J 

5          3 

HINO-SPE 

^  J. 

TiiALE    DIR                      D 

5    SOUARE        2 

1j4V 

09 

DATA    USE        1 

bARUMETR     1022.2 

SEA 

WINO-Fi^R 

DURATION                   00.5 

2     SuOARE     46 

HOUR 

17.5 

4BE4                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

XEATHEk 

XI 

ORIG     L26    054 

1     SOUARt     47 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

uVi^UPTH 

SNO    VEL 

OXVG 

p::4 

TOT     P          N02          N03 

S103          PH 

DBS 

00000 

17.91 

36.3  66 

26.37 

1517.9 

oes 

00010 

17.91 

36.386 

26.37 

1513.1 

OBS 

OoOiO 

17.89 

36.382 

^S.  37 

1518.2 

03S 

00030 

17.88 

36.385 

26.36 

1518.3 

cas 

C0050 

17.27 

36.398 

26.54 

1516.9 

OBS 

00075 

17.06 

36.417 

26.60 

1516.7 

CBS 

00100 

17.03 

36.436 

26.61 

1517.2 

oes 

0Q125 

17.09 

36.435 

26.6  1 

1517.6 

OBS 

00150 

17.10 

36.439 

26.61 

1318.0 

OBS 

002  00 

17.07 

36.438 

26.62 

1518.8 

OBS 

00250 

17.05 

36.432 

26.62 

1519.5 

oes 

003  00 

17.02 

36.414 

26.61 

1520.2 

OBS 

00<.00 

16.73 

36.353 

26.63 

15^0.9 

OSS 

005C0 

15.88 

36.159 

26.68 

1519.8 

OBS 

OOoOO 

K..52 

35.900 

26.7  9 

1516.8 

oes 

00  700 

12.61 

35.607 

26.92 

1512 .5 

OBS 

00800 

10.65 

35.296 

27.09 

1506.3 

OBS 

00900 

08.40 

35.098 

^7.Jl 

14S9.4 

DBS 

01000 

06.83 

35.052 

27.50 

1 4  94  .  9 

OBS 

01025 

06.33 

35.001 

27.53 

1493.3 

OBS 

01065 

06.60 

35.153 

27.6  I 

1495.2 

OBS 

01100 

06.22 

35.093 

27.62 

1494.2 

OBS 

01200 

05.58 

35.052 

27.67 

1493.3 

OBS 

01300 

05.11 

35.040 

27.72 

1493.0 

oes 

OUOO 

04.80 

35.027 

27.74 

1493.4 

OBS 

01510 

04.55 

35.030 

27.77 

1494.  J 

«•«•••••• 


REFIO  31  8097 
CONSEC  0055 
LAI  35  03  N 
LONG   047  5  7   H 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  09 
HOUR  23.7 


BOTDP  03930 
SHIP  El 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  15.2 

MET     BULB  12.2 

BAROMEIR     1024.1 
CLOUD     I/A 


DIR     HOT 

34       5 
SEA 
CL/IR 


PER 
3 


KIND-OIR  34 

KIND-SPD  21 
alND-F3R 

HEATHER  XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

CRIG    E26    055 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     S6UABE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


SIGMA-I  OYNOPIH       SNO    VEL       OXYG 


PU4       lOI     P 


OBS 

00000 

18. 

.06 

36. 

.364 

26. 

.32 

OBS 

00010 

le. 

,05 

36. 

.365 

26. 

.32 

oes 

00020 

18. 

.05 

36. 

,366 

26. 

.3Z 

OBS 

00030 

18. 

.04 

36. 

,365 

26. 

,32 

OBS 

000  50 

.61 

36. 

,356 

26. 

,42 

DBS 

UC075 

.15 

36. 

,425 

26. 

,59 

OBS 

00100 

.12 

36. 

,426 

26. 

,60 

oes 

00125 

.11 

36. 

.428 

26. 

,60 

oes 

00150 

.11 

36. 

.436 

26. 

,61 

OBS 

00200 

.12 

36.436 

26. 

.60 

oes 

002  50 

.08 

36. 

.426 

26. 

.61 

oes 

00300 

.09 

36. 

.431 

26. 

.61 

OBS 

00400 

,96 

36. 

.404 

26. 

.62 

OBS 

00500 

.89 

36. 

,159 

26. 

.68 

oes 

00600 

.91 

35. 

,966 

26. 

.75 

oes 

0C70O 

12. 

.61 

35. 

,566 

26. 

.93 

DBS 

00800 

10, 

.73 

35. 

,301 

27. 

.08 

OBS 

00900 

08. 

,58 

35. 

,038 

27. 

.ii 

oes 

01000 

06. 

.78 

35. 

.011 

27. 

.46 

oes 

01100 

05. 

.51 

35. 

.012 

27. 

.64 

OBS 

01200 

05. 

.22 

33.018 

27. 

.66 

OBS 

01300 

05. 

.00 

35. 

.019 

27. 

.71 

OBS 

01400 

04, 

.79 

35. 

.014 

27. 

.73 

oes 

01500 

04. 

.52 

35. 

.006 

27. 

.76 

1518.3 
1516.4 
1513.6 
1518.7 
1517.3 
1516.9 
1517.3 
1517.6 
1518.1 
1518.9 
1519.6 
1520.5 

1521 .7 
1519.8 
1518.1 
1511  .8 
1506.5 
1500.0 
1494.7 
1491 .3 

1491 .8 
1492.6 
1493.4 
1493.9 
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TABLE  VI.— Continued 


KEFID       31        8097 

YEAR 

llbl 

BOIOP    03930 

AIR 

lEHP           15.4 

Dl«    H 

bT     PcR 

WINO-DIR 

32 

CONSEC                00S6 

MONTH 

1      05 

SHIP    El 

NET 

BULB           11.6 

32 

3          J 

«IND-SPO 

20 

LAT            35    05      N 

DAY 

10 

DATA    USE        I 

BAfiOMETR     1023.3 

S£A 

aIND-fOR 

LONG       047    50       H 

MtUR 

05.7 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

CASINUW/IIHE 

LVLT YP 

DEPTH 

IEHP 

SAL 

S16NA-T 

OY.UCPTH 

SNl,     V£L 

3XVG 

Pu' 

05.7 

cas 

00000 

17.94 

36.361 

^6.35 

Ijlfl.O 

LBS 

00010 

17.94 

36.360 

2o.3  5 

1510.1 

LdS 

00C20 

17.93 

36.360 

26.35 

151B.2 

OBS 

00030 

17.92 

36.361 

26.35 

1518.4 

UBS 

00U50 

17.22 

36.414 

26.56 

1516.7 

OBS 

00075 

17.16 

36.419 

26.58 

1517.0 

ces 

00100 

17.09 

36.412 

26.59 

1517.2 

ces 

OCWS 

17.10 

36.421 

26.60 

1517.6 

OSS 

00150 

17.11 

36.431 

26.6  0 

1518.1 

jBS 

00^00 

17.11 

36.433 

£.6.60 

1516.9 

GtS 

00?50 

17.11 

36.431 

26.60 

1519.7 

DBS 

00300 

17.11 

36.433 

26. 6C 

1520.3 

OBS 

00^  00 

lb.t•^ 

36. 366 

26.62 

1521 .2 

cas 

00500 

15.86 

36.160 

26.59 

1519.7 

OBS 

ootoo 

14.55 

35.897 

26.78 

1516.!. 

OBS 

OOt.65 

13.09 

35.557 

26.8  2 

1512.8 

CBS 

0070J 

12.61 

35.605 

26.96 

1:>11  .8 

UBS 

ooboo 

10.69 

35.330 

27.07 

1507 .2 

OBS 

00846 

C9.55 

35.046 

27.08 

1502.7 

OBS 

C0903 

J6.59 

35.113 

27.29 

150C.1 

OBS 

CIOUO 

06.71 

34.955 

27.44 

1494.3 

CBS 

01100 

05.55 

34.963 

27.60 

1491 .4 

JBS 

01200 

C5.01 

34.976 

27.66 

1490.9 

CBS 

01245 

05.01 

35.026 

^7.72 

1491  .7 

UbS 

013  00 

04.64 

34.993 

27.71 

1491.9 

OBS 

01400 

C4.66 

35.001 

27.74 

1492.8 

UBS 

01500 

04.51 

35.016 

27.77 

14  93.9 

INST     STO    RECORDER 
TRACE     01  R  0 

DURATION  00.3 

CRIG    t26    056 


TEN  SQ  1206 
5  SguARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SJUARE     57 


REfID       31        8097 

YEAR 

1969 

BCTCP    04755 

AIR 

TEMP           16.2 

DIR    HOT    PER 

WIND-DIR 

ik 

CCNSEC              0057 

MONTH 

05 

SHIP    El 

WET 

BULB           12.7 

32 

5          3 

^IMD-SPD 

16 

LAT             34    56       N 

DAY 

10 

OATA    USE 

1 

BAROHETR     1025.1 

S54 

■llND-f^R 

LCNU       047    47       W 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHcR 

XI 

CASTNUM/T IrtE 

LVLTYP 

ucPTH 

TcfF 

SAL 

SluMA-T 

UYND6TH 

3ND     VEL 

UXYG 

Pj 

U.6 

OBS 

000  00 

17.82 

36.393 

26. 4C 

1517.6 

OS 

UOOIO 

17.80 

36.390 

2O.-.0 

1517.7 

uBS 

uOO^O 

17.80 

30.392 

26.40 

1317.9 

OBS 

C0U30 

17.79 

J.0.392 

20.41 

1518.0 

ObS 

000  50 

17.74 

36.386 

^6.41 

1518.2 

UBS 

00075 

17.12 

36.416 

2o.59 

1516.8 

CBS 

00100 

1  7.08 

36.425 

26.61 

1517.1 

UBS 

O0125 

17. L6 

36.426 

2... 61 

1517  .3 

DBS 

00150 

1  7.06 

36.427 

26. ol 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.04 

36.419 

26.61 

1513.7 

OBS 

00250 

17.07 

36.430 

26.6  1 

1519.6 

OBS 

00300 

17.03 

36.425 

26.62 

1520.3 

UBS 

00400 

16.79 

36.356 

26.62 

15^1  .1 

OBS 

00500 

15.83 

36.167 

26. 7C 

1519.6 

OBS 

00600 

14.97 

35.981 

^6.75 

1518.4 

OBS 

00700 

12.61 

35.584 

26.90 

1512.5 

DBS 

00756 

11.67 

35.417 

26.99 

1509.3 

INST     STD    RECORDER 
TRACE     JIR  D 

OURATIUIs  00.2 

CRIG    E26    057 


TEN  SU  1206 
5  SviUARE  2 
£.  SwUARL  46 
1     SliJARt     47 


REFID       31       8097 
CONSEC  0058 

LAT  35    08       N 

LONG      047    51       H 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  10 

HOUR     17.6 


BOTDP     02149 
SHIP    El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.5 

WET    BULB  13.8 

BAROMETR    1U25.5 
CLUUO     T/4 


DIR     HGI     PER 

WIND-DIR 

3l 

34       3         4 

WINU-SPD 

12 

SEA 

WINO-FCR 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

INST    STO   KfcCCROER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG     E26    058 


TEN  Sh  120o 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SWUARE     57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DY^JDPTH       SND     VEL       JXYG 


0J4       TOT    P 


OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
000  10 
C00<;0 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00185 
002  00 
C0250 
00300 
00385 
00400 
00500 
00600 
00700 
OOBOO 
009C0 
01000 
OllCO 
01200 
01300 
01400 
01500 


18.27 
18.  13 
18.07 
18.02 
17.71 
17.59 
17.40 
17.22 
17.20 
17.02 
17.11 
17.  11 
17.01 
16.81 
16.50 
15.46 
14.38 
12.60 
10.95 
09.  10 
06.92 
05.59 
05.14 
04.72 
04.59 
04.41 


36.424 
36.404 
36.398 
36.391 
36.465 
36.444 
36.424 
36.407 
36.415 
36.37  1 
36.430 
36.431 
36.399 
36.360 
36.267 
36.031 
35.S59 
35.584 
35.342 
35.173 
35.012 
34.933 
34.994 
34.980 
35.003 
35.012 


26.31 
26.33 
^6.34 
2o.35 
26.48 
26.50 
26.53 
26.56 
26.57 
2o.5e 
26.60 
26.60 
26.60 
26.62 
26.62 

26.68 
26.79 
26.94 
27.07 
27.26 
27.46 
27.57 
27.68 
27.71 
27.75 
27.77 


1519.0 
1510.7 
1516.7 
1510.7 
1518.2 
1518.3 
1518  .1 
1517.9 
1518.3 
1510.3 
1518.9 
1519.7 
1520.2 
1520.9 
1520.1 
1510.3 
1516.3 
1511.7 
1507.4 
1502.1 
1495.2 
1491.5 
1491.4 
1491.4 
1492.5 
1493.5 


69«*****»*» 


120 


TABLE  VI.— Continued 


OfcFID      il  80V7 

CCiNSEC  0059 

L4I            35  U       N 

LONG       048  lb       H 


CASINUM/T IHE 


rE4h 

l<)t<i 

BOTDP    017S2 

AIR 

TEMP          10. 

.t 

olf     h. 

jT     PtR 

i4IN0-DiR 

il 

INST     STD    RECCkDER 

TEN    SO    1206 

MUNTh 

1       05 

SHIP    El 

uET 

BULb           14. 

,4 

j4 

3          4 

WINO-SPO 

20 

TRACE    01 R                        0 

5     SauAHE       4 

DAir 

IC 

0«H    USE 

1 

BARCMETk     1027. 

.1 

SEA 

MIND-FCR 

OUkATICN                  00.2 

2     SauARE    48 

HOUR 

.^3.6 

APEA 

05 

CLCUD    T/A 

Cl/TR 

UEAIHEB 

XI 

CnIG    E26    059 

1     SaUARE     58 

LVLTYP 

DfPlM 

TEMP 

SAL 

SIGKO-T 

OYNOPTH 

SNu     VEL 

JXYG 

P„4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

06S 

uOlOO 

18.05 

36.377 

26.3  3 

1518.3 

ubS 

00010 

18.01. 

36.378 

2o.o3 

1518.4 

uBS 

000^0 

18.00 

36.376 

.;6.34 

1518.5 

06  S 

00C30 

17. SO 

36.370 

20.36 

lila.} 

oes 

000  50 

17.54 

36.37'. 

26.45 

15W.6 

oes 

00075 

17.10 

36. '.24 

2o.oO 

1:>16.8 

CBS 

00100 

17.10 

36.429 

26. oO 

1517.2 

oes 

001..5 

17.  10 

36.428 

2o.60 

1517.6 

oes 

00150 

17.08 

30.429 

^6.0  1 

i'.la.O 

OBS 

00^00 

17.08 

36.4,:'; 

^o.6l 

151b. 8 

UBS 

00cl9 

17. C8 

3C.4J0 

23.01 

151';. 1 

RtFID       31  8097 

CCNSEC  OOtO 

LAT             35  04       N 

LONG       048  02       h 


CASTNLH/TIME 


VtAP 

1969 

BCTOP    C1663 

AIR 

Jfl't          17.0 

om 

HGT     PER 

WIND-DIP 

35 

LIST    STD   kECOROER 

TEN    SQ     1206 

MONTH 

05 

SHIP    El 

»ET 

BULf           14.6 

J4 

3         4 

JINO-SPO 

07 

TRACE    OIR                      D 

5     SaUAPE        4 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

oARCIcT*;     102U.3 

SEA 

»lNU-fcR 

DURATION                 00.4 

2     SaoARE     43 

HOUR 

05.7 

AO£A               05 

Cloud 

T/A 

CL/T 

ft 

JEATHEk 

XI 

ORIG    E2b   060 

1     SOUARE     53 

L'VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI„MA-T 

DY^iOPTh 

SND    VEL 

JXYo 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

S1U3          PH 

3bS 

000  00 

17.88 

36.372 

.:a.37 

1517. b 

CBS 

00010 

17.86 

36.372 

2o.37 

151b. 0 

CBS 

00020 

17.61 

36.372 

26.39 

1517.9 

OB? 

00030 

17.78 

36.371 

.:o.39 

151b. 0 

OCS 

00050 

17.75 

36.372 

2O.40 

1518.2 

^8S 

COO  75 

17.24 

36.392 

2o.54 

1517.2 

OBS 

00100 

17.11 

36.415 

2u.59 

1517.2 

OBS 

00125 

17.11 

36.422 

2a. 60 

1517. o 

OBS 

00150 

17.09 

36.426 

<.6.c0 

151b. 0 

06S 

Cl,200 

17.07 

36.424 

2t..6l 

1518.6 

OBS 

00^50 

17.06 

36.428 

26. ol 

1519.6 

oes 

003C0 

17.03 

36.420 

26.6  1 

1520.3 

OBS 

00400 

16.61 

36.358 

2o  .  u  2 

1521.2 

OBS 

U0500 

16.01 

36.195 

2o.6t 

15.10.2 

UbS 

00(3  00 

15.07 

36.023 

.L0.76 

1516. 7 

ues 

00700 

12.97 

35.607 

26.. 19 

1513.0 

LBS 

000  00 

10.66 

35.256 

..T.C6 

1506.2 

OBS 

OOE  22 

Ci.So 

35.103 

27.08 

150J.5 

o6S 

009  00 

08.41 

35.085 

27.30 

1499.4 

ObS 

01000 

06.59 

34.938 

27.45 

1493.3 

■IBS 

OllOO 

05.55 

34.966 

27. oO 

1491.4 

,-:BS 

01150 

05.30 

34.973 

27.64 

14S1 .2 

o6S 

01160 

05.41 

35.013 

.:7.&6 

1491.9 

:es 

onto 

05.41 

35.013 

27.06 

1492.2 

OBS 

01200 

C  5 .  2  1 

35.001 

27.67 

1491.7 

JBS 

OljOO 

04.97 

35.015 

^7.71 

1492.4 

05S 

C1400 

04.71 

35.000 

cl  .n 

1493.0 

UBS 

01500 

04.59 

35.006 

,-7.75 

1494.2 

I    »C:«»C**4 
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TABLE  VII.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
HUMBOLDT  at  Ocean  Station  ECHO,  11  May  1969  -  3  June  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  -  1483. 


REflD       31       1483 

YEAR 

1969 

BOTDP     0351.6 

AIR 

lEKP          iZ. 

.8 

OIR 

hGT    PER 

Kli'JD-DlR 

OO 

INSI     HANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MUMTl 

-I       05 

SHIP    HU 

«ET 

BULB           iZ. 

.2 

01 

2         3 

*IN[>-SPD 

00 

TRACE     OIR 

5     SwUARE       4 

LAI             35    02       N 

DAY 

11 

DATA    USE 

1 

BAROMETk     1026. 

.1 

SEA 

mND-Ft.P 

DURATION 

2     SOUARE     48 

LONG      o«e    00      u 

HOUR 

15.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/4          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIu    E27    001 

1     SJUARE     58 

CASTNUM/IIME 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OY^DPTH 

S.MO    VEL 

GXYG 

PJ4 

TOT     P          NQ^          N03 

5103         PH 

15.9 

□BS 

00000 

18.37 

36.367 

26.26 

1519.2 

15.9 

06  S 

00025 

17.63 

36.380 

26.3  9 

1518.1 

15.9 

OBS 

00051 

17. 3<. 

36.423 

26.54 

1517.1 

15.9 

OBS 

000  76 

17. OJ 

36.430 

26.61 

l3l6.7 

15.9 

OBS 

00102 

17.07 

36.435 

26.62 

1517.2 

15.9 

oes 

00152 

17.07 

36.435 

26.62 

1516.0 

15.9 

OBS 

00203 

17.09 

36.439 

26.61 

1518.9 

15.9 

OBS 

00305 

17.05 

36.431 

26.62 

1520.4 

15.9 

OBS 

lOClO 

16.86 

36.393 

26.6  3 

1521 .6 

15.9 

OBS 

T00509 

15.85 

36.190 

20.71 

1519.9 

15.9 

OBS 

00609 

I'.. 78 

35.998 

26.61 

1517.9 

15.9 

OBS 

00811 

10.26 

35.327 

27.lt 

1505.1 

15.9 

OBS 

T01012 

06. ".5 

35.070 

27.57 

1493.7 

15.9 

OBS 

T01517 

04.36 

34.996 

27.76 

1493.6 

REFID       31       1483 

YEAR 

1969 

BOTDP    03621 

AIR 

TEMP          20. 

.5 

DIR     KGT    PER 

MIND-DIR 

24 

INST    NAN5EN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0002 

MONTH       05 

SHIP    HU 

BET 

BULB           20. 

.0 

30 

1         2 

HINI^SPD 

04 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       « 

LAT             35    02       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR     1030, 

.5 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

LONG       048    02       U 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIO     E27    002 

1     SOUARE     58 

CASTNUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12.7 

OBS 

00000 

18.19 

36.396 

26.31 

1518.7 

12.7 

OBS 

000  2  5 

17.79 

36.394 

26.41 

1518.0 

12.7 

OBS 

00051 

17.12 

36.422 

26.59 

1516.5 

12.7 

OBS 

00076 

17.07 

36.425 

26.61 

1516.7 

12.7 

OBS 

00102 

17.06 

36.425 

26.61 

1517.1 

12.7 

OBS 

00152 

17.08 

36.434 

26.6  1 

1518.0 

12.7 

OBS 

T00205 

17.08 

36.427 

26.61 

1518.9 

12.7 

OBS 

00305 

17.01 

36.420 

26.62 

1520.3 

12.7 

OBS 

T00407 

16.64 

36.333 

26.64 

1520.8 

12.7 

OBS 

100509 

15.45 

36.093 

26.73 

1516.5 

12.7 

OBS 

00609 

14.55 

12.7 

OBS 

008  12 

10.27 

35.313 

27.17 

1505.1 

12.7 

OBS 

TOIOU 

06.46 

35.065 

27.58 

1493.7 

12.7 

OBS 

01523 

04.2  9 

34.977 

27.76 

1493.3 

REFID   31  1483 

CONSEC  0003 

LAT      35  15   N 

LONG   047  55  M 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  13 
HOUR  12.3 


BOTDP  02834 
SHIP  HU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  18.9 
MET  BULB  16.7 
6AR0METR  1029, b 
CLOUO  I/A    8/3 


OIR    HGI 

PER 

HIND-DIR 

00 

INST     NANSEN    CAST 

36        1 

3 

HIND-SPD 

00 

TRACE     OIR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

CL/TR 

rttA  THER 

XI 

ORIG    E27    003 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1  SOUARE  57 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


SIGMA-T  OYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 

OBS 
08s 
UBS 
QBS 
OBS 


000  00 
00025 
00051 
00076 
00102 
00152 

T0Q204 
00305 
004  06 

T00510 
00609 
00612 

101019 
01523 


18.20 
17.62 
17.44 
17.10 
17.06 
17.07 
17.09 
16.93 
16.53 
15.50 
14.22 
09.69 
05.66 
04.33 


.416 
,409 
.440 
,467 
.467 
.466 
,466 
.436 
,352 
,131 
.911 
,294 
.026 
,024 


26.32 
2o.4  1 
26.53 
26.63 
26.64 
26.64 
26.64 
26.65 

26.6  6 

26.7  5 
26.66 
27.25 
27.63 
27.79 


1516.8 
1516.1 
1517.4 
1516.9 
1517.2 
1513.0 
1516.9 
1520.1 
1520.4 
1516.7 
1516.0 
15C3.0 
1490.6 
1493.6 
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TABLE  VII.— Continued 


REFIO       31  1«» 

CONSEC  OOO'i 

HI           35  U      N 

LONG      047  a      H 


TEAR  H6') 
MONTH  05 
DAT  14 

HOUR     16.0 


BOTOP  0^«6 
SHIP  MU 
DATA  USE   1 

AREA  o; 


AIR    TEMP  19.4 

■  ET     BULB  18.9 

BARQHETR     1026.4 
CLOUD     T/A  8/7 


DIR    huT     PER 

18      1        <: 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  18 

MlNO-SPO  l^ 
WlND-fUR 

hEATmcR  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     EJ7    004 


TEN    SO    1206 

5  SQUARE  4 
i  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASINUM/TIME       LVLIVP 


16, 

.0 

DBS 

00000 

16, 

.0 

DBS 

00025 

16. 

.0 

OBS 

00050 

16, 

.0 

DBS 

00075 

16. 

.0 

DBS 

00100 

16. 

.0 

OBS 

00146 

16. 

.0 

OBS 

T00191 

16. 

,0 

DBS 

002  84 

16. 

,0 

OBS 

T00345 

16. 

.0 

OBS 

100445 

16. 

,0 

OBS 

00543 

II 

;mp 

SAL 

SIliMA-I 

IB. 

.30 

36.436 

26.  31 

,67 

36.434 

26.47 

.  19 

36.390 

26.55 

.  16 

36.448 

26.60 

,08 

36.467 

26.64 

,06 

36.465 

26.64 

,97 

36.439 

26.64 

,54 

36.356 

26.68 

,93 

36.231 

26. T3 

,43 

36.172 

26.80 

,62 

36.090 

20.91 

OYNOPTH       SNO    VcL       OXYO 

1519.1 
1517.7 
1516. u 
1517.0 
1517.2 
1517. J 
1518.3 
1516.5 
1517.5 
1S17.5 
1516.4 


P04   TCT  P 


REFIO       31       14B3 

VEAR 

1969 

BOTDP    04266 

AIR 

TEMP         21, 

.7 

DIR    HGT    PER 

■  IND-DIR 

16 

INST 

CONSEC             0005 

MONTi 

1      05 

SHIP    HU 

"ET 

BULB         20, 

.0 

16 

1         2 

WIND-SPD 

02 

TRAC 

lAl            35    00       N 

DAY 

15 

DATA    USE 

1 

BAHOMETR     1026, 

.4 

SEA 

aIND-FOR 

DURA' 

LONG        048    00       H 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIu 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P 

11.9 

OBS 

00000 

19.07 

36.461 

26.14 

1521 .3 

11.9 

OBS 

000  20 

18.28 

36.454 

26.33 

1519.4 

11.9 

OBS 

00043 

17.85 

36.447 

26.43 

1518. 5 

11.9 

OBS 

00064 

17.28 

36.424 

26.56 

1517.1 

11.9 

OBS 

00088 

17.09 

36.426 

26.60 

1517.0 

11. 9 

OBS 

00135 

17.03 

36.420 

26.61 

1517.6 

11.9 

OBS 

100183 

16.97 

36.410 

26.62 

1518.2 

11.9 

OBS 

00278 

16.75 

36.371 

26.64 

1519.0 

11.9 

OBS 

T00370 

16.25 

36.280 

26.69 

1518.9 

11.9 

OSS 

T00463 

15.73 

36.180 

26.73 

1518.7 

11.9 

OBS 

00550 

14.50 

35.942 

26.82 

1516.0 

11.9 

OBS 

00725 

11.31 

35.474 

27.11 

1507.6 

11.9 

OBS 

T00881 

08.05 

35.152 

27.41 

1497. B 

11.9 

OBS 

01238 

04.4  7 

35.004 

27.76 
•  ••« 

!•• 

1489.3 

INST  NANSEN  CAST 
OIR 
ION 
E27  005 


TEN  S9  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1  SQUARE  5B 


REFIO   31 
CONSEC 
CAT     35 
LONG   048 


14E3 

VEAR 

1969 

80IDP    04372 

AIR 

TEMP         20. 

,5 

JIR     HGT     PER 

HIND-OIR 

13 

iNSt    NANSEN    LAST 

TEN    SQ    1206 

0006 

MONTH       05 

SHIP     HU 

MET 

BULB          2U. 

.L 

lb 

3         2 

.(IND-SPO 

3J 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       4 

00       N 

DAY 

16 

DATA    USE 

1 

bARUMETR    1013. 

.9 

SEA 

.lIND-FJR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

00      H 

HOUR 

21.0 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          5/6 

CL/TR 

MEAThER 

X6 

CkIu    E27    006 

1    SQUARE    58 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DVNOPIH 

SNU     VEL 

OXYo 

PJ4 

I  CI     P          ,^02          N03 

S103         PH 

21.0 

OBS 

00000 

18.40 

36.396 

26.26 

1519.3 

21.0 

OBS 

00028 

18.24 

36.401 

26.30 

1519.1 

21.0 

OBS 

000  54 

17.26 

36.408 

26.5  5 

1516.9 

21.0 

OBS 

000  82 

17.09 

36.414 

26.59 

1516.9 

21-0 

OBS 

00108 

17.08 

36.416 

26.60 

1517.3 

21.0 

OBS 

00164 

17.08 

36.425 

26.61 

1518.2 

21.0 

OBS 

002  IB 

17.09 

36.435 

26.61 

1519.1 

21.0 

OBS 

00327 

16.95 

36.402 

26.62 

1520.5 

21.0 

OBS 

00436 

16.17 

36.237 

26.68 

1519.7 

21.0 

OBS 

T  005  50 

14.  B6 

36.000 

26.75 

1517.2 

21.0 

OBS 

00654 

12.76 

35.640 

26.95 

1511 .6 

21.0 

OBS 

00672 

07.71 

35.135 

27.44 

1496.3 

21.0 

OBS 

101093 

05.56 

35.053 

27.67 

1491 .4 

21.0 

OBS 

T01629 

04.19 

34.985 

27.78 

•  ••■ 

»*i 

1494.7 

• 

REFIO       31       1483 

YEAR 

1969 

BOTOP    04389 

AIR 

TEMP           16, 

,6 

OIR    HGT    PER 

UINO-DIR 

32 

CONSEC             0007 

MONTH       05 

SHIP    HU 

■  ET 

BULB          11 

.6 

32 

3          2 

WIND-SPD 

16 

LAT           34    57      N 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1027, 

.4 

SEA 

■IIND-F3R 

LONG      047    54      N 

HOUR 

13.5 

AREA              05 

CLOUD    T/A          fl/1 

CL/IR 

kEAImER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

PC' 

13.5 

OBS 

00000 

17.63 

36.378 

26.44 

1517.1 

13.5 

OBS 

00024 

17.62 

36.388 

26.45 

1517.4 

13.5 

OBS 

00048 

17.09 

36.400 

26.58 

1516.3 

13.5 

OBS 

00072 

17.11 

36.419 

26.59 

1516.8 

13.5 

OBS 

00097 

17.10 

36.429 

26.60 

1517.2 

13.5 

OBS 

00144 

17.09 

36.433 

26.61 

1517.9 

13.5 

OBS 

100192 

17.07 

36.435 

26.62 

1518.6 

13.5 

OBS 

002  89 

16.92 

36.404 

26.6  3 

1519.7 

13.5 

OBS 

T003B5 

16.11 

36.221 

26. 6B 

1518.7 

13.5 

OBS 

00481 

15.42 

36.107 

26.75 

15le.O 

13.5 

OBS 

00575 

13.66 

35.770 

26.67 

1513.5 

13.5 

OBS 

00758 

10.00 

35.295 

27.20 

1503.2 

13.5 

OBS 

00939 

06.22 

35.011 

27.55 

1491 .5 

13.5 

OBS 

TOM  10 

04.38 

34.982 

27.75 

•  •• 

•  •■ 

1491 .6 

• 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E27  007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  47 


N03    SI03 
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tablp:  VII.— Coiitiiiuci 


REFIO  31  1463 
CONSeC  0006 
LAT  35  00  N 
LONG   04S  a       U 


YtSR  1969 
MjNTm  05 
L4»  18 
MOUk  lj.6 


aciop  O'.u 

SHIP  MU 
DATA  uSc 
AkEA  0 


AIR    TEMP  16. «* 

WEI     BULo  11.9 

BAROHEIR     1037.7 
CLuOO    T/a  S/1 


CIB     hGT 

PtR 

UIND-OIR 

04 

INSI     NArSEN    CAST 

33       2 

? 

WIND-SPO 

Oo 

TRACE    OIR 

StA 

rilNO-FOR 

DURATION 

CL/7R 

HEATHER 

XI 

ORlo    E27    OOb 

TEN  Sfc  1206 
i  SQUARE  4 
2  SQUARE  '•8 
1    SQUARE    58 


COSTNUM/TIHE        LVLIYP  DEPTH 


JYNDPTH       SNO     VEt.       OXVG 


13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 


136$ 
OdS 
OBS 
UfaS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
uBS 
OBS 
JBS 


000  00 
00025 
0005  1 
00076 
00102 
00151 

T00202 
00303 

TOO'.Oj 
00503 
00601 
00797 

T00993 
01478 


17.57 

17.11 
17.07 
1  7.09 
1  7.05 
17.03 
16.95 
16.93 
15.67 
13.37 
06.91 
06.26 
04.2'* 


36.402 
36.402 
36.426 
36.429 
36.431 
36.43i 
36.429 
36.413 
36.407 
36.156 
35.725 
35.165 
35.044 
34.976 


26.47 

26.60 
26.61 

26.61 
..6.62 
26.6  2 
26.63 
26.6  3 
26.73 
^6.90 
27.26 
27.57 
27.76 


1516. J 

1516.4 
15  16.7 
1517.2 
1517.9 
1516.7 
1520.1 
1521.7 
l3l9.2 
1512.9 
1499.7 
149t .6 
1492.6 


REflO       31       1483 

YEAR 

1969 

BOTOP     04718 

AIR 

TEMP           17, 

,0 

OIR    HOT    PER 

NIND-UIR 

03 

CONSEC              0009 

MONTH       05 

SHIP    HU 

MET 

BULB           14. 

.5 

01 

2          3 

JIN0-5P0 

0^ 

LAI             34    54       H 

DAY 

19 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1039, 

,0 

ScA 

HIND-F[,h 

LONG       048    02        M 

HOUR 

13.7 

AREA                05 

CLOUD    T/4          6/8 

CL/IR 

WE4THEI' 

X£ 

CASTNUM/I IME 

LVLIYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SI,..MA-T 

DYNDPTH 

SND     »tL 

OXYG 

Pj' 

13.7 

OSS 

00000 

17.68 

36.438 

26.47 

1517.3 

13.7 

OBS 

00025 

17.38 

36.434 

26.54 

1516.8 

13.7 

OSS 

00051 

17.10 

36.436 

26.61 

1316.4 

13.7 

OBS 

00C76 

17.08 

36.437 

26.61 

1516.8 

13.7 

OBS 

00102 

17.07 

36.436 

26.6  2 

1517.2 

13.7 

OBS 

00152 

17.06 

36.441 

26.62 

1518.0 

13.7 

OBS 

T00.;03 

17.03 

36.4J4 

26.62 

1316.7 

13.7 

OBS 

00304 

16.97 

36.420 

26.63 

1520.2 

13.7 

OBS 

T00404 

16.90 

36.405 

26.63 

15,11.6 

13.7 

OBS 

T00501 

15.61 

36.153 

26.74 

1516.9 

13.7 

OSS 

00604 

13.73 

35.800 

26.88 

1514.2 

13.7 

06S 

00603 

09.67 

35.^50 

^7.22 

1302.7 

13.7 

OBS 

101005 

06.92 

35.160 

27.58 

1495.5 

13.7 

OBS 

01499 

04.32 

35.004 

27.78 

149:>.l 

17.7 

OBS 

T01982 

03.77 

34.976 

27.81 

1498.9 

17.7 

OBS 

T02466 

03.40 

34.976 

27.85 

1506.0 

17.7 

OSS 

02989 

02.94 

34.947 

27.87 

1512.6 

17.7 

OBS 

03493 

02.60 

34.930 

27.89 

1519.9 

17.7 

OBS 

03998 

02.33 

34.908 

27.89 

1527.6 

17.7 

OBS 

104185 

02.35 

34.900 

27.88 

1531  .0 

17.7 

OBS 

042  85 

02.30 

34.898 

27.89 

15  32.5 

INST     N4NSLN     CAST 
TRACE    DIR 
CURAT  ION 
DRllj     E27    009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SgUARE     46 


Pj4       ILT     P 


REFID       31       1483 

YEAR 

1969 

BOTOP    04992 

AIR 

TEMP          19, 

.4 

DIR    hGT     PER 

W1,^0-DIR 

23 

CONSEC               0010 

MONTH       05 

SHIP    HU 

HEI 

aULS           16. 

.6 

WIND-SPD 

02 

LAT             36     30       N 

DAY 

20 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1036. 

.6 

SEA 

UINO-FJP 

LONG       0  47     2  5       H 

HOUR 

23.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A          B/l 

CL/IR 

HEA  IHER 

XI 

CASINUM/IIHE 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6MA-I 

UYNDPlH 

SNO    VEL 

3XYG 

PJ, 

23.4 

06S 

00000 

19.55 

36.52t 

26.06 

1522.7 

23.4 

OBS 

00025 

18.40 

36.483 

26.32 

1519.8 

23.4 

OBS 

0005  1 

18.20 

36.516 

26.40 

1519.7 

23.4 

OBS 

000  76 

17.45 

36.433 

26.52 

1517.9 

23.4 

OBS 

00102 

17.20 

36.396 

26.5  5 

1517.5 

23.4 

oes 

00152 

16.95 

36.377 

26.60 

1517.6 

23.4 

06S 

T002  04 

16.91 

36.390 

26.62 

1518.3 

23.4 

OBS 

00305 

16.56 

36.321 

26.64 

1518.9 

23.4 

oes 

004  06 

15.49 

36.098 

26.7  3 

1516.9 

23.4 

OBS 

T00509 

13.63 

35.790 

26.85 

1513.0 

23.4 

oes 

00609 

11.62 

35.479 

27.05 

1506.8 

23.4 

oes 

00812 

08.06 

35.135 

27.39 

1 496  . 7 

23.4 

oes 

T01020 

05.31 

34.985 

27.65 

1489.1 

23.4 

OBS 

101525 

04.  17 

34.972 

27.77 

1492. 9 

INSI     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
0URATI3N 
ORIG    £2  7    010 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  56 
1     SOUARE     67 


»*•«««*» 
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TABLE  VII.— Continued 


REFIO       31        l<>e3 

YEAR 

1969 

flOTDP    0^66^ 

AIR 

TEHP          20. 

.0 

OIB    HOI    PER 

-IND-DIR 

03 

CONSEC              OOU 

MONTH       05 

SHIP    HU 

«ET 

Bulb        i7. 

.^ 

06 

1       <: 

<1N0-SPD 

03 

LAT            35    33       N 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

BAROMEIB     1035. 

.9 

SEA 

UIND-FOR 

LONG       0<.7    56       b 

HOUP 

12.2 

AREA               05 

CLOUO    T/A          8/1 

CL/TR 

■EATHER 

XI 

CAStNUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

lENP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTm 

SND     VcL 

dXYG 

PJ. 

12. ^ 

06  S 

OOCOO 

18.25 

36.395 

26.2'; 

1518.9 

12. i 

06S 

00025 

17. 3<. 

36.396 

26.52 

1516.7 

12.2 

oes 

00051 

17.21 

36.417 

26.57 

1516.7 

12.2 

oes 

000  76 

17.09 

36.425 

26.60 

15  16.  a 

12.2 

06S 

00102 

17.06 

36.416 

26.60 

1517.2 

12.2 

OBS 

00152 

17.08 

36.434 

26.61 

1518.0 

12.2 

OBS 

0020J 

17.06 

36.426 

26.6  1 

1518.8 

12.2 

G6S 

00305 

Ib.hU 

36.304 

26.66 

1516.4 

12.2 

OBS 

TOCOS 

15.42 

36.090 

26.74 

1516.7 

12.2 

OBS 

T00510 

13.40 

35.724 

26.89 

1511 .5 

12.2 

OBS 

00607 

11.33 

35.433 

27.07 

1505.7 

12.2 

OBS 

00807 

06.93 

35.031 

27.47 

14'*.; .  1 

12.2 

OBS 

T01U06 

05.10 

35.006 

27.69 

14S8.0 

12.2 

oes 

T01506 

04. 04 

34.971 

27.78 

1492.0 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
URIO    E27    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE     57 


PJ4       TCI     P 


REFID 

CONSEC 

LAI 

LONG       0 


1483 

YEAR 

1969 

BOTDP    04755 

AIR 

TEMP         20. 

.0 

OIR    h. 

.,T     PER 

MIND-DI R 

07 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SU     1206 

0012 

MONTH       05 

SHIP    HU 

MET 

BUL6           17. 

.2 

07 

1          2 

mind-spd 

07 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

03       N 

DAY 

22 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1038, 

.6 

SEA 

hINO-FoR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

55       M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TB 

■(EATHE- 

XI 

cSIG     E27    012 

1     SQUARE     57 

TIME 

LVLIYP 

UEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYC. 

PJ4 

TOT    P          Nl/2          N03 

SI03         PH 

12.3 

OBS 

00000 

18.59 

36.441 

26.2  4 

1519.9 

12.3 

OBS 

00025 

17.34 

36.428 

26.54 

1516.7 

12.3 

OBS 

00051 

17.14 

36.435 

26.60 

1516.5 

12.3 

OBS 

00075 

17.12 

36.407 

26.56 

l3l6.6 

12.3 

G6S 

oaioi 

17.11 

36.416 

^6.59 

1517.2 

12.3 

03  S 

00150 

1  7.08 

36.403 

26.59 

1517.9 

12.3 

OBS 

100200 

17.07 

36.399 

26.59 

1518.7 

12.3 

oes 

OOiOl 

17.06 

36.429 

26.61 

132U.4 

12.3 

OBS 

100402 

17.00 

36.416 

26.6  2 

1521 .9 

12.3 

06S 

100501 

15.70 

36.115 

26.69 

1519.2 

12.3 

OBS 

006  01 

14.08 

35.830 

26.63 

1515.3 

12.3 

OBS 

00802 

09.06 

35.169 

27.26 

1500.3 

12.3 

OBS 

101003 

06.04 

35.018 

27.58 

1491 .6 

12.3 

OBS 

01511 

04.32 

34.971 

27.75 

>•< 

1493.2 

REFIO      31      1483 
CONSEC  0013 

LAI  35    11       N 

LONG       047    40      u 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  24 

HOUR    13.3 


BOTDP    01780 
SHIP    HU 
DATA    USE       I 
AREA  05 


AIR    TEHP  20.5 

MET    BULB  17.7 

bARCMEIR    1032.6 
CLOUD    I/A  8/1 


DIR    HGT    PEA 

12        1  2 

SEA 
CL/IR 


WINO-OIK     13 
MINO-SPO    07 
MIND- For 
•EATHER       XI 


INSI  NANSiN  CAST 
IRAkC  OIR 
OURAT I  ON 
ORlu  E27  013 


IE.<I  SO  12U6 
5  SCUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SwJARE     57 


CASINUM/TIME        LYLTYP 


SIGMA-I  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PC4       TOT     P 


OBS 

00000 

.98 

36. 

.470 

26. 

,17 

oes 

00025 

,39 

36. 

,426 

26 

.53 

OBS 

00050 

.20 

36. 

,441 

26. 

.59 

OBS 

00075 

.13 

36. 

,434 

26. 

,60 

OBS 

00100 

,09 

36. 

,438 

26. 

,61 

OBS 

00149 

.08 

36. 

,434 

26. 

,61 

OBS 

100198 

.06 

36. 

,433 

26, 

.62 

OBS 

00301 

.98 

36. 

,42  3 

26. 

.63 

OBS 

100402 

.64 

36. 

,335 

26. 

.64 

OBS 

100497 

.06 

36. 

,032 

26. 

.77 

oes 

00599 

.77 

35,799 

26. 

.67 

OBS 

00799 

09. 

.24 

35. 

,201 

27. 

,26 

OBS 

lOlOOO 

06. 

.29 

35, 

,084 

27. 

.60 

OBS 

101515 

04. 

.28 

35. 

,001 

27. 

.76 

1521 .0 
1516.8 
1516.7 
1516.9 
1517.2 
1516.0 
1518.7 
1520.1 
1520.7 
1517.1 
1514.2 
1501.0 
1492  .6 
1493.2 


REFIO  31  1463 
CONSEC  0014 
LAI  35  00  N 
LONG   046  00   H 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  25 

HOUR     13.9 


BOTDP     04936 
SHIP    HU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.5 

MET     dOLB  17.7 

6AR0METR     1023.1 
CLOUO    I/A  d/4 


JIR     HG 
14       1 
SEA 
CL/Ift 


MINO-DIR  17 

MIND-SPD  11 
•  INO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E27    014 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    5  8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

13.9 

06  S 

00000 

19.12 

36.456 

26.12 

13.9 

OBS 

00027 

17.24 

36.425 

26.57 

13.9 

OBS 

00053 

17.13 

36.421 

26.39 

13.9 

OBS 

00060 

17.07 

36.423 

26.61 

13.9 

OBS 

00159 

17.04 

36.429 

20.62 

13.9 

OBS 

100211 

17.05 

36.433 

26.6^ 

13.9 

oes 

00316 

16.96 

36.421 

26.6  3 

13.9 

OBS 

100426 

16.63 

36.343 

26.65 

13.9 

OBS 

100530 

14.9a 

36.007 

26.77 

13.9 

J6S 

00639 

13.68 

35.626 

26.8  7 

13.9 

oes 

00854 

08.73 

35.152 

27.30 

13.9 

UBS 

101060 

06.06 

35.100 

27.64 

13.9 

OBS 

T01620 

04.22 

34.996 

27.76 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1521 .4 
1516.4 
1516.5 
1510.8 
1516.0 
1518.9 
152J.4 
1521 .1 
1517.3 
1515.3 
1499,9 
14S3.1 
1 4  94  .  7 


P04       TUT     P 
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TABLE  VII.— Continued 


REflO      31       1«83 

YfcAH 

19t9 

bJTOP    03109 

AU 

TEMP          21. 

.6 

Ult<     H 

L.T     PtR 

CljNSEC              001  S 

HQNTt 

i       05 

Ship    riu 

HEI 

BUL6          £0, 

.5 

IS 

1          2 

LIT             3S    06       N 

04Y 

26 

OAla    OSE 

1 

bAROMETR     1J27 

.4 

ScA 

LONG       047    50       W 

MJUB 

12.1 

AREA 

05 

LLOUO    T/A           3/6 

CL/IP 

C«STNU«/t ine 

LVLTYP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

LVVOPIM 

SNC  vei 

W.l 

J6S 

00000 

19.42 

36.450 

26.04 

1522.2 

U.l 

oas 

00020 

17.42 

36.420 

26.52 

1510.9 

12.1 

JBS 

00051 

17.17 

36.405 

26.57 

1516.6 

12.1 

06S 

ua077 

17.14 

36.413 

20.56 

1516.9 

W.  1 

LUS 

00102 

17.09 

36.425 

2O.60 

1517.^ 

12.1 

uBS 

0015". 

17.09 

36.427 

26.60 

1518.1 

12.1 

□  oS 

100205 

17.07 

36.431 

26.61 

1518.8 

12.1 

J6S 

00307 

16.99 

36.421 

26.62 

1520.3 

12.1 

ces 

T0Q<>04 

16.80 

30.363 

26.62 

1521.3 

12.1 

Cos 

T00512 

15.44 

36.127 

^6.76 

151B.6 

12.  1 

GSS 

00614 

13.90 

35.833 

26.87 

1515.0 

12.1 

OBS 

00619 

09.67 

35.249 

27.22 

1503.0 

12.1 

oas 

701028 

06.24 

35.055 

27.59 

149^.1 

12.1 

oes 

T01567 

04.27 

34.983 

27.77 

1494.0 

KlNO-Olk     l-< 
dl'JO-SPly    OS 

wtA  THE*.        XI 


INS!     NAl.SEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATI jN 
Uklo     E2  7    C15 


TEN  SO  1206 
5  SOUAht  4 
2  SOUAKc  40 
1     SOOARt     57 


«naoti^«nc:^»« 


REFIO      31  1483 

CONSEC  0016 

LAI             34  57       N 

LONG       047  52      11 


TEAR  1969 
MONTm  05 
DAY  2  7 

HOUR     16.7 


BOTOP     C4370 
SHIP    MU 

ciATA  use     1 

AkEA  05 


AIR    TEMP  tl .6 

«ET    BULB  2U.5 

BAROMETR     1026.1 
CLOUD    I/A  }/t 


JIR     f-ul 

PcR 

alNC-JlR 

1  = 

INST     NANSSN    CAST 

U       2 

2 

•HfiO-i'D 

04 

TRACE    OIR 

StA 

»lNO-f oh 

OUR  AT  1  IN 

CL/Tf 

WEAIHfK 

XI 

UP  IL.     E 2  7    C  1 6 

Ten  so  1206 
5  SdJARE  2 
2  SOUARt  46 
1     SUUARE     47 


CASINUH/TINe       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  DYnDPTM       SND     Vt L       OXYG 


P34       T&T     P 


16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 


00000 

00027 

00053 

000  80 

00105 

00159 

100212 

00317 

100425 

T00528 

00&34 

00847 

101062 

101614 


19.74 
17.34 
17.  18 
17.11 
17.08 
17.04 
17.01 
10.96 
16.53 
15.33 
14.28 
09.09 
06.01 
04. <0 


444 
4  02 
409 
417 
418 
422 
422 
404 
311 
095 
795 
190 
040 
977 


25.95 

20.5  2 
20.57 
26.55 
26.60 
20.01 
20.62 
26.62 

26.6  5 
26.75 
26. 7o 
27. ..6 
27.60 
27.77 


15.:3.1 
I3l6  .7 
1510.7 
1516.9 
1517.2 
1518.0 
1513.8 
1520.3 
1520.7 
1518.5 
1516.5 
1501 .2 
1492  .7 
1494.5 


REEIO      31       1483 
CONSEC  0017 

LAT  34    58       N 

LONG       047    47       M 


VEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  28 

HOUR     19.8 


BOTOP    04617 
SHIP    MU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.0 

NET    BULB  19.4 

BAPOMETR     1020.7 
CLOUJ    T/A  3/8 


OIR    HOT     PER 

20       2  2 

ScA 
CL/T( 


i(IND-0IR    23 
HlND-SPD    12 

KIND-FOR 
aEATHER       X2 


INST    NANSCN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIO    E27    017 


TEN  SO  1204 
5  SSUARE  2 
2  SOUARE  «* 
1    SQUARE    «T 


castnum/iimf     lyltyp       depth 


19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 


DBS 

oes 

OBS 
DBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 


00000 

00025 

000  50 

00076 

00101 

00152 

T0O202 

00303 

100407 

T00507 

006  09 

00816 

101025 

T01565 


TEMP 

19.71 
17.48 
17.13 
17.12 
17.07 
17.05 
17.05 
16.96 
16.74 
15.51 
14.02 
10.04 
06.  12 
04.34 


SIGMA-T  OYNOPTh       SNO    VcL       OXYG 


Pj4     Tot  p 


453 
414 
415 
412 
413 
409 
416 
406 
355 
123 
84  2 
288 
042 
998 


2  5.96 
26.50 
26.59 
^6.59 
26.60 
26.60 
26. ol 
26.62 
26.63 
26.74 
2o.e5 
27.19 
27.59 
27.77 


1523.0 
1517.1 
1516.5 
1516.9 
1517.1 
1517.9 
1518.7 
1520.1 
1521.1 
1518.7 
1515.3 
1504.3 
1492.5 
1494.3 


REFIO  31  1463 
CONSEC  0018 
LAI  35  12  N 
LONG   047  55   M 


YEAR     19o9 

eOIOP    03865 

AIR    TEMP          18.6 

DIP     H,.T 

MONTH       05 

SHIP    HU 

HET    euLB           18.1 

U       3 

DAY             29 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1012.9 

SEA 

MOOR     17.2 

AREA               05 

CLOUD    T/A          5/8 

CL/IR 

PER  KIND-OIR    1) 

2  <1ND-SPU28 

«IND-FOR 
LEATHER       X6 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURAT ION 
□RIG     E27    Oie 


TEN  SO  1206 
5  SgUARE  4 
2  SUUARc  46 
1     SSUARE     57 


CASINUH/TIME   LVLTYP 


SIGMA-I  DYNOPTM       SNO    VEL       OXYG 


PD4       TCI     P 


17.2 

OBS 

00000 

,45 

36.436 

2o. 

.02 

17,2 

oes 

00028 

.07 

36  . 4  1 0 

26. 

,35 

OBS 

000  53 

.36 

36.411 

26. 

.53 

□  BS 

00078 

,  19 

3O.410 

26. 

.57 

OBS 

00104 

.16 

36.41 1 

26. 

.57 

OBS 

00151 

.09 

36.415 

26. 

,60 

OBS 

T00197 

.05 

36.402 

26. 

.59 

OBS 

00277 

.06 

36.43i 

26. 

.62 

JBS 

00359 

.96 

36.401 

26. 

,ol 

oes 

T00451 

.25 

36.232 

20. 

.65 

oes 

00548 

.51 

35.923 

2o. 

,81 

DBS 

00774 

09.67 

35.227 

27. 

.20 

OBS 

Toiooe 

06. 

.65 

35.103 

27. 

,57 

OBS 

01601 

04. 

.25 

34.986 

27. 

.77 

1522  .3 

i5ie.e 

1517.2 
1517.1 
1517.5 
1518.0 
1518.6 
1520.0 
1521.1 
15^0.2 
1516.0 
1502.2 
1494.4 
1494.5 
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TABLE  VIII.  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  3  June  1969  -  26  June  1969,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-8106. 


aEFlO       31       S106 

YE»(i 

1«69 

eOTOP    02466 

AIR 

TEMP          18.3 

DIP    hOI    Pfc« 

WINO-OIR 

02 

INST    SIO   ttCMOER 

TEN    SO    1206 

CLNSEC              0001 

HONIH 

06 

SUP    Al 

UEI 

BULU           15.0 

36 

1         2 

•<IN0-SPO 

10 

TRACE     JIR                        D 

5    SOUARE       4 

IIT             }i    03       N 

0>r 

04 

0»I«    USt       1 

BARCMEIP     1027.0 

SEA 

«INO-f(.» 

OURATIJN                  00.5 

2     SwUARc    48 

lONG       0<.«    03       H 

MOU« 

li.O 

AREA                05 

CLOOD    I/A 

Cl/IR 

KtAlHEl 

XI 

ORIG    t>a    LOI 

1     SJOARE     58 

CASTNUM/tlMt 

LVLTYP 

06PTM 

TtHP 

SAL 

Slr.KA-t 

OYNOPIH 

SNC    VEl 

UXVO 

PJ4 

TOT    P          '(u2          N03 

Sli.3          PH 

U.O 

DSS 

00000 

19.26 

36.460 

2o.  10 

1521.8 

09  S 

OOCIO 

19.25 

36.481 

.o.  1  1 

1522.0 

06  S 

00020 

19.22 

36.480 

2d.  1  1 

1522.1 

OSS 

00030 

17.67 

36.367 

2o.  je 

1518.3 

DBS 

coo  50 

17.61 

36.457 

26.50 

1517.9 

OSS 

00075 

17.32 

J6.460 

<.6.57 

1517.5 

U6S 

00100 

17.21 

36.449 

2U.59 

1517.6 

GSS 

00U5 

17.19 

36.449 

2O.60 

1517.9 

oes 

00150 

17.13 

36.448 

.^6.61 

1518.1 

06  S 

00^00 

17.06 

36.441 

26. o2 

151B.7 

oes 

002  50 

17.07 

36.445 

26.62 

1519.6 

OBS 

00300 

17.09 

36.456 

26.6  3 

15  20.5 

OBS 

00400 

17.01 

36.421 

26.6  2 

1521 .9 

065 

00500 

16.72 

36.367 

26.65 

1522.6 

OBS 

006  00 

15.39 

36.104 

26.  75 

151'.. 8 

CJB5 

00700 

13. C6 

35.712 

26.95 

1513.5 

OBS 

008  00 

10.35 

35.346 

^7.  18 

1505. 2 

OBS 

00900 

0  8.59 

35. 160 

i7.34 

1500.2 

OBS 

01000 

06.57 

35.052 

27.54 

14SJ.9 

OBS 

0103S 

06.50 

35.073 

27.57 

14V4.3 

3es 

01070 

05.55 

35.024 

27. c5 

14M  .0 

OBS 

OUOU 

05.39 

35.U35 

27.06 

WiO.a 

oes 

01200 

04.9  7 

35.032 

27.73 

1 4  90  . 6 

OBS 

01300 

04.  B  7 

J5.043 

27.  (5 

14S2.1 

oes 

01400 

04.52 

35.02t 

27.77 

1492.3 

CBS 

01500 

04.37 

35.ly3C 

27.79 

14<.3.3 

REFIO       31       6106 
CONSEC  0O02 

LAT  35   05      N 

LONG       046    22       M 


VElR 

1969 

BOTOP    04480 

AIR 

TEMP         22.6 

Ol(.    1 

hGT    PER 

HINO-OIB 

07 

INST     STO    RECO«OE« 

TEN    $a    1206 

MONTH 

1       06 

SHIP    Al 

MET 

euie          17.2 

04 

2         3 

MINO-SPO 

08 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       * 

OAY 

04 

DATA    USt        1 

BAROMETR     1027.0 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION                  00.6 

2     SauARE    46 

HOUR 

16.0 

AREA               05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG    E26   002 

1     SOUARE     58 

.VITYP 

DEPTH 

7EHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTM 

SNO    VEl 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S  1 0  J          PH 

OBS 

00000 

19.40 

:l6.456 

26.0  5 

1522.2 

OBS 

00010 

19.16 

36.460 

26.  1  1 

1521  .7 

OBS 

00020 

18.65 

36.464 

26.2  3 

1520.4 

OBS 

OOOiO 

17.93 

36.466 

26.43 

1516.5 

OBS 

000  50 

17.57 

36.474 

20.52 

1517.8 

oes 

00075 

17.33 

36.464 

26.57 

1517.5 

oes 

00100 

17.24 

36.458 

20.59 

1517.7 

oes 

00125 

17.22 

36.459 

26.60 

1518.0 

oes 

00150 

17.17 

36.459 

26.61 

1516.3 

OBS 

00^00 

17.08 

36.454 

26.63 

1518.8 

oes 

00250 

17.04 

36.457 

26.64 

1519.5 

OBS 

00300 

17.03 

36.459 

26.64 

1520.3 

oes 

00400 

16.97 

36.445 

26.65 

1521 .8 

OBS 

005  00 

16.57 

36.349 

26.67 

1522.1 

OBS 

006  00 

15.23 

36.102 

26.79 

1519.3 

oes 

00700 

13.31 

35.769 

26.94 

1514.4 

OBS 

008  00 

11.49 

35.466 

27.08 

1509.5 

OBS 

00900 

08.52 

35.196 

27.37 

1500.0 

OBS 

01000 

06.74 

35.080 

27.54 

1494.6 

oes 

01100 

05.55 

35.064 

27.66 

1491.5 

OBS 

01200 

05.15 

35.069 

27.73 

1491.6 

oes 

01300 

04.75 

35.069 

27.78 

1491.6 

oes 

01400 

04.46 

35.062 

27.81 

1492.1 

OBS 

01500 

04.33 

35.056 

27.82 

•••••• 

•••••••4 

1493.2 

■  • 
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TABLE  VIII.— Continued 


BEflO  31  810A 
CONSeC  0003 
L«T  j5  04  N 
LONG   048  0".   W 


CASINUH/I 1M£ 


YEAR 

l<it'. 

6CT0P    0il95 

AIR 

TEMP          16.3 

Die    K. 

jT  per 

HINO-DIR 

05 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

JC 

Ship    AI 

»ET 

BUie          15.0 

03 

>          2 

<INO-SPG 

n 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE        4 

DAT 

05 

DATA    USE 

1 

bARCIEIt     1C2B.C 

Sea 

.(INO-FCR 

DURATIJN                  00.4 

2     SOUARE     48 

HCUR 

U.O 

AREA 

05 

CLCUO    T/A 

Cl/TR 

HEATHER 

Xi 

ORIG     E2a    003 

1     SOUARE     58 

LVLTYP 

DEPH 

lEMP 

SAL 

S IGMA-T 

JY^OPTH 

S«C    VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

oes 

COOOO 

19.37 

36.476 

26.07 

1522.1 

ObS 

COO  10 

19.31 

36.480 

26.0  9 

15£<:.l 

OBS 

OGOiO 

18.56 

36.422 

26.24 

1520.1 

OBS 

OCOjO 

17.63 

36.442 

20.48 

1517.6 

OBS 

CCC50 

17.59 

36.445 

^6.55 

1517.3 

OBS 

0UC73 

17.26 

36.461 

26.59 

1517.3 

OBS 

OCIOO 

17.20 

36.459 

26.60 

1517.5 

CBS 

OC  U  5 

17.17 

36.452 

£6.60 

1517.9 

oBS 

CI  150 

17.11 

30.454 

26.62 

151B.1 

CBS 

CC^CO 

17.12 

36.463 

26.62 

1519.0 

OBS 

OOtSO 

17.12 

36.474 

26. o3 

1519.8 

OBS 

C03C0 

17.13 

36.479 

26. o3 

152J.6 

OBS 

00  4  DO 

17.13 

36.484 

26.64 

1522  .3 

OBS 

oc5:o 

16.99 

36.491 

23.68 

1523.5 

OBS 

00550 

16.37 

36.340 

26.71 

1522.3 

OBS 

OObOO 

15.48 

36.138 

26.76 

1520.1 

OBS 

00700 

13.54 

35.800 

26.92 

1515.2 

OBS 

oceco 

11.22 

35.449 

27.10 

1508.5 

OBS 

OC<rCO 

08. £9 

35.230 

27.34 

1501 .4 

OBS 

oioeo 

06.85 

35.079 

27.52 

14  95.1 

OBS 

OUuu 

05.59 

35.078 

27.6? 

1491.7 

OBS 

CIJCO 

05.14 

35.074 

27.74 

1491 .5 

OBS 

OliOO 

04.75 

35.062 

27.77 

1491 .6 

OBS 

U1400 

04.61 

35.053 

27.78 

1492.7 

OBS 

01500 

04.18 

35.038 

^7.62 

149<;.6 

«»««******«•»*« 


REflO  31  8106 
CONSEC  0004 
lAT  35  02  N 
LONG   048  13   K 


CASTNUM/T  IME 


YEAR 

1969 

60TDP    03658 

AIR 

TEMP         21.7 

DIP     hi 

iT     PE  R 

rtlNO-DlR 

o; 

I.lST    STD    RECCROER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

06 

SHIP    AI 

HET 

3ULb           17. f 

oe 

1          4 

«IN[>-SPO 

12 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

bAROMETR     1027. C 

SEA 

wlND-fUR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE    48 

HOUR 

17.9 

AREA               05 

CLCUO    T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG     E2a    004 

1     SklUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTh 

SND     VEL 

OXYG 

PD4 

TCT    P          N02          NC3 

SI33          PH 

CSS 

ocooo 

19.38 

36.460 

26. U6 

1522.1 

UBS 

00010 

19.22 

36.460 

26.  10 

1521  .9 

OBS 

00C20 

19.15 

36.460 

26. i<: 

1521.8 

OBS 

00030 

18.  19 

36.443 

26.  j5 

1519.3 

OBS 

00L50 

17.66 

36.461 

26.49 

1516. 1 

CBS 

OOU7  5 

17.50 

36.466 

26.53 

1518.0 

UBS 

00 100 

17.22 

36.452 

23.59 

1517.6 

CBS 

001^5 

17.19 

36.452 

26.60 

X317.9 

UBS 

OC150 

17.17 

36.456 

26.6  1 

1518.3 

OBS 

00200 

17.15 

36.462 

26.62 

1519.0 

OBS 

002  50 

17.12 

36.465 

20.I.3 

1519.8 

CBS 

003  00 

17.14 

36.471 

26.63 

1320.7 

DBS 

004  CO 

17.09 

36.469 

26.64 

15^^.2 

OBS 

005  oO 

16.98 

36.457 

26.65 

1523.5 

OBS 

00550 

16.56 

36.344 

26.67 

1522.9 

OBS 

006  00 

15.62 

36.126 

26.72 

1520.6 

OBS 

00700 

13.60 

35.814 

26.92 

1515.4 

OBS 

008  00 

11.18 

35.464 

27.12 

1508.3 

OBS 

00900 

09.08 

35.242 

27.31 

1502.1 

OBS 

01000 

07.05 

35.115 

27.52 

1495.9 

OBS 

01100 

05.67 

35.102 

27.67 

1492  .-i 

CBS 

01200 

04.98 

35.058 

27.74 

1490.9 

OBS 

01300 

04.70 

35.061 

27.78 

1491 .4 

OBS 

Oi4U0 

04.43 

35.061 

27.61 

1492.0 

OdS 

01500 

04.26 

35.050 

27.82 

1492.9 
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TABLP:  VIII.— Continued 


REflO       31        8106 
CONSEC  0005 

L«T  35    02       N 

LONG       048     U       U 


CiSINUM/TIME 


YEat 

1969 

eOTDP    03109 

4IR 

IE"P          20.0 

OIR    h, 

J I     PdR 

MIND-OIR    Oo 

MONTH 

1        Ub 

SHIP    41 

KET 

3ULB           17.6 

07       , 

/           4 

UINO-SPD    12 

DAY 

06 

Dam    USE      1 

BAROHETR     1028.0 

SE« 

HINO-FCR 

HOUR 

12.0 

4KEH               05 

CLCUD    T/4 

Cl/TB 

WE4IHER       XI 

VLTYP 

l/EPIH 

TEHP 

S4L 

SlGf4-I 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

JXYG              PJ 

OBS 

OOJOO 

19.35 

36.449 

26.06 

1522.0 

08  S 

000  10 

19.16 

36.454 

2o.ll 

1321  .7 

OBS 

0002  0 

16.11 

36.422 

26.35 

1518.8 

CBS 

00030 

17.62 

36.424 

26.47 

1517.6 

oes 

00050 

17.46 

36.438 

26. 5<; 

1517.5 

OBS 

00075 

17.33 

36.437 

26.55 

1517.5 

08  S 

00100 

17.22 

36.426 

26.5  7 

1517.6 

OBS 

00125 

17.19 

36.429 

26.56 

1517.9 

UBS 

00150 

17.18 

36.437 

26.59 

1516.3 

OBS 

OOiOO 

17.  16 

36.449 

26.60 

1519.1 

DBS 

00250 

17.14 

36.456 

26.6  1 

1519.8 

OBS 

OOjOJ 

17.13 

36.461 

20.6  2 

15t0.6 

OBS 

00400 

17.10 

36.465 

26.63 

15.2.2 

□  6S 

003  00 

16.90 

36.435 

^0.66 

16..3.2 

CBS 

cotoo 

15.58 

36.164 

26.76 

1520.5 

OBS 

0065  0 

14.80 

36.047 

26.84 

1518.7 

OBS 

00700 

13.70 

35.611 

26. 8S 

1515.7 

OBS 

00800 

10.69 

35.397 

27.16 

1506.5 

OBS 

00900 

06.59 

35.208 

27.^7 

1500.2 

OBS 

01000 

06.96 

35.093 

^7.52 

1495.5 

CBS 

01020 

06.46 

35.077 

27.57 

1493.8 

OBS 

0109<. 

06.14 

35.152 

27.68 

1493.9 

06S 

01100 

05.62 

35.082 

27.69 

1491 .8 

OBS 

01200 

04.96 

35.062 

27.75 

149G.8 

OBS 

01300 

04.66 

35.050 

27.76 

1491.2 

OBS 

01400 

04.39 

35.045 

27. ec 

1491.8 

CiBS 

01500 

04.28 

35.040 

27.81 

1493.0 

1<SI     SID    RECOROER 
TH4CE    DIR  0 

DURATION  00.5 

OR  10    E28    005 


TEN  SO  1206 
5  S0U4RE  4 
2  SQUARE  48 
1    SSUARE    SB 


REFID       31  8106 

CONSEC  0006 

LAI             35  03       N 

LONG       048  15       H 


CASTNUM/TIM6       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BCIDP    04480 

AIR 

TEMP          24.4 

CIP    h. 

^I    PER 

rilNIVOIR 

06 

1451    SID   RECORDER 

TEN    SO    120* 

MONIh 

1       06 

SHIP    Al 

hEI 

dULb          20.6 

09 

1         2 

KlNl^SPD 

06 

T*AC6    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

B4R0.1ETR     1027. C 

StA 

WINO-F„fl 

OURAIIJN                  00.4 

2     SgUARE     48 

HOUR 

16.2 

AREA                05 

CLOUO    1/4 

CL/TR 

■(EAIHER 

XI 

CRIG    E2b    006 

1    SQUARE    58 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

OBS 

00000 

19.46 

36.456 

26.0  3 

1522.4 

OBS 

00010 

19.21 

36.459 

26.10 

1521.8 

OBS 

00020 

19.19 

36.461 

26.11 

1521.9 

OBS 

00030 

18.60 

36.410 

2U.2  2 

1520.4 

OBS 

00050 

17.94 

36.446 

.6.41 

1518.9 

uBS 

000  75 

17.41 

36.450 

26.54 

1517.7 

GBS 

00100 

17.29 

36.447 

26.57 

1517.8 

OBS 

00125 

17.23 

36.443 

26.58 

1516.0 

OBS 

00150 

17.20 

36.44  3 

26.5  9 

1516.3 

OBS 

002  00 

17.18 

36.448 

26.60 

1519.1 

OBS 

002  50 

17.14 

36.457 

26.62 

1519.8 

OBS 

00300 

17.16 

36.462 

26.61 

1520.7 

OBS 

004  00 

17.05 

36.452 

26.63 

1522.0 

CBS 

00500 

17.00 

36.456 

20.65 

1523.5 

OBS 

006  00 

15.70 

36.133 

26.70 

1520.8 

OBS 

00700 

13.57 

35.782 

26.90 

1515.2 

oas 

00800 

11.20 

35.443 

27.10 

1508.4 

L/BS 

00900 

09.38 

35.257 

27.26 

1503.3 

CBS 

00950 

08.  15 

35.164 

27.40 

1499.4 

OBS 

00980 

07.47 

35.115 

27.46 

1497.2 

uBS 

01000 

07.37 

35.143 

27.50 

1497.2 

OBS 

01010 

07.36 

35.140 

27.50 

1497.3 

OBS 

01070 

05.96 

35.050 

27.62 

1492.7 

OBS 

OllOO 

05.66 

35.073 

27.65 

1492.9 

OBS 

01200 

05.03 

35.046 

27.73 

1491.0 

OBS 

01300 

04.64 

35.043 

27.77 

1491.1 

OBS 

01400 

04.42 

35.049 

27.80 

1491  .9 

OBS 

01500 

04.26 

35.040 

27.81 

1492.9 

**«•««»»***»«•* 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFIO       Jl        0106 

ccNsec         0007 

LAT  35    09       N 

LLNu       Ottd    Co       N 


CtSTNLM/IlME 


VfcJR 

likl 

6CITCP    01280 

All! 

lEKP           19.4 

blii    HGI    PER 

■  INO-OIR 

10 

INST    STO    RECCiKOtR 

TEN    SO     U06 

MUMT^ 

06 

SHIP    41 

MET 

SULB           17.2 

Jb 

1          3 

•  INL-SPl- 

10 

TkACE    OIR                      0 

5     5JUARE       4 

LAY 

07 

DAIS    USE 

1 

BARl 

■lEIR    lv.27.0 

StA 

HiNL-f jk 

OUkATIoN                 00,3 

2     SOJAKt     48 

hJUR 

U.O 

IBEA 

05 

CLOU 

10    1/4 

CL/Tt 

HtSTHE- 

XI 

1.RIU    tie    00  7 

1     SuJARE     5» 

LWL  TYP 

DEPTH 

!£•<? 

SAL 

Sll.MA-1 

i,Y\;jPIh 

SNC    «£L 

OXYl. 

Pi, 4 

luJ     P          ,1J2          NC3 

S1J3          PH 

uBS 

00000 

19.'.« 

36.473 

26. o5 

1522.3 

ubS 

000  10 

19.23 

36.477 

2u.l  I 

1521  .9 

JBS 

000^0 

19.15 

36.476 

■.S.13 

1521 .9 

ObS 

000  30 

17. 7<, 

36.41C 

20.44 

1517.9 

ros 

OOOSO 

17.26 

30.448 

io.5t 

151o,V 

UBS 

000  75 

17.19 

36.453 

26. oC 

1317.1 

CBS 

CO  100 

17.16 

36.452 

io.f  1 

1517.4 

UbS 

001^:5 

17.11 

36.456 

2u.t2 

1517.7 

JBS 

00150 

17.13 

36.460 

21. t2 

1518.2 

OBS 

00^00 

17.10 

36.468 

2o.63 

1518.9 

OBS 

uua5o 

17.10 

36.475 

2o.t4 

1519.7 

QBS 

00300 

17.12 

36.480 

26,64 

1520. o 

UBS 

00«00 

17.07 

36.484 

^t.6  5 

152.;. I 

OBS 

005  00 

16.91 

36.486 

26.6  9 

1523.3 

OBS 

00550 

16.07 

36.314 

i6.76 

15^1.4 

OBS 

006  00 

15.22 

36.119 

26. to 

1519.3 

JBS 

C0700 

13.31 

35.762 

26.94 

1514.4 

0«S 

00750 

12.56 

35.683 

27. C3 

1512.6 

OBS 

00800 

11.00 

35.455 

27.15 

15C7.7 

OBS 

00900 

08.57 

35.168 

27.34 

1500.1 

OBS 

OlOUO 

07.25 

35. 124 

27.50 

1496.7 

UBS 

01100 

05.72 

35.075 

27. o7 

1492.2 

UBS 

ouoo 

05.15 

35.070 

27.73 

1491.6 

REFIO       31       8106 

YEAR 

1969 

BOTOP    03566 

AlH 

TEMP          22.6 

OIR     Kil     PtR 

WI.Niil-DlR     Iw 

CONSEC              0006 

.ILNIf, 

Oo 

SHIP    AI 

«ET 

BULB          20.0 

IC 

1          2 

«INO-iPO    06 

LAI             35    03       N 

JAY 

07 

DATA    JS=        1 

BAROMETR     1026.8 

SEA 

.(IND-fLR 

LONG      048    13      W 

MUOR 

If  .1 

AREA                05 

CLCUD     T/4 

Cl/ip 

t«£AIHtP        X2 

CASINUH/I IME 

LVLIVP 

OtPIH 

lEHP 

SAL 

SUMA-I 

DYVJUPTh 

SNO    VtL 

OXYG               Pu' 

18.1 

btS 

00000 

19.44 

30.484 

26.06 

1322.3 

UBS 

000  10 

19.06 

36.477 

26.  15 

1521 .4 

OBS 

00020 

ie.04 

36.445 

20.39 

laie.7 

OBS 

00030 

17.38 

36.460 

26.56 

1516.9 

OBS 

000  50 

17.26 

36.406 

26.59 

1516.9 

nss 

00075 

17.21 

36.468 

2o.6l 

1517.2 

OBS 

00100 

17.12 

36.457 

26. o2 

1517.3 

OBS 

00125 

17.11 

36.459 

2o.t2 

1517.7 

OBS 

00150 

17.08 

36.462 

.10.6  J 

1518.0 

cBS 

00200 

17.14 

36.486 

2->.64 

1519.0 

UbS 

00250 

17.14 

3o.4"0 

2J.64 

1519.9 

l.BS 

OOiOO 

17.16 

36.492 

to. 64 

1520.7 

UbS 

004  00 

17.12 

36.494 

2i.t5 

1522.3 

ObS 

00500 

17.00 

36.472 

t6.t6 

1523.5 

LbS 

00550 

16.62 

36.358 

26.66 

1=23.1 

c-ts 

006  00 

15.17 

36.200 

20.72 

1521 .4 

'J8S 

00700 

13.82 

J5.i)47 

2O.90 

1516.1 

UBS 

00800 

11.68 

35.477 

27.04 

1510.1 

ObS 

00650 

10.02 

J5.j>35 

27. t5 

1504.4 

ues 

U0900 

09.  15 

35.^:30 

27.30 

1502. « 

DBS 

01000 

06.9  3 

35.102 

27.53 

1495.4 

OBS 

01045 

06.60 

35.044 

27.  i» 

1494. d 

UaS 

01100 

05.55 

35.058 

27. oe 

1491 .5 

PBS 

01200 

05.07 

35.078 

27.75 

1*91.3 

ObS 

01300 

04.77 

35.065 

27.77 

1491.7 

oes 

01400 

C4.52 

35.061 

27.80 

1492.3 

oes 

01500 

04.31 

35.059 

27.82 

1493.1 

IVSI   STu  eeccroer 

TRACE    OIR  0 

l/JRAIlu<^  00.4 

OPIG    E28    008 


IE  1  >0  Uj6 
5  SQJAHc  4 
2  SOOARE  48 
1     SOJAtt     58 


Pu4       I  CI    P 


Nu3         SI03 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFID       31        8106 
CONSEC  0009 

Lil  J5    01       N 

LONG        O'lS    01       k 


CASTNUM/T IME 


rEAR 

1969 

60TDP     04206 

AIR 

TEMP          21.7 

DIB     HGT     PER 

alND-OlR 

14 

INST    STo   RECCRDER 

TEN    SQ     1206 

MONTH 

06 

SHIP    AI 

kET 

bULB          20.0 

14 

1         3 

WIND-SPO 

11 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE       4 

OAY 

08 

DATA    USE        1 

8ARCMETR     1024.7 

SEA 

alND-FCR 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

U.O 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG    E26    009 

1    SaUARE    58 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

JXYG 

PJ4 

ICI     P          N02          N03 

SIU3          PH 

OBS 

00000 

19.<.7 

36.454 

26.03 

1322.4 

oes 

00010 

19. 40 

36.455 

26.05 

1522.4 

oes 

00020 

19.29 

36.456 

26.08 

1522.2 

oas 

000  30 

18.96 

36.429 

26.14 

1521 .4 

OBS 

00050 

17.64 

36.416 

26.46 

1518.0 

OBS 

00075 

17.34 

36.432 

25.55 

1517.5 

UBS 

00100 

17.22 

36.422 

26.57 

1517.6 

OBS 

00125 

17.20 

36.422 

26.57 

1517.9 

OBS 

C0150 

17.14 

36.422 

26.59 

1518.1 

06  S 

00^00 

17.09 

36.424 

26.60 

1518.8 

OBS 

002  50 

17.08 

36.427 

26.61 

1519.6 

OBS 

00300 

17.09 

36.429 

26.61 

1520.5 

OBS 

00400 

16.99 

36.397 

26. ol 

1521.8 

CBS 

00500 

16.27 

36.252 

26.66 

1521.1 

OBS 

00600 

15.09 

36.038 

26.77 

1518.8 

OBS 

C0650 

14.71 

35.974 

26.80 

1518.3 

CbS 

C0700 

13.37 

35.721 

26.89 

1514.5 

ObS 

00750 

12.52 

35.601 

26.97 

1512.3 

OBS 

00800 

11.05 

35.405 

27.10 

1507.8 

OBS 

00850 

C9.97 

35.287 

27.20 

1504.6 

UBS 

009  00 

08.95 

35.163 

27.27 

1501. 5 

CBS 

01000 

06.9  3 

35.052 

27.49 

1495.3 

OBS 

01100 

06.39 

35.163 

27.65 

1495. J 

OBS 

01150 

06.13 

35. 128 

27.66 

1494.6 

OBS 

01200 

05.33 

35.040 

27.69 

1492.3 

oes 

01300 

04.91 

35.035 

27.73 

1492.2 

ObS 

01<.00 

04.54 

35.02C 

27.76 

1492.3 

ObS 

01500 

04.38 

35.015 

27.76 

1493.4 

REFID       31  8106 

CONSEC  0010 

LAT            35  07      N 

LONG       047  57      W 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

19*9 

60TDP    03383 

AIR 

TEMP         23.9 

DIR    HGT    PER 

HINO-OIR 

17 

IJSI    STD    RECORDER 

TEN    SU     1. 

201, 

MONTH 

06 

SHIP    Al 

HET 

BULB          21.1 

14 

1          3 

KIND-SPD 

08 

TRACE    DIR                        0 

5    SOUARE 

4 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1023.7 

SEA 

«IND-fOR 

DURATION                   00.4 

2    SauARE 

46 

HOUR 

16.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

mEATHER 

XI 

ORIG    E28    010 

1     SaUARE 

57 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXfG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

20.02 

36.442 

25.67 

1523.9 

OBS 

00010 

19.40 

36.460 

26.05 

1522.4 

oes 

00020 

18.63 

36.441 

26.23 

1520.3 

OBS 

00030 

17.82 

36.441 

26.44 

1518.2 

oes 

00050 

17.46 

36.442 

26.53 

1517.5 

OBS 

0Q075 

17.34 

36.440 

26.55 

1517.5 

OBS 

00100 

17.22 

36.425 

26.57 

1517.6 

OBS 

00125 

17.21 

36.436 

26.56 

1516.0 

OBS 

00150 

17.15 

36.426 

26.59 

1518.2 

OBS 

002  00 

17.12 

36.444 

26.61 

1516.9 

OBS 

00250 

17.10 

36.449 

26.62 

1519.7 

OBS 

003  00 

17.10 

36.450 

26.62 

1 5  20  .  5 

OBS 

004  00 

17.11 

36.449 

26.62 

1522.2 

OBS 

00500 

16.76 

36.353 

26.62 

1522  .7 

OBS 

00600 

15.55 

36.095 

26.71 

1520.3 

OBS 

00700 

14.04 

35.809 

26.62 

1516.8 

OBS 

00600 

12.00 

35.470 

26.97 

1511 .2 

OBS 

00850 

10.76 

35.326 

27.09 

1507.6 

OBS 

00900 

09.  15 

35.205 

27.27 

li02.3 

OBS 

009  50 

06.45 

35.149 

27.34 

1500.5 

OBS 

00960 

07.97 

35.110 

27.36 

1499.1 

OBS 

01000 

07.39 

35.093 

27.46 

1497.2 

oes 

OUOO 

05.94 

35.034 

27.61 

1493.0 

oes 

01200 

05.17 

35.030 

27.70 

1491 .6 

oes 

01300 

05.02 

35.032 

27.72 

1492.7 

oes 

01400 

04.66 

35.027 

27.76 

1492.9 

OBS 

01500 

04.38 

35.014 

27.76 

1493.4 

• ••«*•*•»•••••* 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFID       31  8106 

CONSEC  0011 

L4T             35  09       N 

LONG       0<.7  55       K 


CISTNUH/TIHE       LVLIYP 


YEAR 

l';69 

6CT0P    05303 

AIR 

TEf.P         22.8 

DIP    HGT    PEB 

JIMC-DIR 

13 

1 JST     STD    BcCCROEK 

TEN    SJ     1206 

MONTH 

06 

SHIP    Al 

WET 

BULb         20.0 

16 

1         3 

<INO-SPO 

13 

TRACE    JlK                        n 

5    SQUARE       4 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

6AR0HEIR    1023.0 

SEA 

JINO-E(  R 

OUkATIJI«                   03.4 

2    SgUJOE    4o 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLCUO     T/A 

CL/TR 

atAIHEf. 

XI 

ORIG    E>d    Oil 

1    SlUAR;    57 

.VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJ1A-T 

LY\UPTH 

SNu     VEL 

OXY& 

Pj4 

TCT    P          Nu2          NQ3 

SIu3         PH 

OBS 

00000 

19.94 

36.471 

23.92 

1523.7 

OBS 

00010 

19.52 

36.454 

i6.Cl 

1522.7 

DBS 

00020 

19. 3<. 

36.454 

26.06 

1522.4 

OBS 

00C30 

18.82 

36.394 

26.15 

ISil  .0 

DBS 

00050 

17.63 

36.453 

26.49 

1516.0 

OBS 

00075 

17.28 

36.446 

26.57 

1517.4 

OBS 

00100 

17.21 

36.436 

26.58 

1517  .5 

ces 

00125 

17.15 

36.437 

26.60 

1517.8 

OBS 

00150 

17.12 

36.438 

26.61 

1511!. 1 

OBS 

00200 

17.17 

36.458 

26.61 

1519.1 

OBS 

002  50 

17.17 

36.459 

26.61 

1319.9 

OBS 

00300 

17.17 

36.460 

26.61 

1520.7 

OBS 

001.00 

17.09 

36.458 

26.63 

1522.1 

OBS 

00500 

16.61 

36.378 

2o.t3 

1522.9 

OBS 

00550 

16.30 

36.216 

26.63 

1521. V 

OBS 

00600 

1'..98 

36.017 

26.76 

1516.4 

OBS 

C0650 

i't.'il 

35.935 

26.84 

1517.3 

OBS 

00700 

13.58 

35.772 

26.69 

1515.3 

DBS 

00750 

12.38 

35.578 

26.96 

1511  .6 

OBS 

00800 

11.04 

35.420 

27.11 

1507.8 

OBS 

009  00 

08.73 

35.195 

27.33 

1500.8 

OBS 

01000 

06.82 

35.066 

27.52 

1494. J 

OBS 

01050 

06.31 

35.059 

27.56 

1493.7 

DBS 

01C60 

06.39 

35.126 

27.62 

1494.3 

OBS 

01075 

06.34 

35.114 

27.62 

14  94.3 

OBS 

01100 

05.94 

35.080 

27.64 

1493.1 

OBS 

01125 

05.95 

35.081 

27.64 

1493.6 

OBS 

01130 

05.77 

35.102 

27.68 

1493.0 

OBS 

01150 

05.92 

35.156 

27.71 

1494.0 

OBS 

01200 

05.74 

35.145 

27.72 

1494.1 

OBS 

01300 

04.90 

35.039 

27.74 

1492.2 

OBS 

OHOO 

04.72 

35.040 

27.76 

1493.1 

OBS 

01500 

04.5  3 

35.043 

27.78 

1494.0 

9««  *S»9«»«* 


REFID  31  8106 
CUNSEC  0012 
LAT  35  02  N 
LONG   047  57   y 


YEAR  1969 
HONTH  06 
DAY  09 
HOUR  18.1 


BOTDP  04297 
SHIP  AI 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  Zi.t 

WET     aULB  20.6 

6AR0NETR     1022.0 
CLOUD     T/A 


OIB    h 

18 
SE£ 
CL/If 


PER 

3 


WIND-OIR  If 

WIND-SPD  11 

WIND-FuR 

WEATHEn  XI 


Inst   srn  k^ccroer 

T-tACE    DlK  0 

DURATION  0J.5 

ORIG    E2b    012 


TiN    SU     120 
5     SdUAR- 
2     SgUARt     4 
1     SUU 


57 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


DYNUPTH   SND  VEL   OXYG 


PJ4       TUT    p 


DBS 

00000 

20. 

.24 

36, 

.420 

25, 

.60 

OBS 

00010 

19, 

.86 

36, 

.425 

25 

.90 

OBS 

00020 

19. 

,25 

36, 

.4  06 

26. 

.  u5 

UBS 

00030 

IB. 

.22 

36, 

.423 

26. 

.32 

OBS 

00050 

17. 

.62 

36, 

.43^ 

Lb. 

.4b 

OBS 

00075 

17. 

,44 

36, 

.443 

26, 

.53 

OBS 

00100 

17. 

,40 

36. 

.443 

26, 

.54 

UBS 

C0U5 

17. 

,25 

36, 

.426 

t6. 

.57 

CBS 

00150 

17. 

,21 

36. 

.425 

26, 

.57 

OSS 

00200 

17.19 

36. 

,430 

26. 

.58 

OBS 

002  50 

17. 

,19 

36.445 

26. 

.59 

DBS 

00300 

17. 

,20 

36. 

.450 

26, 

.60 

OBS 

00400 

17, 

.13 

36. 

.451 

26. 

.61 

OBS 

00500 

16. 

,80 

36. 

.375 

26, 

,63 

OBS 

00600 

15. 

,24 

36. 

.056 

26. 

,75 

CBS 

CU7G0 

13. 

,48 

33. 

.740 

26. 

,69 

UBS 

00750 

12. 

.39 

33. 

.602 

27. 

,CC 

OBS 

COPOO 

10. 

,58 

35, 

.344 

27. 

,14 

UBS 

00900 

06. 

,62 

35. 

.161 

27. 

,29 

OBS 

01000 

06. 

.64 

35. 

,050 

^7. 

,50 

OBS 

OllOO 

06. 

,40 

35. 

,151 

J  1. 

,64 

OBS 

01120 

06. 

,33 

35. 

,145 

27. 

,64 

OBS 

OUOO 

05. 

,35 

35. 

.036 

^7, 

,te 

OBS 

01300 

04. 

,  eo 

35. 

,015 

27. 

,72 

OBS 

01400 

04. 

.70 

35. 

.017 

27. 

,74 

OBS 

01500 

04. 

.50 

35. 

,023 

27, 

,  /? 

1524.4 
1523.6 
15^2 .0 
1519.3 
1517.9 
1517.8 
131B.1 
1516.1 

isle. 4 

151 ».l 
1520.0 
15  20.8 
15^2.3 
1522.8 
151y  .3 
l3l4.» 
1511 .9 
1506.1 
1501 .1 
1495.0 
1495.0 
1495.1 
149^.3 
1492.0 
1493.0 
1493.9 


M*3*«0»«« 
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TABLE  VIII.— Continued 


DEFIO       31  11106 

CONSEC  0013 

141             J4  50       N 

LONG       0<ie  00       H 


VEIR 

l',6'. 

BOTDP     C4866 

AIR 

TEMP         23.9 

OIR    t-QI     PtR 

MONTH       Ot 

SHIP    al 

hET 

BULB          20.6 

24       0          3 

oay 

15 

DaT4    USE        1 

bARDMETP     1025.0 

SEA 

HOUR 

19.7 

4REA               05 

CLOUD    T/a 

CL/TB 

LVLT VP 

LtPTH 

lEMP 

SSL 

SI&MA-I 

DYNOPTH       SND    VtL 

OSS 

00000 

22.36 

36.753 

25.47 

1530.4 

CBS 

00010 

21.5'i 

36.761 

25.70 

1528.4 

oes 

00020 

21.28 

36.752 

25.77 

1527  .9 

DBS 

000  30 

21.22 

36.752 

25.78 

1527.9 

06  S 

0C050 

19.99 

36.511 

25.93 

1524.7 

03S 

00075 

18.37 

36.454 

26.  Jl 

1520.5 

oes 

00100 

18.25 

36.557 

26.4.. 

1520.7 

oes 

00125 

17.97 

36.516 

26.46 

1520.3 

OBS 

CO  150 

17.61 

36.475 

26.51 

1519.6 

OBS 

00^00 

17.23 

36. j96 

26.55 

1519.2 

oes 

00250 

16. 9t 

36.354 

26.58 

1519.2 

CBS 

00300 

16.80 

36.342 

26.61 

1519.5 

oes 

OOiSO 

16.6". 

36.326 

26.6  3 

151^.8 

OBS 

OOi-OO 

16.35 

36.286 

26.67 

1519.7 

OBS 

00500 

15.66 

36.152 

26.73 

1519.1 

OBS 

00550 

14.62 

35.948 

26.60 

1516  .4 

OBS 

OCtOO 

13.83 

35.623 

20.BP 

151-.. 5 

oes 

0C650 

13.19 

35.713 

26.92 

1513.1 

oes 

Ou700 

12.  It 

35.577 

27.02 

1510.2 

OBS 

0072<. 

11. at: 

35.543 

^7.06 

1509.6 

oes 

00750 

10.90 

35.:,e9 

27.  12 

1506.4 

OBS 

octoo 

10.05 

35.351 

27.24 

1504.2 

OBS 

coaso 

09.49 

35.340 

27.32 

1502. J 

oes 

C0900 

08. '■2 

35.235 

27.41 

1499.6 

oes 

00<(1<. 

07.83 

35.116 

i7.41 

1497.6 

GBS 

0C';26 

08.17 

35.i56 

27.47 

1499.2 

06  S 

OICOO 

07.35 

35.184 

27.53 

1497.1 

OBS 

01100 

06. 6h 

35.21^ 

27.65 

1496.1 

oes 

on  jO 

06.57 

35.232 

27. 6H 

1496.3 

oes 

01150 

05.  72 

35.000 

27. t  7 

I49j.i 

oes 

01200 

05.43 

35.094 

27.72 

1492.7 

oes 

01300 

05.32 

35.120 

27.75 

1494.0 

oes 

Ol'.OO 

04.71 

35.081 

27.79 

1493.1 

oes 

01500 

0■^.^0 

35.0^2 

27. fC 

1493.0 

UlND-DIR    23 
-IND-SPD    On 
UIND-FOft 
WEATHER       XI 


iNST     STJ    RECORDER 
TRACE     OIR  D 

OURAIIJN  0J.4 

CdlO    E28    013 


TEN  SO  U06 
5  SJUARE  2 
2  SgUARc  46 
1     SUUAKE     48 


REFIO        31  8106 

CONSEC  0014 

LAI              34  57       N 

LONO       047  56       W 


CASTNUM/tlME        IVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    04389 

AIR 

TEMP         21.7 

01  R    HOI    PER 

KINO-DIR 

27 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SH 

IP     AI 

hET 

BULB          18.9 

25 

0          2 

UlND-SPU 

07 

TRACE    OIR                        0 

5    SOUARE       2 

LAY 

l6 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1026. C 

SEA 

KlNO-fOR 

DURATION                  00.5 

2    SaUARE    46 

HOUK 

1^.0 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/IB 

WEATHER 

XI 

ORIG    E28    014 

1    SOUARE    47 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

oes 

00000 

21.89 

36.656 

25.53 

1529.1 

06S 

00010 

21.66 

36.664 

25.59 

1528.7 

J8S 

00020 

21.33 

36.700 

25.71 

1526.0 

oes 

00030 

21.30 

36.730 

25.75 

1526.1 

OBS 

00C50 

19.24 

36.470 

26.  10 

1522  .6 

UBS 

00075 

16.43 

36.406 

26.26 

1520.6 

OBS 

00100 

17.35 

36.410 

26.53 

1517.9 

oes 

00125 

16.95 

36.339 

26.57 

1517.1 

OBS 

00150 

17.10 

36.422 

26.60 

1518.0 

oes 

002  00 

17.12 

36.439 

26.61 

1518.9 

OBS 

00250 

17.05 

36.440 

26.62 

1519.5 

OBS 

00  3  00 

17.03 

36.431 

26.62 

1520.3 

oes 

004  00 

16.59 

36.32  6 

26.65 

1520.5 

OBS 

005  00 

15.70 

36.164 

26.7  3 

1519.2 

oes 

006  00 

14.57 

35.934 

26.60 

1517.0 

oes 

00700 

12.68 

35.651 

26.94 

1512.8 

oes 

ooeoo 

10.76 

35.406 

27.15 

1506.9 

OBS 

00620 

10.06 

35.244 

27.15 

1504.4 

OBS 

00900 

08.69 

35.248 

27.35 

1501.4 

OBS 

00950 

07.60 

35.135 

27.43 

1498.0 

oes 

00990 

07.55 

35.170 

27.49 

1497.7 

OBS 

01000 

07.07 

35.100 

27.51 

1495.9 

OBS 

01020 

07.  16 

35.204 

27.56 

1496.8 

oes 

01060 

06.56 

35.134 

27.61 

1495.0 

OBS 

01100 

06.2  4 

35.109 

27.63 

1494.3 

OBS 

01200 

05.17 

35.006 

27.68 

1491.6 

OBS 

01300 

04.92 

35.012 

27.72 

1492.2 

OBS 

01400 

04.67 

35.010 

27.74 

1492.9 

OBS 

01500 

04.49 

35.007 

27.76 

1493.8 

«*«••**•***••*• 
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TABLE  VIII.— (Continued 


REFIO   31  8106 

CONSEC  OOlb 

LAT     3*  56   N 

LONG   0*8  05   w 


CaSTNUM/I IME 


YEaf 

19t" 

bCTOP    0*755 

Al  R 

TkMf          26.7 

OIR    f 

^I     PcK 

i*INn-OIR    t3 

Inst  st„  RfcCCkOER 

MONTI- 

Ct- 

Ship    41 

UEI 

BULb          21.7 

It 

J          3 

hINO-Sfl)    JO 

TRACE    OIR                      D 

OAlf 

16 

OATS    OSE        1 

bABOMETt     1025. C 

SEA 

MINO-fUR 

DURATION                   CO. 5 

h:juk 

ie.-> 

AREA               05 

Clouo   T/A 

i-L/Tf 

MtATHEt        XI 

uRIG    £28    015 

LVLT YP 

OEPTM 

TtMP 

SAL 

SIGMA-I 

OY,^JDPTH 

SNO    VEL 

OXYO               PC* 

TCT     P          NQ2          NC3 

3BS 

coo  00 

^^.'•2 

3O.705 

25.*  1 

1530.5 

ues 

OOOIO 

21.61 

36. 703 

25. t,* 

1526.6 

OBS 

000  JO 

21.22 

36.bJ6 

25. 7C 

1527.6 

JBI 

J0C30 

^0.^4 

36.531 

25.68 

1525.1 

JbS 

OO0  50 

19.12 

36.*67 

2o.  1  3 

1522.2 

OBS 

JJU75 

17.63 

36.*76 

2o.*6 

1519.0 

OBS 

CJIOO 

17.39 

36.*60 

26. 5o 

1518.1 

JbS 

0UW5 

17.22 

36.*63 

26.60 

1518.0 

ObS 

CO  150 

17.13 

36.*69 

26.6^ 

1516.2 

JB5 

00.  00 

17.1* 

36.*92 

26.6* 

1519.0 

OBS 

OiV50 

17.08 

36.*93 

2o.6o 

1519.7 

OBS 

00>00 

17.03 

36.*b3 

26.6c 

1520.* 

CBS 

0U*00 

16.69 

J6.*0e 

26.69 

1320.9 

IBS 

00500 

15.75 

36.220 

26.76 

1519.* 

UBS 

U1.6  00 

1*.92 

36.058 

26.6  2 

1518.3 

UBS 

CC700 

12.60 

35.o*9 

26.95 

1511  .6 

CBS 

OOiOO 

10.36 

35.*li 

27. 2j 

1505.* 

OBS 

Lt^soo 

06.33 

35.210 

27. *1 

1*99.3 

OdS 

00930 

08.23 

35.292 

27. *9 

1*99.5 

?BS 

CIOlO 

07.33 

35.212 

27.56 

1*97.1 

LBS 

OlLSO 

06.8* 

35.202 

27.62 

1*96.2 

OBS 

01100 

06.7* 

35.253 

27.67 

1*96.5 

oes 

01170 

05.65 

35.106 

27.70 

1*93.2 

CBS 

012C0 

05.12 

35.063 

27.73 

1*91.* 

OBS 

OIJCO 

0*.b7 

35.090 

27.76 

1*92.1 

LBS 

O14O0 

0*.6O 

35.07* 

27.80 

1*92.7 

OBS 

015C0 

0*.36 

35.062 

27.62 

1*93.3 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  *8 
1     SOUARE     *6 


KEFID       31        8106 

YE  At 

ivc 

bOTOP    03292 

AIR 

TEhP         26.1 

Jlr     t-: 

:.T     PER 

HINO-DIR     14 

CONSEC                0016 

MCMH 

Oo 

SHIP    41 

MET 

bULb         22,^ 

19       0          3 

rflND-SPD    01 

LAT             35    01       N 

OAY 

17 

OAIA    uSt       1 

OARCMETR     1025.7 

SEA 

WINO-FJR 

LCNO        0*8    r9       u 

mCUB 

U.p 

AREA                05 

^lUULI     I/J 

^.L/TR 

WEATHER       XI 

CASTNLH/TIME 

LVLTYP 

DcOIM 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

OY\JPTH 

SNO     VCL 

UXYG               P^ 

U.5 

OBS 

COJUU 

<:1.8U 

JO. 5*3 

t3.*6 

1528.7 

OBS 

liOOl" 

21.1* 

36.573 

25.67 

1527.2 

OBS 

00020 

20.56 

36.570 

25.83 

1525.8 

OBS 

0O0  30 

20.05 

36.551 

2J.95 

1p2*.6 

OBS 

00C>50 

18.6* 

36.5*7 

..0.31 

l7^i  .0 

OBS 

00,175 

18.  18 

36.588 

26. *6 

1  3  20  .  1 

OBS 

CC'IOO 

17.65 

3o.*90 

20.52 

1518.9 

DBS 

00125 

17.*  J 

36.*73 

^6.5o 

1510.6 

ues 

00150 

17.13 

3o.*3* 

2o.60 

1518.1 

085 

00185 

16.95 

36.396 

26.62 

1518.1 

OBS 

00200 

17.11 

36.*63 

20.63 

1518.9 

o8S 

00250 

17.05 

36.*63 

26.6* 

1519.0 

OBS 

00^00 

17.05 

36.*73 

26.65 

15  20.4 

OBS 

00*00 

16.95 

36.*61 

26.66 

1321  .1 

OBS 

00500 

16.38 

36.312 

t:6.6S 

15.1.5 

uBS 

OOoOO 

l*.7t 

35.998 

26.8  1 

1517.7 

ObS 

007  DO 

13.  11 

35.732 

2o.  96 

1513.6 

OBS 

00730 

12.67 

35.663 

27.01 

1512.6 

CBS 

00800 

11.16 

35.*65 

27.13 

15C0.3 

OBS 

00900 

08.55 

35.166 

27.3* 

1500.0 

OES 

01000 

06.77 

35.078 

27.53 

1*94.7 

ObS 

01035 

06.31 

35.070 

27.59 

1*93.5 

OBS 

010*0 

06.** 

35.090 

27.59 

1494.1 

oes 

01100 

05.92 

35.077 

27.6* 

1*93.0 

OBS 

01200 

05.17 

35.053 

27.72 

1491.6 

OBS 

OiJOO 

0*.76 

35.0*2 

27.76 

1491 .6 

OBS 

01*00 

0*.*8 

33.032 

27.78 

1492.1 

OBS 

01500 

0*.26 

35.027 

27.80 

1492.9 

INST     SID    RECORDER 
TRACE     OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E28    016 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     58 
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TABLE  ^'III.— Continued 


REFIO      31       (11116 
CLNStC  0017 

LAI  35    0»       N 

LONG       046    12       M 


CASTNUH/T  iHE 


rCAK 

IHhl 

BOIOP    02926 

AH 

lEHP         27.8 

Oifv    (-> 

jT    PER 

UINO-DIR 

17 

INST    STO  mCCROER 

TEN   SO    1206 

HQNTH 

OL 

SHIP    Al 

Htr 

aULO          23.9 

2C        I 

J          3 

HIND-SPO 

04 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       6 

DAV 

n 

DATA    USE       1 

eAao-itTK   1025.0 

StA 

KINO-PJR 

DURATION                  00.6 

2    SQUARE    4a 

HOUR 

Id. 2 

AREA               05 

CLOUD     T/4 

CL/I» 

WEATHER 

XI 

0R1&     E28    017 

1    SQUARE    SB 

LVLI»P 

UEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-t 

OYNOPIh 

SNC     VtL 

OXYG 

Pu4 

TOT    P          N02          NC3 

SI03         »H 

DBS 

00000 

21. V9 

36.502 

25.38 

15  29.1 

UoS 

00010 

IS. (19 

36.412 

25.8'. 

1523.7 

06S 

000  20 

19.04 

3b. 423 

2b. 12 

1521 .5 

085 

00030 

U.04 

36.438 

26.38 

151b. 8 

OBS 

000  50 

17.62 

3o.47b 

2b. 51 

1518.0 

OBS 

00075 

17.35 

36.453 

2b. 56 

1317.6 

oas 

00100 

17.23 

36.454 

26.59 

1517.6 

OBS 

00125 

17.19 

3b. 452 

2b. 60 

1317.9 

OBS 

00150 

17.17 

3b. 453 

2b. 61 

1518.3 

OBS 

002  00 

17.11 

3b. 457 

26.62 

1518.9 

06S 

00250 

17.10 

36.46J 

26.63 

1519.7 

OBS 

OOJOO 

17.08 

36.46'i 

20.64 

1520.5 

OBS 

00<iOO 

17.00 

36.464 

2b. b5 

1521 .9 

OBS 

00500 

16.18 

36.272 

26.70 

1520.8 

DBS 

00b  00 

14.81 

3b.00U 

26.80 

1517.9 

OBS 

00700 

13.28 

35.719 

26.91 

1514.2 

OBS 

OOdOO 

10.80 

35.401 

27.14 

1506.9 

OBS 

OOVOO 

OB. 43 

35.172 

27. 3o 

1499.6 

OBS 

OlOOO 

06.59 

35.078 

27.^6 

1494.0 

OBS 

01100 

05.61 

35.074 

27. bS 

1491.8 

□  BS 

01200 

04.97 

35.041 

27.73 

1490.8 

OBS 

01300 

04.74 

35.047 

27.76 

1491.5 

OBS 

ouoo 

04.54 

35.048 

27.79 

1492.4 

JBS 

01500 

04.33 

35.036 

27.80 

1493.2 

REFID       31       8106 

VEAR 

1969 

BOIOP    04572 

AIR 

TEMP          24.4 

D  1  R    HG I     PE  R 

«Mrv-OIR 

13 

CONSEC            ooie 

•(ONTH 

06 

SHIP    Al 

«cT 

8ULb           21.7 

14 

a      3 

WINJ-SPO 

05 

LAT             34    54       N 

DAV 

18 

DATA    USE        I 

bAROHETR     1U25.0 

SEA 

JINu-fOR 

LONG       047    53      H 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

LLOUO     T/A 

CL/TB 

KtATMER 

XI 

Castnum/tine 

LVLTYP 

DEPTH 

TFHP 

SAL 

SIGMA-T 

OIMPIH 

SND    VdL 

Jxy  G 

PJ. 

12.1 

OBS 

00000 

22.84 

36.b91 

25.28 

1531  .5 

OBS 

00010 

22.02 

36.647 

25.48 

1524.6 

06  S 

0002  0 

21.04 

36.557 

25.65 

1527.1 

OBS 

000  30 

20.04 

36.527 

25.93 

1324.3 

OBS 

00050 

18.82 

36.516 

2b. 24 

1321 .5 

JOS 

00075 

18.19 

36.320 

<;6.41 

1520.1 

OBS 

00100 

18.03 

36.343 

26.46 

15  20.1 

OBS 

00125 

17.80 

36.521 

2o.5C 

1519.6 

OBS 

00150 

I  7.65 

36.505 

26.5  3 

1519.7 

ObS 

002  00 

17.38 

36.452 

26.55 

1519.7 

DBS 

002  50 

17.14 

36.430 

26.59 

1519.8 

OBS 

00300 

17.01 

36.420 

26.62 

1520.2 

OBS 

00350 

17.01 

3O.440 

*b.63 

1521.1 

OBS 

00400 

16.79 

36.391 

26.65 

1521  .2 

OBS 

00500 

15.26 

3b. 154 

26.82 

1517.8 

OBS 

OOuOO 

13.99 

35.890 

2b. 69 

1515.1 

OBS 

00700 

12.01 

35.629 

27.09 

1509.8 

OBS 

00600 

09.99 

35.393 

27.28 

1304.0 

OBS 

00900 

08.52 

35. 170 

27.35 

1499.9 

OBS 

00915 

08.15 

35.165 

27.40 

1498.8 

oes 

00925 

08.26 

35.265 

27.46 

1499,6 

OBS 

01000 

07.42 

35.212 

27.55 

1497.5 

OBS 

01100 

06.79 

35.227 

21.65 

1496.7 

oes 

01130 

06.37 

35.180 

27.67 

1495.5 

oes 

01200 

05.67 

35.112 

27.70 

1 493 . 7 

OBS 

01300 

05.09 

35.055 

27.73 

1493.0 

OBS 

01400 

04.75 

35.042 

27.76 

1493.2 

oes 

01500 

04.44 

35.028 

27.78 

1493.6 

• 

INST     STO    RECQRUCR 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

OklG    E28   018 


TEN  SQ  1206 
3  SdUAHE  2 
2  SJUARE  46 
1    SyUARE    47 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFID       31  S106 

C0NS6C  0019 

L4T             34  50       N 

LONG       047  40       h 


»E4R 

l<)t>9 

eOTOP    04372             AIR 

TEMP          26.7 

Oik    h 

lul     Pt  R 

-IMj-UI  R 

ll 

INST   sro  recckder 

TE 

-'1    SU     1206 

MONTH 

1       06 

SHIP    41 

UET 

BULb          22.2 

15 

0          i 

j<IND-SPD 

Jo 

THACE    DIK                        u 

5 

SJUARE        2 

Dty 

16 

DATA    JSt 

1             dARO.HcTP     1025. 0 

SEA 

<II.1J-F0P 

DURATION                   00.3 

2 

SjUAHc     46 

MOUS 

18.2 

AREA 

05            CLCUO    t/» 

Cl/TR 

.iL^ThEK 

XI 

ORIG    t28    019 

1 

SOUAKt     47 

LVLTYP 

DEPTH 

TcMP 

SAL 

SliCA-T          L. 

v:dptm 

SNO    VEL 

JXVU 

P04 

rOT    P          N02          Nui 

SIJ3 

PH 

OdS 

00000 

23.19 

36.745 

ii.i2 

1532.4 

Cj6S 

00010 

21.58 

36.727 

25.67 

1528. 5 

OSS 

UU020 

21.42 

36.720 

.!5.71 

1528.3 

OBS 

0CC30 

20.54 

36.66t 

25.91 

152O.0 

OBS 

00050 

19.00 

36.509 

^6.19 

152i.0 

OBS 

00075 

18.35 

36.581 

26.4  1 

1520.6 

OBS 

00100 

18.02 

36.554 

26.47 

1520.1 

OBS 

00125 

17.90 

36.546 

26.5  0 

152U.1 

OBS 

00150 

17.76 

36.530 

26.52 

1520.1 

OBS 

00200 

17.41 

36.473 

26.56 

1519. d 

uBs 

002  50 

17.  19 

36.453 

26.60 

1520.0 

CBS 

00300 

17.03 

30.445 

26.03 

1520.3 

OBS 

00400 

16.41 

30.J21 

26.68 

151^.9 

CBS 

C0500 

15.38 

36.115 

26.76 

1518.2 

Cos 

006  00 

13.99 

35.896 

26.90 

1515.1 

UBS 

00700 

12.37 

35.629 

27.02 

1511.0 

OBS 

00800 

10.13 

35.368 

27.24 

1304.3 

CBS 

00848 

08.98 

35.293 

27.37 

1501 .J 

OBS 

0C890 

08.38 

35.232 

27.42 

1499.3 

iiei 

00900 

08.49 

35.294 

27.45 

1500.0 

LBS 

OIUOO 

07.42 

35.250 

27.53 

1497.3 

OBS 

01060 

00.99 

35.244 

27.03 

149^.8 

OBS 

01088 

06.34 

35. 162 

27. o6 

1494.6 

OBS 

01100 

06.58 

35. 22-< 

27.68 

1493.9 

OBS 

01130 

06.38 

35.238 

2/. 71 

1495.6 

OBS 

U1200 

05.66 

35.  155 

27.74 

1493.8 

OBS 

01245 

05.  18 

35.106 

27.76 

1492.5 

CBS 

01i75 

05.35 

35.150 

^7.77 

1493.7 

OBS 

01300 

05. Oo 

35.1 17 

27.78 

1492.9 

OBS 

01400 

04.68 

35.087 

27.80 

1493.0 

CBS 

O1500 

04.37 

35.J70 

^7.82 

1493.4 

REFID       31  8106  TEAR     1*69 

CONSEC  0020  nOI.Th       Oo 

LAT             35  03       N  t,AY             19 

LLNG      047  40      w  HOUR    12. u 


BCTDP    03566 
SHIP    AI 
L'ATA    USE       1 
AREA  05 


AlR    TEMP  i5.„ 

HET    BULB  ^^.! 

SAROMETR     1026. C 
LLCUO    T/A 


DIB    HOT     Pes 

15       1  4 

SEA 
CL/TR 


WIKD-DIR  13 

-IND-SPD  11 
VJlND-FUR 

kJcttTMclx  XI 


INST     SID    RECORDER 
TSALE    Dii<  U 

DURATION  Oj.) 

ORIG     E2t    020 


TEN  SO  1206 
5  SOUAPE  4 
2  SOUARE  46 
1     SuUakE     57 


CASTNUH/IIHE        LVLTYP 


SIGMA-T  UYMDPTH       SND     VEL       OXYO 


P04       TfT     P 


ObS 

OOuOO 

22 

.72 

36 

.745 

25, 

.36 

C6S 

000  10 

22 

.06 

36, 

.701 

2z. 

.51 

uBS 

00020 

21 

.34 

36 

.654 

25, 

.68 

jss 

00030 

20, 

.24 

36, 

.572 

25, 

.91 

uES 

00050 

19, 

.9t 

36, 

.556 

25, 

.99 

03S 

O0u75 

16, 

.28 

3o, 

.569 

26. 

.  42 

OoS 

OCIOO 

18, 

.06 

36. 

.555 

2u, 

.40 

UBS 

00125 

17. 

.83 

36, 

.52  4 

20. 

.50 

Cos 

00150 

17. 

.63 

36. 

.'♦94 

2o. 

.52 

UBS 

00200 

17. 

.43 

36. 

.460 

20.55 

LBS 

002  50 

17.10 

36. 

.410 

20. 

.59 

UBS 

00300 

16. 

.9b 

36. 

,403 

2o. 

.61 

UBS 

004CO 

It. 

.51 

36. 

.329 

2o. 

.67 

ucS 

00500 

15. 

.52 

36. 

.135 

2o. 

.75 

i-.oS 

0C517 

15. 

,61 

36. 

.234 

2o. 

.BO 

Lb  5 

OOdCO 

14. 

,32 

33. 

,951 

26. 

.B7 

'.n5 

U07  00 

12. 

,57 

35. 

,60  2 

27. 

,01 

'  bS 

008  00 

10. 

,36 

35. 

,375 

27. 

,20 

cas 

0085J 

09. 

,18 

35. 

,2bo 

27. 

.33 

UBS 

00900 

08. 

,57 

35. 

,210 

27. 

,37 

^bS 

OluuO 

07. 

,71 

35. 

,283 

27. 

,56 

ObS 

01055 

06. 

,99 

35. 

235 

27. 

,o3 

^oS 

01 100 

06. 

,90 

j5. 

.260 

27. 

,36 

OBS 

01125 

06. 

<:8 

35. 

174 

^7. 

,o7 

OBS 

01150 

06. 

41 

35. 

225 

^7. 

7C 

OBS 

01200 

05. 

73 

35. 

145 

27. 

72 

LbS 

01300 

05. 

26 

35. 

118 

27. 

76 

"^bS 

01400 

04. 

92 

35. 

lib 

^7. 

BO 

ub^ 

01500 

04. 

71 

3  5. 

108 

27. 

B2 

1531 

.3 

1529 

.7 

1526 

.0 

1523 

.1 

1524 

.6 

1520 

.4 

1520 

.2 

1519 

.9 

1519 

.7 

1519 

.9 

1519 

.6 

l3^0. 

.1 

1520 

.2 

1310, 

.6 

1515. 

.3 

13  U, 

.2 

1511  , 

.7 

1505, 

.3 

1501. 

.7 

1500. 

,2 

1440. 

.7 

1496. 

.7 

1497. 

.2 

1495. 

,0 

1496. 

.0 

1494. 

,0 

1493. 

,8 

1494. 

,J 

149,. 

8 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFIO       31       6106 
CONSEC  OOil 

LAT  35    06       N 

LGNO       047    38       W 


CiSINuM/IIMt       LVtlVP 


VEtR 

1969 

RUTOP    01920 

AIR 

TEMP 

25 

MCNTH 

06 

SHIP    AI 

hET 

BOLB 

^^ 

ClAr 

19 

DATS    USE        1 

bARCMETR 

10  24 

HOUR 

Ib.l 

«REA               05 

CLOUO     T/A 

.V*.TVP 

DcPIM 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

L.6S 

00000 

.:2.88 

36.750 

23. 

.31 

08  S 

UOOIO 

22.54 

36.740 

25, 

,40 

QBS 

00J20 

21.32 

36.681 

2j, 

.70 

CBS 

000  30 

20.64 

36.701 

25. 

.90 

ObS 

00050 

19.61 

36.664 

26, 

.15 

CBS 

00075 

18.  53 

36.596 

26, 

.37 

JBS 

00100 

17.94 

36.536 

26, 

.48 

UBS 

00125 

17.63 

36.469 

2U, 

.32 

:-bS 

00150 

17.35 

36.450 

2o, 

.  56 

ijBS 

OOiOO 

17.21 

36.451 

26, 

.59 

OBS 

00^50 

17.  11 

36.436 

£o. 

.62 

3BS 

C0300 

17.08 

36.461 

<.6, 

,63 

J6S 

00<.00 

16.99 

36.451 

2o, 

.65 

CBS 

00500 

15.60 

36. 132 

26, 

.72 

OBS 

00600 

14.40 

35.946 

26, 

.85 

i.es 

O0700 

12.61 

35.669 

27, 

.01 

Cos 

ooeoo 

10.35 

35.386 

?7, 

.21 

ObS 

C0900 

06.52 

35.230 

27, 

.4u 

OBS 

00920 

08.37 

35.313 

27. 

.43 

OBS 

01000 

07.73 

35.249 

27, 

,53 

OBS 

010<.0 

07.15 

35.236 

27. 

.61 

OBS 

01090 

06.98 

35.^54 

..7, 

.64 

DBS 

ouoo 

06.96 

35.289 

27. 

.67 

OBS 

01140 

06.51 

35.247 

27. 

.70 

OBS 

01160 

06.36 

35.244 

c7. 

.72 

DBS 

01200 

05.43 

35.130 

27, 

.75 

IBS 

01300 

05.32 

35.154 

27, 

.75 

CBS 

014  00 

04.96 

35.133 

27, 

.61 

06  S 

01600 

04.53 

35.097 

27. 

.63 

JIR    hoT 

PER 

riiNti-or  p 

15 

I,<ST     STO    RECOHDER 

13      0 

2 

-INU-SPO 

12 

TRACE    OIR                        1 

SEA 

WlNO-FuR 

DURATION                  03. . 

CL/TR 

•LEATHER 

XI 

GRIG     E28    021 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SJUARE     57 


DYNDPTH       SND     VEL       OXY 0 

1531 .7 
1531.0 
1527.9 
1326.3 
15,^3.3 
1521.3 
1519.8 
1519.3 
1513.8 
1519.2 
1519.7 
1523.5 
1521.8 
1519.5 
1516.5 
1511  .9 
1505.3 
150J.O 
1499.9 
1496.7 
1497.1 
1497.3 
1497.4 
1496.3 
1496.1 
1492.6 
1494.1 
1494.2 
1494.1 


Pj4   TtT  P 


«»»••*«•» 


REFID  31  6106 
CONSEC  0022 
L4T  35  10  N 
LONG   047  53   W 


CASTNUM/TIHE   LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOIDP    01737 

AIR 

TEMP          25.6 

OIR    HOT    PER 

-nO-DlR 

18 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP    AI 

MET 

BULe          22.2 

16 

1          4 

WIND-SPO 

12 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       4 

DAY 

20 

OAIA    USE        1 

BAfiOMETR     1026.1 

SEA 

WINO-FUR 

DURATION                 00.6 

2     SQUARE     46 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

LEATHER 

XI 

ORIG    E28    022 

1    SQUARE    57 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYO 

P34 

TOT     P          N02          N03 

S 1  J  3          PH 

OBS 

00000 

22.72 

36. 743 

25.36 

1531  .3 

OBS 

000  10 

22.04 

36.676 

25.50 

1529.6 

065 

00020 

21.30 

36.696 

25.72 

1527.9 

CBS 

00030 

20.64 

36.639 

25.86 

1526.3 

OBS 

00050 

19.09 

36.600 

26.24 

1522.3 

OBS 

0O0  7  5 

18.22 

36.562 

26.4  3 

1520.2 

OBS 

00100 

17.95 

36.534 

26.48 

1519.8 

OBS 

00125 

17.69 

36.506 

26.52 

1519.4 

OBS 

00150 

17.58 

36.485 

26.53 

1519.5 

oes 

002  00 

17.21 

36.450 

26.59 

1519.2 

OBS 

00250 

17.12 

36.465 

26.63 

1519.8 

OBS 

00300 

17.11 

36.473 

20.63 

1520.6 

OBS 

00400 

17.00 

36.461 

26.6  5 

1521 .9 

OBS 

005  00 

15.97 

36.246 

26.73 

1520.1 

OBS 

0Q600 

14.71 

36.014 

26.63 

1517.6 

OBS 

007  00 

12.94 

35.707 

26.9  7 

1513.0 

OBS 

00800 

10.59 

35.411 

27.  19 

1506.2 

OBS 

00890 

06.52 

35.206 

27.36 

1499.8 

OBS 

00900 

08.52 

35.236 

27.40 

1500.0 

OBS 

01000 

07.42 

35.144 

27.49 

1497.4 

OBS 

01015 

06.87 

35.207 

27.62 

1495.6 

oes 

01030 

07.06 

35.218 

27.60 

1496.6 

OBS 

01100 

06.16 

35. 141 

27.66 

1494.1 

OBS 

01160 

05.54 

35.120 

27.73 

1492.6 

oes 

01170 

05.77 

35.179 

27.74 

1493.7 

OBS 

01200 

05.59 

35.172 

27.76 

1493.5 

OBS 

01300 

04.94 

35.089 

27.77 

1492.4 

oes 

01400 

04.53 

35.075 

27.81 

1492.4 

OBS 

01500 

04.38 

35.080 

27.83 

1493.4 

••*••*•*••*«••* 
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TABLE  VIII.— Continued 


•eFlO   31 
CONSEC 
l«I     35 
LONC   0«7 


tl06 

VEtB 

I'^as 

90T0P    0<i206 

«lk 

lEKl-           ^4.4 

UIR     >■ 

GT      PEK 

KlNU-Olli 

18 

l'<ST     STJ    FECC^OEK 

TEN    SO    1236 

002  3 

MONIM       Oc 

SHIP     il 

-ET 

auio          21.7 

20 

1             1 

NHO-SPO 

11 

T4ALE     JiK                        0 

5    SQUARE       4 

03      N 

D»Y 

20 

J»T4   USE       1 

BiSCtEin     1026.0 

SfcA 

■UNJ-fOM 

OdRiTlON                   0J.5 

2    SJJAKC    46 

56      u 

MOU« 

18.0 

AI<E1              05 

CLUUJ    T/a 

CL/Th 

HESTrtLK 

XI 

OmI;,     t2d    U23 

I     SuJASE    57 

TINE 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI jXi-T 

UYNOPTH 

SNu     VEt 

OXVl, 

PJ4 

TUT     P          'im          1C> 

5133         PH 

la.o 

DBS 

00000 

23.19 

36.672 

2i.  I  7 

1532.4 

08$ 

00010 

2i.7« 

36.674 

25.30 

1531.4 

□  as 

00020 

21. 3B 

3o.u33 

25.65 

1528.0 

lies 

00030 

20.65 

36.635 

25.85 

1526.3 

ces 

00050 

19. 14 

36.609 

20.2  3 

1522.} 

oes 

00075 

18.51 

36.5e5 

..6. 37 

1521.1 

OBS 

00100 

18.  18 

36.558 

26.44 

1520.5 

o»s 

00125 

18.07 

36.558 

26.46 

152C.6 

OB  5 

00150 

17.86 

36.524 

26. 4S 

1520.4 

OSS 

002  00 

17. *3 

36.448 

26.54 

1519.8 

oes 

002  50 

17.21 

36.424 

<:6.57 

1520.0 

OSS 

00300 

17.04 

36.419 

26.6  1 

1520.3 

OSS 

00«00 

16.79 

36.381 

26.64 

1521.2 

OBS 

00500 

15.68 

36.158 

26.7  3 

1519.1 

oes 

00600 

16.38 

35.942 

26.65 

1516.4 

oes 

00700 

12.69 

35.684 

27.00 

1512.2 

OBS 

ooeoo 

10.39 

35.J83 

27.20 

1505.4 

OBS 

00S30 

09.58 

35.292 

27.27 

1502.9 

oes 

00900 

08.65 

35.255 

27.42 

14S9.8 

OSS 

01000 

07.36 

35.221 

27.56 

1497.2 

oes 

010*5 

06.60 

35.183 

27.64 

1495.0 

oes 

0106<> 

06.84 

35.239 

27.65 

1*56.3 

OBS 

01070 

06.34 

35.143 

27.64 

1494.3 

DBS 

CllOO 

06.  17 

35.144 

27. o7 

1*9*. 1 

oes 

01200 

05.34 

35. 106 

27.7* 

1452.4 

oes 

01300 

04.76 

3  5.091 

^7.80 

1*91.7 

OBS 

01400 

04.54 

35.059 

27.60 

1*92.4 

OBS 

01500 

04.33 

35.055 

27.82 

••••••••1 

1493.2 

REFIO  31  8106 
CONSEC  0024 
LAT  35  OS  N 
LONG   047  5  7   H 


VEAii 

1969 

8OI0P    03931 

AIR 

TEMP         26.7 

DIP    hGT    Pc« 

alNO-OIR 

21 

IHSI     SIO    ScCOxOtR 

Tea    SO    1206 

MONTH 

1      06 

SHIP    Al 

WEI 

dULB          23.3 

a 

1           1 

JINO-SPO 

07 

TRACE     Jlk                        D 

5    SUU4RE       * 

0A» 

21 

3ATA    JSc       1 

uARUMETk     1027.4 

SEA 

al.»0-Fi)R 

DURAIIO.M                 00.5 

2    S4UARE     *6 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CL0113    T/A 

CL/TR 

JEATHEk 

XI 

OHIG    c23    02* 

1    iJUARE    57 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

si;ha-t 

OVNOPTH 

SNO    VcL 

JxrG 

PJ4 

TOT    P          H32          NU3 

S  1 .  M          oh 

oes 

00000 

22.92 

36.729 

25.29 

1531  .? 

OBS 

00010 

21.53 

36.726 

25.68 

15^8.4 

oes 

C0020 

21.04 

36.668 

23.  77 

1527.2 

OBS 

00030 

19.76 

36.530 

26.01 

1523.8 

OBS 

00050 

IB. 68 

36.56  1 

20.31 

1521.1 

OBS 

000  75 

IS. 25 

36.550 

2o.>l 

1520.3 

oes 

CO  100 

18.02 

36.544 

<6.47 

1320.0 

oes 

00125 

17.74 

36.497 

£6.  50 

l3l9.6 

OBS 

00150 

17.63 

36.434 

26.52 

1519.7 

oes 

00200 

17.38 

36.447 

26.55 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.16 

36.451 

26.61 

1519.4 

OBS 

00300 

17.16 

36.461 

2u.fal 

1520.7 

oes 

C0400 

16.93 

36.426 

26.64 

1521.6 

OSS 

00500 

15.78 

36.193 

26.73 

1519.6 

OSS 

U0600 

14.18 

35.868 

26.85 

1515.7 

OSS 

00700 

12.05 

35.636 

2D.V7 

l5l2.0 

OBS 

00600 

10.42 

35.375 

.:7.19 

1505.5 

OBS 

008  72 

08.  74 

35.211 

27.34 

1500.4 

OBS 

00900 

08.59 

35.262 

27.-1 

1500.3 

CBS 

00925 

08.23 

35.254 

27.46 

1494.4 

OBS 

00950 

07.58 

35.137 

27.46 

1457.1 

OBS 

01000 

06.79 

35.105 

27.55 

1494.9 

OBS 

01100 

06.07 

35.116 

27.66 

1493.7 

OBS 

U1200 

05.33 

35.067 

.:;.73 

1*92.3 

oes 

01300 

05.14 

35.1 19 

27.77 

1*93.3 

OSS 

01400 

04.55 

35.058 

27.79 

1*92.* 

oes 

01500 

04.51 

35.073 

27.31 

1*9*. 0 

««  ««»p«»pa 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFIO  11   aio* 
CCNSEC     0025 

ICNC   0«T  ss   H 


YEAH 

1969 

60T0P    02743            ilR 

TEMP         26.1 

DID    HOT    PEA 

WIND-OIR 

22 

INST     STU    RECORDER 

TtN    SO    1206 

MONTH       06 

SHIP    11 

NET 

6ULU         22.8 

20 

1          3 

UINO-  SPD 

08 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE       4 

0*V 

ii 

0«TA    USE 

1            flAROMEIB    1027.1 

SEA 

HIND-fOR 

DURATIJN                   00.4 

*       2    SQUARE     46 

HOU« 

16.3 

tllEi 

05             CLOUD     T/A 

CL/TB 

HEATHER 

11 

OKlo     t2d    025 

I     SQUARE     57 

LVLTVP 

CEPTM 

TEXP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

5133          PH 

oes 

00000 

23.24 

36.686 

25.16 

1532.5 

06  S 

OOOIO 

21.34 

36.636 

25.66 

1527.8 

06  S 

00020 

20. »» 

36.577 

25.86 

1525.5 

C6S 

000  jO 

19.14 

36.514 

26.16 

1522.0 

OSS 

oooso 

11.26 

36.503 

26.  j7 

1519.9 

CBS 

000  75 

IB. 03 

36.522 

20.45 

1514.6 

OBS 

00100 

17.67 

36.490 

26.51 

1519.0 

oes 

0012S 

17.55 

36.471 

26.53 

1519.0 

OBS 

OvJlSO 

17.23 

36.417 

26.56 

1518.4 

CBS 

002  00 

17.22 

36.448 

26.59 

1519.2 

OBS 

002  50 

17.16 

36.451 

20.61 

1519.9 

OBS 

00300 

17.17 

36.45S 

26.6  1 

1520.7 

OBS 

ootoo 

17.00 

36.44  1 

26.64 

1521.9 

OBS 

005  00 

16.08 

36.236 

24.  70 

1523.5 

OBS 

00600 

14.71 

35.984 

26.81 

1517.5 

OBS 

00700 

12.37 

35.598 

27.00 

1511  .0 

OBS 

oosoo 

10.17 

35.350 

^7.21 

1504.6 

oes 

00850 

09. 7j 

35.341 

27. t8 

1503.8 

OBS 

00900 

08.65 

35.232 

2/. 38 

1S00.5 

OBS 

00935 

07.61 

35.105 

27.43 

1497.0 

OBS 

01000 

06.87 

35. 121 

27.55 

1455.2 

OBS 

01100 

06.08 

35.113 

27.65 

149J.7 

OBS 

OIUO 

06.04 

35.164 

<:7.70 

1494.1 

OBS 

01152 

05.48 

35.068 

27.69 

1492.1 

OBS 

01200 

05.29 

35.0a3 

27.73 

1492.2 

OBS 

01300 

05.14 

35.123 

27.78 

1493.3 

DBS 

01335 

04.66 

35.053 

27.78 

l49l .i 

OBS 

01<>00 

04.48 

35.056 

27.80 

1492.2 

OBS 

U1500 

04.33 

35.052 

27.01 

1493.2 

REFIO       31  8106  YEAR    1969  BOTDP    03658 

CONSEC  0026  MONTH       06  SHIP    Al 

LAT             35  05       N  UAY             22  DATA    USE        1 

LONb      047  57      H  HOUR    12.3  AREA              05 


A IR    TEMP  28.3 

HET    eUL6  23.9 

BAROMETR     1026.1 
CLOUO     I/A 


OIR    HOT    PER 

24      1        2 
SEA 
CL/TB 


UINO-DIR    26 
aINO-SPO    06 
HINO-FOR 
HEATHER       XI 


INST    SID  RECCROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIS     E28    026 


TEN  sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     5  7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-I 

12.3 

OBS 

00000 

23.21 

36.639 

OBS 

00010 

22.04 

36.554 

OBS 

00020 

20.85 

36.575 

OBS 

000  30 

20.30 

36.550 

OBS 

00050 

19.03 

36.600 

OBS 

000  75 

18.27 

36.559 

OBS 

00100 

IB. 09 

36.545 

OBS 

00125 

18.01 

36.540 

OBS 

00150 

17.81 

36.512 

OBS 

00200 

17.42 

36.433 

OBS 

002  50 

17.18 

36.406 

OBS 

00300 

17.00 

36.387 

OBS 

004  00 

16.21 

36.239 

OBS 

00500 

15.30 

36.076 

OBS 

00600 

13.82 

35.852 

OBS 

00700 

12.19 

35.609 

OBS 

008  00 

10.24 

35.371 

OBS 

00900 

08.46 

35.207 

OBS 

00919 

08.02 

35.216 

DBS 

00943 

07.96 

35.217 

OBS 

01000 

06.69 

35.075 

OBS 

01100 

06.08 

35.096 

OBS 

0113B 

05.96 

35.152 

OBS 

01200 

05.16 

35.050 

OBS 

01262 

05. 2o 

35.121 

OBS 

01300 

05.00 

35.084 

OBS 

01320 

05.02 

35.106 

OBS 

01400 

04.61 

35.055 

OBS 

01500 

04.48 

35.067 

OYNOPIH       SNO    VEL       OXYG 

1532.4 
1529.5 
1526.6 
1525.3 
1522.2 
1520.4 
1520.2 
1520.4 
1520.2 
1519.8 
1519.9 
1520.1 
1519.2 
1517.9 
1514.5 
1510.4 
1504.9 
1499.8 
1498.4 
1498.6 
1494.4 
1493.7 
1493.9 
1491.6 
1*13.1 
1492.7 
1493.1 
1*92.7 
1*93.8 
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TABLE  VIII.— Continued 


REflD       31       3106 

Vt4R 

lvt9 

BOIOP    03017 

AIK 

TEMP         28.9 

D I R     HOT    PER 

XlNil-UlR 

26 

CONSEC               00^7 

iriNTh 

'      Ofc 

SHIP    11 

•  ET 

BULb         25.0 

26 

0          3 

■  nO-SPO 

05 

l»I            35    07      N 

DAY 

Zi 

OATl    USE       1 

BASUHETR     1U25.7 

SEA 

KlNO-f jR 

LONG       CiS    0^       k 

HOJR 

It.O 

AREA               05 

CLOUD     I/A 

CL/IR 

KEA7MER 

XI 

CASINUf/I IHE 

IVlTYP 

OEFTH 

TkHP 

SAL 

SISM4-T 

OYWPTM 

S.MC    WEL 

J«Y5 

PO' 

l«.0 

OSS 

00000 

23. 44 

36.074 

25.09 

1533.0 

06  S 

00010 

21.54 

36.679 

25.64 

1526.4 

CBS 

000  20 

20.61 

36.674 

25.64 

1526.6 

PBS 

00030 

20.12 

36.564 

25.96 

I52'>.S 

jBS 

000  50 

18.94 

36.585 

26.26 

1521.9 

UBS 

00075 

16.46 

36.594 

26.39 

1521.0 

c:es 

00100 

IB. 22 

36.591 

26.45 

1520.7 

UBS 

00125 

16.03 

36.572 

26.49 

1520.5 

ObS 

00150 

17.65 

36.547 

26.51 

1520.4 

JSS 

00200 

17.40 

36.485 

26.55 

1520.0 

rss 

002  50 

17.20 

36.441 

26.59 

1520.0 

06  S 

003  00 

17.03 

36.4j6 

26.63 

1520.3 

LBS 

00365 

16. S9 

36.440 

26.64 

1521.2 

ces 

CO*  00 

16.63 

36.362 

26.66 

15  20.7 

UbS 

00430 

16.19 

36.246 

26.66 

1519.7 

CBS 

00500 

15.66 

36.176 

26.75 

1519.1 

OSS 

006  00 

13.94 

35.869 

26.89 

1514.9 

LbS 

00700 

12.53 

35.677 

27.03 

1511.6 

065 

OOBOO 

10.25 

35.357 

27.21 

1504.9 

DBS 

00900 

06.33 

35.206 

27.41 

1499.3 

JBS 

00939 

06.06 

35.216 

27.46 

1496.9 

OBS 

00965 

06.95 

35.066 

27.52 

1494.9 

C/6S 

010  00 

06.56 

35.066 

27.55 

1493.9 

UBS 

01062 

06.36 

35.126 

27.62 

1494.3 

ces 

OllOO 

05. Bl 

35.077 

27.66 

1492.6 

OPS 

01200 

05.16 

35.029 

27.  70 

1491 .6 

uBS 

01300 

04.62 

33.051 

27.76 

1491.9 

OBS 

01400 

04.55 

35.032 

27.77 

1492.4 

OBS 

01500 

04.37 

35.032 

27.79 

•••••■ 

1493.3 
■  • 

INST    STO    RECORDER  T£  N    SO    1206 

TRACE    01 R  OS    SQUARE       4 

DURATION  00.5  I     SQUARE    46 

ORIG    t23    027  1    SQUARE    58 


REFID       31  8106 

CUNSEC  0028 

LAT            35  01      N 

LONG       043  09       h 


CASTNUM/TlMt        LVLTYP 


YEAP 

1969 

60TDP    03656 

4IR 

TEMP         23.3 

OIR     hGT    PER 

ulNCV-OIR 

29 

INST    STJ   kECOROER 

TEN   SQ    1206 

HONIH 

06 

SHIP    Al 

JET 

SULB          21.1 

29 

0          3 

N 1  iM  0-  SP  D 

03 

TRACE    DIP                        0 

5    SQUARE      4 

OAY 

23 

OATA    USE        1 

oAkOXETR     1024.4 

SEA 

^INO-fCR 

DURATION                00.3 

2    SQUARE    4« 

HOUR 

12.1 

IREA                05 

CLOUD    T/a 

CL/TB 

WEATHER 

X^ 

ORIG    E26    026 

1     SQUARE     58 

VLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIiiM4-T 

OY><DPTH 

SND    V£L 

OXYii 

P34 

TOT    P         wU2         rtOs         * 

110  3          PH 

OBS 

00000 

23.18 

36.529 

25.06 

153<..2 

UBS 

VOOIO 

22.04 

36.418 

25.30 

1529. J 

PBS 

00020 

20.66 

36.448 

25.65 

1526.5 

CBS 

00030 

20.14 

36.488 

25.38 

1524.7 

UBS 

000  50 

18.72 

36.516 

.:6.27 

1521.2 

CBS 

00075 

17.93 

36.451 

26.42 

1519.3 

OBS 

00100 

17.73 

36.474 

23.46 

1319.1 

OBS 

00125 

17.50 

36.444 

26.52 

1518.8 

OBS 

00150 

17.33 

36.4^7 

26.55 

1516.7 

OBS 

002  00 

17.06 

36.387 

26.56 

1518.7 

06S 

002  50 

16.94 

36.380 

26.60 

1519.1 

OBS 

00300 

17.03 

36.424 

26.62 

1520.3 

OBS 

00400 

16.67 

36.360 

26.6  = 

1520.8 

DBS 

00500 

15.71 

36.145 

26.71 

4519.2 

JBS 

006  00 

14.69 

35.S72 

26.81 

1517.3 

pes 

00700 

12.86 

35.663 

26.95 

1512.7 

OBS 

008  00 

10.66 

35.397 

27.16 

1506.4 

uBS 

009  00 

06.74 

35.195 

27.33 

1500.6 

GBS 

C0950 

07.65 

35.076 

27.41 

1497.3 

CBS 

01000 

06.73 

35.068 

27.55 

1494.6 

OoS 

01042 

05.96 

35.064 

27.63 

1492.2 

UBS 

01070 

05.98 

35.102 

27. o6 

1492.3 

LbS 

oil  00 

05.43 

35.04  1 

27.66 

1491.0 

•joS 

01,;  00 

05.09 

35.05B 

27.73 

1491.3 

JBS 

01300 

04.  74 

35.046 

27.76 

1491.3 

OBS 

01400 

04.52 

35.047 

27.79 

1492.3 

OBS 

01500 

04.30 

35.036 

<7.61 

1493.1 

o  ««ei>»o  •»••••«« 


140 


TABLE  Yin.— Continued 


REFIO   Jl  8106 

CONStC  0029 

L4T     35  09   N 

LONG   048  13   K 


YEIB 

I9t>9 

BOTDP    03201 

AIR 

TEMP          27.2 

Oik    HOT    PER 

UINO-Dlft 

26 

INST     SIO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MOMm 

1       06 

SHIP    HI 

aEI 

BULB          23.3 

19 

0          3 

••INi>-SPO 

04 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

Zi 

04TA    USc        1 

6ARCMEIR     1022.7 

SEA 

WIND-Fuft 

DURATION                  00.4 

2     SOUARE    48 

HOUR 

1U.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

MEAThER 

XI 

ORIu    E26   029 

I     SQUARE    56 

.VLTYP 

1/EPTM 

lEMP 

SAL 

SI&MA-T 

JYJJOPIH 

SNO    VEL 

OXY& 

P04 

IDT    P          N02          N03 

SI03         PH 

UBS 

00000 

23.54 

36.608 

25.01 

1533.1 

GBS 

00010 

21.34 

36.604 

25.64 

1527.7 

06  S 

C0020 

20.74 

36.605 

25.80 

1526.3 

DBS 

00030 

19. 9o 

30.543 

25.97 

1524.3 

DBS 

CG050 

18.99 

36.568 

26.2  5 

1522.0 

CjBS 

00075 

18.42 

36.546 

26.3  7 

1520.6 

oas 

00100 

16.13 

36.531 

26.4  3 

1520.3 

CBS 

00125 

17.91 

36.498 

26.46 

1520.1 

OBS 

001  50 

17.73 

36.472 

26.46 

1519.9 

OBS 

002  00 

17.39 

36.421 

26.53 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.09 

36.368 

26.57 

1519.6 

CBS 

00300 

17.06 

30.414 

2O.60 

1520.4 

OBS 

00<.00 

16.81 

36.359 

26.62 

1521.2 

OBS 

C0500 

15.48 

36.065 

2O.70 

1516.4 

OBS 

00600 

14.22 

35.847 

26.61 

1515.8 

OBS 

C0700 

12.60 

35.631 

26.96 

1511.6 

CBS 

00800 

io:7t 

35.354 

27.11 

150O.7 

OBS 

00900 

07.97 

35.117 

27. 3i 

1497.6 

OBS 

GIOOO 

06.46 

35.053 

27.55 

1493.5 

OBS 

010  50 

05.77 

35.021 

27.62 

1491.5 

OBS 

01065 

05.96 

35.063 

27.64 

1492.6 

OBS 

01100 

05.76 

35.066 

27.67 

1492.4 

OBS 

01120 

05.45 

35.0j4 

27.67 

1491.4 

OB'S 

01200 

04.96 

35.028 

27.72 

1490.7 

OBS 

01300 

04.70 

35.031 

27.76 

1491 .3 

JBS 

01400 

04.53 

35.036 

27.76 

1492.3 

OBS 

01500 

04.31 

35.026 

27.60 

1493.1 

»«*ec»a««u»**« 


REFIO       31       6106 

YEAR 

1969 

BOTDP    04023 

AIR 

TEMP         25.1; 

OIR 

HOT    PER 

hlNO-OlR 

2-. 

CONSEC               0030 

MONTH 

Oo 

SHIP    AI 

I.ET 

BULB         ^Z.i 

24 

0          :. 

-INO-SPD 

07 

LAI             35    Zi        N 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

64R0.^ETR    1022.0 

SEA 

JlNO-fUR 

LONG        046    02       h 

HOUR 

12.0 

ARE"              05 

CLOUJ    T/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUH/TIME 

LVLI YP 

riEPTH 

TEMP 

SAL 

5IiMA-T 

DY^OPTH 

SND    VEL 

JXYG 

PJ' 

12.0 

OBS 

00000 

23.43 

36.533 

24.9  9 

1532.6 

OBS 

00010 

21.74 

36.50J 

25.45 

15^6.7 

06  S 

00020 

21.04 

36.584 

25.71 

1527.1 

OBS 

000  30 

20.27 

36.519 

25.67 

1525.1 

06  S 

000  50 

16.40 

36.46S 

26.  31 

152U.2 

OBS 

00075 

17.64 

36.488 

26.47 

1519.0 

OBS 

00100 

17.75 

36.470 

26.46 

1519.2 

OBS 

00125 

17.31 

36.426 

26.5  5 

1518.2 

OBS 

00150 

17.21 

36.430 

26.56 

1513.4 

06  S 

002  00 

17.07 

36.429 

26.61 

1516.6 

OBS 

002  50 

17.  11 

36.453 

25.62 

1519.7 

OBS 

003  00 

17.12 

36.456 

2b. b^ 

1520.6 

OBS 

004  00 

17.00 

36.440 

26.64 

1521 .9 

OBS 

00500 

16.30 

36.304 

26.70 

1521.2 

OBS 

006  00 

15.03 

36.05C 

26.76 

1516.6 

OBS 

00700 

13.02 

35.702 

26.95 

1513.3 

OBS 

00800 

10.60 

35.416 

27.15 

1506.9 

OBS 

00900 

08.57 

35.176 

27.34 

1500.1 

OBS 

01000 

06.75 

35.079 

27.54 

1494.7 

OBS 

01030 

06.33 

35.063 

27.59 

1493.6 

OBS 

01060 

06.32 

35. 145 

27. o5 

1494.0 

OBS 

01100 

05.74 

35.086 

27.67 

1492.3 

OBS 

01200 

05.03 

35.051 

27.73 

1491 .1 

OSS 

01300 

04.78 

35.049 

27.76 

1491  .7 

OBS 

01400 

04.55 

35.041 

27.76 

1492.4 

oas 

01500 

04.32 

35.035 

27.60 

1493.1 

INST    STD   RECCROtR 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E26   030 


TEN  SO  1206 
5  SijUARc  4 
2  SUUARE  46 
1    SQUARE    56 


I.C»  SI03  PH 


•••••«•• 
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TABLE  VIII.— Continued 

REflO       31        8106  TEiC     I'^eS  SOTDP     03100  i  I «    TeM^           25. t-  QIR    hGI  Pt  h             «1N0-D1«  <.".  INSI     SIO    RECOnOfcR  Itl    Sj    U06 

CONSEC              0031  MONTm       C6  SHIP    II  KET    9Ui.d          ^^  U               20       1  2  JIhD-SPO  07  TR4CE    Die                      0  3    UU«»E       » 

LIT            3J   01       N  DAY            2<t  OtTi    USE       1  sAPGrlEIR    1022.0  SE«  MIND-FuR  DURATION                 00.6  2    iuuARE    46 

LONG        Oia    Oi       k  HOUR     18.0  AREA                Oi  CLOUO    T/A  CL/TR  xEATHE-t  XI  ORIG     £28    031  1    SguAkE     S8 

CASTNUH/TIME        LVLIVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGKA-I  JYNDPTH       SNO    Vt  L         iXVG  P^<.       TOT    f  N02  N03  SI03         PH 

153".. 8 
152').'. 
1527.5 
15^7.1 
1523.0 
1521.1 
1520.7 
1520.'. 
1520.4 
1520.2 
1520.0 
152J.2 
1521 .0 
1517.6 
151'.. 0 
1510.6 
1505.2 

1*97.3 
l<i9i>.4 
1496.'* 
1492.4 
1491.6 
1493.6 
1492 .J 
1491.7 
149^  .0 
1493.0 

i»«aeoooaa*«*c«a 


INST    STD    RECOkOER  ICN    SC    1206 

TkACE    OIR  D  5    SQUARE       4 

DURATION  00.5  2     SUUAPE     48 

TRIG    E28    032  1    SJJARE    58 


■IBS 

COOOO 

24. 

.23 

36. 

.623 

^4, 

.32 

UBS 

OOUIO 

21. 

,94 

36. 

.56  3 

25. 

.52 

OBS 

00020 

21. 

,  14 

36. 

.o7e 

25. 

,75 

UBS 

00030 

20. 

,94 

36. 

.681 

25, 

.81 

OBS 

G0U50 

19, 

.34 

3o. 

,595 

26. 

,17 

OBS 

U0075 

18. 

,53 

36. 

.564 

26. 

.35 

OBS 

COIOO 

IB. 

.25 

3o. 

.549 

26. 

.41 

CBS 

00125 

18. 

,01 

36. 

.522 

26. 

.45 

OBS 

00150 

17, 

.86 

36. 

.508 

26. 

.4b 

OBS 

00200 

17. 

.54 

36. 

.464 

26. 

.ii 

OBS 

00250 

17. 

,21 

36. 

.414 

26. 

.57 

OBS 

00300 

17, 

.03 

36. 

.397 

2u. 

.oCj 

OBS 

004  00 

16. 

.75 

36. 

.358 

^6, 

.63 

uBS 

00500 

15, 

.23 

36. 

.079 

/.(•. 

.  77 

OBS 

006  Ou 

13, 

.67 

35. 

.026 

26. 

.91 

OdS 

00700 

12, 

.27 

35. 

.563 

2o. 

.99 

OBS 

OOPOO 

10, 

.32 

33. 

.370 

27. 

.20 

OBS 

009  00 

Od, 

,28 

35. 

.213 

27, 

.42 

OSS 

00990 

07, 

.41 

35. 

.219 

27, 

.55 

OBS 

01000 

07, 

.15 

35. 

.162 

27, 

.56 

OBS 

01024 

07, 

.05 

35, 

.199 

27, 

.59 

DBS 

01100 

05, 

.78 

35. 

,058 

27, 

.65 

OBS 

OH  49 

05, 

.43 

35. 

.042 

27, 

.68 

OBS 

01175 

05, 

.73 

35. 

.143 

27, 

.72 

OBS 

01200 

05, 

,25 

35, 

.064 

27, 

.72 

OBS 

C1!00 

04, 

.79 

35, 

.044 

27, 

,76 

OBS 

01400 

04. 

,45 

35. 

,03  1 

27, 

,  76 

CBS 

01500 

04. 

.30 

35, 

.027 

27. 

,00 

REFIO       31       8106 
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\<>t.<) 
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06 
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29 
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10 
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25 

DATA    USE        1 

BARCMETR     1022.0 
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LONG        048    04       M 

HOUR 
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AREA                05 

CLOUJ    T/4 

CL/TR 
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XI 
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LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlUMA-T 

OY.NDPTH 

SNO    v;l 

JXYb 

PO 

13.0 
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23.82 

36. 762 

25.06 

1534.0 

OBS 

00010 

22.13 

36.707 

25.50 

1529.9 

OBS 
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21.39 

36.694 

25.69 
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OBS 
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20.34 

36.664 

25.82 

1526.3 

OBS 
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19.46 

36.643 

26.  17 
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26.31 
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OBS 
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36.546 

24.40 
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OBS 
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2o.44 
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C02  00 
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OBS 
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OBS 
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26.64 
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OBS 
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OBS 
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OBS 
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OBS 
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OBS 
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OBS 
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35.176 
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OBS 
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OBS 
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06.32 
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1494.2 

OBS 
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35.094 

27.62 

149... 1 

OBS 

01200 

05.40 

35.062 

27.70 

1492.6 

OBS 

01300 

05.02 

35.086 

27.76 

1492.7 

OBS 

01325 

04.73 

35.040 

27.76 

1491.9 

OBS 

01365 
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35.079 

27.76 

1493.1 

OBS 

01400 

04.74 

35.064 

27. 7B 

1493.2 

OBS 

C1500 

04.35 

35.037 

27.80 

1493.3 

Pa4       TOT    P 
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TABLE  VIII.— Continued 


REFIO       31       8106 
CONSEC  0033 

L4T  35    12       N 

LONG       047    58       U 


VE4R 
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BOTDP    04023 

AIR 

TEMP          25.0 

DIR    H&T     PER 

WIND-DIR 

24 
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TEN    SO     1206 

MONTH 

06 

SHIP    AI 
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29 
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08 
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iS 
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SEA 
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16.7 
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CLOUO    T/A 
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X2 
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1     SOUARE    57 
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DEPTH 

TEMP 

SAL 
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SNO     VEL 

OXYG 
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lOT    P          N02          N03 

S103         PH 

OBS 

00000 

23.94 

36.73  7 

24.99 

1534.3 

08  S 

00010 

22.64 

36.732 

25.37 

1531.2 

OBS 

00020 

21.72 

36 . 7  U 

25.61 

1529.0 

OBS 

000  30 

21.34 

36.740 

25.74 

1528.2 

□  BS 
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20.54 

36. 714 

25.94 

1526.4 

OBS 
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36.597 
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1522.1 

OBS 

00100 
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36.571 

26.41 

1520.9 

OBS 

00125 
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36.547 

26.4  5 

1520.7 

OBS 

00150 

17.97 

36.538 

26.47 

1520.7 

OBS 

002  00 

17.53 

36.469 

26.5  3 
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OBS 
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17.28 

36.435 

26.56 
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36.423 
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1520.5 

OBS 
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36.391 

26.64 
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OBS 
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36.127 

26.72 

1518.9 

OBS 

00600 

14.14 

35.892 

26.86 

1515.6 

OBS 

00700 

12.39 

35.622 

27.01 

1511.1 

oes 
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10.61 

35.415 

27.19 

1506.3 

OBS 

00900 

06.57 

35.240 

27.39 
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OBS 
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08.14 

35.190 

27.42 

149B.9 

OBS 
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07.92 

35.274 

27.52 

1498.8 

OBS 

01000 

07.32 

35.203 

27.55 

1497.1 

OBS 

0V064 

06.96 

35.212 

27.61 

1496.7 

□  BS 
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06.34 

35.146 

27.64 

1494.8 

OBS 

01200 

09.19 

35.054 

27.72 

1491.7 

OBS 

01230 

05.19 

35.072 

27.73 

1492.2 

OBS 

01252 

04.99 

35.054 

27.74 

1491. e 

oes 

01260 

05.18 

35.107 

27.76 

1492.7 

oes 

01300 

04.94 

35.070 

27.76 

1492.4 

OBS 

01400 

04.77 

35.083 

27.79 

1493.4 

OBS 
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04.62 

35.077 

27.80 

1494.4 

143 


TAIJLE  IX. -Observed  aiid  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CAMPBELL  at  Ocean  Station  ECHO,  26  June  1969  -  19  July  1969,  prepared  from  NODC 
listingNo.  31  -  1489. 


BEFIO       31       1<>89 
C0N5EC  0001 

LAI  35    06       N 

LONG       C?     55       U 


Ye»l>     1969 

MONTH       06 
04Y  26 

HOUR     iO.l 


eOTOP    0<.0^4 
SHIP    CH 
04TA    USE        1 
AREA  05 


AIR     lEMP  2i.2 

WET     BULB  22.2 

tIAROHETR     10.;4.0 
CLOUJ    I/A  6/3 


OIR    HGI    PER 

^8       1  2 

SEA 
CL/IR 


r<lNO-DIR  20 

JIND-SPO  13 
WINO-f uR 
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ORIG    i2'-    001 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  4 
2  SOUARE  1.6 
1     SOUARE     57 


CASTnUM/TIHE        LVLIVP  DEPTH 


20.1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.  1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.1 
20.  1 
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OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 

oes 
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OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
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0002<> 
000'>6 
00070 
000  93 
001<>0 
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00278 
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00453 
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100882 

T01377 


TEMP 

24.0  4 
22.12 
il.17 
19.  18 
18.56 
18.00 
17.66 
17.15 
16.97 
16.41 
15.31 
12.59 
08.81 
04.76 


SIGHA-T  uVNDPTH       SND     VEl        OXYG 


PD4   TOT  P 


,798 
.729 
,725 
,628 
,580 
,5^4 
,486 
,J91 
,411 
287 
094 
645 
22t 
019 


25.01 
25.52 
25.78 
26.24 
26.  36 
26.46 
2o.51 
26.56 
26.62 
26.66 
^.6.  76 
26.45 
27.34 
27.74 


1534.6 
1S30.1 
lS2d.O 
1522.9 
1521.5 
1520.6 
1520.4 
1520.2 
1521.2 
1520.8 
1518. :> 
1511  .9 
1500.8 
1492.-* 
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YEAR 
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.6 
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AREA 

05 
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CL/IR 
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17.9 
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17.9 
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17.9 
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20.38 
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25.95 

1526.0 

17.9 
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^b.32 

1522.0 

17.9 
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18.30 

36.546 

26.40 
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17.9 
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17.84 

36.503 

26.48 

1520.5 

17.9 

OBS 
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17.43 

36.430 

26.52 

1520.0 

17.9 

OBS 
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16.93 
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1520.1 

17.9 

OBS 
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26.64 
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17.9 

OBS 
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15.29 
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17.9 

OBS 
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13.56 

35.750 

26.88 

1513.8 

17.9 

oes 
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09.86 

35.326 

27.25 

1503.9 

17.9 

OBS 

101057 

07.20 

35.190 

27.56 

1497.5 

17.9 

OBS 

T01649 

04.34 

35.014 

27.78 

1495.7 
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1 
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.3 
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19.1 
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23.65 

36.754 

25.09 

1533.6 

19.1 

OBS 

00025 

22.04 

36.750 

25.55 

1530.0 

19.1 

OBS 

000  51 

20.65 

36.678 

25.88 

1526.7 

19.  1 

OBS 

000  76 

19.46 

36.628 

26.  16 

1523.9 

19.1 

OBS 

00102 

18.46 

36.521 

26.34 

1521 .3 

19.1 

oes 

00151 

17.69 

36.462 

2o.50 

1519.8 

19.1 

OBS 

T00203 

17.29 

36.423 

26.55 

1519.5 

19.1 

OBS 

00304 

16.93 

36.386 

26.61 

1520.0 

19.1 

OBS 

100404 

16.38 

36.2  92 

26.67 

1519.9 

19.1 

OBS 

00505 

15.26 

36.070 

26.76 

1517.8 

19.1 

OBS 

00605 

13.63 

35.772 

26.88 

1513.9 

19.1 

OBS 

00805 

10.02 

35.349 

27.24 

1504.1 

19.1 

UBS 

100997 

07.29 

35. 163 

27.54 

1496.9 

19.1 

OBS 
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04.28 

34.990 

27.77 
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TABLE  IX.— Continued 


REFIO      31 
CONSEC 
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YEAR 
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AIR 
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.9 

DIR    HoT    PER 
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16 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 
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SHIP   CM 
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BULB          22. 

.1 

19 

0          3 

JIND-SPO 

0* 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       <: 

S2      N 

Oil 

i9 

D4T4    USE 

1 

BAROMEIR    1021.3 

SEA 

.<lhD-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     *8 

04       H 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          6/8 

Cl/TR 

kEATmER 

X2 

ORI&    E29    00* 

1    Square   *8 

TIME 

LVLIyP 

D|PTH 

TEMP 

SAC 

SlliMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

JXYG 
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TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

17.9 

OBS 

000  00 

23.87 

36.781 

25.05 

153*. I 

17.9 

oes 

00022 

21.90 

36.731 

25.58 

1529.5 

17.9 

OBS 

000*5 

20.92 

36.688 

25.82 

1527.3 

17.9 

OBS 

00067 

19.39 

36.632 

26.18 

1523.5 

17.9 

OBS 

00090 

18.7* 

36.618 

26.3* 

1522.0 

17.9 

OBS 

00136 

18.10 

36.5** 

26. *5 

1520.9 

17.9 

OBS 

00177 

17.71 

36.*81 

26. *9 

1520.3 

17.9 

OBS 

002  61 

17.06 

36.387 

26.58 

1519.7 

17.9 

OBS 

T00338 

17.05 

36. *3* 

26.62 

1521.0 

17.9 

OBS 

00*2  0 

16. *a 

36.269 

26.65 

1520.2 

17.9 

OBS 

00*98 

1S.*0 

36.083 

26.73 

1518.1 

17.9 

OBS 

00663 

12.36 

35.621 

27.02 

1510.* 

17.9 

OBS 

T00a37 

09.21 

35.275 

27.32 

1501.6 

17.9 

OBS 

T01299 

05.10 

35.066 

27.7* 

•  ••4 

.•• 

1*93.0 

REFID       31       1*89 
CONSEC  0005 

LAI  3*    5 5. ON 

LONG       0*7     55. OU 


VEAR  1969 
MONTH  06 
DAY  30 

HOUR     17.* 


BOTOP    0*389 
SHIP   CM 
DATA    USE        1 
AREA  OS 


AIR    TEMP  2*.« 

MET    BULB  21.9 

BAROMETR     1023.0 
CLOUD     T/A  6/* 


OIR    HGT    PER 

26      2         2 
SEA 
Cl/TB 


MIND-OIK    29 
KIND-SPO    15 
KIND-FOR 
MEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
GRIG    E29   005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *6 
1    SQUARE    *7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.* 

OBS 

000  00 

23.85 

36.751 

25.03 

17.* 

OBS 

00027 

21.  10 

36.635 

25.73 

17.* 

OBS 

00053 

19.56 

36.631 

26.1* 

17.* 

□  BS 

000  80 

18.56 

36.588 

26.36 

17.* 

OBS 

00106 

18.15 

36.5*8 

26.** 

17.* 

OBS 

00161 

17.75 

36.*80 

26.*  8 

17.* 

OBS 

T00215 

17.22 

36.*02 

26.55 

17.* 

OBS 

0C323 

17.08 

36. *3* 

26.61 

17.* 

OBS 

100*32 

16.50 

36.311 

26.66 

17.* 

OBS 

005*2 

15.08 

36.019 

26.76 

17.* 

OBS 

006  51 

13.23 

35.709 

26.91 

17.* 

OBS 

00872 

08.95 

35.235 

27.33 

17.* 

OBS 

T01092 

06.57 

35.162 

27.63 

17.* 

OBS 

T01652 

0*.12 

3*. 982 

27.78 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1 5  3*  .  1 
1527.* 
1523.7 
1521 .3 
1520.5 
1520.2 
1519.* 
1520.8 
1520.7 
1517.8 
1513.2 
1501 .2 
1*95.6 
1*9*. 8 


PO*       TOT    P 


REFID        31  1*89 

CUNSEC  0006 

LAT            35  02      N 

LONG       0*8  03       H 


YEAR     1969 

BOIDP    02606 

AIR    TEMP          2*. 9 

DIk     HGI 

PE  R 

KlNO-OIR 

18 

MONTH       07 

SHIP    CM 

MET    BULB         2*. 3 

00       0 

X 

MINO-SPO 

02 

DAY             01 

DATA    USE        1 

BAR0MEI6    102*. 7 

SEA 

MIND-FOR 

HOUR     19.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A          3/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
URIG    E29   006 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *e 
I    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


19. 

.8 

OBS 

00000 

19. 

.8 

OBS 

00025 

19. 

.8 

06  S 

000*9 

19. 

.B 

OBS 

00075 

19. 

.8 

OBS 

00100 

19, 

.B 

OBS 

00152 

19. 

,8 

OBS 

T00203 

19. 

.8 

00  S 

00308 

19. 

.8 

OBS 

T00*13 

19. 

.8 

OBS 

00517 

19. 

.8 

oes 

100621 

19. 

.8 

OBS 

00827 

19. 

.8 

OBS 

T01028 

19. 

.8 

OBS 

T01563 

25. 

.0* 

36. 

.7*8 

2*, 

,67 

21, 

.*2 

36, 

.5  86 

25. 

.60 

.*7 

36. 

.5*2 

26. 

.09 

.29 

36. 

.522 

26. 

.38 

.97 

36. 

.503 

26. 

.*5 

.61 

36. 

.*70 

26. 

.51 

.29 

36. 

.*27 

26. 

.56 

.02 

36. 

.*10 

26. 

.61 

.50 

36. 

,308 

26.65 

.25 

36. 

.056 

26. 

.75 

.58 

35. 

.780 

26. 

.90 

09. 

.67 

35. 

.363 

27, 

.31 

07. 

.13 

35. 

.180 

27. 

.56 

0*. 

,30 

35. 

.002 

27, 

.76 

SIGMA-T  OYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


1536.9 
1528.2 
1523.3 
1520.* 
1519.8 
1519.6 
1519.5 
1520.* 
1520.* 
1518.0 
151*. 0 
1503.2 
1*96.7 
1*9*. 1 


TOT     P  Na2  N03 


REFID       31       1*89 

YEAR 

1969 

6CT0P    02953 

AIR 

TEMP         25, 

.0 

DIR    h. 

iT     PER 

MINb-OIR 

20 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   SO    1206 

CONSEC              0007 

MONTH       07 

SHIP    CM 

MET 

BULB          2.3, 

,3 

19 

0         2 

MINO-SPO 

0* 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       * 

LAY             35    09. ON 

DAY 

02 

DATA    USE 

1 

8AR0METB    102*, 

.7 

St« 

MINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    *8 

LONG       C*B    02       M 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          8/5 

CL/IB 

MEATHER 

11 

GRIG    £29   007 

1    SQUARE    58 

CASTNUH/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNUPTm 

SND    VEL 

OXYG 

PJ* 

TOT    P          N02          N03 

S 1 0  3         PH 

12.9 

UBS 

000  00 

2*. 25 

36.768 

2*. 92 

1535.0 

12.9 

OBS 

00026 

21.97 

36.686 

25.53 

1529.7 

12.9 

OBS 

00051 

20.60 

36.617 

25.85 

152o.i 

12.9 

OBS 

00077 

18.70 

36.536 

26.29 

15,:1  .6 

12.9 

OBS 

00102 

18.06 

36.537 

26.*  5 

1520.2 

12.9 

OBS 

0015* 

17.56 

36.*65 

26.52 

1519.5 

12.9 

DBS 

T00203 

17.07 

36.386 

26.58 

1518.8 

12.9 

ObS 

00305 

17.07 

3o.*37 

26.62 

152>,.5 

12.9 

OBS 

T00*06 

16.77 

36.381 

26.65 

1521.2 

12.9 

OBS 

00506 

15. *2 

36.108 

26.75 

1518.* 

12.9 

JBS 

T0060* 

13.6* 

35.783 

26.89 

1513.9 

12.9 

OBS 

00802 

10.20 

35.369 

27.22 

150*.  8 

12.9 

JBS 

T00997 

07.55 

35.231 

27.5* 

1*97.9 

12.9 

oes 

T01523 

0*.35 

35.003 

27.77 

B«l 

1*93.6 

• 
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TABLE  IX.— Continued 


REFID       31       l<>e9 

YEAR 

1969 

aOtOP    04023 

AIR 

lEMP          32. 

•  ^ 

Olh    hGI    PER 

«I'4D-DIR 

00 

CONSEC                0008 

HONIH       07 

Ship  cm 

HEI 

BULB          27, 

.6 

00 

0          X 

wnO-SPD 

00 

I.4I             35    03       N 

DAY 

03 

0AI4    USE        1 

BAROXETR     1024. 

.0 

SEA 

W1NO~EOR 

LONG       048    02       H 

HOUfc 

19.0 

AREA               05 

CLCUO     I/A          8/2 

Cl/tr 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TlMe 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTri 

SND    VEL 

OXYG 

PO^ 

19.0 

06  S 

00000 

24.92 

36.768 

24.7  2 

1536.6 

19.0 

CBS 

000J5 

21.22 

36.668 

25.72 

1527.8 

19.0 

06  S 

000  51 

19.56 

36.621 

26.13 

152J.7 

19.0 

OBS 

00075 

18.50 

36.573 

26.37 

1521.0 

19.0 

06  S 

00101 

18.14 

36.549 

26.4  4 

1520.4 

19.0 

OBS 

00151 

17.82 

36.498 

26.46 

1520.2 

19. U 

OBS 

100200 

17.47 

36.446 

26.53 

1520.0 

19.0 

06S 

00j03 

16.94 

36.364 

26.59 

1520.0 

19.0 

OBS 

T00<.D7 

16.30 

36.260 

26.66 

1519.6 

19.0 

OBS 

00504 

14.96 

36.004 

26.77 

1516.8 

19.0 

OBS 

100603 

13.84 

35.830 

26.ee 

1514.6 

19.0 

oes 

00803 

10.39 

35.409 

27.22 

1505.5 

19.0 

OBS 

TOlOOl 

07.26 

35.170 

27.54 

1 4  96  .  8 

19.0 

OBS 

TQISIO 

04.23 

34.967 

27.76 

1492.6 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OURATIGN 
ORIG     E29    008 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


REFIO       31  1489 

CONSEC  0009 

LAT             34  5  8      N 

LONG       048  09      H 


YEAR  1969 
MONTH  07 
DAY  04 

HOUR     13.5 


BOTDP    03658 
SHIP    CM 
CATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         27.8 
UET     BULB  23.9 

8AR0HEIR     1024.4 
CLOUD    T/A  6/2 


DIR     HOT     PER 

00       0  X 

SEA 
CL/TR 


HiNO-OIR  00 

UIND-SPD  00 
■IND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
CURAT  ION 
ORIG     E29    009 


TEN  SQ  1206 
5  SJUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
QBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 


000  00 
00026 
00052 
00077 
00102 
00154 

T00206 
00308 

T0O409 
00513 
00615 
00820 
0  10  26 

T01531 


TEMP 

25.12 
21.43 
19.12 
18.28 
18.07 
17.54 
17.12 
17.04 
15.97 
14.91 
13.40 
09.73 
07.44 
04.60 


SIGMA-T  OYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


.783 
.650 
.508 
.  544 
.539 
.44  2 
.378 
.354 
.187 
.999 
.751 
.323 
.233 
.047 


24.67 
25.65 
26.16 
26.40 
26.4  5 
26.51 
26.56 
26.56 
26.6  8 
26.78 
26.91 
27.27 
27.56 
27.76 


1537.1 
1528.3 
1522.3 
1520.4 
1520.2 
1519.4 
1518.9 
1520.4 
1518.6 
1516.8 
1513.2 
1503.3 
1498.0 
1494.8 


•**»»*«*a«9***4 


REFIO      31 

148.9 

YEAR     1969 

BOTDP 

CONSEC 

0010 

MONTH       07 

SHIP    CM 

LAI            35 

11       N 

DAY             05 

DATA    USE        1 

LONG       046 

14       H 

HOUR     11.9 

AREA                05 

AIR    TEMP  24.1 

UET    6ULe  21.2 

BAROMETR     lu24.0 
CLOUD    I/A  8/4 


DIR    HGI     PER 

16        1  4 

SEA 
CL/TR 


WINO-OIR  15 

WIND-SPO  06 
WIND-FUR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURAI ION 
ORIG    E29    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE     56 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4   TOT  P 


11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 


OBS 
OBS 
OBS 
06S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06S 
OBS 
06  S 
08  S 
06  S 


000  00 
00026 
00055 
00062 
00110 
00164 

T00219 
00330 
00440 
00550 

100660 
00874 

T01184 

T01685 


24.73 
21.64 
19.49 
18.40 
16.09 
17.62 
17.27 
17.02 
16.50 
15.06 
12.68 
08.61 
06.07 
04.09 


36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 
34. 


778 
631 
619 
587 
552 
472 
437 
428 
322 
047 
647 
2  69 
127 
996 


24.79 
25.58 
26.15 
26.40 
26.4  5 
26.51 
26.57 
26.62 
26.66 
26.78 
26.98 
27.38 
27.66 
27.79 


1536.2 
1528.9 
1523.5 
1520.9 
1520.4 
1519.6 
1519.7 
1520.7 
1520.9 
1518.0 
1511.4 
1500.7 
1495.1 
1495.2 


*»***•«  »«•*••*• 


REFID   31   1469  YEAR  1969  BOTDP  04252 

CONSEC       0011  MONTH   07  SHIP  CM 

LAI      35  01   N  DAY      06  DATA  USE   1 

LONG   046  12   M  HOUR  12.6  AREA      05 


AIR  TEMP  25.4 
wET  BULB  22.6 
BAROMETR  1023.4 
CLCUO  I/A    8/2 


OiR  HGI 

12   1 
SEA 
CL/TR 


UIND-OIR  14 

WINO-SPD  13 
WIND-FuR 

WEATHEK  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E29    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.6 

OBS 

000  00 

24.71 

36.713 

24.74 

12.6 

OBS 

00024 

22.46 

36.658 

25.37 

12.6 

OBS 

00049 

20.46 

36.562 

25.85 

12.6 

OBS 

00073 

19.21 

36.625 

26.2  3 

12.6 

OBS 

00099 

18.27 

36.555 

26.41 

12.6 

OBS 

00147 

17.88 

36.511 

26.48 

12.6 

06S 

00197 

17.43 

36.436 

26.53 

12.6 

OBS 

002  96 

16.80 

36.339 

26.61 

12.6 

OBS 

00394 

16.10 

36.229 

26.69 

12.6 

OBS 

00493 

14.93 

35.996 

26.77 

12.6 

OBS 

100596 

13.66 

35.803 

26.90 

12.6 

OBS 

007  90 

09.91 

35.336 

27.25 

12.6 

OBS 

T 009 80 

07.48 

35.193 

27.52 

12.6 

OBS 

T01483 

04.69 

35.050 

27.77 

DYNDPIH       SND    VEL       OXYG 

1 5  36  . 1 
1530.9 
1526.0 
1523.1 
1520.8 
1520.4 
1519.8 
1519.4 
1518.8 
1516.5 
1513. S 
1503.5 
1497.3 
1494.4 


P04       TOT    P 


146 


TABLE  IX.— Continued 


RtflO       31  1489 

CONStC  0012 

L«T            35  13      N 

LONG       048  02       H 


YEAR  1969 
MONTH  07 
0A»  07 

HOUR    12.2 


BOTOP    03566 
SHIP    CH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


A|«    TEMP  24. <. 

MET    BULe  21.7 

BARONETR    1025. <> 
CLOUO    T/A  e/3 


TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

UBS 

00000 

24.74 

36.729 

24.75 

OBS 

00024 

23.04 

36.666 

25.22 

OSS 

00049 

20.36 

36.625 

25.92 

jbS 

00073 

18.76 

36.480 

26.23 

OBS 

00098 

18.07 

36.468 

26.40 

OBS 

00145 

17.36 

36.432 

26.54 

OBS 

T00194 

17.12 

36.401 

26.58 

OBS 

002  88 

17.05 

36.3  84 

26.58 

DBS 

00383 

16.37 

36.299 

26.68 

OBS 

00477 

15.70 

36.158 

2.. 72 

OBS 

T00569 

14.40 

35.917 

26.8  3 

06  5 

00753 

10.99 

35.455 

27.15 

OBS 

T 00940 

08.04 

35.215 

27.46 

OBS 

T01437 

04.70 

35.038 

27.76 

Dlf    hGI    PER 

MINO-OIR 

18 

INST     NANSEM    CAST 

U       1          3 

HIND-SPD 

13 

TRACE    OIR 

SEA 

wIND-POR 

DURATION 

CL/IB 

HEATHER 

XI 

ORIG    E29   012 

IJPTH       SND    VEL 

OXVG 

Pj4 

TCT    P          N02          N03 

1536.2 
15J2.4 
1525.8 
1521.6 
1520.1 
1518.7 
1518.8 
1520.1 
151V. 5 
1518.8 
1515.9 
1506.9 
1498.8 
1493.7 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SUUARE     58 


o •••««e  ee«e«»« 


REFIO  31  1489 
CONSEC  0013 
LAT  35  33. 5N 
LONG   047  52. 5u 


YEAR  1969 
MONTH  07 
OAY  08 
HOUR  12.5 


BOTOP  03200 
SHIP  CM 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP 
NET    BULB  22.8 

BAROMETR     1024.0 
CLOUO    T/A  8/4 


OIR    HGT     PER 

21       2         3 
SEA 
CL/IR 


UIND-OIR    ci 
HIMD-SPD    15 
KiND-FoR 
WEATHEk       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURAT ION 
CRIG    E2V    C13 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SUUARE     57 


CASTNUM/TIHE       LVLTVP 


OBS 

00000 

OBS 

00024 

OBS 

00048 

OBS 

00072 

OBS 

00098 

ObS 

00147 

OBS 

00195 

OBS 

00292 

DBS 

TOQ387 

OBS 

004  88 

OBS 

0O586 

JBS 

00786 

oes 

T00994 

12.5 

OBS 

T01569 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

24.40 

36.779 

24, 

,89 

24.07 

36. 768 

24, 

,98 

20.33 

36.562 

25. 

,88 

16.45 

36.47.; 

26. 

,30 

17.90 

36.465 

26. 

,44 

17.32 

36.440 

26. 

.56 

17.15 

36.426 

2». 

,59 

17.08 

36.432 

26. 

,c.l 

16.91 

36. 4U 

26. 

,64 

15.71 

36.150 

26. 

,72 

13.92 

35.919 

26. 

.93 

10.52 

35.409 

27. 

,20 

07.14 

35.129 

27 

.52 

04.23 

34.984 

27 

.  77 

OYNDPIH       SNO     \/EL       GXYG 

1535.4 
153:>.0 
1525.6 
1520.7 
1519.6 
1518.6 
1518.9 
152U.3 
1521.3 
1519.0 
1514.7 
1505.7 
1496.2 
1493.9 


•  •»•■)«» 


REFID       31        1489 

YEAR 

1969 

BOTOP    03218 

AIR 

TEMP          25, 

.0 

OIR    HGT     PER 

MINO-OIR 

20 

INST 

CONSEC                0014 

MONTH       07 

SHIP    CM 

NET 

6UL6         22, 

.7 

IZ 

3         > 

MINO-SPO 

18 

trac 

LAT            35    06      N 

OAY 

09 

DATA    USE 

1 

8AR0METR     1023 

.0 

SEA 

MINO-FOR 

OURA 

LONC       047    56       U 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO    I/A          8/3 

CL/TH 

HEATHER 

XI 

ORIu 

CASTNUM/T IME 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTm 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P 

12.8 

CBS 

000  00 

24.68 

36.744 

24.78 

153O.0 

12.8 

OBS 

00023 

23.38 

36.770 

25.18 

I5i3.3 

12.8 

OBS 

00045 

20.77 

36.064 

25.84 

1526.9 

12.8 

065 

00068 

19.46 

36.618 

26.  16 

1523.7 

12.8 

OBS 

00089 

18.56 

36.585 

26.36 

1521 .5 

12.8 

OBS 

00134 

17.84 

36.501 

26.48 

1520.0 

12.8 

OBS 

T00175 

1  7.60 

36.472 

26.51 

1520.0 

12.8 

OBS 

00269 

17.10 

36.397 

26.56 

1519.9 

12.8 

065 

T00357 

16.94 

36 . 4  1 3 

26.63 

1520.9 

12.8 

OBS 

00446 

16.01 

36.190 

20.68 

1519.3 

12.8 

OBS 

100523 

14.72 

35.966 

26.80 

■  •■ 

1516.3 

• 

NANSEN     CAST 
;    DIR 
ri3N 

E29  014 


TEN  SO  1206 
5  50UARE  4 
2  SOUARE  46 
1  SUUARE  57 


REFID  31  1469 
CONSEC  0015 
LAT  35  22  N 
LONG   047  30   H 


YEAR  1969 
MONTH  07 
DAY  12 
HOUR  14.5 


60T0P  01829 
SHIP  CM 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  27.3 

WET    BULB  24.3 

BAROMETR    1017.9 
CLOUO    T/A  3/7 


OIR    HGT    PER 

36       4  5 

SEA 
CL/TR 


MINO-OIR  32 

WIND-SPD  05 
MINO-FOR 

MEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E29    015 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


SIGMA-T  DYNOPTM       SNO     VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


06  S 

00000 

23.91 

36.646 

24. 

.93 

oes 

00025 

20.73 

36.648 

25. 

.84 

OBS 

000  51 

36.588 

26. 

06  5 

000  76 

36.523 

26. 

06  S 

00102 

36.469 

26. 

06  5 

00152 

36.412 

26. 

065 

T0Q205 

36.427 

26. 

oes 

00305 

36.422 

26. 

oes 

00406 

36.306 

26. 

oes 

00506 

36.203 

26. 

oes 

T00613 

35.986 

26. 

oes 

00812 

35.407 

27, 

oes 

T01023 

07.19 

35.156 

27. 

OBS 

T01534 

04.46 

35.015 

27. 

1534.1 
1526.4 
1520.8 
1519.5 
1518.7 
1518.4 
1519.0 
1520.4 
1520.1 
1519.8 
1517.6 
1506.7 
1496.9 
1494.3 
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TABLE  IX.— Continued 


nEFIO       31  UBI 

CONSEC  0016 

LAT            3«  ;<>      N 

LONG      047  i1      H 


rE«R  1969 
MONTH  07 
0»Y  13 

HOUR     1^.0 


BOIDP    03778 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlB     TEMP  i6.1 

MET     BULB  24.'* 

BAROMETR    1022.7 
CLOua    T/A  8/B 


DIR     hGT     PER 

03       i         3 
SEC 
CL/TR 


•  INO-OIR  09 

HIND-SPD  15 
■(INO-FOR 

WEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIO     E29    016 


TEN  Sg  1206 
5  SUUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE    47 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


SAC 


SliiMA-T 


UYNOPTM       SNO    VEL       OXYG 


PD*   TOT  P 


14.0 

OBS 

00000 

14.0 

08  S 

00024 

14.0 

OBS 

00048 

14.0 

OBS 

00071 

14.0 

OBS 

00094 

14.0 

OBS 

00142 

14.0 

OBS 

TOO  188 

14.0 

OBS 

002  76 

14.0 

OBS 

T00365 

14.0 

OBS 

0O4  52 

14.0 

OBS 

00536 

14.0 

CBS 

00708 

14.0 

OBS 

700888 

14.0 

OBS 

T01391 

.41 
.81 
.10 
.  73 
.20 
.73 
.43 
.91 
.76 
.56 
.99 
.25 
.08 


36.550 
36.546 
36.556 
36.543 
36.526 
36.483 
36.438 
36.367 
36.370 
36.105 
35.843 
35.483 
35.183 
35.020 


24.71 
25.46 
25.94 
26.29 
26.4  1 
26.49 
26.53 
26.60 
26.6  4 
26.72 
26.86 
27.12 
27.43 
27.75 


1535.2 
1529.1 
1525.0 
1521 .6 
1520.4 
1519. D 
1519.6 
1519.5 
1520.5 
1517.9 
1514.0 
1507.1 
1498.1 
1492.7 


»••••»••*••*••• 


REFIO      31       1489 
CONSEC  0017 

LAT  35    23      N 

LONG       048    02      W 


YEAR  1969 
HONTH  07 
DAY  14 

HOUR     17.4 


BOTOP    03072 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  25.6 

MET    BULB  24.4 

BAROMETR    1022.0 
CLOUD    T/A  8/e 


UIK     HGT    PER 

23       2  4 

SEA 
CL/TR 


MIND- OIR     22 
MI'JD-SPD    15 
MINO-fOR 
MEATHER       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E29   017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
I     SQUARE     56 


T  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.4 

OBS 

00000 

24.23 

36.536 

24.7  5 

17.4 

OBS 

00023 

23.76 

36.629 

24.97 

17.4 

OBS 

00044 

20.76 

36,o93 

25.87 

17.4 

OBS 

00065 

19.25 

36.589 

26.19 

17.4 

OBS 

00088 

18.42 

36.560 

26.3  8 

17.1. 

OBS 

00130 

17.78 

36.488 

26.48 

17.4 

OBS 

T00174 

17.58 

36.460 

26.51 

17.4 

OBS 

002  52 

17.10 

36.400 

2o.5e 

17.4 

OBS 

00330 

17.00 

36.420 

26.62 

17.4 

OBS 

00408 

16.46 

30.294 

26.65 

IT.* 

OBS 

T00489 

15.41 

36.081 

26.73 

17.4 

OBS 

006  50 

12.38 

3  5.646 

27.03 

17.4 

OBS 

T00B24 

09.32 

35.266 

27.29 

17.4 

OBS 

T01284 

05.15 

35.074 

27.74 

DYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 

1534.7 
1 5  34  .  1 
1525.9 
1523.0 
1521 .0 
1519.6 
1519.9 
1519.7 
1520.7 
1520.2 
1518.0 
1510.3 
1501 .8 
1493.0 


PJ4   TOT  P 


«»***«**o*» 


REFID   31  1489 

CONSEC  0018 

LAT     35  37   N 

LONG   047  42   M 


YEAR  1969 
MONTH  07 
DAY  15 
HOUR  13.6 


BOTOP  04169 
SHIP  CM 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  24.9 

MET    BULB  24.1 

BAROMETR     1022.7 
CLbOJ    T/A  3/7 


DIR    HGT    PER 

22       2         3 
SEA 
CL/TR 


MiNO-DIR  22 

WIMD-SPD  15 
HIND-FOR 

MEATHER  Xi 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E29    018 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.6 

OSS 

00000 

24.44 

36.6  18 

24.75 

13.6 

OBS 

00023 

22.80 

36.701 

25.30 

13.6 

OBS 

00045 

20.08 

36.617 

25.99 

13.6 

OBS 

00069 

18.66 

36.557 

26.32 

13.6 

OBS 

00091 

18.38 

36.572 

26.40 

13.6 

OBS 

00137 

17.98 

36.524 

26.46 

13.6 

OBS 

00183 

17.64 

36.469 

26.50 

13.6 

OBS 

002  74 

17.07 

36.454 

26.63 

13.6 

OBS 

00365 

16.71 

36.398 

26.67 

13.6 

OBS 

00457 

15.68 

13.6 

OBS 

00548 

14.43 

13.6 

OBS 

00731 

11.83 

13.6 

OBS 

009  13 

08.82 

13.6 

OBS 

T01370 

04.92 

35.032 

27.73 

DYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 

1535.3 
1531 .8 
1525.0 
1521.4 
1521 .0 
1520.5 
1520.2 
1520.0 
1520.4 


P04       IDT     P 


148 


TABLE  IX.— Continued 


HEflO      31      1*«9 

VEIR 

1969 

eOTOP    02560 

AIR 

TEMP         25, 

.0 

OIR 

htti    PER 

HIND-OIR 

21 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC             0019 

MONTH       07 

SHIP    CM 

«ET 

6Uie         23, 

.9 

23 

2         2 

•  INO-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      4 

l.«I           35   02      N 

D»y 

16 

DAT*   jse 

1 

eAROMETR     1023. 

.7 

SEA 

rilNO-FuR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

LONG      a*a   06      H 

HOUR 

12.6 

tREA 

05 

CLOUO    7/A         6/3 

Cl/TR 

WEATHER 

XI 

ORIS     E29    019 

1    SQUARE    56 

CASTNUH/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DTNOPTH 

SND    VEL 

JXYG 

PJ4 

TOT    P          NJ2          N03 

SI03         PH 

12.6 

DBS 

00000 

24.69 

36.554 

24.6  3 

1535.8 

12.6 

06  S 

00022 

24.41 

36.607 

24.75 

1535.6 

12.6 

oes 

00043 

20.62 

36.629 

23.60 

1526.9 

12.6 

DBS 

00066 

19.47 

36.627 

26.  16 

1523.7 

12.6 

oes 

00066 

18.46 

36.625 

26.41 

1521.3 

12.6 

06  S 

00130 

17.81 

36.563 

26.5  5 

1520.0 

12.6 

oes 

00174 

17.39 

36.537 

26.62 

1519.4 

12.6 

oes 

002  60 

17.06 

36.471 

26.6  4 

1519.8 

12.6 

oes 

00345 

16.94 

36.441 

26.65 

1520.8 

12.6 

06  s 

00430 

15.76 

36.182 

26.7  3 

1516.3 

12.6 

oes 

T00516 

14.31 

35.863 

26.82 

1514.7 

12.6 

oes 

00686 

11.51 

35.4Z4 

27.03 

1507.6 

12.6 

oes 

100869 

06.46 

35.300 

27.46 

1499.4 

12.6 

oes 

T01386 

05.00 

35.068 

27.75 
•  •*• 

•  • 

••»••••■ 

1494.1 

DEFIO      31       1469 

rEAR 

1969 

60T0P    04279 

AIR 

TEMP         25.2 

DIR    HGT     PER 

HINO-OIR 

23 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SS    1206 

CONSEC               0020 

MONTH       07 

SHIP    CM 

MET 

6UL6          24, 

.3 

25 

2         3 

MINO-SPO 

12 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

LAT             35    04. 5N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

eAROMETR     1024, 

.7 

SEA 

MINO-fOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LONG      047    48. Ob 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIo     E29    020 

1    SQUARE    57 

CASTNUM/TIME 

LVLTyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

lot    P         N02         N03 

SI03         PH 

13.6 

OBS 

00000 

24.97 

36.545 

24.54 

1536.5 

13.6 

oes 

00025 

23.44 

36.627 

25.06 

1533.3 

13.6 

OBS 

00049 

20.46 

36.632 

25.90 

1526.1 

13.6 

OBS 

00074 

19.06 

36.541 

26.20 

1522.6 

13.6 

OBS 

00096 

16.37 

36.516 

26.36 

1521.0 

13.6 

OBS 

00147 

17.88 

13.6 

oes 

100194 

17.58 

36.436 

26.49 

1520.2 

13.6 

OBS 

002  90 

16.99 

36.349 

26.57 

1519.9 

13.6 

OBS 

00381 

16.56 

36.336 

26.66 

1520.2 

13.6 

oes 

00460 

15.55 

36.187 

26.76 

1516.4 

13.6 

oes 

005  74 

13.71 

35.957 

27.00 

1513.8 

13.6 

oes 

00784 

09.87 

35.396 

27.30 

1503.3 

13.6 

oes 

T01006 

07.00 

35.149 

27.56 

1495.6 

13.6 

oes 

T01594 

04.44 

35.016 

27.77 

•  ••« 

■•• 

1495.2 

■  • 
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TABLE  X.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
COOK  INLET  at  Ocean  Station  ECHO,  19  July  1969  -  10  August  1969,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-8117. 


nEFID       31       8117 
CbNSEC  0001 

L«T  35    OH      N 

LONG       048    13       h 


REFID       31        8117 
CONSEC  OOOi 

LAT  35     10       N 

LCNG       0<.7    38       U 


CASINUM/TIHt       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP     02926 

AIR 

TEMP         24.0 

DIP    HGT    PER 

KINO-OIR 

27 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH       07 

SHIP    CO 

HET 

BULB          23.2 

27 

2          2 

NIND-SPD 

lu 

TRACE    OIR                        D 

5    SaUARE      4 

DAY 

19 

DATA    USE        I 

BAROMETR     1022.4 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

rtEAIHEk 

X8 

ORIG    E30    001 

1    SQUARE    SB 

lVLTYP 

DEPTH 

line 

SAL 

SlUMA-I 

UYNDPTH 

SND    VtL 

OXYG 

P04 

TCr    P        N02         N03 

SI03        PH 

oes 

00000 

24.60 

36.320 

24.46 

1535.4 

oes 

OQJIO 

24.50 

36.367 

24.3  2 

1333. 5 

OBS 

000  20 

23.06 

36.557 

25.12 

1532.2 

06  s 

OOOJO 

21.21 

36.595 

25.67 

1527.7 

oes 

00050 

2  0.06 

36.595 

25.98 

1525.0 

□  BS 

00075 

18.91 

36.555 

26.25 

152,.  .2 

OBS 

00100 

18.06 

36.552 

26.46 

1520.2 

OBS 

OOliS 

17.66 

J6.505 

26.53 

1519.4 

OSS 

00150 

17.41 

36.465 

26.56 

1519.0 

OBS 

00200 

17.12 

36.418 

26.59 

1518.9 

CBS 

002  50 

16.96 

36.39  7 

26.61 

1519.2 

JBS 

00300 

16.91 

36.417 

26.64 

l3l9.9 

OBS 

003  15 

16.94 

36.420 

26.64 

1520.3 

OBS 

OCOO 

16.10 

36.237 

i6.69 

1518.9 

OBS 

00500 

14.72 

35.570 

26.80 

1515.9 

OSS 

00600 

13.02 

35.749 

26.99 

1511 .7 

OBS 

00700 

11.64 

35.569 

27.12 

1508.4 

OBS 

008  00 

09.64 

35.327 

27.29 

1502.6 

uSS 

00900 

07.96 

35.235 

27.48 

•••••4 

1497.9 

■  • 

YEAR 

1969 

BOTDP     01262 

AIR 

TEMP         25.0 

OIR     KGT     PER 

KIND-DIP 

24 

INST    STD    RECORDER 

TEN   SO    120t 

MONTH 

07 

SHIP    CO 

WET 

BULB          24.0 

24 

2          2 

,<IND-SP0 

12 

TRACE    OIR                      U 

5    SQUARE       4 

UAY 

20 

DATA    USE        I 

bAROMETR 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE     46 

HOUR 

06.4 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

LL/IR 

HEATHER 

X6 

CRIG    t30    002 

1     SQUARE     57 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT    P          N02          NC/3 

SIJ3         PH 

UBS 

00000 

25.17 

36.670 

24.57 

1537.1 

OBS 

00010 

24.ee 

36.674 

24.66 

13  36. 6 

OBS 

00020 

21.68 

36.674 

25.60 

1528. V 

OBS 

00030 

20.78 

36.652 

25.83 

1526.7 

OBS 

00050 

19.78 

36.034 

26.08 

15..4.J 

OBS 

00073 

16.  11 

36.555 

26.45 

1519.9 

CBS 

00100 

17.69 

36.505 

26.52 

1519.0 

OBS 

00125 

17.38 

36.455 

26.56 

1518.3 

OBS 

00150 

17.25 

36.441 

26.58 

151b. 5 

CBS 

002  00 

17.05 

30.418 

26.61 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.94 

36.412 

26.63 

13W.2 

UBS 

OOjOO 

16.94 

36.421 

26.64 

1320.0 

OSS 

003  50 

16.90 

36.423 

26.65 

1 3  20  .  7 

OBS 

00>*00 

16.68 

36.371 

26.66 

1520. 8 

OBS 

00500 

15. 3J 

36.094 

26.76 

l3lb.O 

OBS 

CC600 

13.42 

35.784 

26.9  3 

1513.1 

OBS 

00700 

11.98 

35.585 

27.07 

1509.6 

OBS 

OOoOO 

09.96 

35.377 

27.27 

1503.9 

OBS 

00900 

08.33 

35.225 

27.42 

lt99.3 

DBS 

OluOO 

07.^8 

35.214 

27.57 

1496.9 

REFID       31       8117 

YEAR 

1969 

bCroP    04389 

AIR 

lEMP          26.7 

DIft    HGT     FcR 

HIND-DIR 

23 

CONSEC              0003 

MONTH 

07 

Ship  CO 

•  ET 

BULb          23.8 

2J 

t                   / 

KIVO-SPO 

16 

lAT            35    01       N 

DAY 

20 

DATA    USE        1 

BAROMETP 

SEA 

«1ND-FCR 

LONG       047    5  7       H 

HOUR 

17. E 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

mEATHEK 

XI 

CA5TNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIUKA-T 

DYNOPTH 

SNO    VtL 

OXYG 

P3' 

17.8 

OBS 

OCCOO 

25.56 

36.549 

24.36 

1537.9 

CBS 

00010 

25.42 

36.571 

24.42 

1537.7 

USS 

00020 

25. 3h 

36.656 

24.51 

1537.8 

OSS 

000  30 

22.59 

36.663 

25.33 

1531 .3 

CaS 

00050 

20.99 

36.613 

25.74 

1527.5 

ObS 

00075 

19.14 

36.538 

26.18 

1522.8 

OBS 

OOIOO 

18.15 

36.540 

26.43 

152C.4 

JBS 

0012  5 

17.93 

36.50  8 

26.46 

1 5  20  . 1 

OBS 

00150 

17.62 

36.459 

26.50 

15H.6 

OBS 

00200 

17.21 

36.399 

26.55 

l3l9.l 

OBS 

002  50 

16.98 

36.389 

26.60 

1519.3 

OBS 

00300 

17.02 

36.394 

26.60 

1520.2 

OBS 

00350 

16.77 

36.34  7 

26.62 

15<;u.2 

OSS 

00400 

16.21 

36.214 

26.65 

l3l9.2 

OBS 

005  00 

15.08 

36.008 

26.7  5 

1517.1 

OBS 

00600 

13.29 

35.  746 

26.93 

1512.6 

OSS 

00  7  00 

11.80 

35.536 

27.06 

150-..0 

OBS 

0C8  00 

10.09 

35.344 

27.22 

1504.3 

OBS 

008  50 

OB. 67 

35.206 

27.35 

1499.7 

OBS 

00900 

08.13 

35.243 

27.46 

1498.6 

OSS 

00922 

08.01 

35.255 

27.49 

1498.5 

OSS 

01000 

07.54 

35.256 

27.56 

1499.0 

OBS 

01100 

06.66 

35.208 

27.65 

1 4  96  . 1 

OBS 

01200 

G6.11 

35.211 

27.73 

1* •t*****! 

1495.6 

INST     STO    RECORDER 
TRACc    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    EiO   003 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


P34       TOT    P 


N03         SI03 
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TABLE  X.— Continued 


REFIO       31  6117  VE<R    1169 

CONSEC  000<>  NONTH       07 

HT            35  07      N  DAY            iO 

LONG       0<i7  50      H  HOUR    23.6 


60I0P    04023  AIR    lEMP          25.2  OIR     hOT  PER             KIND-OIR    it 

SHIP   CO  H£t    8UL6          23.7              25      3  2  KINO-SPD    15 

DATA    USE        1  BAROMETR     1024.0  SEA  HlNO-FOR 

AREA               05  CLOUD     T/A  CL/TR  HEATHER       XI 


INST    STO   RECORDER  TEN   SS    1204 

TRACE    OIR                     0  S    SQUARE       4 

DURATION                  00.5  2     SOUARE    44 

OR  10    E30   004  1    SSUARE    ST 


CASTNbM/TINE       LVLTTP 


VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOHA-T 

OBS 

00000 

25. 

,52 

36.673 

24. 

,47 

OBS 

OoOlO 

25. 

.51 

36.673 

24. 

,47 

CBS 

00020 

24. 

.71 

36.736 

24. 

.76 

OBS 

00030 

22. 

.78 

36.778 

i5. 

.36 

CBS 

00050 

20. 

.56 

36.615 

25. 

.66 

CBS 

00075 

19. 

.16 

36.534 

26. 

,17 

OBS 

00100 

17. 

.91 

36.493 

26. 

.45 

OBS 

00125 

17. 

.66 

36.472 

26. 

.50 

OBS 

00150 

17. 

.43 

36.439 

26, 

.53 

OBS 

002U0 

17. 

,07 

36.401 

26. 

,59 

OBS 

002  50 

16. 

,86 

36.374 

26. 

,61 

OBS 

00300 

16. 

,70 

36.336 

26. 

.63 

OBS 

00400 

15. 

,57 

36.162 

26. 

,76 

OBS 

00500 

14. 

,5t 

35.930 

26. 

.60 

OBS 

006  00 

13. 

,04 

J5.726 

£0. 

.96 

OBS 

0C700 

11. 

,77 

35.564 

27. 

.09 

OBS 

006  00 

OSi 

.36 

35.^39 

27. 

.27 

OBS 

COB  20 

09. 

.11 

35.266 

27. 

,33 

OBS 

006  70 

06. 

.-1 

J5. 166 

27, 

.39 

OBS 

OU'^00 

06. 

.21 

35.203 

27. 

.42 

OBS 

0O'950 

08. 

.06 

35.261 

27, 

.49 

OBS 

01000 

07. 

.36 

33.199 

27. 

,54 

OBS 

01100 

06. 

.64 

35. 185 

27, 

.63 

ow 

01200 

06. 

.la 

35.191 

27. 

.71 

DBS 

01300 

05. 

.63 

35.126 

27, 

.72 

CBS 

01400 

04. 

,91 

35.054 

27. 

.75 

OBS 

01500 

04, 

.61 

35.030 

27 

.77 

OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 

1537.9 
1538.0 
15  36.4 
15.91.9 
1526.4 
1522.9 
1519.7 
1519,4 
1519.0 
151B.7 
1516.9 
1519.2 
1517.2 
1315.1 
1511.6 
1506.9 
1501.5 
1300.9 
1496.7 
1498 .8 
1499.2 
1497.2 
14S6.0 
1495.7 
1495.3 
1493.9 
1494.3 


REFID       31       6117 

YEAR 

1969 

60T0P    02634 

AIR 

TEMP         25.0 

OIR   HuT    PER 

KINO-OIR 

i2 

INST 

CONSEC              C005 

MONTH 

07 

SHIP    CO 

KET 

BULB         23.1 

22 

2         2 

alNO-SPO 

10 

IRAC 

LAT             35    09       N 

OAY 

21 

DATA    USE       1 

OABOMETR     1023.2 

SEA 

HINO-PLR 

CORA 

LONG      047    43       N 

HOUR 

05.6 

AREA                05 

CLUOO     T/A 

CL/TR 

MEAIHER 

XI 

CRIG 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIUMA-T 

OYNDPTH 

SNL    VEL 

OXYO 

P(j4 

TOT    P 

05.6 

CBS 

OOOCO 

25.43 

36.636 

24.4  7 

1537.7 

OBS 

000  10 

25.44 

36.639 

24.46 

1537.6 

OBS 

001/20 

24.46 

OBS 

000  30 

22.46 

OBS 

00050 

20.71 

36.657 

25.05 

1526. a 

OBS 

00U75 

19.09 

OBS 

00100 

18.09 

36.487 

26.41 

1520.2 

OBS 

00125 

17.62 

36.467 

26.51 

1519.2 

OBS 

00150 

17.37 

36.461 

26.56 

1518.9 

OBS 

002  00 

17.03 

36.415 

26.61 

1516.6 

OBS 

002  50 

16.84 

36.380 

26.6  3 

1516.8 

OBS 

00300 

16.65 

06  S 

00400 

15.66 

36.169 

26.70 

1516.1 

OBS 

00500 

14.61 

35.938 

26.60 

1515.5 

OBS 

00600 

13.21 

35.747 

26.95 

1512.4 

OBS 

00700 

11.63 

35.529 

27.09 

1508.4 

OBS 

008  00 

09.91 

35.331 

27.24 

1503.6 

OBS 

00900 

J6.43 

35.166 

27.37 

1499.6 

OBS 

0O950 

06.12 

35.256 

27.46 

1499.4 

OBS 

01000 

07.26 

35.156 

27.53 

1496.8 

OBS 

01100 

06.49 

35. 164 

27.64 

1495.4 

OBS 

01200 

05.96 

35.163 

27.71 

1495.0 

OBS 

01300 

05.41 

35.122 

27.74 

1494.4 

OBS 

01400 

04.69 

35.059 

27.76 

1493.8 

OBS 

01500 

04.56 

35.025 

27.77 

1494.1 

• 

INST     STu    PECCRDER 
OIR  D 

ION  00. 5 

E30    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SgUARE  46 
I     SUUARt     57 
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TABLE  X.— Continued 


REflD       31  8117 

CONSEC  0006 

LiT             35  1^       N 

LONG       O".?  <<Z       » 


CaSTNUM/I  INE 


YEAR 

1969 

BOTDP     01559 

alk 

TEMP         26.0 

OIR    HOT    PER 

MISO-DIR 

23 

INST    SIO    fECCKOER 

TEN    SO     1, 

206 

MONTH 

07 

SHIP   CO 

UET 

BULB          23.2 

2j 

2         2 

MINO-SPO 

13 

TRACE    Olh                      0 

5     SuUARE 

4 

DAY 

21 

04T4    USE        1 

B4R0METR     1027.0 

SEA 

HIND-FOP 

DUKATIJN                   00.4 

2     SQUARE 

46 

HOUR 

W.O 

»REa              05 

CLUUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER 

Xi 

CRIli    E30    006 

1     SQUARE 

57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGK4-T 

OYNDPTH 

SNO    »El 

OXYG 

P14 

TOT     P          NOi          N03 

SI03          PH 

08  S 

00000 

25.41 

36.645 

24.4  8 

1537.6 

CBS 

000  10 

25.<.1 

36.646 

24.48 

1537.8 

oes 

000^0 

2<».59 

36.661 

24.74 

1536.1 

OBS 

000  30 

23.61 

OBS 

00050 

21.12 

36.6;l9 

25.73 

1527.9 

ObS 

00075 

19.30 

36.507 

26.1  1 

1523.2 

CBS 

00100 

17.97 

36.489 

20.44 

1519.8 

OBS 

00U5 

17.62 

36.469 

26.51 

1519.2 

OBS 

00150 

17.40 

36.434 

26.53 

1518.9 

OBS 

OOJOO 

17.08 

36.389 

26.58 

1518.7 

06  S 

002  50 

16.85 

36.362 

26.61 

1516.8 

OBS 

00300 

16.74 

36.352 

20.63 

1519.3 

OBS 

00<.00 

15.96 

36.184 

26.68 

151d.4 

OBS 

00500 

14.86 

35.974 

26.  77 

1516.3 

OBS 

006  00 

13.36 

35.758 

26.92 

15U.9 

OBS 

00700 

11.95 

35.547 

27.1,4 

1509.5 

OBS 

00800 

09.97 

35.238 

27.16 

1503.7 

OBS 

ooei* 

09.44 

35.282 

27.29 

1502.2 

OBS 

C08«9 

08.92 

35.236 

27.34 

150O.7 

DBS 

00860 

08.53 

35.200 

27.37 

1499.3 

OBS 

00900 

08.39 

35.254 

27.43 

1499.6 

OBS 

009  15 

08.31 

35.262 

27.45 

1499.5 

CBS 

OIUOO 

07.13 

35. 174 

27.56 

1496.3 

OBS 

01100 

06.73 

35.195 

27.63 

1490.4 

OdS 

C1200 

06.02 

35.164 

27.70 

1495.2 

OBS 

01300 

05.40 

35.097 

27.73 

1494.3 

OBS 

Ol'iOO 

04.80 

35.037 

27.75 

1493.4 

OBS 

01500 

04.51 

35.027 

27.77 

149^.9 

*  **•••••»• 


REflO       31       8117 

YEAR 

1969 

BOIOP    01918 

AIR 

TEMP         25.9 

DiR    HOT    PER 

WIND-DIR 

24 

CONSEC              0007 

MONTH 

07 

SHIP   CO 

WET 

BULB          23.6 

25 

2         2 

KINO-SPO 

lo 

LAT             35    13       N 

DAY 

21 

DATA    USE       1 

BARCMETR     1026.8 

SEA 

,<lND-fCR 

LONG       047    41       H 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PC). 

18.0 

OBS 

00000 

25.47 

36.602 

24.43 

1537.7 

OBS 

00010 

25.13 

36.571 

24.51 

1537.1 

OBS 

00020 

24.93 

36.5el 

24.56 

15^6.7 

OBS 

COO  30 

22.44 

36.622 

25.34 

1530.9 

UBS 

00050 

20.44 

36.596 

25.08 

15  26.0 

DBS 

00075 

18.97 

36.534 

26.12 

1522.3 

OBS 

00100 

1O.30 

30.528 

26.58 

15.:0.8 

OBS 

00125 

17.74 

36.486 

26.49 

1519.6 

OSS 

00150 

17.36 

36.418 

20.53 

1516.8 

DBS 

00200 

17.05 

36.377 

26.58 

1518.6 

OBS 

00<.50 

17.00 

36.J94 

26.60 

1519.3 

CBS 

003  00 

16.94 

36.398 

26.6  2 

1520.0 

OBS 

00400 

16.62 

36.330 

20.64 

1520.6 

UBS 

00500 

15.22 

36.029 

26.73 

1M7.6 

DBS 

00600 

13.80 

35.791 

26.86 

1514.4 

CBS 

00700 

12.31 

35.600 

27.01 

1510.8 

OBS 

00800 

10.30 

35.328 

27.17 

1505.0 

oas 

00900 

08.44 

35.205 

27.39 

1499.7 

OBS 

01000 

07.33 

35.177 

27.53 

1497.1 

^BS 

01075 

07.11 

35.235 

27.61 

1497.5 

CBS 

01 1  00 

06.88 

35..;17 

27.63 

1497.0 

OBS 

01200 

C6.30 

35.192 

27.69 

1496.4 

UdS 

01300 

05.44 

35.110 

27.73 

1494.5 

OBS 

01400 

04.84 

35.053 

27.76 

1493.6 

CBS 

01500 

04.55 

35.058 

27.79 

1494.1 

INST  STD  ttCCKDER 
TRACE  DIK  0 

DURATION        00.4 
ORIG  E30  007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  57 
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TABLE  X.— Continued 


HEflO       31        8117 

YEAR 

1969 

eOTOP    02110 

AIR    lEHP          25. 

.2 

PIR    HOT     PER 

■INO-DIR 

25 

CONSEC                0008 

MONTh 

07 

SHIP 

CC 

MET    BULB          23. 

.2 

24       2          2 

HINO-SPO 

03 

LAI             35    07       N 

UiY 

21 

DATA 

JSE 

1 

BAROMETR     1027. 

.2 

SEA 

MIND-fOR 

LONG       0'.7    4  7       W 

HOUR 

23.7 

AREA 

05 

Cloud   t/a 

CL/TP 

mEATHEk 

XI 

casTNuM/Tine 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNOPTh      snc    vel 

OXYG 

P-J 

23.7 

OBS 
LBS 
OBS 
OBS 
OBS 
GBS 
065 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
08  S 
OBS 
DOS 
OdS 
cf>% 

UJS 

,es 
I. us 

CBS 
JBS 
OBS 
OBS 

00000 
000  10 
00020 
000  30 

000  50 
00075 

001  JO 
00125 
00150 
00^00 
O0250 
00270 
00500 
OOifOO 
00500 
00600 
00700 
00000 
00900 
01000 
01100 
01200 
01320 
01400 
01500 

36.648 
36.6  10 
36.650 
36.569 
30.531 
36.487 
36.468 
36.448 
36.427 
36.403 
36.388 
36.383 
36.385 
36.173 
36.948 
35.739 
35.519 
35.328 
35. 194 
35.170 
35.190 
35.206 
35.106 
35.065 
35.043 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG     E30    008 


TEN  Sg  1206 
5  SauARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SfaUARE     57 


•••««a«w 


REFID       31        8117 
CONSEC  0009 

LAT  35    58      N 

LONG       047    46       H 


YEAR  1969 
MONTH  07 
UAY  22 

HOUR    05.7 


60IDP    025S7 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AI  R    TEMP  25.1 

HET  BULB  23.5 
BAROMETR  1026.3 
CLOUO     T/A 


DIR     HGT     PER 

25      0         2 
SEA 
CC/TR 


KIND-OIR  25 

XINO-SPD  10 
.<IND-FJP 

HEATHER  XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

OU»>ATIJN  00.4 

ORIG    E30    009 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


SAL 


SNO    VEL       OXYG 


OBS 

00000 

OBS 

000  10 

OBS 

00020 

OBS 

000  30 

OBS 

00050 

UBS 

00075 

OBS 

00100 

OBS 

00125 

OBS 

00150 

OBS 

002  00 

OBS 

00250 

oes 

00300 

OBS 

004  00 

CBS 

00500 

OBS 

OObOO 

UBS 

007  00 

oes 

coeoo 

OBS 

00950 

OBS 

01000 

OBS 

01100 

OBS 

01200 

OBS 

01300 

OBS 

01400 

oes 

01500 

36.621 
36.616 
36.587 
36.611 
36.528 
36.467 
36.435 
36.408 
36.389 
36.359 
36.328 
36.266 
36.101 
35.927 
35.766 
35.498 
35.347 
35.254 
35. 165 
35.156 
35.127 
35.121 
35.077 
35.051 


•a«»«ce* 


REFID       31       6117 

YEAR 

1969 

BCTDP     02020 

AIR 

TEMP         27.0 

DIR    HGT     PER 

HINO-DIR 

26 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC               0010 

MONTh 

1       07 

SHIP    CO 

atT 

BULB         23.5 

26      2         2 

i<IVD-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT            35    10      N 

DAY 

22 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1026.7 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

LONG       047    49       W 

HOUR 

19.2 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          8/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG    E30    010 

1    SQUARE    57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH       SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI  03         PH 

19.2 

OBS 

00000 

26.  18 

36.654 

24.25 

1539.4 

19.2 

OBS 

00025 

25.14 

36.669 

24.58 

1537.4 

19.2 

OBS 

0005  0 

20.72 

36.572 

25.78 

1526.7 

19.2 

oes 

00073 

18.90 

36.506 

26.21 

1522.1 

19.2 

OBS 

00099 

18.06 

36.478 

26.41 

1520.1 

19.2 

OBS 

00149 

17.29 

36.404 

26.54 

1518.5 

19.2 

OBS 

T00198 

17.00 

36.402 

26.61 

1518.5 

153 


TABLE  X.— Continued 


KEflO       31 

8U7 

rEtR    1969 

BOtOP    03224 

tin    TEMP 

25.0 

01  R    H1,T 

PER 

M I N  0-0 1 R 

2". 

CONSEC 

0011 

MONTH       07 

SHIP    CO 

WET   ouie 

^2.9 

24       1 

2 

-INO-SPD 

12 

L»t           35 

U       N 

Oil            J3 

OlTl    USE       1 

OAtCMETR     ) 

102(..3 

Sc< 

WINO-fCR 

LONG       047 

50       H 

HOUR    12.0 

>«E>              05 

CLOl/J     T/l 

8/2 

CL/TB 

HEATHER 

X« 

INST     NANStN    CAST 
TRACE    DiR 
DURATION 
CRIC    E30   Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SUUARE  4  6 
1    SUUARE     57 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP 


SIGMA-T  OTNOPTm        SNO    VEt       OXVG 


HJ4   TCT  P 


12.0 

ObS 

00000 

12.0 

06  S 

00050 

12.0 

oes 

00077 

12.0 

OBS 

00102 

12.0 

OBS 

00129 

12.0 

OBS 

00155 

12.0 

OBS 

T00260 

12.0 

oes 

00366 

12.0 

OBS 

00471 

12.0 

OBS 

00577 

12.0 

oes 

006  63 

12.0 

OBS 

00S94 

12.0 

oes 

01103 

12.0 

OSS 

T01629 

25.62 

36, 

.603 

24. 

.32 

21.12 

19.33 

17.66 

17.49 

17.26 

16.82 

16.08 

15.03 

13.36 

.738 

26. 

.91 

11.59 

.499 

27. 

.07 

08.25 

.214 

27. 

.42 

06.57 

.173 

27.63 

04.35 

.061 

27. 

.82 

IS  12.5 
1507.9 
1496.9 
1495.8 
1495.5 


REFIO       31        8117 

VEAR 

1969 

BOTDP    01152 

CONSEC              0012 

NONTH      07 

SHIP    CO 

LAT             35    08       N 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

LONG       047    58       M 

HOUR 

16.6 

AREA              05 

CASTNLH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

18.6 

OBS 

00000 

25.66 

18.8 

OBS 

00024 

24.30 

18.8 

OBS 

00047 

20.66 

16.6 

OBS 

00071 

18.96 

16.8 

CBS 

00096 

18.13 

18.6 

oes 

00141 

17.72 

18.6 

OBS 

T00192 

17.29 

AIR  TEMP  26.7 
pIET  8UL9  24.4 
BAROMETR  1022.;: 
CLUUO  I/A    0/2 


SAL 

36.434 
36.578 
36.566 
36.524 
36.531 
36.467 
36.414 


24.  16 
24.77 
25. HI 
26.21 
26.43 
26.50 
26.55 


DIf.    HGI    PER 
23       2  2 

SEA 
CL/TB 


UYNOPTH       SNO    VtL 

1536.4 
15  35.3 
1526.5 
1522.2 
15^0.3 
1519.6 
1519.3 


illNO-DIR  2i 

WINO-SPO  lo 
HINO-FOR 

HtATHEB  XI 


INST     NANStN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
CRIG    E30    012 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  4 
2  SbUAkf  4u 
1    SjUARE     57 


Pj4       TOT    P 


e •«*«•«  so 


REFIO      31       6117 
CONSEC  0013 

LAT  35    04       N 

LONG      047    45       H 


YEAR     1969 

MONTH       07 
DAY  26 

HOUR     15.9 


eOTOP  04339 
SHIP  CO 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  26.9 
hET  bulb  24.1 
BAROMETR  1025.0 

Cloud  t/a       <f/3 


DIR    HGT    PER 

<ii       1         2 
SEA 
CL/Ifl 


MiNO-OIR  £i 

HlNO-SPO  U 
.<iND-FUfl 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E30    013 


TEN  Sj  1206 
5  SWUAR;  4 
2  S'JUARE  46 
I    aQUARl     57 


TIME 

LV.  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-- 

15.9 

OBS 

OOJOO 

26.06 

36.377 

24.07 

15.9 

OBS 

00022 

23.99 

30.595 

24.67 

15.9 

OBS 

00043 

20.95 

36.597 

25.74 

15.9 

OBS 

00065 

18.72 

36.546 

26.29 

15.9 

OBS 

00066 

18.33 

36.546 

26.39 

15.9 

OBS 

00129 

17.71 

30.476 

26.49 

15.9 

OBS 

00171 

17.33 

36.434 

26.5  5 

15.9 

06S 

00256 

16.91 

36.365 

26.62 

15.9 

OBS 

T00341 

16.77 

36.363 

26.6  3 

15.9 

OBS 

004  30 

16.01 

36.205 

26.69 

15.9 

OBS 

00518 

14.94 

36.005 

26.7  8 

15.9 

oes 

00695 

12.22 

35.569 

27.01 

15.9 

OBS 

T00d52 

06.65 

35.166 

27.34 

15.9 

OBS 

T01329 

05.63 

35.195 

27.77 

JYNOPTh       SNO    VEL       oxyg 

1538.6 
1534.6 
1527.3 

1521 .5 
1520.7 
1519.5 
1519.1 
1519.2 
1520.1 
1519.1 
1510.9 
1510.4 
1499.7 
1495.6 


Pj4       TOT     P 


»*«*«oc.»o«ft»««« 


lEFID       31       6117 

YEAR 

1969 

BOTDP    04828 

CONSEC              0014 

MONTH       07 

SHIP   CO 

L*T            34    49      N 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

LONC      047   53      M 

HOUR 

12.9 

AREA              05 

CASTNUM/IIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.9 

OBS 

00000 

26.49 

12.9 

OBS 

00024 

24.52 

12.9 

OBS 

00049 

20.59 

12.9 

OBS 

00073 

19.52 

12.9 

06S 

00096 

18.53 

12.9 

08  S 

00146 

17.97 

12.9 

OBS 

00971 

07.71 

12.9 

OBS 

T01459 

04.95 

AIR  TEMP  26.0 
NET  BULB  23.2 
BAROMETR  1027.4 
CLUUO    T/A  8/4 


DIR    HCT     PER 

28      2         4 
SEA 
CL/TR 


SAL 

36.560 
36.576 
36.586 
36.5  60 
36.552 
36.496 
35.175 
35.085 


24.08 
24.70 
25.63 
26.10 
26.34 
26.44 
27.47 
27.77 


1540.0 
1535.9 
1526.4 
1523.6 
1521  .5 
1520.6 
1496.0 
1495.1 


alNO-DIR    18 
■  IND-SPO    01 
HiNO-FOR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E30    014 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


SIGMA-T  OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


154 


TABLE  X.— Continued 


REFIO       31       8117 

YEAR 

1969 

BOTOP    03895 

AIR 

TEMP         26.9 

DIR    h&T    PER 

UINO-OIR 

U 

CONStC              0015 

MONTH       07 

SHIP    CO 

WET 

BULB          23.7 

25      3         3 

WINO-SPO 

05 

LAT             34    49       N 

DAY 

2e 

DATA    USE        1 

8AR0METR     1030.0 

SEA 

MIND-FOR 

LONG       047    50       a 

HOUR 

12.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

KEATHEB 

XI 

CaSTNUM/I IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPIM       SND    VEL 

OXYG 

P3^ 

12.3 

OSS 

000  00 

26.58 

36.583 

24.06 

1340.2 

12.3 

06S 

00025 

25.14 

36.578 

24.51 

1537.3 

12.3 

oes 

00051 

36.529 

12.3 

DBS 

00076 

18.43 

36.550 

26.37 

1520.8 

12.3 

oes 

00102 

18.00 

36.518 

26.45 

1520.0 

12.3 

OBS 

00152 

17.50 

36.447 

26.52 

1519.3 

12.3 

DBS 

T0O203 

17.17 

36.401 

26.57 

1519.1 

12.3 

OBS 

003  05 

17.04 

34.384 

26.58 

1520.3 

12.3 

OBS 

T004C7 

16.79 

36.353 

2o.t2 

1521.2 

12.3 

OBS 

00508 

15.38 

36.071 

26.7  3 

1518.2 

12.3 

OBS 

T00612 

13.77 

35.806 

26.86 

1  5 14  .  5 

12.3 

OBS 

00812 

09.91 

35.346 

27.26 

1503.9 

12.3 

UBS 

TOlOlO 

07. la 

35.183 

27.56 

1496.6 

12.3 

CBS 

T01522 

04.76 

35.028 

27.75 

1495.3 

INST     HANSEN    CAST  TEN    SO    1206 

TRACE    DIR  5     SQUARE        2 

DURATION  2     SQUARE    46 

ORIG    E30    015  1    SOUARE    47 


OiR    hGT     PER 

KINO-DIR 

ou 

INST     NANSEN    CAST 

10        3          3 

WINC-SPD 

0< 

TRACE    OIR 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E30    016 

lOPTH       SNC     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

HEfID       31        8117  YEAR  196'.  BuTDP     04420             AlR    TEMP          27.0  OIR    hiT     PER             HlNO-DIR    OU              INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1206 

CONSEC                OOlt  MONTH       07  SHIP    CO  WET     BULB          24.0  10        3          3  WIND-SPD    0<             TRACE    OIR                                       5     SQUARE       2 

LAT             34    5';       N  GAY  29  DATA    USE  1             BAROMETR     102<).fc  SEA                                   HINO-FOR                     DURATION                                         2    SQUARE    48 

LONG       046    01        w  HLUR  12.5  AkEA  05             CLOUD     I/A          8/1  CL/TR                             HEATHE"       XI             ORIG    E30    016                              1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIXi  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL                SlGMA-T 

12.5  OBS  00000  ^6.81  36.564             23.99  1540.7 

12.5  OBS  00025  24.72  36.663            24.70  1536.4 

12.5  JBS  00051  21.15  36.o38            25.72  1528.0 

l£.5  OBS  00075  19.49  36.547            26.09  1523.8 

12.5  JBS  00101  18.29  3o.3l4           26.38  1520.8 

12.5  OBS  00151  17.74  36.453             26.47  1520.0 

12.5  U3S  T00203  17.51  36.431            2o.51  1^20.1 

12.5  OBS  00303  16.93  36.350            26.58  1519.9 

12.5  OBS  T00401  16.43  36.268             26.64  1519.9 

12.5  OBS  00505  15.25  36.016            20. 72  1517.7 

12.5  OBS  OOoOa  13.51  35.752            20.89  1513.5 

12.5  OBS  00809  09.75  35.314           27.26  1503.2 

12.5  OBS  01011  07.04  35.100           27.56  149o.l 

12.5  OBS  T0152U  04.56  35.083           27.81  1494.5 


REFID       31        8117 

YEAR 

1969 

30TDP    02748 

AIR 

TEMP         25. 

.2 

DIR  m; 

il    PER 

WINO-OIR 

35 

CONSEC              0017 

MONTh 

1       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB          22. 

.C 

35      2         2 

WINO-SPO 

12 

LAT             35    02       N 

DAY 

30 

DATA    USE 

1 

3AR0METR     1028. 

.2 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       048    07       h 

HOUR 

U.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          b/5 

CL/H 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIML 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DY.NOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P3 

12.4 

oas 

00000 

26.78 

36.588 

2-. 01 

1J40.7 

12.4 

OBS 

00025 

23.94 

36.055 

24.93 

1534.0 

1<;.4 

OBS 

J0049 

21.01 

36.586 

25.72 

1527.5 

12.4 

OBS 

OC073 

18.98 

36.524 

25.21 

1S22.3 

12.4 

oas 

00097 

18.48 

36.560 

26.36 

1521.3 

12.4 

OBS 

00146 

36.504 

12.4 

oas 

T00198 

17.29 

36.417 

20.55 

1519.4 

12.4 

DBS 

00295 

17.06 

36.429 

26.61 

1520.3 

12.4 

OBS 

T00392 

16.96 

36.405 

20.62 

1521.6 

12.4 

OdS 

004  96 

15. o7 

36.136 

26.71 

l3l9.0 

12.4 

OBS 

T00598 

13.68 

35.793 

2o.8e 

1513.9 

12.4 

OBS 

006  04 

09. 7o 

35.297 

27.24 

1503.1 

W.4 

OBS 

T01012 

06.96 

35.170 

27.58 

1495. a 

12.4 

OBS 

T01562 

04.36 

3  5.04  6 

27.81 

1494.4 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1 206 

TRACE    OIR  5    SQUARE       * 

DURATION  2    SQUARE    48 

ORIG    £30    017  1     SQUARE     58 


*••»•«•••••••« 


REFID       31       6117 

YEAR 

1969 

BOTOP     04073 

AIR 

TEMP         25. 

.2 

DIR    huT     PER 

WIND-DIR 

OS 

CONSEC              0016 

MONT^ 

1       07 

ShlP    CO 

wET 

BULB          21, 

.i 

Oi 

2         2 

WIND-SPD 

U9 

LAT             34    52       N 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1026. 

,6 

SEA 

WIND-FOP 

LONG       046    16       H 

HOUR 

12.6 

AREA                05 

CLOUD     T/A          B/4 

CL/IR 

WEA'^HER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

UYNOPTH 

SNO     VtL 

OXYO 

PJ' 

12.8 

OBS 

00000 

26.77 

36.028 

24.04 

1540.7 

12.6 

OBS 

00026 

22.42 

36.679 

25.39 

15J0.9 

12.6 

OBS 

000  51 

20.69 

36.644 

25.85 

1520.6 

12.8 

OBS 

00077 

19.55 

36.600 

26.12 

1524.0 

12.6 

OBS 

00101 

16.65 

36.556 

26.32 

1521.9 

12.6 

OBS 

00154 

17.94 

36.512 

26.46 

152U.7 

12.6 

OBS 

T00207 

17.53 

36.446 

26.51 

1520.3 

12.8 

DBS 

00306 

17.01 

36.393 

26.60 

1320.3 

12.6 

OBS 

T00403 

16.03 

36.326 

26.64 

1520.7 

12.8 

OBS 

00509 

15.26 

36.063 

26.75 

1517.9 

12.6 

CBS 

T00612 

13.53 

35.761 

26.89 

1513.6 

12.8 

OBS 

00819 

09.56 

35..>2o 

27.30 

1502.7 

12.8 

UBS 

T01028 

06.98 

35.18C 

27.56 

1496  .2 

12.6 

OBS 

T01570 

04.26 

35.022 

27.60 

1494.0 

INST     NANSEN    CAST  TEN    SO     1206 

TRACE    DIR  5    SOUARE       2 

DURATION  2    SQUARE    46 

ORIG    E30    018  I    SOUARE    48 
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TABLE  X.— Continued 


KtHO      31       (117 

TEtll 

1969 

fOTOP     0*266 

IIR 

TEHP          26. 

,2 

OIR    HOT     PER 

HIND-DIP 

0* 

CONSEC              0019 

MONTH       OB 

SHIP  CO 

WET 

BULb          21, 

.2 

0*        1 

I          2 

HINO-SPD 

09 

Lit             34    S-i       N 

0«Y 

01 

0«Ta   JSE 

I 

bJfcC^EIS    1026, 

.7 

SEA 

KINO-FOR 

LLNC       048    Ct       h 

HOUR 

W.* 

AkEA 

05 

CL0U3     T/a          8/« 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/tlME 

IVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNDPTH 

SNC     VEl 

OXYG 

P3' 

12. <. 

06  5 

UJQOO 

26.51 

36.60* 

24.10 

154b. 1 

12.* 

OBS 

00026 

2*. 33 

36.646 

24.65 

1535.6 

12.4 

QBS 

000  52 

21.37 

36.701 

25.70 

1528.6 

12.* 

oes 

00078 

19.56 

36.5** 

26.07 

152*. 0 

12. « 

OBS 

0010* 

16.31 

36.59S 

26.44 

1521 .0 

12.4 

OBS 

00156 

17.81 

36.*d5 

26.47 

1520.3 

12.* 

09$ 

T00211 

17.27 

36.406 

26.54 

1519. 5 

12.* 

OBS 

00311 

17.07 

36.420 

26.60 

1520.6 

1^.* 

OBS 

I0C*12 

16.76 

36.350 

26.62 

1521.2 

12.* 

OBS 

005IB 

15.28 

36.060 

26.74 

1518.1 

12.* 

OBS 

T0C62* 

13.59 

35.76"i 

26.88 

151*. 0 

12.* 

OBS 

0CB32 

09. *3 

3  5.2  86 

27.29 

15C2.3 

12.* 

OBS 

T010*2 

06.83 

35.166 

27.5'; 

1*95.8 

12.* 

OBS 

01576 

0*.31 

35.064 

27.63 

!*->*  .* 

INST  HANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DJRATION 
ORIG  E30  019 


P34       TOT    P  N02  N03 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *S 
1    SQUARE    *B 


» •««*9»en 


REFID   31 

CONSEC 
LAT     3* 
LONG   0*7 


B1I7 

YEAR 

1969 

BOTDP    03952 

AIR 

TEMP          26. 

,1 

DIB    HGT     PER 

WINO-OIF 

u/ 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0020 

MONTH       06 

SHIP    CC 

WEI 

BULB          ^2. 

.2 

01 

1          3 

WIND-SPU 

uS 

TRAlE     0I« 

5    SUUAHE       .: 

58      N 

DAY 

02 

DATA    USE 

1 

EAR0M6TR     1026. 

.3 

SEA 

WIND-F3R 

DURATIOV 

2     SQUARE     46 

5*      W 

HOUR 

09.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRil,    E30    010 

1     S-UARE     47 

TINE 

LVITYP 

C/EPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

HO    VEL 

OXYG 

P  J4 

TOT     P          NO^          N03 

S103         PH 

09.8 

OBS 

OOOUO 

26.71 

36.615 

24.0  5 

13*0.5 

09.8 

oes 

00023 

25.06 

36.6** 

24.59 

1537.2 

09.8 

OBS 

000*8 

21. JO 

36.587 

25.64 

1526.2 

09.8 

OBS 

00071 

19.27 

36.528 

26.1* 

1523.1 

09.8 

OBS 

00095 

18.28 

36.525 

26.39 

1520.7 

09.8 

OBS 

001*2 

17.7* 

36.477 

2o.*d 

1519.8 

09.8 

OBS 

T00191 

17.40 

36.427 

26.53 

1519. o 

09.6 

oes 

00268 

17.03 

36.412 

26.61 

1520.1 

09.8 

OBS 

T00J60 

16.98 

36.412 

26.62 

1521 .* 

09.8 

OBS 

00*81 

15.82 

36.163 

26.70 

1519.3 

09.6 

oes 

100578 

14.07 

35.655 

26.8  5 

1514.9 

09.8 

OBS 

00772 

10.** 

35.359 

27.17 

1505.1 

09.8 

oes 

T00968 

07.65 

35.210 

27.51 

1*97.8 

09.8 

OBS 

101*57 

0*.6i 

35.099 

27.79 

1494.6 

•••••*•••*•»«*« 


REFID       31  8117  VEAK     1969 

CONSEC  Ou^l  MONTH      06 

LAT             3*  58       N  DAY             0? 

LONG       047  54       a  HfjUI.     13.^ 


BOTDP  04321 
SHIP  CO 
DATA  USE   1 
AREA      C5 


AIR    TEMP  27. C 

WET  BULB  22.2 
CAROMETR  1026.0 
CLuUD    T/4  o/.. 


OIK     htiT     PER 


SEA 
CL/TI. 


WIND-OIR  0« 

WIND-SPD  ui- 
wIND-F'iP 

WEATHE-.  XI 


li^ST     rUNSt\    CAST 
TRACE     DIR 
CURAT  13.. 
CRIG    EJO    C21 


TEN    SC    1206 


SQUARE  2 
SQUARE  46 
SQUARE     4  7 


Tl( 

M 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

.2 

oes 

00000 

26.75 

36.659 

24.07 

.A 

UBS 

00025 

24. IJ 

36.646 

24.67 

.2 

oes 

00051 

21.10 

36.575 

25.69 

.2 

oes 

00076 

19.56 

36.570 

26.09 

.2 

oes 

00102 

18.50 

.2 

oes 

00151 

17.74 

36.478 

26.49 

.2 

oes 

T00205 

17.38 

36.423 

20.5  3 

.2 

ces 

003O3 

17.04 

36.403 

26.60 

.2 

OBS 

T00405 

16.61 

,  t 

CBS 

00504 

15.43 

36.060 

26.7  1 

,2 

DBS 

T00606 

13.59 

35.763 

26.68 

,2 

CBS 

00606 

09.96 

36.:>54 

27.<;5 

2 

OBS 

T01009 

07.22 

35.146 

27.52 

,2 

oes 

T01321 

04.77 

35.095 

27.80 

GY.IDPTh       Si^O    VcL       OXYG 

1540.7 
l:'j5.3 
1527.6 
1524.0 

152J.0 
lr>l'7.8 
1520.3 

13U.3 
I..IJ.7 

i'.04.a 
1 4  ■.(, . ; 

1495.4 


P  14         let      P 


REFID       31 

OUT 

YEiK 

1,64 

HI.TI-P     02440 

CONSEC 

PO.^2 

MOJT. 

.      08 

SHIP    CC 

LAT             34 

52       N 

DAY 

04 

Uata  use      1 

K'NG       046 

01       K 

HGU' 

1  J.6 

AREA               05 

AIR    TEHP  26.2 

WEI    BULB  23.0 

3ARaHETR     1025.5 
LLOUO    T/A  8/2 


DIR  HOT  PtK 


SEA 
CL/TR 


WINU-JI»  23 

WINO-SFD  u8 
WIND-fwiR 

WEATHER  XI 


INST     HANSEN    CA 
TRACE     JIK 
OURAT lUH 
CRlG    E3u    022 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     46 


CASTNbM/TIHE        IVLIYK 


1  J.  t 

1.0  S 

rjcoo 

1  5.6 

UBS 

000  2  5 

13.6 

oes 

00051 

13.6 

oes 

000  76 

13.6 

CBS 

00102 

1^.6 

j6S 

00152 

13.6 

J6S 

T002C4 

13.6 

oes 

00303 

13.6 

oes 

T00397 

13.6 

OSS 

00500 

13.6 

oes 

00599 

13.6 

uBS 

UQ799 

1  3.6 

UBS 

loiooo 

13.6 

OBS 

T01513 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

26. S6 

36.64* 

23. 

.94 

24.93 

36.056 

2*. 

.62 

20.93 

36.64  1 

25. 

.77 

16.93 

36.556 

26. 

.25 

16.28 

36.530 

26. 

,39 

17.64 

36.470 

25. 

,45 

17.52 

36.44J 

26. 

.51 

17.07 

36.332 

26. 

.57 

16.77 

15.65 

36.117 

26. 

.  7C 

14.20 

35.803 

26. 

.78 

10.04 

35.326 

27. 

.22 

C7.34 

35.175 

27. 

.53 

04.49 

35.054 

27. 

.60 

uY,40PTH       SNO     VEL       OXYG 

1341 .1 
1536.9 
1527.5 
1522.2 
1520.8 
1520.3 
l3<0.2 
15tC.4 

1519.0 
1513.7 
15C4.I 
14Sr.l 
1444.1 


•o«»»e««e*e«wao 


156 


TABLE  X.— Continued 


REfID       31  0117  YEaS     l^ftS  UCTCP    CiTSS 

CONSEC  00<;3  ^O'lTh       08  SM»    CC 

LiT             34  51       N  DAY             t)5  DfiTA    USt        1 

LONG       047  5  7       W  HOUR     W.l  AFfcA                05 


AIR  TEMP  26.2 
JET  SULB  ^3.7 
bASLMETR  1024.6 

Clcu:j  T/a       &/3 


JIf.    hGT     PER 

31       i         2 
ScA 
CL/IE 


rtlNU-UIR  31 

UINO-SPD  15 
NINU-PLk 

rtEA'Mtf-  XI 


INST     NAflStN    CAST 
TRALE    Oik 
DUKflTIu'; 
CRll.     tij    C2j 


TEN  SO  1206 
5  SguARE  2 
2  SUUARE  4b 
1     SuJARb     47 


CASTNon/T ME        LKLTYF  DEPTH 


12. 
12. 
12. 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


"bS 
ubS 
i-cS 

r5s 

jbS 
06? 
JoS 
(•HS 
loS 
uBS 
TBS 

ues 

(jtiS 


coooo 

000^7 
JCC33 
OOOUl 
001C7 
0&166 
00215 
0032  1 

T00427 
00535 

T00645 
00U57 

T..1073 

T J  It  18 


TEMP 

.^6.85 
^3.  71 
tO.53 
19.02 
18.24 
17.71 
17.30 
17.03 
lo.6d 
15.02 
13.16 
09.2'; 
06.77 
04.17 


SliiMA-I  OyNOPTri       SjjL    VEl       JX»U 


Pj4       TUT    P 


.667 
.64  5 
.577 
.326 
.47S 
.396 
.398 
.338 
.010 
703 
..-69 
202 
036 


24.02 

25.01 
23.89 
26.24 
26.40 
26.49 
^6.53 
26.60 
26.  o  3 
^6.76 
26.92 
27.30 
27.63 
27.82 


1340.9 
1334.1 
1:<26.4 
1522.6 
1520.8 
1520.1 
1519. 6 
132U.O 
1521.2 
1517.5 
1512.4 
tS02.2 
1496.1 
1494.5 


REFID       31  8117 

CONSEC  0024 

LAT             34  5  6       H 

LONG        048  00       U 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  06 

HOUR     13.9 


BCIDP     04540 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.7 

h£T    BULtJ  24.1 

BARUHETR     1025.4 
LLOUO     T/a  6/2 


DIP     HGT 

PER 

WIND-OIB 

33 

INST    NANSEN    CAST 

33       3 

3 

.(IND-SH) 

10 

TRACE    01 R 

SEA 

rtlNO-EOR 

DURATION 

Cl/tr 

HEA  THE^ 

XI 

CRIG     t30    C24 

TEN  SO  12J6 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SOUARt    48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


OYNOPTrl       SND    VEL       OXYG 


P34   TCI  f 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 


L8S 
JBS 
C'ES 
CBS 
cdS 
C3S 
UBS 
OBS 
DBS 
OBS 
GBS 
OBS 
OBS 
08  S 


OOCOO 
00026 
00052 
00078 
00103 
00155 

T002  06 
00306 

T 004 06 
00508 
00609 
00S13 

TO1016 

T01554 


<;6.79 
2  3.06 
20.84 
19.74 
16.04 
1  7.47 
17.22 
17.07 
16.48 
15.11 
13.62 
10.06 
07.35 
04.43 


J6.467 
36.597 
36.577 
36.516 
36.492 
JJ6.432 
36.425 
36.420 
36.t90 
36.004 
35.776 
35.331 
35. 196 
3i.u6C 


.91 
.15 
.76 
.00 
.42 


2o. 

26. 

^7. 
27. 
27. 


1540.6 
1532.4 
1527.1 
1524.5 
152U.1 
1519.2 
151V.3 
1520.9 
1520.2 
1517 .i 
1513.9 
1504.4 
1497.4 
14  94 .5 


R6FI0      31       8117 

YEAR 

1969 

flOTOP    04773 

AIR 

TEMP         27. 

.5 

DIR    h. 

jl    PER 

HINO-OIR 

20 

CONSEC              0025 

MONTH       08 

SHIP    CO 

<ET 

SULB          23. 

.6 

20 

*IND-SP0 

Oi 

LAI             34    48       N 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

BAfcOMETR     1025. 

,8 

SEA 

3 

KIND-fOR 

LONG       048     11        H 

HOUR 

12.9 

AREA                05 

CLCUO     I/A          8/2 

CL/IR 

WEAIMER 

XI 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PJ 

12.9 

OBS 

000  00 

27.15 

36.64  5 

23.92 

1541 .5 

12.9 

OBS 

00023 

23.88 

36.654 

24.95 

1534.4 

12.9 

OBS 

00047 

20.73 

36.637 

25.83 

1526.8 

12.9 

OBS 

00070 

18.73 

36.565 

26.30 

1521.6 

12.9 

OBS 

00095 

18.07 

36.534 

26.45 

1520.1 

12.9 

OBS 

00142 

17.71 

36.484 

26.50 

1519.8 

12.9 

OBS 

T00190 

17.38 

36.423 

26.53 

1519.5 

12.9 

OBS 

002  88 

16.97 

36.395 

26.61 

1519.9 

12.9 

OBS 

T00386 

16.97 

36.407 

26.62 

1521.5 

12.9 

DBS 

004  81 

15.98 

36.183 

26.68 

1519.8 

12.9 

OBS 

00580 

14.36 

35.925 

26.84 

1316. 0 

12.9 

OBS 

00770 

10.48 

35.358 

27.17 

1505.2 

12.9 

OBS 

T00965 

07.57 

35.196 

27.51 

1497.4 

12.9 

OBS 

T01466 

04.72 

35.082 

27.79 
•  ••) 

k*i 

1494.3 

INSI    NANSEN    CaSI 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E30   025 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2     SQUARE     48 

1    Square   48 


REFID       31  8117  YEAR     1969  BOTOP    04240 

CONSEC  0026  MONTH       08  SHIP    CC 

LAT             34  50       N  DAY             08  DATA    USE        1 

LONG       048  05      N  HOUR    12.3  AREA              05 


AIR    TEMP  27.1 

HET     BULB  2'*.1 

eARCMETR     1024.0 
CLOUD    T/A  0/6 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

12.3 

OBS 

00000 

27.02 

36.650 

23.97 

12.3 

OBS 

00025 

23.67 

36.673 

25.03 

12.3 

OBS 

00050 

20.56 

36.643 

25.88 

12.3 

OBS 

00076 

18.66 

36.559 

26.32 

12.3 

OBS 

00101 

18.21 

36.540 

26.42 

12.3 

OBS 

00152 

17.80 

36.492 

26.48 

12.3 

OBS 

00203 

17.35 

36.421 

26.54 

12.3 

OBS 

00304 

17.06 

36.422 

26.61 

12.3 

OBS 

T00406 

16.96 

36.410 

26.62 

12.3 

OBS 

00509 

15.49 

36.094 

26.7  2 

12.3 

OBS 

00613 

13.56 

35.767 

26.89 

12.3 

OBS 

00823 

09.61 

35.330 

27.29 

12.3 

OBS 

T01031 

07.08 

35.196 

27.58 

12.3 

OBS 

T01578 

04.29 

DIR     HGT     PER 

<IND-OIR 

H 

INST     NANStN     CAST 

19       3          .: 

HIND-SPD 

17 

TRACE    DIR 

SEA 

»1ND-F0R 

DURATION 

CL/TR 

MtATHER 

XI 

ORIG    c30   026 

IDPTH       SND     VEL 

JXYG 

PJ4 

lOT     P          NOi          N03 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


1541 .3 
15JJ.9 
1526.4 
1521  .3 
1520.6 
1320.2 
1519.6 
1520.4 
1521  .8 
1318.6 
1513.8 
1502.9 
1496.6 


•«•«••«•»•»•«•* 
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TABLE  X.— Continued 


REFIO      31       eil7 

YEAR 

1S69 

BCIDP     0<.66<. 

CONSEC              0027 

lONTH      oa 

SHIP    CO 

tAT             3*    41       N 

OAV 

09 

OAIA    USE        1 

LONG       Ce    06       M 

HOUR 

13.7 

AREA                05 

C4STNLN/TINE 

LVLTYP 

OtPTH 

ItNP 

13.7 

08  S 

00000 

27.0* 

13.7 

OBS 

00025 

26. OO 

13.7 

OBS 

00050 

21.17 

13.7 

OBS 

0QU75 

18.94 

13.7 

OBS 

00100 

16.30 

13.7 

OBS 

001'.9 

17.65 

13.7 

OBS 

IC02  00 

17.32 

13.7 

06  S 

00299 

17.02 

13.7 

OBS 

00397 

16.69 

13.7 

OdS 

00-.9  7 

15.57 

13.7 

OBS 

100596 

13.82 

13.7 

bBS 

007  94 

10.16 

13.7 

OBS 

T0096'. 

07.53 

13.7 

OBS 

I01'.92 

04.60 

AIB  TEMP          27.9  OIR    HGT     PcR             WIND-JIR    22              INST     NANStiM    CAST                   TEN    Sl„     12u6 

WET  BULB          24.1  31       2          3                iJlNO-SPO     12              TRACE    DIP                                       5     50UA  Rt        2 

BARO'lETR    lo25.e  SEA  HINO-ruC                      OURATION                                         2     SuUARF     48 

CLOUD    T/A          8/2  CL/TR  KEAThiK       XI             ORlu     t3a    027                              1     StiUASE     t8 

SAL  SloMA-T          UVNOPTH       SNU     VcL        JXYG  PJ4       TCT     P          '102          NJj          SIUj          PH 

36.534  23.06  1:/41.2 

36.549  24.03  1540. o 

30.574  25.66  1527.9 

36.5U2  26.20  1522.2 

36.478  26.35  1520. d 

36.453  26.49  1519.7 

36.408  20.53  1519.5 

36.384  26.59  1320.2 

36.330  26.63  1520.7 

36.098  26.71  1516.7 

35. eU  ^6.87  1514.4 

35.334  27.20  1504.4 

35.207  <;7.53  1497.6 

35.092  27.82  1494.2 


INST     NANSEN    CAST  TEN    Su     1207 

TRACE     01k  5     SJUARE        3 

DURATION  2     SOUARE    40 

OSIG    E30    026  1    SOUARE    50 


REFID       31        8117 

YEAR 

1969 

BOTDP    04663 

AIR 

TEMP          26, 

.9 

OIR     (-GT     PcK 

«IN0-3IR 

^t 

CONSEC               0028 

MONTH       Oe 

SHIP    CC 

HEI 

BULB          24 

.3 

29 

2          3 

WINO-SPO 

10 

LAT             35    44       N 

JAY 

10 

OATA    USE        1 

SAROMETP     1026, 

.2 

SEA 

<1N0-F0R 

LONG       050    00       H 

HOUR 

12.9 

AREA                05 

CLOUD    T/i          6/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASINUM/TIME 

CVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH 

SNu     VEL 

OXYO 

Pu, 

12.9 

OBS 

00000 

26.99 

36.327 

23.74 

1540.8 

12.9 

OBS 

00024 

26.52 

36.369 

23.92 

1540.2 

12.9 

OBS 

00047 

21.05 

36.279 

25.47 

1527.2 

12.9 

OBS 

00072 

18.58 

36.271 

26.1,<i 

1J20.9 

12.9 

OBS 

00095 

16.97 

36.254 

26.50 

1516.5 

12.9 

OBS 

00143 

15.40 

36.118 

26.76 

1512.4 

12.9 

OBS 

T0.0192 

14.90 

36.029 

26.80 

1511 .5 

12.9 

OBS 

00284 

13.85 

35.829 

26.88 

1509.4 

12.9 

OBS 

T00376 

12.82 

35.642 

26.94 

1507.2 

12.9 

OBS 

00466 

11.36 

35.461 

27.08 

1503.5 

12.9 

OBS 

TC0558 

C9.70 

35.261 

27.23 

1498.6 

12.9 

OBS 

00739 

07.21 

35. 113 

27. 5C 

1492.2 

12.9 

OBS 

T009  26 

05.91 

35.129 

27.69 

1490.2 

12.9 

OBS 

101424 

04.23 

35.032 

27.81 

1491 .5 
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TABLE  XL— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
McCULLOCH  at  Ocean  Station  ECHO,  11  August  1969  -  3  September  1969,  prepared 
from  NODC  Usting  No.  31  -  1525. 


KEFIO      31       1525 

VEIK 

1989 

BOTOP    05120 

tin 

TEMP         28. 

.2 

OIR 

hiil    PER 

alND-DIR 

JJ 

INST     NINSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC             0001 

MONTH       06 

SHIP    ML 

HET 

9ULe          24. 

.3 

31 

3         2 

MINO-SPO 

03 

TRACE    OIR 

5    SdUARE       4 

L*T            35    1  a      N 

otr 

12 

0*T«    USE 

1 

BIROMETP     1026. 

.2 

SE» 

«IND-foB 

DURATION 

2    SQUARE    46 

LONC      0«7    3«      ■ 

HOUR 

13.7 

<>E« 

05 

CLOUD    T/»          8/1 

CL/TO 

MEATHER 

XI 

ORIG    E31    001 

1    SOUARE    57 

CASTNUM/TIHE 

IVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

StL 

SIGM4-T 

DtNOPTH 

SND    WEL 

OXTG 

P04 

TOT    P         nOi         N03 

SI03         PH 

13.7 

OBS 

00000 

29.96 

36.21« 

22.67 

1547.0 

13.7 

oes 

00025 

24.57 

36.159 

24.37 

1535.5 

13.7 

oes 

00050 

20.32 

36.«72 

25.82 

1525.5 

13.7 

OBS 

000  75 

18. 8« 

36.«6'i 

26.20 

1521.9 

13.7 

OBS 

00101 

18.01 

36.500 

26.44 

1520.0 

13.7 

OBS 

00151 

17. *7 

36.456 

26.5  3 

1519.2 

13.7 

OBS 

00202 

17.15 

36.*32 

26. 5S 

1519.0 

13.7 

OBS 

00303 

17.05 

36.<i32 

26. o2 

1520.4 

13.7 

OBS 

T0040« 

16.79 

36.373 

26.63 

1521.2 

13.7 

OBS 

00505 

15.68 

36.15<> 

26.73 

1519.2 

13.7 

OBS 

00605 

1«.16 

13.7 

OBS 

00906 

10.55 

35.300 

27.11 

1506.0 

13.7 

OBS 

01007 

06.60 

35.05* 

27.54 

1494.2 

13.7 

OBS 

T01508 

0«.56 

35.042 

27.78 
•  ••« 

I** 

••••••VI 

1494.3 
»• 

REFIO      31       1525 

TEAR 

1969 

BOTOP    04580 

AIR 

TEMP         29. 

.8 

DIR    HGT     PER 

MINO-OIR 

22 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1206 

CONSEC              0002 

MONTH       08 

SHIP    Ml 

aET 

BULB         24. 

.0 

31 

1          3 

»1H0-SPD 

03 

TRACE    OIR 

5    SflUARE       2 

LAT            34    59      N 

DAY 

13 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1026. 

,1 

SEA 

MINO-fOR 

DURATION 

2    SQUARE     46 

I.QNC       047    48       N 

HOUR 

16.8 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/3 

CL/TR 

NEATHER 

XI 

ORIG    E31    002 

1     SQUARE    47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO    VEL 

0XY6 

pa4 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

16.8 

OBS 

00000 

27.45 

36.359 

23.62 

1541.9 

16.8 

OBS 

00026 

23.77 

36.442 

24.82 

1533.9 

16.8 

OBS 

00052 

16.51 

36.490 

26.30 

1520.6 

16.8 

OBS 

00078 

18.04 

36.494 

26.42 

1519.7 

16.8 

DBS 

00105 

17.68 

36.478 

26.50 

1519.1 

16.8 

OBS 

00156 

17.26 

36.442 

26.5  7 

1516.6 

16.8 

OBS 

T00210 

17.06 

36.422 

26.61 

1518.9 

16.8 

OBS 

00311 

17.03 

36.434 

26.62 

1520.5 

16.8 

oes 

T00413 

16.86 

36.402 

26.64 

1521 .6 

16.6 

OBS 

00516 

15.76 

36.176 

26.72 

1519.7 

16.8 

OBS 

006  18 

14.06 

35.852 

26.85 

1515.6 

16.8 

oes 

00621 

09.46 

35. .^02 

27.22 

150<.2 

16.8 

OBS 

T01027 

05.83 

35.015 

27.61 

1491.4 

16.6 

DBS 

T01529 

04.18 

35.001 

27.79 
•  ••■ 

!•• 

1493.0 

• 

REFIO      31  1525  YEAR    1969  BOTDP    05120 

CONSEC  00u3  MONTH       08  SHIP    ML 

LAT             34  56. IN  DAY             14  DATA    USE        1 

LONG       046  11. 2H  HOUR     14.3  AREA               05 


AIR    TEMP  ^8.3 

WET    BULB  25.2 

BAROMETR     1024.6 
CLOUD     T/A  0/3 


OIR    HGT    PER 

31       i         2 
SEA 

CL/TR 


UINO-OIR    09 

aIND-SPO    05 
UINO-FOR 
aEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E31    00  3 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 


oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 

oes 
OBS 


00000 
000  24 
00050 
000  75 
00100 
00149 
002  00 
00301 

T00405 
00501 

T 006 00 
00602 

Toiooe 
Toi5oa 


TEMP 

27.73 
23.64 
19.54 
16.40 
17.90 
17.31 
17.09 
17.09 
17.00 
16.04 
14.15 
10.69 
07.46 
04.47 


SAL 

36.223 
36.397 
36.50^ 
36.50< 
36.496 
36.446 
36.436 
36.446 
36.434 
36.226 
35.866 
35.320 
35.225 
35.035 


SIGMA-I  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYC 


P34       TOT    P  N02  N03  SI03         PH 


23.42 
24.77 
26.0  5 
26.34 
26.46 
26.57 
26.6  1 
26.62 
26.63 
26.70 
26.84 
27.10 
27.55 
27.78 


1542.3 
1534.0 
1523.5 
1520.7 
1519.6 
1518.7 
1518.8 
1520.5 
1521.9 
1520.4 
1515.6 
1506.5 
1497.8 
1493.9 
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TABLE  XI.— Continued 


kEFIO   31 
CONSEC 
LAT     35 
LONG   0*8 


1525 

VE«R 

1969 

BOTDP    03840 

41R 

TEMP         27. 

.2 

DIR 

f.tT     PER 

MIND-OIR 

27 

INST    N4NSEN    LAST 

TEN    SQ    1206 

OOO'. 

MONTH       06 

SHIP    ML 

«ET 

BULB          24. 

.2 

27 

2          2 

MINO-SPD 

16 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

02       N 

D«Y 

15 

0474    USE 

I 

BARGMEIR     1020. 

.8 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SaUARE    48 

03       H 

mOUR 

16.8 

4RE4 

05 

CLOUO    T/4          6/4 

CL/TR 

HEATHER 

X9 

GRIG    E31    004 

1    SdUARE    58 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SI&M4-T 

OYNOPTm       SND    VEl 

OXTG 

Pu4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

16.6 

DBS 

00000 

27.05 

36.260 

23.67 

1540.9 

16. e 

OBS 

00025 

23.54 

36.259 

24.75 

1533.2 

16. e 

OBS 

000*9 

19.34 

36.570 

26.16 

1523.0 

16.8 

OBS 

00075 

18.77 

36.530 

26.27 

1521 .8 

16.6 

OBS 

00100 

36.506 

16.6 

06  S 

00149 

17.52 

36.458 

26.52 

1519.3 

16.8 

OBS 

100197 

17.20 

36.428 

26.58 

1519.1 

16.8 

06  S 

00292 

17.02 

36.416 

26.61 

1520.1 

16.6 

OBS 

T00j>86 

16.91 

36.404 

26.63 

1521 .3 

16.8 

OBS 

00482 

16.04 

36.216 

26.69 

1520.0 

16.8 

OBS 

00577 

14.71 

35.963 

26.80 

1517.1 

16.8 

06  S 

00764 

35.406 

16.8 

OBS 

1009  54 

08.01 

35.256 

27.49 

1499.0 

16.8 

OBS 

T01475 

04.65 

35.06^ 

27.79 

1494.1 

«»*»*«•*•« 


REFID       31        1525 

yE4R 

1969 

BOTDP    04626 

AIR 

TEMP          24. 

.4 

DIP     H 

GI     PER 

WlND-DlR 

07 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEL              0005 

MONTr- 

1       08 

SHIP    ML 

MET 

6ULB          Zi. 

,0 

28 

3         2 

HIND-SPD 

14 

TRACE    DIR 

5    SOUARE        2 

LAT             34    50. ON 

D4y 

16 

D4TA    USE 

1 

6ARCMETR    1017, 

.6 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2     SgUARE     48 

LONG       048    09. 5» 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/8 

CL/TR 

HEATHER 

Xb 

OkIG     E31     005 

1    SOUARE    48 

.    C4STNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh 

SNO     VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          Ph 

13.8 

OBS 

OOOOC 

26.76 

36.191 

23.71 

1540.2 

13.8 

06S 

00028 

2  2.99 

36.412 

25.03 

1532.0 

13.6 

OBS 

00055 

19.49 

36.570 

26.11 

1523.5 

13.6 

OBS 

00083 

18.35 

36.555 

26.39 

1520.7 

13.8 

OBS 

00110 

18.02 

36.533 

26.46 

1520.2 

13.8 

OBS 

00165 

17.45 

36.451 

26.54 

1519.3 

13.8 

OBS 

T00221 

17.13 

36.406 

26.58 

1519.3 

13.8 

OBS 

00325 

17.07 

36.440 

26.62 

1520.6 

13.6 

OBS 

T00428 

16.74 

36.362 

26.64 

1521.4 

13.8 

OBS 

00537 

15.35 

36.080 

26.7  4 

1518.6 

13.8 

OBS 

T00640 

13.60 

35.799 

26.91 

1514.4 

13.8 

OBS 

00856 

09.56 

35.301 

27.26 

1503.2 

13.8 

OBS 

T0106U 

07.10 

35.166 

27.57 

1497.3 

13.8 

OBS 

101594 

04.26 

35.008 

27.79 

1494.4 

REFIO       31  1525 

CONSEC  0006 

LAT             35  06. ON 

LONG       048  09.  OH 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  17 

HOUR     15.0 


60TDP    02012 
SHIP    ML 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.5 

HET    BULB  20.6 

64R0METfi     1019.6 
CLOUD    T/A  6/8 


OIR    HGT    PER 

35       4  2 

SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  01 

HIND-SPD  19 
UIND-FUR 

HEATHER  Xb 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E31    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     56 


CASINUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 


oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00023 
00048 
00073 
00098 
00147 

700198 
00293 

T00389 
00467 
0O5  81 
00767 

100958 
01488 


24. 
20. 
19. 

17. 
17. 
16. 


59 
47 
11 
07 

73 
29 
,98 
.74 
.97 
.69 

.74 
.96 


SAL 

36.296 
36.252 
36.552 
36.560 
36.544 
36.486 
36.424 
36.400 
36.360 
36.209 
35.965 
35.445 
35.022 
35.057 


SlGMA-T  DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


23.85 
24.47 
25.93 
26.21 

26.50 
26.55 
26.61 
26.64 
2o.70 
26.80 

27.35 
27.74 


15  39.9 
1535.4 
1525.0 
1522.6 

1519.9 
1519.4 
1520.0 
1520.8 
1519.9 
1517.1 

1497.7 
1495.7 


•♦»••••* 


REflO       31  1525 

CONSEC  0007 

LAT             35  10. 4N 

LONG       047  54       H 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  18 

HOUR     13.0 


BOTDP   .03623 
SHIP    ML 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR  TEMP 
HET  BULB 
6ARCMETR 
CLOUD     T/A 


25.2 

21.0 

1021.0 

8/2 


OIR  HGT  Per 

06       2  2 

SEA 
CL/TR 


HIND-DIR  06 

HIND-SPD  08 
HIND-FJR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E31     007 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE     57 


CASTNUM/IIME        LVLTYP 


13. 

,0 

OBS 

00000 

13. 

.0 

OBS 

00026 

.0 

OBS 

00051 

.0 

OBS 

00077 

.0 

OBS 

00101 

13.0 

OBS 

00154 

,0 

OBS 

T00205 

.0 

OBS 

002  99 

.0 

OBS 

100392 

13.0 

OBS 

004  87 

,0 

OBS 

T00580 

.0 

OBS 

007  71 

.0 

OBS 

1009  74 

.0 

OBS 

T01483 

26. 
25. 
22. 

20. 
18. 
17. 
17, 
17. 
16, 
16, 
14, 

06. 
04. 


SAL 

36.260 
36.268 
36.634 
36.614 
36.494 
36.494 
36.462 
36.425 
36.405 
36.209 
35.948 
35.453 
35.022 
35.026 


SIGMA-T  UYNDPTH       SND    VEL        OXYG 


PJ4       TUT     P 


23.88 
24.09 
25.42 
25.94 
26.27 
26.49 
26.60 
26.62 
26.6  3 
26.69 
26.81 

27.52 
27.78 


1539.5 
1538.4 
1530.7 
1526.0 
1521.8 
1520.1 
1519.6 
1520.3 
1521.4 
1520.0 
1516.7 

1493.4 

1493.3 


•»•*•**•*••• 
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TABLE  XI.— Continued 


REFIO       31       1S2S 

YEAR 

1969 

60I0P    04572 

AIR 

TEMP         25.0 

DIR     HOT     PER 

■  INO-DIR 

U 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

coNSEc         oooa 

MONTH       08 

Ship  ml 

WEI 

BULB          21.9 

213          2 

■<IND-SPD 

07 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

L«I            35    02      N 

OAr 

19 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1020.1 

SEA 

MlNO-fLl. 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG       0<.8    14      il 

HOUR 

1».0 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          6/5 

CL/TK 

WEATHER 

Ki 

GRIG     Eil    008 

1     SQUARE     SS 

C»StNU»/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

DYNDPTH       SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5103         PH 

U.O 

oes 

00000 

26.41 

36.^14 

23.92 

1539.5 

1«.0 

06  S 

00026 

23.47 

36.438 

24.91 

1533.2 

14.0 

oes 

000  51 

19.92 

36.566 

25.99 

1524.6 

1«.0 

oes 

00078 

18.63 

36.551 

26.32 

1521 .4 

1«.0 

jes 

00103 

16.00 

36.522 

26.4  5 

1520.0 

14.0 

oes 

00155 

17.54 

36.462 

26.52 

1519.4 

14.0 

OBS 

T00205 

17.18 

36.413 

26.57 

1519.1 

l».0 

DBS 

00307 

17.06 

36.428 

26.61 

1520.5 

U.O 

OBS 

TOO* 11 

16.94 

36.408 

26.63 

1521.8 

14.0 

oes 

00508 

16.05 

36.215 

26.69 

1520.5 

14.0 

OSS 

100602 

14.06 

35.848 

26.85 

1515.3 

14.0 

OBS 

00812 

09.60 

35..:44 

27.23 

1502.6 

14.0 

oes 

101015 

07.10 

35.171 

27.56 

1496.4 

14.0 

oes 

T01538 

04.39 

35.007 

27.77 

1494.0 

REFIO       31  1525 

CONSEC  0009 

LAT            34  5 8. ON 

LONG       046  09. OW 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  20 

HpUR    12.5 


eOTOP    03931 
SHIP    ML 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.9 

WET    BULB  22.4 

DAROtETR     1018.7 
CLOUD     I/A  8/2 


TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

OBS 

00000 

26.01 

36.413 

24.12 

12.5 

OBS 

00025 

2  5.94 

36.461 

24.17 

12.5 

OBS 

00051 

20.64 

36.495 

25.75 

12. S 

oes 

00076 

19.09 

36.467 

26.  15 

12. S 

OBS 

00101 

18.10 

36.495 

26.41 

12.5 

OBS 

00151 

17.48 

36.453 

26.53 

12. S 

OBS 

T0O2O3 

17.10 

36.J99 

26.58 

12.9 

oes 

00301 

17.07 

36.419 

26.60 

12.5 

OBS 

T00397 

16.91 

36.391 

26.62 

12.5 

OBS 

00497 

15.87 

36.169 

26.69 

12. S 

OBS 

T00592 

14.22 

35.e8< 

26.84 

12.5 

OBS 

00794 

10.00 

35.272 

27.18 

12.5 

Q8S 

100991 

07.34 

35.193 

27.64 

12.5 

OBS 

101496 

04.51 

35.027 

27.77 

OIR    l-GI    PER 

WIND-OIR 

23 

INSI     NANSEN    CAST 

25      4         3 

WINO-SPD 

04 

TRACE     OIR 

StA 

WINO-fLR 

OUKATION 

CC/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E31    009 

lOPIH       SNO    VEL 

OXYO 

P34 

ICT    P         N02         N03 

TEN  SO  1206 
5  SOUARc  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


1538.7 
1539.0 
1526.4 
1522.6 
1520.2 
1519.2 
1518.9 
1520.4 
1521.5 
1519.7 
1515.7 
1503.8 
1497.0 
1493.8 


o •«•«•• *»»«o« 


REFIO       31       1525 

YEAR 

1969 

eOTOP    03931 

AIR 

TEMP          24. 

.2 

OIR    KGT    PER 

WINO-DIR 

27 

CONSEC               0010 

MONTH       08 

SHIP    ML 

WET 

8ULB         23, 

.0 

27 

2         2 

wIND-SPb 

Od 

LAT             35    03. ON 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1018, 

.6 

SEA 

WIND-FuR 

LONG      048    12. ^w 

HOUR 

15.6 

AREA                05 

CLOUD     T/A          5/B 

CL/IR 

WEATHER 

Xfa 

CASTNOM/TIME 

LVLTYP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

Pu 

15.6 

OBS 

000  00 

26.86 

36.328 

23.78 

1540.6 

15.6 

06S 

00024 

26.57 

36.310 

23.86 

1540.3 

15.6 

oes 

00048 

22.93 

36.431 

25.06 

1532.2 

IS. 6 

OBS 

00072 

19.78 

36.540 

26.01 

1524.5 

IS. 6 

oes 

00096 

18.54 

36.532 

26.33 

15^1.4 

15.6 

06S 

00144 

17.71 

36.472 

26.4  9 

1519.8 

IS. 6 

OBS 

T00192 

17.30 

36.432 

26.56 

1519.3 

15.6 

OBS 

002  64 

17.06 

36.420 

26.61 

1520.1 

IS. 6 

oes 

T00373 

16.96 

36.400 

26.62 

1521 .2 

IS. 6 

oes 

00471 

16.01 

36.189 

26.6  8 

1519.7 

15.6 

oes 

00564 

14.81 

35.966 

20.76 

1517.2 

15.6 

oes 

T00938 

07.50 

35.134 

27.47 

1496.6 

15.6 

OBS 

T01468 

04.5  8 

35.048 

.:7.78 

1493.7 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
GRIG  E31  010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4S 
1  SQUARE  58 


P04   TOT  P 


•»••••••«••«»»« 


REFIO      31       1525 
CONSEC  0011 

LAT  35    20       N 

LONG      047    50      w 


YEAR  1969 
MONTH  OB 
DAY  22 

HOUR     14.2 


BOTDP    04389 
SHIP    ML 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  28.2 

WET    BULB  24.9 

BAROMETR     1019.9 
CLCUO    T/A  8/3 


DIR    HGT    PER 
26       3  3 

SEA 
CL/TR 


wnO-OlR  19 

WINO-SPO  04 
WIND-FuR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E31    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/IIME       LVLTYP 


OBS 

00000 

26. 

,90 

36.322 

23. 

.77 

OBS 

000  22 

25. 

.39 

36.315 

24. 

,24 

OSS 

00045 

Z2. 

.81 

30.586 

25. 

.21 

oes 

00069 

20. 

,69 

36.591 

25. 

,61 

oes 

00092 

19. 

.96 

36.609 

26. 

.02 

OBS 

00139 

18. 

,76 

36.572 

26. 

,30 

QBS 

T00186 

17. 

,62 

36.452 

26. 

.49 

OBS 

00276 

17. 

.14 

36.426 

26. 

,59 

oes 

T00367 

17. 

,03 

36.428 

26. 

.62 

085 

00460 

16. 

.66 

36.391 

26. 

.63 

OBS 

00549 

16. 

.09 

36.219 

26. 

.68 

06  S 

00735 

13. 

.45 

35.669 

26. 

,84 

DBS 

100928 

08. 

.56 

35.173 

27. 

.34 

OBS 

T0>448 

04. 

.61 

35.031 

27. 

.77 

SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


1540.6 
1537.6 
1532.1 
1527.0 
1525.4 
1522.8 
1520.2 
1520.2 
1521 .4 
1522.4 
1521 .3 
1515.3 
1500.6 
1493.5 


Pa4       TOT    P 
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TABLE  XI.— Continued 


REFIO      31       1S2S 

YE»« 

196') 

BOTOP    0*11* 

AIR 

TEMP          26. 

.7 

OIR 

t-GT    PER 

HIND-OIR 

15 

INST     HANSEN    CAST 

Ten  so  1206 

CONSEC             0012 

NONTM      oe 

SHIP    ML 

KET 

BULB          2*. 

.0 

2* 

*         3 

WINO-SPO 

17 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

LtT           3*   59     N 

BAY 

23 

OtTA    USE 

1 

SAROMEIR     1017. 

.2 

StA 

4IN0-F0R 

DURATION 

2    SQUARE    *6 

LONG      0*7    51      H 

MOU* 

13.* 

ADEJt 

05 

CLOUO    T/A          8/3 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E31    012 

1    SauARE    *7 

CASTNUN/TINE 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTh 

SNO     VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P         N02         N03 

SI03        PM 

13. « 

oes 

000  00 

26.68 

36.273 

23.80 

15*0.1 

13.4 

DBS 

00026 

26.26 

36.272 

23.93 

1539.6 

13. « 

oes 

00050 

22.97 

36.581 

25.16 

1532.5 

13.4 

OBS 

000  7* 

18.78 

36.5*0 

26.27 

1521.8 

13.* 

OSS 

00098 

18.07 

36.501 

26. *2 

1520.1 

13.4 

OSS 

001*3 

17.55 

36.*56 

26.52 

1519.3 

13.* 

OSS 

T00ie7 

17.2* 

36.*29 

26.57 

1519.0 

13.* 

OSS 

002  82 

17.06 

36.*20 

26.61 

1520.1 

13.* 

OSS 

T00379 

16.93 

36.*a8 

26.63 

1521.3 

13.* 

OBS 

00*78 

16.08 

36.218 

26.68 

1520.1 

13.* 

OSS 

00576 

1*.73 

35.967 

26.79 

1517.2 

13.* 

OSS 

00769 

10.9* 

35.*10 

27.12 

1506.9 

13.« 

OBS 

T0095e 

08.0* 

35.261 

27.49 

1*99.2 

13.4 

OBS 

T01*73 

0*.71 

35.067 

27.78 
•  «•< 

»•« 

1*9*. 3 

•  • 

REFIO  31  1525 
CONSEC  0013 
LAT     3*  98. 3N 

LONG   0*8  09. ON 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  2  5 
HOUR  13.9 


aOTOP  0**00 
SHIP  ML 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  26.8 

WET    BULB  21.5 

SAF0.<4ETR    101*. 3 
CLOUO    T/A  8/* 


OIR     HOT    PER 

30      2         2 
StA 
CL/TR 


HlND-OIR    30 
KINO-SPO    08 
rilNO-FOk 
MEATHER       XI 


INST    NANStN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    E31    013 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  2 
2  SauA4E  '.8 
I     SOUARc     48 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP 


SIGMA-T  DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P3*       TOT    P 


13.9 

OBS 

00000 

36.256 

OBS 

00028 

36.272 

oes 

00055 

36.585 

oes 

00083 

36.573 

OBS 

00110 

36.5*5 

oes 

00166 

17.97 

36.525 

26. 

.46 

oes 

00221 

17.41 

30.456 

.55 

oes 

00331 

17.08 

36.420 

.60 

oes 

TOO*** 

16.81 

36.364 

,62 

oes 

005  53 

15.27 

36.061 

.75 

oes 

T00662 

13.37 

35.732 

.90 

oes 

ooses 

08.15 

35.106 

.35 

oes 

TOlU* 

05. *2 

34.999 

.65 

oes 

T01663 

0*.08 

34.989 

,79 

oes 

T02007 

03.75 

34.962 

.80 

OBS 

102502 

03.36 

34.961 

.84 

OBS 

03000 

02.99 

34.951 

.87 

OBS 

03500 

02.58 

34.932 

.89 

oes 

0*000 

02.3* 

34.912 

.89 

oes 

T0*302 

02.27 

34.896 

.89 

OBS 

T0*3S* 

02.26 

34.898 

.89 

1520.9 
1520.1 
1520.9 
1S21.9 
1518.6 
1513.9 
1498.2 
1491.1 
1494.8 
1499.2 
1506.1 
1513.0 
1520.0 
1527.7 
1532.7 
1533.6 


••*••••*••«•••• 


REFIO      31       1525 

YEAR 

1969 

BOTOP     04600 

AIR 

TEMP         27. 

,0 

OIR    1 

hGT    PER 

WINO-OIR 

04 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    Sa     1206 

CONSEC              0014 

MONTH       08 

SHIP    ML 

WEI 

BULB          20, 

,1 

05 

3         2 

«1NI>-SP0 

05 

TRACE    DIR 

5    SaUA,4E       2 

LAT             34    58       N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

8AR0METR     1021. 

,6 

SEA 

■IWD-FOR 

DURATION 

2    SaUAKE    48 

LONG       048    17       u 

HOUR 

14.5 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          0/1 

CL/TR 

wtA  ThER 

XI 

GRIG     E31    014 

1     SaUARE     48 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

UXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

14.5 

OBS 

00000 

26.61 

36. ..77 

23.82 

15  39.9 

14.5 

oes 

000  26 

26.36 

36. 26^ 

23.89 

1539.8 

14.5 

OBS 

00052 

22.63 

36.552 

25.24 

1531.7 

14.5 

oes 

00C7  8 

19.98 

14.5 

oes 

00104 

19.03 

36.565 

26.23 

1523.0 

14.5 

OBS 

00156 

17.90 

36.505 

26.47 

1S2U.6 

14.5 

OBS 

100209 

17.44 

36.450 

26.54 

1520.0 

14.5 

OBS 

00309 

36.434 

14.5 

OBS 

T00407 

17.02 

36.434 

26.6  3 

1522.0 

14.5 

OBS 

00508 

16.  10 

36.220 

26.68 

1520.6 

14.5 

oes 

T00603 

14.49 

35.931 

26.82 

1516.8 

14.5 

oes 

00793 

10.65 

35.370 

27.15 

1506.2 

14.5 

□as 

T00976 

06.73 

35.023 

27.49 

1494.1 

14.5 

OBS 

101497 

04.53 

35.031 

27.77 

1493.9 

••••»•« ••e»«»»« 
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TABLE  XI.— Continued 


KEflO       31       1625 

YEAR 

l<>t<) 

BOIDP    04792 

AIR 

TEMP          2i.2 

OIR    MOT    PER 

irlNO-OIR 

00 

CONSEC              0015 

MONTH     oa 

SHIP    ML 

WET 

8ULB          2J.C 

34 

3         2 

HIND-SPD 

00 

LAT            34    51. ON 

DAY 

!1 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1022.6 

ScA 

WINO-fUR 

LONG       048    05.  OH 

HOUR 

13.3 

AREA              05 

CLOUl)    T/4          6/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

C«StNUM/I  IHE 

IVL lYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-I 

OYNOPTri 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ' 

13.3 

06  S 

00000 

26.41 

36.293 

23.90 

1539.5 

13.3 

oes 

00025 

24.45 

36.370 

24.56 

1535.5 

13.3 

DBS 

00U51 

20.94 

36.549 

25.71 

1527.3 

13.3 

oes 

000  76 

19.37 

36.525 

26.11 

1523.4 

13.3 

oes 

00102 

18.25 

U.3 

oes 

00151 

17.62 

36.481 

26.52 

1519.6 

13.3 

06S 

00^02 

17.34 

36.455 

26.57 

1519.6 

13.3 

OBS 

00304 

16.99 

36.366 

26.60 

1520.2 

13.3 

OBS 

100405 

16.92 

36.402 

26.63 

1521  .6 

13.3 

OBS 

00506 

15.86 

36.167 

26.71 

1519.9 

13.3 

OBS 

1006  01 

14.06 

35.655 

26.85 

1515.3 

13.3 

OBS 

00807 

09.67 

35.294 

27.22 

1503.6 

13.3 

OBS 

T01014 

06.  11 

35.024 

27.58 

14  92.3 

13.3 

OBS 

T01512 

04.30 

35.016 

27.79 

149i.2 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURA  TUN 
cRIu    £31     C15 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


PJ*       TUT     P 


REflO       31  1525  YEAR     1969 

CONSEC  0016  MONTH       06 

LAT             34  54. ON  OAY             28 

LONG       046  24. 5H  HOUR    13.5 


80T0P    04166 

AIR    TEMP          26.5 

OIR    HOT 

PER 

HIND-OIR 

iO 

SHIP    ML 

MET     BUL6          24.5 

20       2 

2 

HiNO-bPO 

06 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1016.0 

SEA 

HIND-FOR 

AREA                05 

CLOUO    T/A          6/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

INST     NANSfcN     CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG     E31    016 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  48 
I    SQUARE    48 


CASINUM/TIME        LVLIYP 


DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


.5 

OBS 

00000 

.5 

OBS 

00026 

.5 

OBS 

00053 

.5 

OBS 

000  60 

.5 

OSS 

00105 

.5 

OBS 

00156 

.5 

OBS 

T  002  04 

.5 

OBS 

00302 

.5 

oes 

T00391 

.5 

oes 

004  82 

.5 

OBS 

T00573 

,5 

OBS 

00759 

,5 

oes 

T00945 

,64 

36 

.467 

25, 

.45 

20 

36 

.499 

26. 

.13 

21 

36. 

.499 

26. 

.38 

46 

36. 

.459 

26. 

.5.. 

20 

05 

36. 

.428 

26. 

.61 

93 

36, 

.410 

26. 

,63 

09 

36. 

.223 

26.6  8 

76 

35, 
35. 

.963 
.432 

26, 

,7B 

62 

35. 

.014 

27. 

,50 

59 

35. 

.043 

27. 

,78 

1540.0 

1529.1 

1523.0 
1520.6 
1519.2 

1520.4 
1521.5 
1520.2 
1517.2 

1493.1 
1493.7 


REFIO      31  1525  YEAR     1969 

CONSEC  0017  MONTH       08 

LAT            35  11. ON  DAY            29 

LONG      046  16. OH  HOUR    13.0 


BOTOP  04100 
SHIP  ML 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  25.0 

HET    BULB  23.4 

BAROMETR     1016.6 
CLCUD     T/A  6/6 


DIR    HGT    PER 

26       4  3 

SEA 
CL/TR 


HIND-DIR    03 
HINO-SPD    20 
HIND-FOR 
HEATHER        X6 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
OURAT ION 
ORIG    E31     017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

Tl 

;mp 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

CBS 

00000 

26, 

.26 

36.337 

23.98 

13.0 

oes 

000  30 

25. 

.14 

36.326 

24.32 

13.0 

oes 

00059 

20. 

.62 

36.549 

25.79 

13.0 

OBS 

00069 

16. 

.86 

36.528 

26.24 

13.0 

oes 

00119 

16. 

.07 

36.539 

26.45 

13.0 

oes 

00177 

17. 

.48 

36.456 

26.53 

13.0 

oes 

100235 

17. 

.13 

36.430 

26.60 

13.0 

OBS 

00348 

17. 

.05 

36.419 

26.61 

13.0 

OBS 

T00456 

16. 

,80 

36.340 

26.61 

13.0 

oes 

00568 

15. 

.64 

36.130 

26.72 

13.0 

OBS 

T00674 

Ij. 

,54 

35.756 

26.89 

13.0 

OBS 

00903 

08. 

,69 

35.164 

27.33 

13.0 

OBS 

T01132 

05. 

,38 

35.009 

27.66 

13.0 

OBS 

T01736 

04. 

,13 

34.996 

27.79 

DYNOPTH       SND     VEL       GXYG 

1539.2 
15  37.1 
1526.6 
1522.3 
1520.5 
1519.6 
1519.5 
1521.1 
1522.1 
1520.1 
1514.7 
1500.6 
1491.3 
1496.3 


P34       TOT    P 


*••*«*•»«**««»• 


REFIO      3i      1525 
CONSEC  0018 

LAT  35    06. ON 

LONG      048    20. OH 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  30 

HOUR     13.8 


80  TOP    04000 
SHIP    ML 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.5 

HET    BULB  21.5 

BAROMETR     1018.0 
CLCUO    T/A  8/4 


OIR    HGT    PER 

34       5         3 
SEA 
CL/TR 


HIND-DIR    03 
HIND-SPD    14 
HIND-FOR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
CRIG    E31    016 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


.8 

OBS 

00000 

13.8 

OBS 

00022 

,8 

OBS 

00044 

.8 

OBS 

00066 

.8 

OBS 

00087 

.6 

oes 

00131 

.6 

DBS 

100174 

.8 

CBS 

00259 

.8 

OBS 

700338 

.8 

oes 

004  22 

,8 

OBS 

T00498 

.8 

OBS 

00665 

.6 

oes 

T00B37 

,8 

oes 

101322 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

26.19 

36.246 

23.93 

24.50 

36.382 

24.53 

21.58 

36.584 

25.45 

20.24 

36.544 

25.89 

19.41 

36.542 

26.11 

18.04 

36.497 

26.43 

17.46 

36.447 

26.53 

17.13 

36.413 

26.5  8 

17.07 

36.416 

26.60 

17.01 

36.412 

26.61 

16.42 

36.273 

26.6  5 

13.74 

35.768 

26.67 

10.42 

35.324 

27.15 

04.94 

35.034 

27.73 

DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1539.0 
1535.7 
1529.9 
1525.7 
1523.8 
1520.5 
1519.5 
1519.9 
1521 .0 
1522.2 
1521.5 
1515.2 
1506.1 
14S2.7 


P34       TOT     P 


*•»***• 
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TABLE  XI.— Continued 


REFIO   31  1525 

CUNSEC  0019 

1.4T     35  0".   N 

LONG   046  O;   K 


YEAR     1969 

60TDP     C3700 

AIR    lEMP          25.6 

OIR    nGT 

PER 

KlNO-DIR 

03 

MONTH       08 

SHIP    Ml 

«EI    6UL6           19.8 

36       2 

2 

^UO-SPD 

00 

D«»             31 

04T4  use     1 

6AR0MEIR     1019.6 

SEA 

^IND-FOR 

HOUR    14.2 

ARE4               05 

CLOUO    I/A          7/7 

CL/tR 

MEATHER 

XI 

INSI     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
OURATION 
ORI&    E31     019 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SUUARE     56 


CASTnuM/TIME       l«LIYP 


14.2 

06S 

00000 

26. 

.li 

36.308 

23. 

.97 

14.2 

06  S 

00026 

26. 

.17 

36.306 

23. 

.99 

14,2 

DBS 

00050 

i2. 

.11 

36.538 

25. 

.37 

14.2 

OBS 

00075 

19. 

.80 

36.518 

25. 

.99 

14.2 

06  S 

00099 

18. 

,  4t 

36.518 

26. 

.34 

14.2 

OBS 

00149 

17. 

.74 

36.470 

26, 

.48 

14.2 

OBS 

100201 

17. 

.12 

36.424 

26. 

.55 

14.2 

OBS 

00293 

17. 

.02 

36.392 

26, 

.59 

14.2 

OBS 

100387 

16. 

.88 

36.396 

26. 

,63 

14.2 

OBS 

004  81 

15. 

,96 

36.193 

26, 

.69 

14.2 

OBS 

T00567 

14. 

,98 

36.006 

26. 

.77 

14.2 

OBS 

00755 

11. 

,84 

35.521 

27. 

,04 

14.2 

OBS 

T009  43 

07. 

.81 

35.131 

27. 

,43 

14.2 

OBS 

101432 

04. 

,74 

35.046 

27. 

,76 

SIGMA-T  OVNOPIM       SNO    VcL       OXYG 


1539.1 
1539.4 
1530.3 
1524.6 
1521 .3 
1519.9 
15H.5 
1520.1 
1521 .2 
1519.7 
1517.9 
151O.0 
1497.9 
149i.7 


Pa4       TOT     P 


*  «a*«09  »i 


REFIO       31  1525 

CCNSEC  002O 

LAT             35  02. ON 

LUNG       046  12. 4W 


YEAR  1969 
MONTH  09 
OAY  01 

HOUR     13.9 


60IDP     03400 
SHIP    ML 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR  TEMP 
HET  6UL6 
bAROMETR 
CLOUO     T/< 


26.3 

23.0 

1014.3 

6/5 


DIB    FGI 

05       3 
SEA 
CL/TR 


PER 
2 


KIVD-DIR  05 

JIND-SPD  07 
WIND-FUR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
GRIG    E31    020 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     56 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 
13.9 


oes 

OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00024 
00047 
00070 
00089 
00136 

100178 
00263 

T00338 
00424 

T0049B 
00669 

10084  1 

T01269 


TEMP  SAL  SIGMA-I          OYNOPTH       SNO    YEL       UXYG 

26.06  36.281  24.00  1538.7 

25.96  36.274  24.02  1538.9 

20.80  36.529  25.73  1526.6 

19.04  36.509  20.18  1522.4 

18.37  36.510  26.35  1520.8 

17.75  36.476  26. 4B  1519.6 

17.49  36.455  26.53  1519.7 

17.06  36.415  26.60  1519. B 

17.07  36.426  26.61  1521.0 
16.99  36.406  26.61  1522.2 
15.82  36.162  26.70  1519.5 
13.28  35.706  26.90  1513.7 
09.03  35.259  27.34  1501.0 
05.07  35.069  27.74  1492.4 


P04       TOT     P 


REFIO       31       1525 

YEAR 

1969 

60T0P    04800 

AIR 

TEMP          24.0 

OIR     h 

UT     PER 

WIND-OIR 

29 

CONSEC              0021 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

B  UL  B          21.1 

31 

4          3 

WI'<D-SPO 

25 

LAT             34    49. ON 

OAY 

02 

DATA    USE        1 

eAROMETR     1017.0 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       048    04. 8H 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLOUO     T/A          8/2 

CL/TK 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VtL 

OXYG 

PO 

12.0 

OBS 

00000 

25.95 

36.197 

23.97 

1538.4 

12.0 

OBS 

00025 

25.12 

36.2  64 

24.28 

15  36.9 

12.0 

OBS 

00050 

21.50 

36.541 

25.55 

1528.7 

12.0 

OBS 

00075 

19.51 

36.566 

26.10 

1523.9 

12.0 

OBS 

00100 

18.53 

36.520 

26.32 

1521.5 

12.0 

OBS 

00151 

17.94 

36.502 

26.45 

1520.6 

12.0 

OBS 

100204 

17.65 

36.499 

26.52 

1520.6 

12.0 

OBS 

00301 

17.11 

36.4  11 

26.59 

1520.5 

12.0 

OBS 

T00400 

17.01 

36.404 

26.61 

1521.8 

12.0 

OBS 

00501 

16.12 

36.202 

26.66 

1520.6 

12.0 

OBS 

100601 

14.29 

35.862 

26.62 

1516.1 

12.0 

OBS 

00807 

10.00 

35.263 

27.19 

1504.0 

12.0 

OBS 

T01017 

06.  16 

34.996 

27.55 

1492  .5 

12.0 

OBS 

T01548 

04.27 

34.996 

27.78 

1493.7 

14.3 

OBS 

T02156 

03.63 

34.969 

27.82 

1501.3 

14.3 

06S 

102697 

03.28 

34.967 

27.85 

1509.1 

14.3 

OBS 

03242 

02.79 

34.932 

27.87 

1516.4 

14.3 

OBS 

T03804 

02.40 

34.912 

27.89 

1524.5 

14.3 

OBS 

04343 

02.28 

34.697 

27.89 

1533.5 

14.3 

OBS 

T04629 

02.29 

34.691 

27.88 

1538.6 

14.3 

OBS 

T  046  94 

02.26 

34.890 

27.88 

1539.7 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
OURATION 
ORIG    E31    021 


TEN  SO  120» 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  4B 
1    SQUARE     4t 
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TABLE  XII.  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BOUTVVELL  at  Ocean  Station  ECHO,  26  September  1969  -  19  October  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  -  8128. 


REFio     11     awe 

YEAR 

196') 

BOTDP    03560 

A1K 

TtMP         25.2 

DIP 

HOT    HR 

HlhO-OI  R    2J 

CONSEC              OOJl 

^ONTH 

09 

SHIP    UU 

wtl 

BU16           23.2 

12 

2            4 

HINO-SPu    Ot 

LIT            35    00      N 

JAV 

27 

UATA    USc        1 

6AR0METR     1016.6 

ScA 

UlND-EjR 

LCNG        046    00       H 

HOUR 

05.5 

AREA               05 

CEUOD     T/A 

CL/TR 

MEATHtK        Xj 

C4STNUM/IIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Slu»A-I 

OYNOPIH 

SNU    VEL 

OXVG                Pj 

05.5 

OBS 

00000 

25.55 

36.47 

24.30 

1JJ7.7 

08S 

00010 

25.41 

36.47 

24.35 

1537.6 

oas 

000  20 

25.03 

oes 

00030 

23.78 

oes 

00050 

20.23 

CBS 

OQ075 

18.53 

36.50 

26.30 

1521 .0 

oes 

00100 

17.82 

36.49 

26.47 

1519.4 

OBS 

001.i5 

17.68 

36.48 

26.50 

1519.4 

oes 

00150 

17.38 

36.45 

26.55 

1518.9 

oes 

002  00 

17.15 

36.44 

26.60 

1519.0 

oes 

002  50 

17.06 

36.42 

26.61 

1519.5 

oes 

00300 

16.97 

36.42 

26.6  3 

1520.1 

OBS 

00<.00 

16.58 

36.32 

26.64 

15^0.4 

oes 

00500 

15.75 

36.17 

26.7  2 

1519.4 

OBS 

OOoOO 

14.54 

35.91 

26.79 

1  5  16  .  9 

OBS 

00700 

12.65 

35.61 

26.9  5 

1511  .9 

OBS 

ooeoo 

10.20 

35.32 

27.19 

1504.7 

oas 

00900 

07.89 

35.11 

27. 4C 

1497.5 

OBS 

01000 

06.46 

35.02 

27.53 

149J.4 

oes 

01100 

0  5.43 

35.02 

27.66 

1491 .0 

oas 

01200 

04.89 

35.00 

<;7.71 

1490.4 

oas 

01300 

04.66 

35.02 

27.75 

1491 .2 

oes 

01400 

04.39 

34.99 

27.76 

1491.7 

OBS 

01500 

04.23 

34.96 

27.77 

1492.7 

INST  STO  PfCOROER 
TKAlE  OIR 
DJKATI3N       00. 
ORIG  E32  001 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SQUARE  48 
1  SQUARE  58 


PJ4   Tor  P 


REFIO       31       8128 

YEAP 

1969 

fOTDP     04572 

AIR 

TEMP          <7.2 

CiC     huT     PtR 

WING-DIF     aO 

CCNS6C              0002 

^bN'Tn 

C9 

SHIP    GU 

«£T 

BULB          2^.9 

j4 

2          J 

WiNb-SPO    Jo 

LAT            34    57      N 

0A< 

27 

DATA    USE        1 

dAkuM! 

;TR     1017.3 

St(- 

WINO-Fur 

LONG       048    02       w 

HOUk 

11.5 

AREA                05 

CLOUD 

T/A 

lL/tr 

rtEAIHE-        XI 

CASISU"/T IME 

LVLTYP 

tEPTH 

TcMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VeL 

UXYG               PJ' 

11.5 

oes 

OOOOO 

25.10 

36.39 

24.36 

1536.8 

OBS 

00010 

24.97 

36.52 

24.52 

1536.6 

^8S 

00020 

24.53 

36.46 

24.61 

1535.7 

UBS 

000  30 

23.53 

36.47 

24.91 

153J.5 

QSS 

00050 

20.45 

36.54 

2^.83 

1526.0 

OBS 

C0075 

18.71 

36.50 

26.26 

1521.5 

UBS 

00 1  00 

18.01 

36.52 

26.45 

15^0. u 

OBS 

00125 

17.66 

36.46 

26.51 

1519.3 

OBS 

00150 

17.49 

36.46 

26.53 

l3l9.2 

OBS 

002  00 

17.17 

36.44 

20.60 

1519.1 

OSS 

002  50 

17.09 

36.45 

26.62 

1519.7 

OBS 

OOJOO 

17.01 

36.43 

26.6  3 

1520.2 

OBS 

O04  00 

16.85 

3e.40 

20.64 

1521  .4 

CBS 

00500 

15.47 

36.09 

2d. 72 

1518.4 

JBS 

00600 

13.95 

35.81 

26.84 

1:/14.9 

oes 

00700 

11.92 

35.51 

27.02 

1509.1 

OBS 

008  00 

10.  15 

35.30 

27.16 

1504.5 

OBS 

00900 

08.24 

35.14 

27.37 

1498.8 

oas 

010  00 

06.46 

35.04 

27.54 

1493.3 

oes 

01100 

05.59 

35.04 

27.66 

1491  .6 

OBS 

C1200 

04.94 

35.02 

27.7^ 

1490.6 

oas 

01300 

04.64 

35.00 

27.74 

1491  .1 

OBS 

01400 

04.44 

34.99 

27.75 

14^1 .9 

OBS 

01500 

04.24 

34.98 

27.77 

1492.7 

INST     STJ    kECCROER 
TRAlE    OIB  0 

DUKATIJN  00.3 

OR  lb     iii    002 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  43 
1    SQUARE    48 


Pj4       lOT    P 


«  «»«9«^«9 


REFIO 

CONSEC 

LAT 

LCNG       0 


8128 

YEAR 

1969 

eoTOP    040(3 

AIR 

TEMP          25, 

,0 

OlH     l-GI     PER 

■IND-DIR    jO 

INST     \ANSIN    CAST 

TEm    SO    1206 

0003 

MUliTH       09 

SHIP    GU 

HET 

BULB          22, 

.6 

34 

2          2 

MINC-ifC     12 

TRACE    JlR 

5    SQUARE       4 

06      N 

DAY 

28 

DATA    USE        I 

JABOMETR     1017, 

•  t 

ScA 

MINC-FlF 

OUPATiLN 

2     SQUARE     46 

42.  5» 

HOUR 

12.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A          a/t 

CL/TR 

WEATHER       Xi 

G«1G     Fi^    003 

1     iOUARE     57 

T  IME 

LVLTYP 

f'EPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

U 

YUDPTri 

SND     VEL 

JXYG               Pj4 

TCT     P          .mOi          N03 

S10  3          PH 

12.8 

oas 

COOOO 

24.82 

36.231 

24.35 

1535.6 

12.8 

OBS 

U0024 

24. 7o 

36.229 

24.36 

1530.1 

12.8 

oes 

000  50 

23.64 

36.339 

24.72 

1634.4 

12.8 

OBS 

00074 

20.11 

36.534 

25.92 

152J.4 

12.8 

OBS 

00100 

16.75 

36.426 

26.19 

1522.0 

12.8 

oes 

C0149 

17.79 

30.436 

26.44 

1520.0 

12.8 

DBS 

TO0197 

17.58 

36.447 

26.50 

1020.2 

12.6 

OBS 

00294 

17.24 

30.427 

26.57 

1520.8 

12.6 

CBS 

T00389 

16.86 

36.JJ2 

26.56 

1521  .2 

12. a 

OBS 

C0485 

15.76 

36.116 

2o.oe 

1519.1 

12.6 

oes 

TC0560 

14. 3B 

35.364 

20.79 

1510. u 

12.8 

JBS 

J0776 

11.  It 

35.400 

27.06 

15U7.6 

12.6 

JBS 

T0C979 

07.23 

35.086 

27.48 

1496.2 

12.6 

OBS 

T01468 

04.40 

35.001 

27.77 

149^.9 
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TABLE  XII.— Continued 


REPID      31       aiZa 

YE4f. 

l'ib<i 

tCTUP     03til2 

COMSEC              000". 

'<ONTH       0"; 

5hlP    OU 

Lil            35   Ol       N 

jay 

29 

btli    USE       1 

LljNG       M8    08      H 

HOUf 

12.4 

tk£4               05 

CASTNUM/T11E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12. -t 

.19  S 

00000 

25.37 

12.4 

08  S 

0C024 

25.18 

12.4 

00  S 

OUJ50 

;2.49 

12.* 

OBS 

00074 

19.37 

12.4 

ubS 

1,0099 

i8.33 

12.4 

oes 

CO  1  48 

17.54 

12.4 

ObS 

T00199 

17.23 

12.4 

bBS 

002  S9 

17.03 

12.4 

3dS 

100399 

16.71 

12.4 

OBS 

U0499 

15.10 

12.4 

oas 

100597 

13.82 

12.4 

oes 

00601 

09. St 

12.4 

oes 

01003 

Oe.  14 

12.4 

COS 

101511 

04.29 

AIR    TEMP  23.3 

nET    8ULP  <;1.1 

BARCMETk     1019. C 
LLCUD    T/»  o/l 


36, 

.477 

24. 

,3t 

ib, 

.430 

24. 

..jS 

36. 

.515 

25. 

.2; 

36. 

.556 

26. 

.  13 

3o, 

.526 

2o. 

.3c 

36. 

.45b 

26. 

.52 

36. 

.418 

26. 

.56 

36. 

,428 

2-. 

.0£ 

36. 

.350 

26. 

.64 

36. 

.036 

2o. 

.7S 

35. 

.803 

2o. 

,86 

35. 

..;95 

27. 

.22 

35. 

.014 

27. 

,57 

34.990 

27. 

,  77 

01       2 
SEA 
..L/IS 


1537.3 
1537.2 
1531 .2 
15^^.4 
1521  .0 
1519.3 
151'..2 
15  20.3 
1520.9 
1517.4 
1514.4 
150^.5 
1492.2 
1453.1 


WINC-OIR    04 
1<1NC-SPD    05 
UlND-FjP 
WEAThE'-        XI 


DY.^OPTH       SNU     VEL       UXYG 


INST    NANSEN    Cast 
TSACE    Ola 
CUKATICN 
C.^ll,     E32    004 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SgUARE  48 
1     SUJAKE    58 


REFID       31       8128 

YEAR 

1969 

eCTDP     04480 

AIR 

TEMP         25. 

.6 

DIB     FGT     PER 

UINO-OIh 

20 

CONSEC                0005 

■>iONTH       09 

SHIP    OU 

HET 

BULB          23, 

,0 

16 

1         3 

■INO-SPD 

04 

LAT             34    58       N 

DAY 

50 

OilA    USE 

1 

BAROMETR     1017 

.6 

SEA 

WINO-Fuk 

LONG       047    58       W 

rtUUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/8 

CL/IR 

MEATHfcR 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

Pu 

12.3 

OBS 

00000 

24.98 

36.330 

24.57 

1536.3 

12.3 

08  S 

00025 

24.92 

36.327 

24.39 

1536.5 

12.3 

oes 

00051 

22.62 

36.512 

25.21 

1531.6 

12.3 

uBS 

00076 

19.08 

36.537 

26.19 

1522  .6 

12.3 

OBS 

00102 

16.29 

36.527 

20.39 

1520.8 

12.3 

CBS 

00152 

17.65 

36.489 

26.52 

1519.8 

12.3 

OBS 

TO0202 

17.19 

36.422 

26. 5£ 

1519.1 

12.3 

OBS 

00305 

17.0i 

36.428 

26.62 

1520.3 

12.3 

ObS 

TC0406 

16.93 

36.400 

20.6  2 

1521 .7 

12.3 

OBS 

00508 

15.4. 

36.068 

26. 7i 

1516.4 

12.3 

OBS 

T00606 

13.50 

35.747 

2o.3'i 

1513.4 

12.3 

OBS 

00612 

09.93 

33.292 

27.21 

1503.9 

12.3 

OBS 

T01015 

C6.C4 

35.025 

27.59 

1492.0 

12.3 

OBS 

T01532 

04.29 

35.000 

27.7b 

1493.5 

KVST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E32    005 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUASE  46 
1     SJUARE     47 


Pu4       TCT     p 


REFIO       31        8128  YEAR     1969  BOTDP     04297 

CONSEC                0006  NONTh        10  SHIP    OU 

LAT             35    01       N  DAY             01  DATA    USE        1 

LONG       048    06       W  HOUR     12.1  AREA                05 


AIR     TEHP  26.7 

WET     BULB  23.9 

BAROMETR     1019.0 
CLOUD    T/A  1/5 


OIR    HGT     PER 

24       2  3 

SEA 
CL/TR 


MiNO-OIR     24 
v<IND-SPD     10 
HIND-FOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     £32    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

12.1 

OBS 

000  00 

25.16 

36.386 

24.36 

12.1 

OBS 

00024 

24.93 

36.384 

24.43 

12.1 

OBS 

00050 

21.72 

36.573 

25.51 

12.1 

OBS 

00074 

19.13 

36.548 

26.19 

12.1 

OBS 

00100 

16.06 

36.519 

26.43 

12.1 

OBS 

00149 

17.47 

36.454 

26.53 

12.1 

OBS 

T00197 

17.13 

36.408 

26.56 

12.1 

OBS 

00299 

17.01 

36.426 

26.62 

12.1 

OBS 

T00403 

16.62 

36.374 

26.6  3 

12.1 

OBS 

005  00 

15.81 

36.162 

26.  7  C 

12.1 

OBS 

T00599 

14.33 

3  5.8  69 

26.82 

12.1 

OBS 

00801 

10.28 

35.336 

27.18 

12.1 

OBS 

01002 

06.  13 

35.010 

27.56 

12.1 

OBS 

T01509 

04.35 

34.991 

27.76 

DYNDPTH        SND     VEL       OXYG 

1536.8 
1536.6 
1529.4 
1522.8 
1520.2 
1519.1 
1518.9 
1520.2 
1521 .3 
1519. o 
1516.2 
1505.0 
1492.1 
1493.4 


PJ4       TOT     P 


*«•***»•*•*•*•« 


REFIO      31       8128 

YEAR 

1969 

BOTDP    03292 

AIR 

TEMP          c5. 

.0 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

^i 

CONSEC              0007 

MONTH        10 

SHIP    OU 

WET 

BULB          23. 

.3 

23 

2         2 

WIND-SPD 

Do 

LAT            35    00       N 

DAY 

02 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1015, 

.9 

SEA 

Wl.JD-FPR 

LONG        048    06       W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          6/t 

CL/TR 

WcATHtk 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

LYUDPTh 

SND    VEL 

OXYG 

PC), 

12.  1 

oes 

00000 

24.92 

36.272 

24.35 

1536.1 

12.1 

OBS 

00022 

24.92 

36.315 

24. 3£ 

1536.5 

12.1 

DBS 

00045 

21.34 

36.354 

25. 6C 

1528.3 

12.1 

OBS 

00067 

19.47 

36.556 

26.11 

1523.6 

12.1 

OBS 

00090 

18.53 

36.527 

26.33 

1521 .3 

12.1 

OBS 

00135 

17.82 

36.493 

26. 4E 

15^0.0 

12.1 

OBS 

T00181 

17.54 

36.455 

26.52 

1519.9 

12.1 

OBS 

00273 

17.03 

36.400 

26.60 

1519.8 

12.1 

OBS 

00365 

16.97 

36.397 

26.61 

1521.1 

12.1 

OBS 

00459 

15.68 

36.133 

26.71 

1518.4 

12.1 

OBS 

T00552 

14.66 

35.991 

26.63 

1516.6 

12.1 

OBS 

00744 

11.53 

35.476 

27.07 

1506.7 

12.1 

OBS 

T00932 

07.42 

35.097 

27.46 

1496.2 

12.1 

OBS 

T01439 

04.47 

34.992 

27.75 

1492 .7 

INST     NANScN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     E32     COT 


TtN  SO  1536 
5  SQUARE  4 
2    Square    46 

1     SQUARE     5  8 


PD4        TCT     P 


•  •»***«  ***t*« 
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TABLE  XII.— Continued 


REflO      31 
CONSEC 
LAI  35 

LONG       048 


ei^^a 

YEAR 

19t>9 

BOTDP     03749 

AIR 

TEMP          21.1: 

DIR    HGT     PER 

WINC-OIk 

33 

0008 

MONTH       10 

Ship  OU 

WET 

bUL6           18.9 

012          3 

HIND-SPD 

37 

00      N 

DAY 

03 

DATA    USt        1 

BARO^ETh     1018.6 

SEA 

rtlND-FOk 

03       M 

HOUR 

li.O 

AREA                05 

CLOUD    T/A          b/3 

CL/TR 

WEATHES 

XI 

■TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIljMA-T 

OYNDPTH       SNO     VEL 

OXYG 

PJ. 

12.0 

OBS 

00000 

24.85 

36.279 

24.37 

1525.9 

12.0 

OBS 

0002« 

24.82 

36.274 

24.36 

1536.2 

12.0 

OBS 

OOO"*? 

21.71 

36.470 

25.43 

1529.2 

12.0 

OBS 

00072 

18.86 

36.470 

26.2  0 

1521 .9 

12.0 

OBS 

00097 

ie.08 

36.493 

26.41 

1520.1 

12.0 

oes 

00145 

17.56 

36.461 

<^6.52 

1519.3 

12.0 

OBS 

700194 

17.27 

36.439 

26.5  7 

1519.3 

12.0 

OBS 

002  91 

17.04 

36.417 

26.61 

1520.2 

12.0 

oes 

00387 

16.69 

36.331 

26.63 

1520.6 

12.0 

OBS 

00484 

15.50 

12.0 

OBS 

00581 

14.55 

35.982 

26.64 

1516.7 

12.0 

OBS 

00779 

10.32 

35.340 

27.16 

1504.8 

12.0 

DBS 

T00979 

06.13 

35.015 

27.57 

1491 .8 

12.0 

OBS 

T01488 

04.36 

34.999 

27.77 

1493.1 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E32    Uja 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARt  43 
1     SJUARE     58 


EfID       31       8128  YEAR    1969 

lONSEC  0009  MONTH       10 

-.VT  35    08       N  OAY  04 

UNG   047  57   H  HOUR  12.0 


BOIDP  04041 
SHIP  OU 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  25.0 

WET     BULB  21.1 

8AR0METR     1016.3 
CLOUD    T/A  3/t 


DIR    HGT     PER 

23       3  3 

SEA 
CL/TR 


WlnO-OIR     17 
ulMO-SPD    05 
WIND-EJR 
WEATHER        Xi 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    JIR 
DURATION 
ORIG     E32    009 


TEN  Se  1206 
5  SaUA<E  4 
2  SJUARE  46 
1     SJUARE     57 


■T  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12.0 

OBS 

00000 

24.23 

35.996 

24.35 

12.0 

oes 

00021 

24.<:l 

35.988 

24.35 

12.0 

OBS 

00043 

22.68 

36.371 

25.06 

12.0 

OBS 

00065 

20.44 

36.568 

25.87 

12.0 

OBS 

00087 

19.13 

36.571 

26.21 

12.0 

OBS 

00132 

17.99 

36.509 

26.45 

12.0 

oes 

T00177 

17.64 

36.475 

26.51 

12.0 

OBS 

002  71 

17.15 

36.426 

26.59 

12.0 

oes 

T00368 

16.99 

36.415 

26.62 

12.0 

oes 

00460 

15.96 

36.217 

26.  71 

12.0 

OBS 

T00554 

14.41 

33.900 

26.61 

12.0 

oes 

00750 

10.74 

35.367 

27.14 

12.0 

OBS 

T00939 

07.04 

35.111 

27.52 

12.0 

OBS 

T01460 

04.41 

35.001 

27.76 

OYNDPTH       SNO    VEL       UXYG 

I  5  34  . 1 
1534.4 
1531 .4 
1526.2 
1523.0 
1520.4 
1520.1 
1520.2 
1521 .3 
1519.4 
1515.7 
1505.9 
1494.6 
1492.8 


Pj4       TCT    P 


REFIO      31       8126 

YEAR 

1969 

BOTDP    04026 

AIR 

TEMP          25. 

,0 

DIR    HGT     PER 

HIND-DIR 

23 

INST 

coNsec          ooio 

MONTH        10 

SHIP    OU 

WET 

BULB          23, 

.3 

23 

6          5 

WIND-SPD 

28 

TRAC 

LAY             35    04       N 

DAY 

05 

DATA    USE 

1 

6AR0METR     1007, 

.5 

SEA 

WIND-fOR 

DURA 

LONG       047    5  7       U 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD     I/A          8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

CASTNOM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

CXYG 

Pu4 

TOT     P 

12.2 

OBS 

00000 

24.12 

35.916 

24.  32 

1533.8 

12.2 

ues 

000  24 

24.12 

35.926 

24.33 

1534.2 

U.2 

DBS 

00048 

22.77 

36.271 

24.96 

1531.6 

12.2 

OBS 

00072 

20.17 

36.582 

25.94 

1525.6 

12.2 

OBS 

00095 

18.95 

12.2 

oes 

00144 

17.92 

36.476 

26.44 

1520.4 

12.2 

oes 

00187 

17.46 

36.454 

26.34 

1319.7 

12.2 

oes 

00267 

17.01 

36.405 

26.61 

1520.0 

12.2 

OBS 

T00362 

16.73 

36.345 

26.63 

1520.6 

12.2 

oes 

004  79 

15.47 

36.093 

26.73 

1516.1 

12.2 

oes 

100579 

13.81 

35.802 

26.66 

1514.1 

12.2 

oes 

00766 

10.24 

35.324 

27.18 

1504.3 

12.2 

OBS 

T00957 

06.95 

35.114 

27.54 

1494.8 

12.2 

OBS 

TO  1425 

04.30 

34.996 

27.77 

1491 .7 

NANSEN    CAST 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


••*•*«** 


REFIO       31       8126 
CONSEC  0011 

LAT  34    48       N 

LONG       047    57      w 


YEAR  1969 
MONTH  10 
DAY  06 

HOUR     12.1 


60TDP     04369 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  27.6 

WET    BULB  27.2 

BAROMETR     1008.5 
CLOUD    T/A  6/6 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12.1 

oes 

00000 

25.23 

36.396 

24.35 

12.1 

OBS 

00026 

25.  14 

36.439 

24.41 

12.1 

OBS 

00051 

22.26 

36.520 

25.32 

12.1 

OBS 

00077 

19.23 

36.532 

26.15 

12.1 

OBS 

00102 

18.26 

36.532 

26.4  0 

12.1 

OBS 

00154 

17.60 

36.465 

26.51 

12.1 

oes 

T00192 

17.32 

36.425 

26.55 

12.1 

OBS 

00303 

16.96 

36.414 

26.6  3 

12.1 

OBS 

T00403 

16.62 

36.356 

26.61 

12.1 

oes 

00496 

15.54 

36.196 

26.79 

12.1 

DBS 

T00598 

14.26 

35.666 

26.83 

12.1 

oes 

00760 

10.52 

35.392 

27.19 

12.1 

oes 

T00909 

07.26 

35.069 

27.47 

12.1 

oes 

T01297 

04.58 

35.016 

27.76 

DIR    HGT     PER 

WIND-DIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

20       6          3 

WINO-SPO 

31 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E32    Oil 

IDPTH        SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


1536.9 
1537.2 
1530.7 
1523  .1 
15  20.7 
1519.6 
1519.4 
1520.1 
1521.3 
1516.7 
1516.0 
1505.3 
1495.2 
1490.6 


*••••••«••*•*•• 
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TABLE  XII.— Continued 


REFID       31       olJB 

YEAR 

I'Jo'i 

Bt'TDP    04755 

CONSEC              OOU 

rtONTM       K 

SHIP    UU 

L4T             33    50       N 

OAV 

07 

DATA    USE       1 

LONG       048     15       « 

HJUR 

12. <^ 

AFEA               05 

CASINUW/IME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

12.! 

065 

00000 

25.83 

12. ^ 

UBS 

00027 

25.85 

12.2 

OBS 

00053 

23.14 

12.2 

OBS 

OOOBl 

20.48 

12.2 

UBS 

00107 

18.73 

12.2 

OBS 

OOlbl 

17.78 

12.2 

UBS 

00^05 

17.52 

12.2 

OBS 

00319 

17.04 

12.2 

OBS 

I00<.24 

16.94 

12.2 

OBS 

0052S 

15.72 

12.2 

CBS 

7006  3'! 

13.97 

12.2 

OBS 

00b46 

09.00 

12.2 

UbS 

01059 

06.70 

12.2 

OBS 

701600 

04.71 

AIR    TEMP          27.5 

DIR    hJT 

PtR 

KlNO-OIR 

24 

I.ET    BULB          24.2 

22       7 

4 

WIND-SPD 

2b 

OAROMETR     1012.2 

SEA 

blND-FUK 

CLCUO    T/A          8/t 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

SAL  SliMA-T  OTNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

36.382  24.15  1538.3 

30.424  24.17  1538.8 

36.558  25.0';  1533.0 

36.570  25.85  1526.6 

36.530  26.28  1522.2 

36.465  26.48  1520.3 

36.461  26.53  1520.2 

36.413  26.61  1520.6 

36.394  26.62  1522.0 

36.145  26.71  1519.7 

35.834  26.86  1515,5 

35.170  27.27  1500.8 

35.160  27.61  1495.5 

35.106  27.81  1496.5 


INST     HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E32    012 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  28 
1    SQUARE    38 


PJ4       TCT     P 


•*««••• •***»*• 


REFID       31       6126 

YEAR 

1969 

BCTDP     04663 

AIR 

TEMP         23, 

,9 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

10 

INST     NANSfN 

CONSEC               0013 

MONTH 

1       10 

Ship    OU 

MET 

BULB          23. 

.3 

06 

6          4 

■  IND-SPD 

3d 

TRACE    DIR 

LAT             34    55       N 

DAY 

06 

DATA    USE 

1 

BARCMETR    1017. 

,9 

SEA 

WIND-FOR 

CURAT  I  CN 

LONG       047    58       M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         8/7 

CL/TR 

.(EATMEK 

XI 

ORIG    E32    013 

CASTNUM/T IME 

L»LI YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PU4 

TCT     P          N02 

12.3 

OBS 

00000 

24.06 

35.821 

24.26 

1533. i 

12.3 

OBS 

00026 

24.05 

35.817 

24.26 

153J.9 

12.3 

OBS 

00052 

24.06 

35.817 

24.26 

1534.4 

12.3 

OBS 

00078 

19.46 

36.440 

26.02 

1523.6 

12.3 

OBS 

00104 

18.69 

36.471 

20.24 

1521 .9 

12.3 

OBS 

00157 

17.43 

36.330 

26.45 

1519.0 

12.3 

OBS 

100202 

17.34 

36.39^ 

26.52 

1519.5 

12.3 

OBS 

00316 

16.95 

36.368 

26.61 

1520.3 

12.3 

ues 

00423 

15.46 

36.093 

26.7  3 

1517.1 

12. J 

OBS 

00531 

14.30 

35.926 

26.66 

1515.0 

12.3 

oas 

TJ0o44 

12.97 

35.703 

26.96 

1512.2 

12.3 

OBS 

00858 

08.46 

35.164 

27.35 

1499.0 

12.3 

OBS 

01076 

05.66 

35.071 

27.65 

1492 .4 

12.3 

OBS 

01l27 

04.11 

34.976 

27.78 

1494.3 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


REFIO       Jl       6126 

YEAR 

1969 

BCTDP    04114 

AIR 

TEMP          23. 

.3 

DIR    HGT     PER 

UIND-OIR 

10 

CONSEL                0014 

MONTE 

1        10 

SHIP    UU 

HET 

BULB           18 

.9 

11 

6         4 

«IND-SPD 

35 

LAT             j5    50       N 

DAY 

09 

DA 

lA    USE 

1 

6AR0METR     IdO. 

.0 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       046    20       U 

HOUR 

12.2 

APEA 

05 

CLOUO    T/A          8/6 

CL/IP 

LEATHER 

XI 

C»STNLM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PO' 

12.2 

UBS 

00000 

23.63 

36.029 

24.55 

1532.7 

12.2 

OBS 

000  20 

23.65 

36.019 

24.54 

1533.1 

12.2 

CBS 

00036 

2  3.66 

36.019 

24.53 

1533.4 

12.2 

CBS 

00057 

<.2.21 

36.490 

25.31 

1530.6 

12.2 

OBS 

000  75 

20.74 

36.590 

25.79 

1527.2 

12.2 

06  S 

00112 

19.37 

36.581 

26.15 

1524.1 

12.2 

OBS 

100144 

18.47 

36.508 

26.33 

1522.0 

12.2 

OBS 

00224 

17.52 

36.450 

^6.52 

1520.5 

12.2 

oas 

T00427 

16.55 

36.292 

26.63 

1520.8 

12.2 

OBS 

00536 

14.29 

35.895 

26.83 

1515.0 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIo     E32    014 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     56 


««»*««*#«»(. 


REFIO       31        8128 

YEAR 

1969 

60TOP    05212 

AIR 

TEMP          23. 

.3 

OIR    HGT     PER 

MINO-OIR 

11 

CONSEC                0015 

MONTF 

1        10 

SHIP    OU 

MET 

BULB          20. 

.6 

10 

5          4 

WIND-SPD 

27 

LAT             36    34       N 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1022. 

.4 

SEA 

alND-FOR 

LONG       042     32       h 

HOUR 

12.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          a/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO' 

12.9 

08  S 

00000 

23.96 

36.172 

24.56 

15  33.7 

12.9 

OBS 

00019 

23.97 

36. 170 

24.56 

1534.0 

12.9 

06S 

00039 

23.96 

36. 171 

24.56 

1534.3 

12.9 

06S 

00059 

22.27 

36.178 

25.06 

1530.5 

12.9 

06  S 

00078 

20.22 

36.539 

25.69 

1525.6 

12.9 

06  S 

001  16 

18.66 

36.561 

26.31 

1522  .2 

12.9 

OBS 

T00154 

1  7.96 

36.470 

26.42 

1520.7 

12.9 

OBS 

00235 

17.37 

36.448 

26.55 

1520.2 

12.9 

OBS 

T00313 

16.86 

36.366 

26.6  3 

1519.9 

12.9 

06S 

004  00 

16.05 

36. 324 

26.77 

1510.8 

12.9 

OBS 

T00474 

15.08 

36.076 

26.80 

1516.7 

12.9 

OBS 

00627 

12.20 

35.599 

27.03 

1509.2 

12.9 

OBS 

00764 

06.00 

35.113 

27.38 

1496.0 

12.9 

OBS 

T01162 

04.93 

35.029 

27.73 

•  •• 

•  •■ 

1490.0 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG     E3i    015 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  62 
1    SQUARE    62 
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TABLE  XII.— Continued 


REFio     31     ene 

CONS€C  0016 

L4T  35    10      N 

LONb       04S    03       H 


YEAR  196'5 
MONTH  10 
DAY  11 

HOUR     12.6 


BOIOP     0^938 
SHIP    OU 
0AT4    USE        1 
AREA  OS 


AIR    lEHP  22.8 

WET    eULB  19. 't 

BAROMETB     1021.3 
CLOUD     T/A  8/6 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


DIh    hul    PER 

HIND-OTR 

10 

INST  NANStN  Cast 

14       5         3 

WINO-SPU 

2J 

TRACE     01 R 

SEA 

WIND-Fjh 

DURATION 

CL/TR 

WtATHtk 

XI 

ORIG     E32    016 

lOPTH       SND     VEL 

OXY& 

PJ4 

1 01    P        N0<;         NOJ 

TEN  SQ  1206 
b  SQUARE  4 
2  SQUARE  ".8 
1    SQUARE    58 


12.6 

06S 

00000 

24. 

,87 

36, 

.377 

it. 

.44 

12.6 

OUS 

00027 

24. 

.87 

36. 

,395 

24. 

.46 

12.6 

08  S 

000  5<. 

20. 

.94 

36. 

.549 

25, 

.71 

12.6 

OBS 

00082 

18. 

.89 

36. 

,544 

26. 

,25 

12.6 

OSS 

00108 

18. 

.36 

36. 

.522 

26.36 

12.6 

OBS 

00163 

17. 

.65 

36. 

,468 

26. 

,50 

12.6 

OBS 

T00209 

17. 

.25 

36. 

,421 

26. 

,56 

12.6 

OBS 

00325 

16. 

.99 

36. 

.421 

26. 

,62 

12.6 

OBS 

T00't36 

16. 

.26 

36, 

,252 

26, 

.67 

12.6 

OBS 

005*0 

14. 

.90 

35. 

,997 

26. 

,78 

12.6 

OBS 

T0a646 

12. 

,60 

35, 

,607 

26, 

,96 

12.6 

OBS 

00864 

07. 

,79 

35, 

,092 

27, 

.40 

12.6 

OBS 

01079 

05. 

,45 

35, 

,028 

27, 

.66 

12.6 

OBS 

T01619 

04. 

.10 

34. 

,987 

27. 

,79 

1536.1 
1536.5 
1527.4 
1522  .2 
1521 .1 
1519.9 
1519.4 
1520.6 
1520.0 
1517.2 
1510.9 
1496.5 
1490.7 
1494.2 


••••*•»»•**««»« 


REFID       31       8128 

YEAR 

1969 

6CT0P    04425 

AIR 

TEMP         23, 

,c 

OIR     H 

GT     PER 

-IND-UIR 

IJ 

CONSEC              0017 

MONTH        10 

SHIP    OU 

HET 

BULB          18 

.9 

10 

2          3 

KINO-SPD 

15 

L*T            34   59      N 

DAY 

1^ 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1023, 

.0 

SEA 

«INO-f jR 

LONG      048    14      u 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          3/2 

CL/TP 

HtATHE*^ 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH 

SNt     VEL 

OXYG 

P„,, 

12.1 

06  S 

00000 

23.97 

36.275 

24.63 

1533.8 

12.1 

OBS 

00024 

24.00 

36.279 

24.6  3 

1534.3 

12.1 

OBS 

00049 

21.51 

36.526 

25.53 

1528.7 

12.1 

OBS 

00072 

19.87 

36.584 

26.0  2 

1524.8 

12.1 

OBS 

00097 

18.78 

36.507 

26.2  5 

1522.1 

12.1 

OBS 

00144 

17.9^ 

36.487 

26.45 

1520.4 

12.1 

OBS 

T00193 

17.55 

36.455 

26.51 

1520.1 

12.1 

OBS 

00291 

17.04 

36.420 

26.61 

1520.2 

12.1 

OBS 

T00389 

16.49 

36.294 

26.65 

1 5  20  .  0 

12.1 

OBS 

00486 

15.14 

36.038 

26.76 

1517.1 

12.1 

OBS 

T00582 

14.04 

35.876 

26.87 

1514.9 

12.1 

DBS 

00773 

09.88 

35.299 

27.22 

15C3.0 

12.1 

UBS 

T00963 

06.68 

35.106 

27.57 

1493.8 

12.1 

OBS 

T01461 

04.32 

35.004 

27.70 

1492.4 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG    E32    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SJUARE  48 
1     SQUARE     48 


P,j4        TCT    P 


««««»«*  »*•* 


REFID       31       ei2f 
CONSEC  001b 

LAT  35    04       N 

LONG       C48    00      u 


YEAR  1969 
MONTH  10 
DAY  18 

HOUR     12.3 


BOTDP     04270 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  25.0 

V.ET     BULB  22.2 

BAROMETR     1022.4 
CLCUO    T/A  0/6 


OIK    HOT 

PER 

WINO-OIK 

22 

23       2 

2 

W  1 N  C-  SP  D 

22 

ScA 

hlND-FlR 

Cl/TR 

aEATHE' 

XI 

INST     .MANStN     CAST 
T  R  AC  t    D I  ft 
CURAT  I  ON 
CRIG     EJ2     CIS 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


12.3 

OBS 

00000 

12.3 

OBS 

00024 

12.3 

CBb 

00049 

12.3 

OBS 

000  74 

12.3 

OBS 

00099 

12.3 

ObS 

00148 

12.3 

06  S 

T  002  00 

12.3 

OBS 

00299 

12.3 

OBS 

T00396 

12.3 

065 

00499 

12.3 

OBS 

TOOtOO 

12.3 

OBS 

00798 

12.3 

OBS 

T00994 

TEMP 

24.24 
24.26 
24.32 
20.26 
19.63 
17.90 
17.45 
17.00 
16.51 
14.80 
13.45 
09.08 
06.20 


SIGMA-T  OYNDPTH       SNC     VEL       C^G 


PJ4   TCI  P 


36, 
36. 


496 
501 
525 
560 
54  8 
476 
439 
403 
300 
990 
762 
185 
058 


24.72 
24.7  2 
24.  72 
25.90 
26.06 
26.45 
26.5  3 
26.61 
26.65 
26.00 
26.91 
27.27 
27.59 


1  5  34  .  7 
1335.2 
1535.7 
1525.9 
1524.6 
1520.4 
1519.9 
15  20.1 
1520.1 
1516.2 
1313.2 
1500.4 
1492.4 


«««*«*«  «t. 


REFIO       31 

8128 

YEAR 

1969 

60TDP    04938 

AIR 

TEMP          23.' 

CONSEC 

0019 

MONTH        10 

SHIP    OU 

HET 

SUL6          21.' 

LAT            35 

50       N 

DAY 

19 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1021.1 

LONG      050 

00       U 

HOUR 

13.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A          6/, 

CASINUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

1.I.0 

OBS 

000  00 

^3.22 

36.161 

24.77 

13.0 

08  S 

00025 

2i.22 

36.163 

24.77 

13.0 

OBS 

00050 

22.74 

36.239 

24.97 

13.0 

OBS 

00075 

20.89 

36.567 

25.75 

13.0 

OBS 

00101 

19.62 

36.572 

26.06 

13.0 

OBS 

00151 

18.06 

36.513 

26.42 

13.0 

OBS 

T00204 

17.50 

36.449 

26.52 

13.0 

OBS 

00303 

16.99 

36.371 

26.59 

13.0 

UBS 

T00403 

16.78 

36.359 

26.63 

13.0 

OBS 

00504 

15.65 

36.132 

26.72 

13.0 

OBS 

T00598 

14.03 

35.837 

26.84 

13.0 

OBS 

00804 

10.12 

35.303 

27.19 

DIR    KjT     PER 

02       3  6 

SEA 
CL/TR 


hlNO-DlP  02 

UIND-SPD  12 
«IND-FOR 

WEATHER  XI 


I,\ST     NANStN    CAST 

TEN    SQ    1207 

TRACE    DIR 

5     SQUARE        3 

DURATION 

2     SQUARE     40 

UR  U     E32    019 

1     SQUARE     50 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1531.6 
1 5  32  .  3 
1531 .6 
152  7.6 
1524.6 
1521 .0 
1520.1 
1520.1 
1521.1 
1519.1 
1515.1 
1504.4 


PJ-,       TCT    P 
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TABLE  Xin.  -Ohserved  and  interpolatetl  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ABSECON  at  Ocean  Station  ECHO,  22  October  1969  -  11  November  1969,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-8142. 


REFID       31       S142 
CONSEC  0001 

L4T  34    50. 8N 

LONG      047    45. SW 


YEAR  1969 
MONTH  10 
Oil  ZZ 

HOUR     11.8 


BOTDP     05029 
SHIP    11 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR     TEMP  24.2 

xET     8ULB  20.6 

BARONETR     1022.4 
CLOUD    T/A 


OIR    HOT 

02       1 
SEA 
CL/TR 


PER 
2 


«1ND-D1R    02 
HIND-SPO    20 
HINO-FGR 
rtEATHEk       XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00. e 

ORIG     E33    001 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CA5TNUM/T1ME   LVLTVP 


OVNOPTH   SND  VEL   OXrG 


PU4   TCI  P 


ND3    SI03 


OBS 

00000 

23, 

.80 

OBS 

00010 

23. 

.80 

OBS 

00020 

23. 

.80 

OBS 

0O030 

23. 

.86 

OBS 

000  50 

^2. 

.16 

OBS 

00075 

19. 

.86 

OBS 

COIOO 

18, 

.81 

OBS 

00125 

18.26 

OBS 

00150 

17. 

.86 

OBS 

00200 

17. 

.52 

OBS 

00245 

17. 

.13 

OBS 

002  50 

17. 

.11 

OBS 

003  00 

17. 

.06 

OBS 

00320 

17. 

,03 

OBS 

00400 

15. 

.89 

OBS 

005  00 

14. 

.47 

OSS 

00600 

13. 

.26 

OBS 

0C7O0 

11. 

,05 

OBS 

008  00 

09. 

,00 

OBS 

00864 

07. 

,92 

OBS 

00870 

08. 

,02 

OBS 

009  00 

07. 

,64 

OBS 

OIGOO 

06, 

,20 

OBS 

OlIOO 

05. 

,49 

CBS 

01200 

04. 

,93 

OBS 

01300 

04. 

,61 

OBS 

01400 

04. 

,42 

083 

01500 

04. 

IS 

4«««»«««*V«*« 


REFID   31  8142 

CONSEC  0002 

CAT      34  56. 5N 

LONG   047  44   M 


CASTNUM/TIHE   LVLTYP 


YEAR     I  9*9 

80TDP    04938 

AIR    TEMP           24.0 

OIR     HGT    PER 

WIND-DIR 

21 

INST    STD    RECORDER 

[ 

TEN    SO    1206 

MONTH       10 

SHIP    AZ 

WET    BULB          21.4 

25       1          2 

UIND-SPD 

20 

TRACE    DIR 

D 

5    SQUARE       2 

DAY             22 

DATA    USE        1 

SAROMETR     1021.5 

SEA 

WINO-FGR 

DURATION                   00. 

4 

2     SQUARE    46 

HOUR     18.2 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E33    002 

1     SQUARE     47 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DVNDPTH       SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     f          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

23. 

.44 

OBS 

00010 

23. 

,38 

DBS 

00020 

23. 

,70 

OBS 

00030 

23. 

,85 

OBS 

000  50 

22. 

,36 

OBS 

00075 

19. 

,50 

OBS 

00100 

18. 

,53 

OBS 

00125 

18. 

,12 

DBS 

00150 

17. 

,88 

OBS 

00200 

17. 

,39 

OBS 

00250 

16.85 

OBS 

00300 

16.58 

OBS 

00400 

15. 

.30 

OBS 

00500 

14. 

.29 

OBS 

00600 

13. 

,24 

OBS 

00700 

11. 

.29 

OBS 

00800 

08. 

.95 

OBS 

00900 

07. 

.69 

OBS 

01000 

06. 

.04 

OBS 

01100 

05. 

,37 

OBS 

01200 

C5. 

.00 

OBS 

01300 

04. 

.70 

oes 

01400 

04. 

,45 

OBS 

01500 

04.26 

***••*«**«***«* 
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TABLE  XIII.— Continued 


REFIO      31       Sl'.a  YE»R    1969 

CONSEC  0003  MONTH       10 

HT  3*    56. 6N  DAT  23 

LONG      0«7    54. 2«  MOU((    11.6 


BOTOP  0'.755 
SHIP  12 
OAIA  USt   1 
AREA      05 


AIR     lEUP  iif.O 

WET    aULB  a.', 

bARGMEIR     10/3. t 
CLLUO     T/A 


DIR  hGT 

36   1 
SEA 
CL/IR 


WIND-OIR     19 
UINO-SPD    Z> 
WIND-FJR 
t^EATHEK        XI 


INST    STO    KECCrtOER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

URlli     E33    003 


TEN  SO  woe 
5  SOUARE  2 
i  SQJARc  ".6 
1     SOUARE     17 


CtSTNUH/TIME        LVLTVP  DEPTH 


OYNUPTH       SNO    VcL       OXYG 


PJ*   TOT  P 


OBS 

00000 

24.08 

06  S 

00010 

24.08 

OBS 

00020 

24.08 

OBS 

000  30 

24.09 

oes 

DOOM 

24.09 

08  S 

00050 

22.00 

OBS 

00075 

19.26 

OBS 

00100 

IB. 58 

OBS 

00125 

18.16 

oes 

00150 

17.82 

oes 

OOiOO 

17.46 

oes 

002  50 

17. C9 

OBS 

00300 

17.02 

OBS 

00400 

16.24 

OBS 

C0500 

14.81 

OBS 

00564 

14.05 

OBS 

00572 

13.82 

OBS 

00560 

13.94 

OBS 

006  00 

13.13 

oes 

00700 

11.51 

OBS 

00800 

09.52 

OBS 

C0900 

07.34 

OBS 

01000 

06.05 

OBS 

01100 

05.47 

OBS 

01200 

05.03 

oes 

01300 

04.75 

OBS 

01400 

04.44 

OBS 

01500 

04.32 

»**•««« •« 


REFIO  31  8142 
CONSEC  0004 
L«T  35  00  N 
LONG   047  58. 7» 


CASTNUM/TIME   LVLTVP 


YEAR    1969 

BOTDP    04389 

AIR    TEMP 

DIR    hGT    PER 

KINO-DIP 

18 

INST     5TD    RECORDER 

TEM    Su    ia06 

MONTH       10 

SHIP    il 

»ET     6ULB 

18       .;          3 

rtlND-SPD 

Zt, 

TRACE    oia                    0 

5     SJUARE       4 

DAY            23 

DATA    USE        1 

BAPO'^EIR     1022.1 

I              SEA 

UlNO-FuR 

DURATION                 00.5 

2     SJUASc     46 

HOUR     17.8 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

GRIG    E33    004 

1     SJUARE     57 

TYP         DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

oy;jjpth     snd   vel 

jxyg 

PJ4 

TOT     P          .M02          N03 

SIU3         Ph 

OBS 

00000 

23. 

,85 

OBS 

00010 

23. 

.85 

OBS 

00020 

23. 

.84 

OBS 

00030 

23. 

,81 

OBS 

00040 

23. 

,79 

OBS 

00050 

2Z. 

,27 

OBS 

00075 

19. 

,72 

OBS 

OOIOO 

18. 

,82 

DBS 

00125 

18. 

31 

OBS 

00150 

18. 

,04 

OBS 

00200 

17. 

,57 

OBS 

00250 

17. 

,30 

OBS 

003  00 

17. 

,  10 

OBS 

00400 

16. 

,36 

OSS 

00500 

14. 

,82 

OBS 

006  00 

12. 

,99 

OBS 

006  10 

13. 

,19 

OBS 

C0700 

11. 

,53 

OBS 

00800 

09. 

,77 

OBS 

00900 

08. 

,00 

OBS 

01000 

06. 

,55 

OBS 

01100 

05. 

,52 

OBS 

01200 

05. 

,08 

OBS 

01300 

04. 

,81 

oes 

01400 

04. 

,51 

OBS 

01500 

04. 

,38 

«»«»««««»•««««« 
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TABLE  XIII.— Continued 


REFID      31       8142 
CONSEC  0005 

L4T  34    57       N 

1.0NG       046    08.711 


CASTNUM/TIM6   LVLTVP 


VEAR     19&9 

eOTDP    04114 

AIR    TEMP          2-, 

0 

01 R    hiiT     PER 

HIND-OIR 

17 

INSI    STD    PECCROER 

TEN    SO    1206 

MONTH       10 

SHIP    il 

hEI     bULB          ^^ 

.0 

16       2          2 

WISO-SPD 

28 

TRACE    DIR                      0 

5     SOUARE        2 

DAY             24 

04IA    USE        1 

BAROMETR    1023 

0 

SI  4 

WIND-FOR 

DURAIION                 00. S 

2     SOUARE    4e 

HOUR     11.9 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TB 

-EAIHEh 

XI 

ORIG    E33    005 

1    SJUARE    48 

TVP          nEPTM 

TEMP 

SAL                SIGHA-I 

DYNOPTH       SND     VEL 

OXYO 

PJ4 

TCT    P         HOZ          hC3 

S1J3         PH 

OBS 

00000 

22 

97 

OBS 

00010 

22 

98 

OBS 

00015 

22 

98 

oes 

00020 

22 

88 

OBS 

00030 

22 

69 

OBS 

00050 

20 

69 

OBS 

00075 

19 

50 

OBS 

00100 

18 

81 

OBS 

00125 

18 

31 

OBS 

00150 

17 

94 

OBS 

00200 

17 

45 

OBS 

002  50 

17 

20 

OBS 

00300 

17.06 

OBS 

00350 

17 

04 

OBS 

00400 

16 

74 

OBS 

00500 

15 

02 

OBS 

00600 

13 

63 

OBS 

00700 

11 

36 

OBS 

008  00 

09 

36 

OBS 

00900 

07 

65 

OBS 

01000 

06 

20 

OBS 

01100 

05. 

42 

OBS 

01200 

04 

98 

OBS 

01300 

04. 

61 

OBS 

01400 

04 

41 

OBS 

01500 

04 

27 

REflO   31 
CONSEC 
LAI     35 
lONG   047 


8142 

YEAR 

1969 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP           18 

9 

DIR     MG7     PER 

WIND-OIR 

36 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0006 

MONTH       10 

SHIP    AZ 

wtr 

tiULB          14 

6 

34 

6          3 

«IN0-SPD 

30 

TRACE     DIR 

5     SgUARE       4 

10       N 

DAY 

26 

OAIA    USE 

1 

BAROMETR     1019 

7 

SEA 

KlND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

58      H 

HOUR 

18.5 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          5/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E33    006 

1     SOUARE     57 

TINE 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

Slu3          PH 

18.5 

OBS 

00000 

22.66 

36. 121 

24.90 

1530.4 

18.5 

OBS 

00023 

22.68 

36.139 

24.91 

1530.9 

18.5 

OBS 

00044 

22.61 

36. 136 

24.93 

1531.0 

18.5 

OBS 

00067 

20.19 

36.530 

25.90 

1525.5 

18.5 

OBS 

00090 

18.75 

36.519 

26.26 

1521.9 

18.5 

OBS 

00135 

18.19 

36.487 

26.38 

1521 .0 

18.5 

oes 

T00179 

17.63 

36.439 

26.48 

1520.1 

18.5 

CBS 

T00357 

17.02 

36.390 

26.59 

1521  .1 

REFID   31  8142 

CONSEC  0007 

LAT      34  54   N 

LONG   048  17   W 


YEAR  1969 
MONTH  10 
DAY  27 
HOUR  13.0 


BOTDP  04389 
SHIP  A2 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  20.1 

«EI    BULB  15.0 

BAROMETR     1024.5 
CLOUO    T/A  8/7 


DIR  HGT 

02   2 
SEA 
CL/TR 


PER 
3 


KIND-DIR  02 

KIND-SPD  25 
MIND-FOR 

MEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIu    E33    007 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 


OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

00019 

00036 

00055 

000  76 

00115 

T00156 

00241 

00324 

00407 

00488 

T00624 

100707 


TEMP 

22.91 
22.89 
22.84 
22.80 
18.94 
18.09 
17.70 
17.18 

16.70 
14.66 
12.64 
09.96 


SAL 

36.334 
36.334 
36.334 
36.331 
36.511 
36.477 
36.444 
36.394 
36.369 
36.319 
35.931 
35.605 
35.280 


SIGMA-I  DYNOPTH       SND    VtL       OXYG 


Pa4       TOT     P 


24.99 

25.00 
25.01 
25.02 
26.21 
26.40 
26.4  7 
26.56 

26.61 

26.78 
26.9  5 
27.20 


1531  .3 
1531.5 
1531.7 
1531.9 
1522.2 
1520.4 
1519.9 
1519.7 

1520.9 
1515.5 
1510.7 
1502.2 


REFIO       31 
CONSEC 
LAT  35 

LONG       04  8 


8142 

YEAR 

1969 

BOTDP    02743 

AIR 

TEMP          20.8 

DIP    HGT    PER 

HlND-DIR 

04 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0008 

10NTH        10 

SHIP    AZ 

MET 

BULB           16.6 

04      5         3 

i<IND-5PD 

28 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

00       N 

DAY 

28 

DATA    USE 

1 

6AR0ME 

IR    1022.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    46 

00       M 

HOUR 

16.6 

AREA 

05 

CLOUD 

I/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG    E33    008 

1     SOUARE    5B 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

ItMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH       SND     VtL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SIU3          PH 

18.8 

OBS 

00000 

22.33 

36.183 

25.04 

1529.6 

18.8 

OBS 

000  2  5 

t2.34 

36.182 

25.04 

1530.1 

19.6 

OBS 

00047 

22.15 

36.172 

25.08 

1529.9 

lE.e 

OBS 

00070 

20.79 

36.520 

25.73 

1527.2 

16.8 

OBS 

00092 

19.16 

36.526 

26.16 

1523.1 

IB. 8 

OBS 

OQ137 

18.31 

36.505 

26.36 

1521.4 

18.8 

OBS 

T00181 

17.82 

36.479 

26.47 

1520.7 

18.8 

OBS 

002  6  7 

17.23 

36.400 

<;6.55 

1520.3 

18. 8 

LBS 

00354 

36.367 

18.8 

OBS 

00437 

16.16 

36.208 

26.66 

1519.6 

18.8 

oes 

00520 

14.69 

35.962 

26.80 

1516.1 

18.8 

DBS 

00691 

11.81 

35.517 

27.05 

1508.8 

18.8 

OBS 

T00857 

08.29 

35.166 

27.38 

1498.3 

18.8 

OBS 

01334 

04.27 

Q 

35.003 

27.783 

*•*»***  »«*«« 
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TABLE  XIII.— Continued 


REFIO       31  8142 

CONSEC  0009 

LAT             it  42       N 

LGNo       047  ^o       H 


YEAR  1969 
MCNTH  10 
DAY  31 

HCUR    09.6 


80T0P     05121 
SHIP    A2 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    lEMP  20.5 

UET    eULS  17.8 

BARQMETR     1006.5 
CLOUD    T/A  4/3 


DIR    HOT     PER 

2i       1  3 

SEA 
CL/TR 


HINO-OIR    22 
rtlNO-SPD    15 
MIND-FOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
CRI&     E33    009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


■T  IME 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

C9.6 

06S 

00000 

22.11 

36.287 

25, 

.16 

09.6 

oes 

0K024 

22.08 

36.293 

25, 

.20 

09.6 

CBS 

00049 

21.20 

36.426 

25. 

.54 

09.6 

CBS 

00074 

19.25 

36.540 

26. 

.15 

09.6 

06  S 

00099 

18.53 

36.513 

26, 

.31 

09.6 

oes 

00148 

17.71 

36.448 

26, 

.47 

09.6 

OBS 

T00200 

17.30 

36.399 

26, 

.53 

09.6 

06S 

00297 

17.07 

36.363 

26, 

.56 

09.6 

OBS 

00395 

16.13 

36.36    Q 

26, 

.  7  8J 

09.6 

OBS 

00494 

14.62 

35.930 

20, 

.79 

09.6 

OBS 

00592 

13.19 

35.701 

26, 

.91 

09.6 

00  S 

T00790 

08.78 

35.160 

27, 

.30 

09.6 

OBS 

100986 

06.  14 

35.058 

27, 

.60 

05.6 

OBS 

01480 

04.25 

34.981 

27, 

.77 

DY.10PTH       SND    VEl       GXYG 


P34       TOT    P 


1529.2 

1529.5 
1527.1) 
1523.1 
1521 .4 
1519.8 
1519.4 
1520.3 

1515.4 

1512.1 
1459.1 
1492.0 
1452.4 


REFIO       31        6142  YEAR     1965  BOTDP     04846 

CONSEC  0010  MCNTH        11  SHIP    A2 

LAT  34    48       N  DAY  01  DATA    USE        1 

LONG       047    36       W  HOUR     12.8  AREA  05 


AIR    TEMP  20.8 

UET    BULB  18.0 

6AR0HETR     1002.5 
CLOUD    T/A  8/4 


DIR    HOT  PER            UIND-DIR   21 

21       2  J                WIND-SPD    16 

SEA  UIND-FOR 

CL/TR  HEATHER       XI 


INST     N4NSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG     E33    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.6 

OBS 

000  00 

22.36 

36.405 

25. 2C 

12.8 

UBS 

00026 

22.32 

36.407 

25.21 

12.6 

oes 

00052 

20.39 

36.543 

25.65 

12.8 

UoS 

00078 

19.11 

36.522 

26.1  7 

12.6 

CBS 

00103 

18.29 

36.481 

26.35 

12.6 

OBS 

00156 

17.75 

36.372 

26.40 

12.6 

oes 

00209 

17.06 

36.376 

26.57 

12.8 

OBS 

00314 

16.61 

36.330 

26.60 

12.8 

CBS 

00421 

36.087 

12.8 

OBS 

00530 

14.01 

35.677 

2o.ee 

12.8 

OBS 

00637 

12.02 

35.580 

27.05 

12.8 

oes 

T00663 

07.53 

35.110 

27.45 

12.6 

OBS 

T01071 

05.41 

35.031 

27.67 

12.8 

OBS 

T01568 

04.03 

34.962 

27.77 

DYNOPTH       SND     VEL       OXYG 

15  30.0 
15JJ.3 
1525.6 
1522.7 
1520.8 
1520.0 
1516.8 
1519.7 

1514.0 
1506.7 
1455.5 
1490.4 
1493.0 


P34   ICT  P 


REFID      31       8142 

YEAR 

1969 

BOTDP     02596 

AIR 

TEMP          20. 

.1 

DIR    MGT    PtR 

HIND-DIR 

06 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SS    1206 

CONSEC              0011 

MONTH        11 

SHIP    A2 

UET 

eULB          16, 

.3 

07 

4          2 

UIND-SPD 

20 

TRACE    DIR 

5    SaUADE       4 

LAT             35    00       N 

DAY 

05 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1019.4 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    4« 

LONG       046    06       W 

HOUR 

18.6 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/4 

CL/TR 

UEATHER 

XI 

ORIG     E33    Oil 

1    SQUARE    SS 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNC     »EL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

SI03         PH 

16.6 

OBS 

00000 

21.73 

36.316 

25.31 

1526.3 

16.6 

OBS 

00023 

21.71 

36.313 

25.32 

1528.6 

16.6 

OBS 

00046 

21.64 

36.314 

25.34 

1526.8 

16.6 

OBS 

00072 

21.65 

36.310 

25.33 

1529.2 

18.6 

oes 

000  96 

21.73 

36.310 

25.31 

1529.8 

18.6 

OBS 

00142 

21.70 

36.324 

25.33 

1530.5 

18.6 

oes 

T0O187 

16.28 

36.515 

26.36 

1522.2 

16.6 

OBS 

00279 

17.63 

36.446 

26.45 

1521.7 

18.6 

OBS 

T0Q366 

17.19 

36.369 

26.55 

1521 .6 

18.6 

OBS 

00453 

17.05 

36.376 

26.56 

1522.8 

18.6 

OBS 

00538 

15.79 

36.102 

26  .66 

1520.0 

18.6 

OBS 

T00693 

12.24 

35.534 

26.9  8 

1510.3 

16.6 

oes 

T00841 

08.61 

18.6 

OBS 

101299 

04.91 

*»**»**  *»«•»« 


REFIO  31  8142 
CONSEC  0012 
LAT  35  00  N 
LONG   048  00   M 


YEAR  1969 
MONTH  11 
DAY  06 
HOUR  11.3 


BOTDP    01737 
SHIP    A 2 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.6 

UET    BULB  16.5 

BAROMETR    1024.2 
CLOUD    T/A  8/6 


DIR  HGT  PER 

06   4    3 
SEA 
CL/TR 


MIND-OIR  05 

UIND-SPD  18 
UlND-f JR 

UEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E33  012 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

21.77 

36.359 

25.33 

OBS 

00026 

21.74 

36.348 

25.33 

OBS 

00053 

21.67 

36.348 

25.35 

OBS 

00079 

21.69 

36.347 

25.35 

OBS 

00106 

20.02 

36.549 

25.96 

OBS 

00157 

16.04 

36.550 

26.47 

OBS 

100209 

17.70 

36.476 

26.50 

OBS 

00314 

36.393 

oes 

00415 

17.16 

36.363 

26.54 

oes 

00515 

36.102 

OBS 

0D612 

13.22 

35.676 

26.69 

oes 

T00807 

09.30 

35.189 

27.24 

oes 

T00972 

06.21 

35.050 

27.55 

oes 

T01374 

04.24 

34.995 

27.78 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1526.4 
1526.7 
1529.0 
1529.5 
1525.7 
1521.0 
1520.8 

1522.5 

1512.5 
1501 .3 
1492.0 
1490.6 


P34       TOT     P 


*••*•••«••••*«• 
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TABLE  XIII.— Continued 


REfID       31       ei".^ 
CuNSeC  0013 

LiT  2^   06      N 

LONG       0*7    53      H 


YEAR  196<J 
MriNTM  11 
DAY  07 

HOLk     12,0 


BJIDP    0<i207 

Skip  AZ 

OATA  USE   1 
AREA      05 


MB    TEMP         20.0 
«ET    tlULB  13.1 

BARCIETR     1025.1 
CLOuJ    T/A  S/5 


01  fi 

hljT 

J6 

J 

SEA 

CL/TP 

HIND-OIP    Jy 
JINO-SPD    IS 

mEATHER       Xi 


INSI     NANSEN    Cu 
TRACE    OU 
L'UHAT  ION 
GRIG     eJ3    CIjj 


TEN  SO  120t> 
5  SQUAkc  4 
2  SOUABE  <.6 
I     SgUARt     57 


CASTNUH/TlNt        LVLTYP 


12 

0 

DBS 

00000 

12 

0 

OBS 

0002B 

12 

0 

OBS 

000  51 

12 

0 

OBS 

00078 

12 

0 

OBS 

00103 

12 

0 

OBS 

00152 

12 

0 

OBS 

100202 

12 

0 

□  BS 

00303 

12 

0 

OBS 

TOO'iO'. 

12 

0 

OBS 

00503 

TEMP 

21.78 
21.71 
21.65 
21.38 
19.52 
16. 24 
17.de 
17.31 
16.99 
16.<.7 


SAL 

36.342 
36. ^46 
36.343 
36.389 
36.548 
36.524 
J6.483 
36.414 
36.382 
36.265 


SIGMA-T 

25.32 
25.33 
25.35 
25.46 
26.09 
26.40 
26.46 
26.54 
26.59 
26.63 


SNL'    VEL        JXYG 

I5ij.4 
152a. b 
1526.9 
1526.7 
1524.3 
1521 .5 
15.^1.2 
1521 .1 
1521 .a 
15^1.7 


REflO      31  8142 

CONSEC  0014 

LAI             35  00       N 

LONG       048  12       H 


YEAR  1969 
MONTH  11 
DAY  08 

HOUR     12.2 


BOIOP    045 

Ship  az 
DATA  use 

AREA 


Alk    TEMP  20.0 

*|ET    6ULb  16.4 

BARGMEIR     10.;1.9 
CLOUD    T/A  3/3 


DIR    HGT 

04       1 
SEA 
CL/TF 


WINO-DI R  03 

WINO-SPD  11 
WINO-FCF 

WEATHER  XI 


INST     NAi^SEN    CAST 
TRACE    OIH 
DUPATIGN 
CRIG     E33    014 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1  SuUARE  58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 


CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00023 
0004  7 
00071 
00094 
00143 
C0190 
00285 

700^79 
00469 
00555 

100717 

700675 
01298 

T01697 
02383 
026  70 

T0335a 


TEMP 

21.81 
21.76 
21.69 
21.94 
21. 9-) 
17.91 
17.  74 

17.01 
16.91 
15.30 
11.54 
06.04 
04.66 
03.88 
03.42 
02.99 
02.56 


SIGMA-T  DYNOPTH       SNG     VcL       OXY G 


PJ4   TCT  P 


.439 
.434 
.525 
.552 
.494 
.472 
,413 
,393 
,3o7 
,047 
,49e 
154 
02b 
979 
975 
954 
925 


25.38 
25.39 
25.41 
25.41 
25.42 
20.4& 
26.48 

26.60 
26.60 
26.7  3 
27.06 
^7.4  1 
27.76 
27.80 
27.65 
27.67 
27.88 


152.1.6 
152). 9 
1529.1 
1530.2 
1530.7 
l3.f..,.4 
152U.6 

1521  .5 
\.bii  .6 
151c. 7 
15Cfl.3 
1497.7 
1491  .2 
1497.9 
1504. 3 
1510.6 
1517.5 


REFIO       31        6142 

YEAR 

1969 

BoTDP     03646 

CONSEC                0015 

MUNTH        11 

SHIP    A2 

LAT             35    07       N 

OAY 

0=1 

DATA    USc        1 

LONG      047    57      U 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CASrNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.2 

OES 

00000 

21.50 

12.2 

OBS 

U0022 

2  1.48 

12.2 

OBS 

00046 

^l.j'y 

12.2 

06S 

00069 

21.44 

12.2 

UBS 

00092 

21.52 

12.2 

OBS 

00136 

19.57 

12.2 

OBS 

100182 

18.  19 

12.2 

OBS 

00io6 

12.2 

OBS 

T00366 

17.09 

12.2 

OBS 

00446 

16.92 

12.2 

OBS 

00544 

15.09 

12.2 

OBS 

100702 

11.92 

12.2 

OBS 

1001,63 

07.93 

12.2 

OBS 

T01276 

04.66 

AIR    TEMP  2J.3 

Wtl    BULB  lo.3 

BABOMETR     lOltJ.fa 
CLOUO    T/A  8/2 


D|R     HGT     PER 
07        1  J 


SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO     Vt 

36.332 

25.39 

1527.7 

36.330 

25.39 

1528.0 

36.330 

25.42 

1526.1 

36.326 

25.40 

1528.7 

36.339 

25.39 

1529.3 

36.569 

26.09 

l3  2=.l 

36.510 

26. 4C 

1521 .3 

36.455 

3c401 

26.58 

1521 .5 

3O.370 

26.6  0 

1522.3 

35.997 

26.74 

1517.8 

35.506 

27.0^ 

1509.4 

35.123 

27.40 

14<^7.4 

35.025 

27.75 

14  70.9 

WIND-DIR     if. 
MIND-SPD    Oo 
rtlNO-FuR 
WEATHER       XI 


INST     NANScN    CAST 
TRACE     3IR 

Duration 

ORIG     E33    015 


TEN  SO  1206 
5  SUJARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


Pj4       TCI     P 


REFIO  31  8142 
CONSEC  0016 
LAT  34  51  N 
LONG   049  46   H 


YEAR     19*9 

eUTDP    03749 

AIR    TEMP          22.0 

DIR     HGT 

PE  R 

WlNO-OIfi 

27 

MONTH        U 

SHIP    AZ 

HEI    BULB          20.0 

05       2 

^ 

WINO-SPD 

t.^ 

DAY             11 

OATA    USE        1 

6AR0METR     1010.8 

SEA 

WIND-FuR 

HOUR     1 1  .9 

AREA               05 

CLOUD     T/A          5/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    E33    016 


TEN  sa  1206 
5  SOUARc  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    49 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DYNOPTH       SNC    vEL       OXYG 


P04       lOT    P 


11.9 

OBS 

000  00 

21.43 

36.225 

25 

33 

11.9 

OBS 

00032 

21.43 

36.226 

^i 

33 

I  I  .9 

OBS 

0Q063 

21.40 

36.244 

25 

35 

11.9 

OBS 

00095 

19.64 

36.397 

26 

09 

11.9 

CBS 

00127 

16.62 

36.544 

26 

32 

11.9 

UBS 

00190 

17.73 

36.467 

26 

46 

11.9 

OBS 

T00253 

17.29 

36.422 

26 

55 

11.9 

06  S 

00373 

17.06 

36.414 

26 

60 

11.9 

OBS 

T00500 

16.22 

36.242 

26 

67 

11  .9 

OBS 

00626 

14.06 

35.841 

26 

64 

11.9 

OBS 

00750 

11.51 

35.473 

27 

07 

11.9 

DBS 

01000 

07.16 

33.107 

27 

50 

11.9 

oes 

T01250 

05.07 

35.045 

27 

72 

11.9 

DBS 

T01872 

03.94 

34.985 

27 

BO 

1527.4 
1527.9 
1528.4 
1524.6 
1522  .2 
15^0.0 
1520.3 
1521 .6 
1520.9 
1515.7 
1508.7 
1496.4 
1492 .0 
1497.6 
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TABLE  XIV.-  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  12  November  1969  -  3  December  1969,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  3 1  -  8137. 


REFID       31 

8137 

YEAR 

1969 

POTDP    04663 

AIR 

TEMP         22.9 

OIR    hGT     PcR 

KINO-OIR 

24 

CONSEC 

0001 

HONTH 

U 

SHIP    Ai 

WEI 

BULB           19.7 

25 

3          3 

HIND-SPO 

OB 

Lit            34 

57      N 

OAY 

12 

DATA    USE        1 

8ARCHETR     1014.6 

SEA 

rflNO-POR 

LONG       048 

21       H 

HOUR 

12.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

Cl/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

L VLT VP 

DtPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PlI. 

12.0 

DBS 

00000 

21.51 

36.36 

25.41 

1527.7 

DBS 

000  10 

21.51 

36.36 

25.41 

1527.9 

OBS 

00020 

21.51 

36.36 

25.41 

1528.1 

OBS 

00030 

21.51 

36.37 

25.41 

1526.2 

OBS 

OQ050 

21.51 

36.38 

25.42 

1528.6 

OBS 

000  75 

21.49 

36.38 

25.43 

1528.9 

OBS 

00090 

20.40 

36.62 

25.91 

1526.6 

OBS 

00100 

19.94 

36.62 

26.0  3 

1525.5 

OBS 

00125 

19.18 

36.61 

26.22 

152J.8 

OBS 

00150 

18.65 

36.59 

26.34 

1522 .7 

OBS 

00175 

18.45 

36.58 

26.39 

1522.5 

OBS 

00200 

18.20 

36.57 

26.44 

1522.2 

OBS 

00250 

17.78 

36.50 

26.49 

1521 .8 

OBS 

00300 

17.41 

36.45 

26.54 

1521  .4 

DBS 

00400 

17.04 

36.41 

26.60 

1521.9 

OBS 

005  00 

16.05 

36.23 

26.70 

1520.4 

OBS 

006  00 

14.51 

35.90 

26.79 

1516.8 

OBS 

00700 

11.53 

35.45 

27.05 

1507.9 

OBS 

00800 

09.49 

35.25 

27.25 

1502.0 

OBS 

00850 

08.47 

35.13 

27.32 

1498.9 

OBS 

ooaeo 

07.88 

35.13 

27.41 

1497.1 

OBS 

00900 

07.51 

35.09 

27.44 

1496.0 

OBS 

01000 

05.96 

35.05 

27.62 

1491 .5 

OBS 

onoo 

05.19 

35.04 

27.71 

1490.0 

OBS 

012  00 

04.86 

35.02 

27.73 

1490.3 

OBS 

01300 

04.59 

35.01 

27.75 

1490.9 

OBS 

01400 

04.36 

35.01 

27.78 

1491 .6 

OBS 

01490 

04.27 

35.00 

27.78 

1492.7 

INST     STU    PECCKOtR  TEN    SQ     1206 

TrtdCE    OIR  0  5     SQUARE        2 

DURATION  00.4  2     SQUARE     *8 

C«I&     Ei*.     UUl  1     SuJAHfc     4tt 


*•*««««******»« 


REFID  31  8137 
CONSEC  0002 
LAT  34  55  N 
LONG   CVS  0*5   W 


CASTNUM/TIME   LVLT YP 


YEAR 

1969 

BCTDP     04938 

AIR 

TEMP          23.9 

DIh     HgT     PER 

HINO-DIR 

2i 

INST     STU    RECCROEK 

TEN    SJ     1206 

MONTH 

11 

SHIP    AI 

HE  I 

BULB          21.1 

25 

2          3 

HllgO-SPD 

08 

T  R  AC  E    0  I R                        0 

5     SQUARE        2 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

BARDMETR     1015.2 

SEA 

.IND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE     48 

HOUR 

18.0 

AkEA               05 

CLGUD    T/A 

Cl/TR 

hEATHEk 

XI 

GRIG     E34    UU2 

1     SQUARE     48 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

GXYG 

P04 

TCT    P          N02          ftOi 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

21.33 

36.28 

25.40 

1527.2 

OBS 

00010 

21.21 

36.29 

25.44 

1527.0 

OBS 

00020 

21.21 

36.30 

25.44 

1527.2 

OBS 

00030 

21.21 

36.31 

25.45 

1327.4 

OBS 

00050 

21.22 

36.31 

25.45 

1527.7 

OBS 

00060 

21.25 

36.37 

25.49 

1528.1 

OBS 

00075 

21.22 

36.3  5 

25.48 

1528.2 

OBS 

00100 

19.59 

36.58 

26.09 

1324.5 

OBS 

00125 

18.71 

36.56 

26.30 

1522.4 

OBS 

00150 

18.  16 

36.55 

26.44 

1521 .3 

OBS 

002  00 

17.46 

36.47 

26.55 

1520.0 

OBS 

00250 

17.10 

36.43 

26.60 

1519.7 

OBS 

00260 

17.00 

36.40 

26.61 

1519.5 

OBS 

003  00 

16.97 

36.40 

26.61 

1520.1 

OBS 

00350 

16.91 

36.42 

26.64 

1520.7 

OBS 

00400 

16.38 

36.29 

26.67 

1519.8 

OBS 

00500 

15.12 

36.08 

26.79 

1517.3 

OBS 

00600 

13.19 

35.75 

26.95 

1512.3 

OBS 

007  00 

11.12 

35.44 

27.11 

1506.5 

OBS 

00800 

09.11 

35.22 

27.29 

1500.6 

OBS 

00900 

07.29 

35.10 

27.48 

1495.1 

OBS 

01000 

06.16 

35.06 

27.60 

1492.3 

OBS 

01100 

05.29 

35.05 

27.70 

1490.4 

OBS 

01200 

04.91 

35.04 

27.74 

1490.6 

OBS 

01300 

04.68 

35.03 

27.76 

1491 .3 

OBS 

01400 

04.36 

35.00 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.25 

35.01 

27.79 

1492.8 

»«A«  *«  «9 
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TABLE  XIV.— Continued 


REFID      31  8137 

CONSEC  0003 

LAT            3*  53      H 

LONG       O'lS  OS       w 


YE4R  1969 
MONTH  11 
DAY  13 

mOUB     li.O 


BOtDP     04846 
SHIP    Al 
OATA    JSE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  2^.0 

XET    BULB  19.2 

BAROMETR     1018.6 
CLOUO    I/A 


OIK    hGI  PER             JIND-DIR    ^1  INST     SIO    RECCSDER  TEN    SO     1206 

27       2  3                «iND-SPU    11  TRACE    OIR                        0  5     50UARE        2 

ScA  •IND-FOR  DURATION                   00.5  2    SOUA  RE     ".8 

i-L/TB  WEATHER      XI  GRIG    E3".    003  I    SOUARc    48 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGHA-T  DYNOPTn       SND    VEL 


PU4       TCT    P 


DBS 
DBS 
JBS 
06S 

oas 

OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOCOO 
000  10 
00020 
000  30 
00050 
00075 
OOIOO 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
004  00 
00500 
00600 
00700 
008  00 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


21.43 
21.42 
21.42 
21.42 
21.40 
21.40 
19.71 
18.78 
18.29 
17.68 
17.49 
17. IB 
16.91 
15.71 
13.25 
11.37 
09.45 
07.47 
05.99 
05.40 
04.94 
04.69 
04.39 
04.26 


36.38 
36.39 
36.39 
36.39 
36. j9 
36.39 
36.62 
36.60 
36.57 
36.51 
36.49 
36.45 
36.42 
36.17 
35.75 
35.45 
35.23 
35.13 
35.05 
35.05 
35.03 
35.02 
34.99 
34.99 


25.44 
25.45 
25.45 
25.45 
25.46 
25.46 
26.09 
20.32 
26.42 
26.52 
26.56 
26.60 
26.64 
26.73 
26.94 
27.08 
27.24 
27.47 
27.61 
27.69 
27.73 
27.75 
27.76 
27.77 


1527.6 
1527.7 
1527. ■; 
1528.0 
1526.3 
1528.7 
1524.9 
1522.7 
1=21 .7 
1520.7 
1520.9 
1520.8 
1521 .6 
1519.3 
151«  .5 
1507.3 
1501 .8 
1495.9 
1491 .6 
1490.9 
1490.7 
1491 .3 
1491.7 
1492.8 


REFID       31       8137 
CONSEC  0004 

LAT  34    58      N 

LONG       048    02       M 


YEAR 

1969 

BOTOP    04480 

AIR 

TEMP          23.3 

OIR 

hgt  per 

^IND-DIR 

22 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

11 

SHIP    AI 

HEI 

aULB           19.9 

24 

2          4 

WIND-SPD 

IJ 

TRACE    DIR                      0 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

6AR0HETR     1018.6 

SEA 

JIND-FOR 

DURATION                 00.6 

HOUR 

18.1 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

Cl/TR 

UEATHER 

XI 

CRIG    E34    004 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

UXYG 

PJ4 

TlT    P         N02         NC3 

OBS 

00000 

21.62 

36.3  6 

25.36 

1528.0 

OBS 

000  10 

21.50 

36.36 

25.41 

1527.9 

OBS 

00020 

21.50 

36.36 

25.41 

1528.0 

oas 

00030 

21.47 

36.36 

25.42 

1528.1 

OBS 

00050 

2  1.46 

3b. ib 

25.42 

1528.4 

OBS 

00075 

il.45 

J6.37 

25.43 

1528.8 

DBS 

00100 

19.85 

36.67 

26.09 

1525.3 

OBS 

00125 

19.27 

36.62 

26.21 

1 5  24  . 1 

oas 

00150 

18.87 

36.59 

26.29 

1523.3 

OBS 

00200 

18.33 

36.57 

26.41 

1522.6 

oas 

002  50 

17.85 

36.51 

26.48 

152^.0 

OBS 

003  00 

17.46 

36.46 

26.54 

1521  .6 

OBS 

004  00 

17.01 

36.41 

26.61 

1521.8 

OBS 

00500 

16.12 

36.2  6 

26.71 

1520.6 

OBS 

00600 

13.84 

35.87 

26.91 

1514.6 

oas 

00700 

11.61 

35.49 

27.06 

1508.2 

oes 

00800 

09.30 

35.27 

27.30 

15C1.3 

OBS 

009  00 

07.42 

35.11 

27.47 

1495.7 

oes 

01000 

06.19 

35.07 

27.60 

1492.4 

OBS 

01100 

05.42 

35.03 

27.67 

1 4  90  -  -J 

oas 

01200 

05.06 

35.03 

27.71 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.79 

35.01 

27.73 

1491.7 

OBS 

01400 

04.46 

35.01 

27.77 

1492.0 

CBS 

01500 

04.35 

35.01 

27.78 

1493.2 

TEN  SO  1206 
5  SJUARE  2 
2  S«JUARc  48 
1     SOUARE     48 


KCriU  3L  OLil 
COKSEC  0005 
LAT  35  07  N 
LONG   047  58   u 


TtAK 

1969 

BUIUK    04114 

AIR 

TEMP          21.7 

DI.1    HGT    PER 

WIND-DIR 

ill 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SU    1206 

MONTH 

11 

SHIP    AI 

MET 

BULB           19.1 

02 

1         2 

«IND-SP0 

05 

TRACE    DIR                        0 

5     SOUARE       * 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

BAROMEIR     1025.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CLOUO     I/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E34    005 

1     SOUARE     57 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TCI    P          NO^          NC3 

S103          PH 

CBS 

00000 

21.33 

36.29 

25.40 

1527.2 

OBS 

00010 

21.25 

36.30 

25.43 

1527.2 

OBS 

00020 

21.23 

36.30 

25.44 

1527.3 

OBS 

000  30 

21.19 

36.30 

25.45 

1527.3 

OBS 

00050 

21.19 

36.31 

25.46 

1527.7 

OBS 

00075 

21.24 

36.34 

25.47 

1528.2 

OBS 

00100 

19.93 

36.54 

25.97 

1525.4 

OBS 

00125 

18.74 

36.53 

26.^7 

1 522 . 5 

OBS 

00150 

18.24 

36.55 

26.42 

I5.;l  .5 

OBS 

00200 

17.81 

36.53 

26.5  1 
26.56 

1521 .1 

OBS 

002  50 

11.52 

36.:.0 

1521.0 

OBS 

00300 

17.22 

36.46 

26.60 

1520.9 

OBS 

004  00 

16.91 

36.42 

26.64 

1521  .6 

OBS 

00430 

16.83 

36.42 

26.66 

1521.8 

OBS 

00500 

15.52 

36.12 

26.74 

1518.6 

cas 

00600 

13.51 

35.78 

26.91 

1513.4 

CBS 

00700 

11.60 

35.50 

27.07 

1500.2 

OBS 

008  00 

09.29 

35.24 

27.28 

1501.2 

oes 

00900 

07.30 

35.09 

27.47 

1495.2 

oes 

01000 

C6.09 

35.06 

27.61 

1492.0 

OBS 

01100 

05.40 

35.06 

27.70 

1490.9 

OBS 

01200 

04.95 

35.05 

27.74 

1490.7 

OBS 

01300 

04.63 

35.02 

27.75 

1491.0 

oes 

01400 

04.41 

35.01 

27.77 

1491 .8 

oes 

01500 

04.24 

35.01 

27.79 

1492.8 
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TABLE  XIV.— Continued 


REFID       31  8137  YEAR     1969 

CONSEC  C006  HCNIM        11 

LAT            35  07      M  DAY            Ic 

LONG       0«7  59       U  HOUR     16.1 


BCTOP    03640 
SHIP    AI 
DAIA    USE        1 
AREA  05 


AIR     7EMP  i6.2 

*ET    BUL6  23.7 

6AR0ME1R     1021.7 
CLOUD     T/A 


DIR    HGT     PER 

03       1  2 

SEA 
CL/TP 


WINO-DIR    01 
KIND-SPD    11 
WINO-FQR 
HEATHER       XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

ORlli    E3'.    006 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

000  00 

21.65 

36.32 

25.34 

06  S 

00010 

21.65 

36.33 

25.34 

OBS 

00020 

21.26 

36.29 

25.42 

OBS 

00030 

21.38 

36.36 

25.44 

OBS 

00050 

21.26 

36.34 

25.46 

OBS 

00075 

21.30 

36.39 

25.49 

OBS 

00100 

19.15 

30.56 

26.19 

OBS 

00125 

18.37 

36.60 

26.4  2 

OBS 

00150 

18.12 

36.5  7 

26.46 

OBS 

002  00 

17.80 

36.53 

26.5  1 

OBS 

002  50 

17.58 

36.52 

26.56 

OBS 

00300 

17.31 

36.49 

26.60 

OBS 

004  00 

16.99 

36.45 

26.65 

OBS 

00470 

16.66 

36.36 

26.66 

OBS 

00500 

15.92 

36.17 

26.68 

OBS 

00600 

13.62 

35.77 

26.6  8 

OBS 

00700 

11.48 

35.49 

27.09 

OBS 

00600 

09.21 

35.23 

27.26 

OBS 

00900 

07.24 

35.11 

27.49 

OBS 

01000 

05.93 

35.07 

27.64 

OBS 

Oil  00 

05.36 

35.06 

27.70 

OBS 

01200 

05.04 

35.05 

27.73 

OBS 

01300 

04.80 

35.04 

27.75 

OBS 

01400 

04.58 

35.04 

27.78 

OBS 

01500 

04.32 

35.02 

27.79 

OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 

1528.1 
1528.2 
1527.3 
1527.9 
1527.9 
1528.5 
1523.3 
1521.5 
1521.2 
1521.0 
1521.2 
1521 .2 
1521.8 
1521  .9 
1519.9 
1513.7 
1507.8 
1500.9 
1495.0 
1491 .4 
1490.7 
1491 .1 
1491.8 
1492.5 
1493.1 


P04   TCT  P 


«»*«»•«* 


REFID  31  6137 
CONSEC  0007 
LAT  34  57  N 
LONb   048  02   W 


CASTNUH/TIME   LVLTYP 


YEAF 

1969 

6GTDP    03383 

AIR 

lEHP          20.6 

DIR    H 

uT     PER 

UIND-DIR 

06 

INSI     STD    RECORDER 

TEN    SQ     1206 

MDNTh 

<       11 

SHIP    AI 

WET 

eULB           17.4 

06 

2          3 

KIND-SPD 

10 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

BARCMETR     1017.3 

SEA 

HIND-FOF. 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

LLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OSIG    E34    007 

1     SQUARE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

pa4 

TOT    P          NG2          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

21.55 

36.3  5 

25.39 

1527.8 

OBS 

000 10 

21.47 

36.  35 

25.4  1 

1527.8 

OBS 

00020 

21.47 

36.35 

25.41 

1528.0 

OBS 

00030 

21.46 

36.35 

25.41 

1528.1 

OBS 

000  50 

21.35 

36.35 

25.44 

1528.1 

OBS 

00075 

21.40 

36.40 

25.47 

1528.7 

OBS 

oooec 

21.08 

36.53 

25.65 

1528.1 

OBS 

00100 

19.25 

36.52 

26.  14 

1523.5 

OBS 

00125 

18.65 

36.49 

26.27 

1522.2 

OBS 

00150 

18.23 

36.52 

26.40 

1521.4 

OBS 

002  00 

17.64 

36.49 

26.47 

1521 .1 

06S 

00250 

17.49 

36.48 

26.5  5 

1520.9 

OBS 

003  00 

17.33 

36.43 

26.55 

1521.2 

ObS 

00400 

16.92 

36.39 

26.62 

1521 .6 

OBS 

00500 

15.64 

36.13 

26.67 

1519.6 

OSS 

006  00 

14.02 

35.70 

26.74 

1515.0 

OBS 

00700 

11.51 

35.43 

27.03 

1507.8 

OBS 

00600 

09.37 

35.18 

27.22 

1501.5 

06  S 

C0900 

07.52 

35.06 

27.41 

1496.0 

OBS 

01000 

06.08 

35.02 

27.58 

1491.9 

OBS 

01100 

05.30 

35.01 

27.67 

1490.4 

OBS 

01200 

05.05 

35.04 

27.72 

1491.1 

OBS 

01300 

04.60 

35.03 

27.74 

1491  .8 

OBS 

01400 

04.46 

34.99 

27.75 

1492.0 

06S 

01500 

04.33 

34.99 

27.76 

1493.1 
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TABLE  XIV.— Continued 


«EFIO      31       8137 

VEtK 

U6Sr 

tCTOP    04572 

Alh 

TEMP          20.1 

DIP    hOI    PER 

KINO-OIR 

04 

INST    STD   Rl 

coNsec          oooa 

HCNIH 

U 

SHIP     Al 

WEI 

BULB           16.5 

08       1 

1          2 

MINO-SPO 

05 

TRACE    OIR 

L4T            35    I!      N 

O/Hf 

16 

0/1T4    USE       1 

6AR0METS     10C7.t 

SEA 

■IND-FOR 

DukATION 

LCNO       047    U       W 

MCOR 

11.8 

4RE4               05 

CICUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER 

>1 

UP  IG    E34    0 

CSSTNUH/I IME 

LVLTYP 

OtPIH 

TEMP 

S<L 

SIGM4-T 

DYNDPTH 

SNC     VEL 

OXVC 

P34 

lor    P        N02 

11. « 

OBS 

00000 

21.40 

36.48 

25.53 

1527.6 

LdS 

00010 

21.40 

36.49 

25.54 

1527.8 

OBS 

00020 

21.40 

36.50 

25.54 

1527.9 

OBS 

000  30 

21.41 

36.52 

25.56 

1526.2 

OBS 

000  50 

21.41 

36.52 

25.56 

1526.5 

OBS 

00075 

^0.99 

36.43 

25.60 

1527.7 

OBS 

00100 

18.36 

36.49 

26.33 

1521 .0 

OBS 

00125 

17.79 

36.49 

26.48 

1519.7 

OBS 

00150 

17.40 

36.45 

26.55 

1510.9 

OBS 

00200 

16.97 

36.41 

20.62 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.67 

36.41 

26.64 

1519.0 

OBS 

00300 

16.71 

36.36 

26.66 

1519.3 

OBS 

00<.00 

15.66 

36.19 

26.76 

1517.5 

OBS 

00500 

14. OB 

35.88 

26.6  7 

1513.7 

oes 

00600 

12.55 

35.62 

26.98 

1510.0 

OBS 

00700 

10.75 

35.38 

27.14 

1505.1 

OBS 

OOBOO 

07.93 

35.12 

27.40 

1490 .0 

OBS 

00900 

07.22 

35.16 

27.55 

149D.0 

OBS 

00960 

06.91 

35.21 

27.62 

1494.6 

OBS 

00985 

06.47 

35.17 

27.65 

1493.4 

OBS 

01000 

06.47 

35.18 

27.65 

1493.7 

OBS 

01100 

06.09 

35.19 

27.71 

1493.9 

OBS 

01200 

05.68 

35.14 

27.72 

1493.8 

OBS 

01300 

05.  16 

35.11 

27.76 

1493.3 

OBS 

Ol-iOO 

04.73 

35.06 

27.76 

1-.93.2 

OBS 

01500 

04.25 

34.96 

27.77 

1492.6 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


••••»«*••«••*»• 


REfID       31        8137  YEAR     1969 

CONSEC  0009  MONTH        11 

t«T  35     10       N  DAY  16 

LONG       047    03       W  HOUR     17.6 


bOTDP  AIR    TEMP  22.7 

SHIP    Al  hET    6UL6  18.7 

DATA    USE       1  BAROHETP    1005.1 

AREA  05  CLOUD    T/a 


OIR    HOT 

PER 

WINO-OIR 

11 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO     1206 

10       1 

2 

-IND-SPO 

04 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.6 

2     SQUARE    46 

CL/TR 

mEATHER 

XI 

ORIG    E34    009 

1     SQUARE     57 

CASTNUM/TlMf       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


Pj4       tot    P 


OBS 

00000 

21.66 

36.39 

25. 

,39 

OBS 

00010 

21.38 

36.40 

25. 

,47 

OBS 

00020 

21.35 

36.41 

25. 

.49 

OoS 

00030 

21.38 

36.43 

25. 

.50 

OBS 

000  50 

21.32 

36.43 

25, 

,51 

OBS 

00075 

19.40 

36.39 

26. 

,00 

OBS 

00100 

18.23 

36.55 

26. 

,42 

OBS 

00125 

17.78 

36.49 

26. 

,48 

OBS 

00150 

17.44 

36.36 

26, 

.46 

OBS 

002  00 

16.66 

36.39 

26. 

,6j 

OBS 

002  50 

16.55 

36.32 

26, 

.65 

OBS 

00300 

15.99 

36.23 

26, 

.71 

OBS 

004  00 

14.83 

35.99 

26. 

.79 

OBS 

00500 

13.59 

35.78 

26, 

.69 

OBS 

0U600 

12.17 

35.59 

27, 

.03 

OBS 

00700 

10.14 

35.27 

27, 

,lt 

OBS 

00600 

06.17 

35.06 

il. 

.33 

OBS 

00900 

06.69 

35.15 

27, 

.57 

OBS 

01000 

06.60 

35.20 

27, 

.65 

OBS 

01100 

06.26 

35.21 

27, 

.71 

OBS 

01200 

05.67 

35.20 

27 

.76 

OBS 

01300 

05.29 

35.15 

27 

.78 

OBS 

01400 

04.96 

35.11 

27 

.79 

OBS 

01500 

04.33 

35.03 

27 

.60 

1528.2 
1527.6 
1527.7 
1528.0 
1528.1 
1523.3 
1520.7 
1519.7 
1519.0 
Isld.l 
1517.9 
1516.9 
1514.6 
1512.0 
1506.6 
1502.7 
1496.8 
1493.6 
1494.2 
1494.6 
1494 .7 
1 49 J. 9 
1494.2 
1493.2 


REflO       31       6137 

YEAR 

1969 

80T0P     03640 

AIR 

TEMP         20.4 

DIR     HOT     PER 

HIND-OIR    IJ 

CONSEC              0010 

MONTH 

11 

SHIP    Al 

«ET 

6ULB          18.4 

10       4          3 

WINO-SPO    08 

LAT            35    04       N 

DAY 

19 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1003.0 

SEA 

HIND-fOR 

LONG       048    02       H 

HOUR 

17.9 

AREA               05 

CLCUO     I/A 

CL/TR 

MEAIHER       X2 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               PU 

17.9 

OBS 

00000 

21.19 

36.30 

25.45 

1526.8 

06  S 

00010 

21.18 

36.32 

25.47 

1527.0 

OBS 

00020 

21.19 

36.32 

25.46 

1527.2 

OBS 

00030 

21. IB 

36.35 

25.49 

1527.4 

OBS 

00050 

21.21 

36.35 

25.48 

1527.8 

OBS 

00075 

21.20 

36. ,18 

25.51 

1528.2 

oes 

00100 

19.82 

36.61 

26.05 

1525.2 

OBS 

00125 

19.15 

36.61 

26.23 

1523.7 

OBS 

00150 

18.50 

36.54 

26.34 

1522.2 

OBS 

002  00 

17.65 

36.54 

26.51 

1521 .2 

OBS 

002  50 

17.49 

36.50 

26.56 

1520.9 

OBS 

00300 

17.30 

36.46 

26.59 

1521.1 

OBS 

00400 

16.93 

36.44 

26.65 

1521 .6 

OBS 

00500 

16.35 

36.30 

26.66 

1521  .4 

OBS 

C06  00 

14.00 

35.81 

26.8  3 

1515.0 

oes 

007  00 

11.41 

35.47 

27.08 

1507.5 

OBS 

00600 

09.39 

35.19 

27.22 

1501 .5 

OBS 

00900 

07.51 

35.07 

27.42 

1495.9 

OBS 

01000 

06.32 

35.06 

27.5  9 

1493.0 

OBS 

01100 

05.46 

35.05 

27.68 

1491.2 

CBS 

01200 

05.05 

35.04 

27.72 

1491.1 

OBS 

013  00 

04.79 

35.03 

27.74 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.49 

35.01 

27.7* 

1492.1 

OBS 

01500 

04.31 

35.00 

27.77 

149J.0 

• 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

GRIG    E34    010 


TEN  SQ  UD« 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  4a 
1    SQUARE    SB 


N03         SI03 
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TABLE  XIV.— Continued 


REFIO      31       eiJ7 

yem 

W69 

BOTDP     04023 

AIR 

TEMP         21.4 

DIR    HGI    PER 

MlNti-OIR 

20 

CONSEC               0011 

MONTH 

11 

SHIP    AI 

HET 

eULo          18.5 

15 

3         3 

KIND-SPD 

12 

l»T            35    07       N 

04V 

20 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1007.5 

SEA 

HIND-f UK 

LGNG        046    01        H 

HOUB 

i<:.o 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TlMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-r 

OYNDPTH 

SND    VEL 

QXYl, 

PJ 

12.0 

CBS 

OOUOO 

21.10 

36.37 

25.53 

1526.7 

OBS 

00010 

21.00 

36.37 

25.55 

1526.6 

OBS 

00020 

21.00 

36.37 

25.55 

1526.7 

OBS 

00030 

2  0.99 

36.37 

25.56 

1526.9 

OBS 

000  50 

20.99 

36.37 

25.56 

1527.2 

OBS 

00075 

21.00 

36.41 

25.59 

1527.7 

OBS 

00100 

19.92 

36.46 

25.91 

1525.3 

oes 

00125 

16.60 

36.53 

26.26 

152^.7 

OBS 

00150 

16.28 

36.53 

26.39 

1521.6 

oes 

00200 

17.71 

36.50 

26.51 

1520.7 

OBS 

002  50 

17.39 

36.46 

26.56 

1520.6 

OBS 

00300 

17.09 

36.42 

26.60 

1520.5 

OBS 

00*00 

lb. 62 

36.41 

26.66 

1521.3 

OBS 

00500 

15.60 

36.18 

26.72 

1519.5 

OBS 

006  00 

13.61 

35.76 

26.63 

1514.3 

OBS 

00700 

10.99 

35.39 

27.10 

1505.9 

OBS 

00800 

09.15 

35.18 

27.25 

1500.6 

OBS 

00900 

07.12 

35.09 

27.49 

1494.5 

OBS 

01000 

06.09 

35.05 

27.60 

1492.0 

OBS 

01100 

05.44 

35.03 

27.67 

1491.0 

OBS 

01200 

04.96 

35.02 

27.72 

1 490 . 7 

OBS 

01300 

04.63 

35.01 

27.75 

1491.0 

OBS 

01400 

04.35 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.2  3 

35.00 

27.78 

1492.7 

INST    5T0    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

0R1&     t34    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SwUARc    56 


REFIO       31        6137 

YEAR 

1969 

BOTDP    04526 

AIR 

TEMP          22.9 

DIR     hGT    PER 

KlND-ulR 

17 

CONSEC                OOU 

MONTH 

11 

SHIP    Al 

«ET 

BUL3           19.9 

16 

3          3 

kIND-SPD 

15 

CAT             34    56       N 

DAY 

20 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1007.1 

SEA 

JlND-fJR 

LONG       046     13       > 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLCUD    T/A 

CL/TR 

WEATHrP 

XI 

CASTNliM/I  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUhA-I 

i^VNuPTh 

SND    VEL 

OXYG 

PJ 

16.0 

OBS 

00000 

21.25 

36.31 

25.44 

1527.0 

OBS 

00010 

21.22 

36.34 

25.47 

1527.1 

OBS 

00020 

21.02 

36.35 

<i5.53 

1526.3 

DBS 

000  30 

21.01 

36.37 

25.55 

1626.9 

OBS 

00050 

21.08 

36.43 

25.58 

1527.5 

OBS 

000  75 

20.50 

36.58 

25.65 

1526.6 

UBS 

00100 

19.40 

36.59 

26.15 

1524.0 

OBS 

00125 

18.65 

36.57 

26.3  3 

1522.3 

OBS 

00150 

18.20 

36.5  5 

20.43 

1521.4 

OBS 

00200 

17.75 

36.51 

26.51 

1520.9 

OBS 

002  50 

17.50 

36.49 

26.55 

1520.9 

OBS 

OOJOO 

17.28 

36.46 

26.53 

1521.1 

OBS 

00400 

16.97 

36.43 

26.64 

1521.8 

OBS 

005  00 

16.00 

36.21 

26. 7C 

1520.2 

OBS 

00600 

14.  10 

35.79 

20.7^ 

1515.3 

OBS 

007  00 

10.64 

35.47 

^!.2i 

1504.8 

OBS 

0O600 

09.24 

35.^1 

1.7. Zb 

1501.0 

CBS 

00900 

07.24 

35.0^ 

27.48 

1494.9 

CBS 

01000 

06.21 

35.06 

27.59 

1492.5 

OBS 

OllOO 

05.31 

35.02 

27.60 

1490.5 

oes 

01200 

04.92 

35.03 

27.73 

1490.6 

OBS 

01300 

04.68 

35.02 

27.75 

1491.3 

OBS 

01400 

04.42 

35.00 

27.76 

1491.8 

OBS 

01500 

04.24 

34.99 

27.77 

14S2.7 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  OJ.4 

GRIG     E34    012 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SJUARE     48 


NO  S  S 1 0  3 


REFID      31  8137 

CONSEC  0013 

LAI             34  57       N 

LONG        048  04       H 


CASTNUM/TIrtt 


YEkR 

1969 

bOTDP    04755 

Alk 

TEMP          20.6 

DIR     H 

OT    PER 

«IND-DU 

16 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

11 

ShIP    AI 

.^ET 

BULB           17.4 

1  7 

2          3 

MINU-iPO 

IJ 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1011.9 

SEA 

•INU-FCR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    46 

HGUP 

11.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

WEATHEr 

XI 

OPIG    E34    013 

1     SQUARE     46 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

POt 

TCT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

21.05 

36.39 

25.56 

1526.6 

OBS 

00010 

21.03 

36.39 

25.56 

1520.7 

OBS 

0C020 

21.02 

36.39 

25.5c 

1526.8 

OBS 

00030 

21.02 

36.40 

25.57 

1527.0 

OBS 

000  50 

21.01 

36.40 

25.57 

1527.3 

CBS 

00075 

21.01 

36.41 

25.56 

1527.7 

OBS 

00100 

19.06 

36.57 

26.22 

1523.1 

OBS 

00125 

18.60 

36.57 

26.34 

1522.1 

CBS 

00150 

18.21 

36.56 

26.43 

1521.4 

OBS 

00200 

17.79 

36.54 

26.52 

1521 .0 

CBS 

002  50 

17.46 

36.50 

26.57 

1520.8 

OBS 

00300 

17.19 

36.46 

2o  .  6  1 

1520.6 

CDS 

00400 

16.96 

36.44 

26.65 

1521.7 

CBS 

005  00 

15.72 

36.16 

26.7^ 

1519.3 

CBS 

00600 

13.50 

35.74 

26.88 

1513.3 

CBS 

00700 

11.62 

35.40 

.16.99 

1508.2 

OBS 

00800 

09.12 

35.21 

27.28 

1500.6 

CBS 

00900 

07.05 

35.08 

27.50 

1494.2 

OBS 

01000 

05.99 

35.06 

27.62 

1491.6 

oes 

OllOO 

05.28 

35.03 

27.65 

1490.4 

CBS 

01200 

04.99 

35.03 

27.7^ 

1490.9 

OBS 

01300 

04.71 

35.03 

27.75 

1491.4 

oes 

01400 

04.44 

35.00 

27. 7o 

1491 .9 

oes 

01500 

04.22 

34.99 

27.73 

1492.7 

»4«s«i:.«* 
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TABLE  XIV.— Continued 


REFIO   31  SI  37 

COhSEC  0014 

LAT     34  57   N 

LCNG   048  08   k 


YE«ft 

I'Jd'i 

BOTOP     04389 

AIR 

tEMP         24.1 

OIP    hGT    PER 

HIND-OIR 

li 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTh 

i       U 

Ship  41 

»ET 

bULB         20.4 

17 

2         2 

KINU-SPO 

10 

TRACE    OIR                        u 

5     SOUA<[        2 

D4V 

21 

01T4    USE        1 

BAROMEIfi     1011.2 

SEA 

WlNU-f.lf 

OUR.TIaN                   00.3 

2     SOUARt     48 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

KEAIME'. 

XI 

CRIG    E34    014 

1     SUOARE     46 

.VLT YP 

OfcPTH 

IE«P 

SAL 

SIGMA-T 

OV-^DPTH 

SNO    VEL 

JXYO 

P  J4 

TLT     P          N02          NOl 

S103         P" 

08S 

00000 

21.23 

3o.37 

25.49 

1527.0 

OeS 

OOOIO 

21.15 

36.37 

25.51 

1527.0 

UBS 

000  iO 

21.05 

36.37 

25.54 

1526.9 

CbS 

000  30 

21.03 

36.36 

2:;. 55 

1527.0 

OSS 

00050 

il.03 

36.38 

25.55 

15..7.3 

LBS 

00075 

21.00 

36.43 

25.60 

1527.7 

OBS 

00100 

19.  17 

36.56 

20.19 

1523.3 

DBS 

00W5 

18.56 

36.56 

26.34 

1522.1 

OBS 

00150 

18.16 

36.54 

26.4  3 

1521.3 

DBS 

002  00 

17.59 

36.50 

26.54 

1520.4 

CBS 

002  50 

17.32 

36.47 

26.58 

1520.4 

CSS 

00300 

17.05 

36.43 

26.62 

1520.3 

OBS 

00400 

16.91 

36.43 

26.6  5 

1521.6 

OBS 

00500 

15.89 

36.15 

26.67 

1519.8 

OBS 

0C(.00 

13.98 

35.79 

26.82 

1514.9 

OBS 

00700 

11.32 

35.41 

27.05 

1507.1 

085 

OOSOO 

08.97 

35.17 

27.25 

1500.0 

OBS 

00900 

07.13 

35.07 

27.46 

1494.5 

CBS 

01000 

05.97 

35.08 

27.64 

1491 .6 

OBS 

01100 

05.39 

35.05 

^7.6'; 

1490.9 

OBS 

01200 

05.00 

35.02 

27.71 

14S0.9 

OBS 

01300 

04.83 

35.03 

27.74 

1491 .9 

OBS 

01400 

04.48 

35.01 

27.76 

1492.1 

OBS 

01500 

04.26 

34.99 

27.77 

1492.8 

REFIO       31       8137 
CONSEC  0015 

LAI  34    53       N 

LONG       048     11        h 


CASTNOM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    04297 

AIR 

TEMP         21 

MONTf 

1        11 

SHIP    AI 

MET 

BULB          10 

DAY 

Z2 

DATA    USE        1 

8AR0HEIR     1014 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

.VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIuMA-T 

OBS 

000  00 

21.19 

36.36 

25.49 

OBS 

00010 

21.16 

36.38 

25.51 

OBS 

000  20 

21.14 

36.38 

25.52 

OBS 

00030 

21.13 

36.39 

25.53 

OBS 

00050 

21.13 

36.39 

25.5  3 

OBS 

00075 

21.11 

36.41 

25.55 

OBS 

00100 

20.11 

36.58 

25.95 

OBS 

00125 

16.92 

36.5  8 

26.27 

OBS 

00150 

18.39 

36.56 

26.3  9 

OBS 

002  00 

17.62 

36.50 

26.53 

OBS 

002  50 

17.40 

36.48 

26.57 

OBS 

OOjOO 

17.09 

36.44 

26.6  1 

OBS 

00400 

16.87 

36.42 

26.65 

OBS 

005  00 

15.59 

36.13 

26.73 

OBS 

00600 

13.42 

35.74 

26.90 

OBS 

00700 

11.41 

33.44 

27.06 

OBS 

00600 

09.03 

35.20 

27.29 

oes 

00900 

07.  15 

35.08 

27.46 

OBS 

01000 

06.02 

35.06 

27.62 

CBS 

on  00 

05.39 

35.04 

27.66 

OBS 

01200 

04.99 

35.03 

27.72 

OBS 

01300 

04.77 

35.03 

27.75 

OBS 

01400 

04.56 

35.02 

27.76 

OBS 

01500 

04.31 

35.00 

27.77 

OIH     hGT 

PER 

HINO-OIR 

18 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

16       1 

3 

UINO-SPO 

05 

TRAlE    OIR                      0 

5    SQUARE       2 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SauARE    48 

CL/TR 

KEATHER 

XI 

ORIG    E34    015 

1    SQUARE    48 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1526.9 
1527.1 
1527.1 
1527.3 
1527.6 
15  28.0 
1525.9 
1523.1 
1521 .9 
1520.5 
1520.6 
1520.5 
1521.4 
1516.8 
1513.0 
1507.5 
1500.2 
1494.6 
1491.7 
1490.8 
1490.9 
1491.6 
1492.5 
1493.0 


PJ4       TOT     P 


REFID      31       8137 
CONSEC  0016 

LAX  34   47      N 

LONG      048    13      U 


YEAR 

1969 

BOTOP    04938 

AIR 

TEMP         22.9 

DIR    hGT    PER 

UINO-OIR 

17 

INST    STD   RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

11 

SHIP    AI 

HET 

BULB           19.6 

iZ 

I          3 

WIND-SPD 

04 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       2 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1013.2 

SEA 

■IINO-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

17.6 

AREA              05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E34    016 

1     SQUARE     46 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

21.40 

36.35 

25.43 

1527.4 

OBS 

00010 

21.16 

36.35 

25.49 

1527.0 

OBS 

00020 

2i.l7 

36.35 

25.45 

1527.2 

OBS 

000  30 

21.17 

36.3  5 

25.49 

1527.3 

□BS 

00040 

21.18 

36.3  7 

25.51 

1527.5 

OBS 

00050 

20.65 

36.27 

25.57 

1526.2 

OBS 

00065 

20.00 

36.12 

25.63 

1524.5 

OBS 

00075 

20.10 

36.20 

25.67 

1525.0 

OBS 

00090 

20.40 

36.56 

25.86 

1526.5 

OBS 

00100 

19.59 

36.57 

26.0  8 

1524.5 

OBS 

00125 

18.86 

36.56 

26.28 

1522.9 

OBS 

00150 

18.26 

36.55 

26.41 

1521.6 

OBS 

002  00 

17.86 

36.52 

26.49 

1521.2 

OBS 

00250 

17.37 

36.47 

26.57 

1520.5 

OBS 

003  00 

17.08 

36.44 

26.62 

1520.4 

OBS 

00400 

16.92 

36.43 

26.65 

1521.6 

OBS 

00500 

15.48 

36.05 

26.69 

1518. 4 

OBS 

0O600 

13.32 

35.68 

26.87 

1512.6 

OBS 

00700 

10.61 

35.26 

27.08 

1504.4 

OBS 

00600 

08.53 

35.12 

27.31 

1498.3 

OBS 

00900 

06.86 

35.07 

27.51 

1493.4 

OBS 

01000 

05.77 

35.04 

27.63 

1490.7 

OBS 

01100 

05.19 

35.03 

27.70 

1490.0 

OBS 

O1200 

04.91 

35.02 

27.72 

1490.5 

OBS 

01300 

04.63 

35.01 

27.75 

1491.0 

OBS 

01400 

04.39 

35.01 

27.77 

1491.7 

-Q  r 

ni  cnn 

nit. 71 

^4  .  OQ 

?7.  7R 

149?. 6 
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TABLE  XIV.— Continued 


DEFIO       31       8137 
CONSEC  0017 

LtT  34    OS      N 

lONC       0«e    13       a 


CASTNUM/TIM6       LVLTYP 


rEA)> 

196'> 

aoTDP    04938 

Ain 

lEMP          20.5 

01 «    KGT     PtR 

M 1  N  0-  0 1  R 

05 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

11 

SHIP     AI 

Kit 

SULB           17.4 

26 

1          2 

XlNO-SPD 

06 

TKACE    OIR                        0 

D«r 

23 

0<T1    USE        1 

SABOHEIR    1012.9 

SEA 

KINO-ftJR 

DURATION                   01.4 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

ClOUO    I/A 

CL/IR 

HEATHER 

m 

ORIG     E34    017 

.WLTYP 

OEPIM 

TEMP 

SAC 

SlliMA-t 

OVNOPIH 

SNO    VEL 

OXYO 

PJ4 

lUI    P          N02          NC3 

oes 

00000 

21.24 

36.37 

25.49 

1527.0 

oes 

OOOIO 

21.24 

36.  38 

25.50 

1527.2 

oes 

00020 

21.26 

36.38 

25.4'. 

1527.4 

oes 

000  30 

21.25 

30.39 

25.50 

1527.6 

oes 

000  50 

21.19 

36.40 

25.53 

1527.8 

oes 

00075 

21.00 

36.43 

25.60 

1527.7 

oes 

00100 

19.44 

36.59 

26.14 

1524.1 

oes 

00125 

18.77 

36.58 

26.30 

1522.6 

OBS 

00150 

16.38 

36.57 

26.40 

1521.9 

oes 

00200 

17.80 

36.53 

26.51 

1521.0 

oes 

002  50 

17.43 

36.50 

26.58 

1520.7 

oes 

00300 

17.  14 

36.45 

26.61 

1520.6 

oes 

004  00 

16.92 

30.44 

26.6* 

1521 .6 

oes 

00500 

15.98 

36.20 

26.69 

1520.1 

oes 

00600 

13.58 

35.77 

26.8  9 

1513.6 

oes 

00700 

11.38 

35.42 

27.05 

1507.3 

oes 

00800 

08.79 

35.  14 

27.28 

1499.3 

DBS 

00900 

07.04 

35.08 

27.50 

1494.1 

oes 

01000 

05.94 

35.07 

27.64 

1491.4 

OBS 

01100 

05.30 

35.03 

27.68 

1490.5 

oes 

01200 

04.98 

35.03 

27.72 

1490.8 

OBS 

01300 

04.60 

35.01 

27.75 

1490.9 

DBS- 

01400 

04.38 

34.99 

27.76 

1491 .6 

oes 

01500 

04.17 

34.98 

27.77 

1492.4 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


••••«••••*«*••• 


REFIO  31  S137 
CONSEC  OOIB 
LAT  35  23  N 
LONG   048  04   w 


CASTNUH/TIHE   1.VLTVP 


YEAR 

1969 

BOTOP 

AIR 

TEMP          20.6 

OIR    H 

ul     PER 

HINO-DIR 

13 

INST    SIO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

HONTH 

11 

SHIP    Al 

WET 

8U16          18.5 

16 

4          i 

HIND-SPU 

2u 

TRACE    OIR                        a 

5     SQUARE       4 

DAY 

26 

DATA    USE 

1             BAROMETR     10  16.6 

SEA 

wlND-fOR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

12.0 

AREA 

05             CH.UD     T/4 

CL/IP 

HEATHER 

X2 

GRIG    E34    016 

1    SQUARE    56 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DY^iOPTH 

SNU     VEL 

JXYG 

PJ4 

TCT    p          Mi:          NC3 

SI03          PH 

OBS 

00000 

20.10 

36.12 

25.61 

152J.7 

CBS 

00010 

20.09 

36.13 

25.62 

1523.9 

38  S 

00020 

20.08 

36.13 

25.62 

1524.0 

OBS 

00030 

2C.0b 

36.13 

25.62 

1524.2 

oes 

00050 

20.09 

36.16 

25.66 

1524. o 

oes 

00075 

20.19 

36.22 

25.66 

1525.3 

OBS 

00100 

20.42 

36.36 

25. 7C 

1526.5 

OBS 

00125 

18.54 

36.36 

<:6.20 

1521.7 

OBS 

00150 

16.22 

36. 4B 

26.37 

1521.4 

oes 

002  00 

17.54 

36.44 

26.5  1 

1520.2 

oes 

002  50 

17.02 

36.40 

26.60 

1519.4 

OBS 

00300 

16.44 

36.26 

26.65 

1518. 3 

oes 

004  00 

14.67 

35.97 

26.77 

1514.7 

OBS 

005  00 

13.01 

35.67 

26.93 

1509.9 

OBS 

006  00 

10.97 

35.35 

27.07 

1504.2 

OBS 

00700 

09.18 

35.15 

27.23 

1499.1 

oes 

00600 

06.69 

35.02 

27.47 

1491 .8 

OBS 

009  00 

06.12 

35.05 

^7.60 

1490.5 

OBS 

01000 

05.34 

35.03 

27.66 

1489.0 

OBS 

01100 

04.91 

35.03 

27.73 

1468.9 

oes 

01200 

04.77 

35.02 

27.74 

1490.0 

oes 

01300 

04.55 

35.01 

27.76 

1490.7 

OBS 

01400 

04.36 

35.00 

27.77 

1491.6 

OBS 

01500 

04.22 

35.00 

27.76 

1492.7 

EFID  31  8137 
ONSEC  0019 
AT  35  00  N 
ONG   04  8  00   H 


CASTNUM/T IME 


YEAR 

1969 

80TDP    04572 

AIR 

TEMP         20.2 

OIR    H 

oT    PtR 

WIND-DIR 

26 

INST    SIO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1      11 

SHIP    Al 

WET 

aULe          17.1 

09 

2         2 

WINO-SPD 

12 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        4 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1015.2 

SEA 

»INO-FjR 

DURATIGN                  00.4 

2     SQUARE     46 

HOUR 

12.0 

AREA               05 

lLCUO     T/A 

CL/TR 

«EA IhER 

XI 

ORIo    E34    019 

1    SJUARc    56 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OY.^DPTH 

SNO     VEL 

JXV  G 

P  )4 

TCT     p          NJ2           ^Oi 

SIJ3         PH 

oes 

00000 

20.19 

36.22 

25.66 

1  5  24  . 1 

oes 

00010 

20.19 

36.23 

25.67 

1524. J 

oes 

00020 

20.19 

36.23 

25.67 

1524.4 

08  s 

00030 

20.20 

36.24 

25.67 

15  24.6 

oes 

00050 

20.20 

36.25 

25.66 

1525.0 

OBS 

00075 

20.19 

36.25 

25.68 

1525.3 

OBS 

00100 

20.28 

36.^6 

25.66 

1526. J 

OBS 

0012S 

18.98 

36.45 

26.15 

152^.1 

OBS 

00150 

17.98 

36.43 

^6.39 

1520.6 

OBS 

002  00 

17.48 

36.43 

26.51 

1520.0 

oes 

00250 

17.16 

36.41 

26.57 

1519.6 

OBS 

00300 

17.06 

36.42 

26.61 

152U.4 

OBS 

00400 

15.  18 

36.03 

26.74 

1513.8 

oes 

005  00 

13.57 

35.73 

26.86 

1511.9 

OBS 

00600 

11.37 

35.43 

27.06 

1505.7 

OBS 

00700 

08.98 

35.14 

27.25 

1498.3 

OBS 

OOBOO 

07.47 

35.06 

27.42 

1494.1 

oes 

00900 

05.96 

35.06 

27.63 

1489.6 

OBS 

01000 

05.36 

35.06 

27.70 

1469.1 

OBS 

01100 

04.96 

35.04 

27.73 

1469.1 

OBS 

01200 

04.63 

35.02 

27.75 

1489.4 

OBS 

01300 

04.40 

35.02 

^7.76 

1490.1 

OBS 

01400 

04.25 

35.01 

27. 7S 

1491.1 

oes 

01500 

04.16 

35.00 

27.79 

1492.4 

• 
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TABLE  XIV.— Continued 


«EF10   31   8137 

coNsec    002Q 

l»T      3*  5  8   N 
LONG   047  53   W 


YEAR 

1969 

eOTOP    05480 

AIR 

TEMP          21.2 

OIR    1 

HttT    PER 

MIND-DIR 

27 

INST    SIO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1     11 

SMJP    tl 

MET 

BULB          17.9 

09 

2         3 

hiND-SPD 

15 

TRACE    OIR                      0 

5    SOUARE       2 

DtV 

il 

Dfli    USE       1 

04R0MEIR     1014.9 

SEA 

•rilND-fOR 

DURATION                  00.3 

2     SQUARE    46 

HOUR 

18.0 

IREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E34   020 

1     SUUAKE     47 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VtL 

OXYG 

PJ4 

TCT    P          ND2          N03 

S103         "H 

06  S 

00000 

20.79 

36.35 

25.60 

1525.8 

08S 

00010 

20.77 

36.35 

25. 6C 

1525.9 

OdS 

OOOiO 

20.77 

36.36 

<;5.6l 

1526.1 

oes 

OOOjO 

20.80 

36.38 

25.62 

1526.4 

085 

00050 

20.77 

36.40 

25.64 

15  26.7 

oes 

00075 

20.71 

36.40 

25.66 

1526.9 

08  S 

00100 

18.85 

36.54 

26.2  5 

1522.4 

oes 

00W5 

18.19 

36.52 

26.4  1 

1520.9 

OBS 

00150 

17.89 

36.52 

26.48 

1520.5 

oes 

OOiOO 

17.42 

36. 4d 

26.5  7 

1519.9 

oes 

OOiSO 

17.15 

36.44 

26.60 

1519.8 

oes 

00300 

16.97 

36.42 

26.6  3 

1520.1 

oes 

00400 

15.39 

36.04 

26.  7  C 

1516.5 

oes 

00500 

13.90 

35.80 

26.84 

1513.0 

oes 

006  00 

11.54 

35.48 

27.07 

1506.3 

oes 

00700 

09.48 

35.<:2 

27.23 

1500.3 

ces 

00800 

08.02 

35.18 

27.43 

1490.4 

oes 

00900 

06.57 

35.10 

27.58 

1492.3 

oes 

01000 

05.68 

35.05 

27.65 

1490.4 

oes 

01100 

05.15 

35.02 

27.69 

1469.0 

oes 

01^00 

04.7  7 

35.01 

27.73 

1489.9 

OBS 

01300 

04.35 

35.00 

27.77 

1409.9 

oes 

01400 

04.31 

34.99 

27.77 

1491.4 

OBS 

01500 

04.18 

34.99 

27.78 

1492.5 

REFID  31  8137 
CONSEC  0021 
LAT  34  42  N 
LONG   047  57   W 


YEAR 

1969 

BO  TOP     04938 

AIR 

TEMP         21.9 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

34 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

HCNTH 

11 

SHIP    AI 

HET 

BULB          19.3 

j3 

2          2 

WIND-SPD 

16 

TRACE    DI  a                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

28 

DATA    USE 

1 

bAROMETR     1021.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.3 

2     SQUARE     46 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E34    021 

1     SQUARE     47 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IGMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

oes 

000  00 

20.34 

36.24 

25.63 

1524.5 

OBS 

000  10 

20.34 

36.25 

25.64 

1524.7 

OBS 

00020 

20.34 

36.25 

25.64 

1524.8 

OBS 

00030 

20.35 

36.26 

25.65 

1525.0 

oes 

00050 

20.36 

36.26 

25.64 

1525.4 

OBS 

00075 

20.41 

36.32 

25.66 

1526.0 

085 

00090 

19.40 

36.44 

26.04 

1523.7 

oes 

00100 

18.46 

36.42 

26.26 

1521  .2 

oes 

0012  5 

17.76 

36.44 

26.45 

1519.6 

oes 

00150 

17.55 

36.46 

26.52 

1519.4 

OBS 

002  00 

17.36 

36.48 

26.58 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.06 

36.43 

26.6  1 

1519.6 

08  5 

003  00 

16.95 

36.43 

26.64 

1520.0 

OBS 

004  00 

15.25 

36.07 

26.76 

1516.1 

085 

00500 

13.36 

35.75 

26.92 

1511 .2 

06  5 

006  00 

10.66 

35.45 

27.21 

1503.2 

OBS 

00700 

09.21 

35.19 

27.25 

1499.2 

DBS 

00800 

07.17 

35.10 

27.49 

1493.0 

OBS 

00900 

06.32 

35.10 

27.61 

1491 .3 

OBS 

01000 

05.47 

35.04 

27.67 

1489.5 

OBS 

01100 

05.07 

35.04 

27.72 

1489.5 

OBS 

01200 

04.76 

35.02 

27.74 

1469.9 

OBS 

01300 

04.49 

35.01 

27.76 

1490.5 

OBS 

01400 

04.36 

35.01 

27.78 

1491.6 

OBS 

01500 

04.16 

35.00 

27.79 

1492.4 

*•****»****•* 


REFIO       31        81J7 

YEAR 

1969 

BUTDP 

AIR 

TEMP         21.8 

UlP     hGI     PER 

UIND-DIR 

01 

INST     STO    kECCRDER 

TEN    SO    1206 

CCNSEC                0022 

MuNTh 

1     11 

SHIP    AI 

UET 

eULb           19.1 

31 

3          3 

HIND-SPO 

13 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

LAT             34    53       N 

DAY 

28 

DATA    USE 

1             BARCMETR     1021. ;> 

StA 

HINO-F^k 

DURATION                 00.3 

2     SQUARE    48 

LONG       048    U2       U 

HOUR 

Iti.O 

AREA               05             CLCUO    T/A 

CL/Tt 

HEATHER 

XI 

ORIG    E34   022 

1    SQUARE    48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DY>JDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          NU2          NP3 

SI03          PH 

18.0 

oes 

000  00 

20.19 

36.30 

25.72 

1524.2 

OBS 

00010 

20.18 

36.30 

25.72 

1524.3 

OBS 

00020 

20.18 

36.30 

25.7  2 

1524.5 

OBS 

00030 

20.18 

36.30 

25.72 

1524.6 

OBS 

00050 

20.18 

36.30 

25.72 

1525.0 

OBS 

00075 

19.67 

36.55 

26.05 

1524.3 

OBS 

00100 

18.81 

36.57 

26.29 

1522.3 

OBS 

00125 

18.17 

36.50 

26.40 

1520.8 

OBS 

00140 

17.65 

36.42 

26.46 

1519.5 

C8S 

00150 

17.74 

36.47 

26.48 

1520.0 

oes 

002  00 

17.25 

36.45 

26.58 

1519.3 

065 

002  50 

17.00 

36.42 

26.6  2 

1519.4 

OBS 

00300 

16.85 

36.4^ 

^6.66 

1519.7 

08  5 

004  00 

14.71 

35.97 

26.80 

1514.2 

oes 

00500 

12.99 

35.69 

26.95 

1509.9 

065 

006  00 

11.17 

35.43 

27.10 

1505.0 

oes 

00700 

06.83 

35.17 

27.30 

1497.8 

oes 

00800 

07.15 

35.07 

27.47 

1492 .9 

ObS 

00900 

05.99 

35.06 

27.62 

1490.0 

OBS 

OlOOO 

05.22 

35.03 

27.69 

1488.5 

OBS 

01100 

04.93 

35.03 

27.73 

1489.0 

oes 

01200 

04.70 

35.01 

27.74 

1489. o 

OBS 

01300 

04.43 

35.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

01400 

04.18 

35. JC 

27.79 

1490.8 

06  5 

01500 

04.12 

35.00 

27.79 

1492.3 

**•»**••«•***** 
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TABLE  XIV.— Continued 


REFIO       31       0137 

YE«t 

1-<6<1 

BOTOP    0'.663 

AIR 

TEHI-           20.3 

tllh     hGT     PER 

WINO-DIP    01 

CONSEC                1/023 

MONTI 

.     u 

SHIP    AI 

WET 

BULt           16.6 

35 

I         2 

■ilND-SPD    11 

L»T             3*    03       N 

DAY 

29 

OATA    USE        1 

bJPOHETB     1025.1 

SEA 

<IND-F3R 

LONG       046    3  7       U 

HOUR 

12.0 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

CASINUH/IIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNOPTM 

SND    VEL 

OXYG               PO 

12.0 

oes 

00000 

20.72 

36.38 

25.64 

1525.7 

ots 

00010 

20.72 

36.39 

25.65 

1525.9 

OBS 

00020 

20.72 

36.40 

25.65 

1526.0 

06  S 

000  30 

20.73 

36.41 

25.66 

1326.2 

oas 

00050 

20.73 

36.41 

25.66 

1526.6 

ObS 

00075 

20.38 

36.54 

25. L5 

15<.6.2 

06  S 

00100 

18.37 

36.53 

26.37 

1521 .0 

06  S 

00125 

16. O*. 

36.53 

26.45 

1520.5 

06  S 

00150 

17.80 

36.50 

26.49 

1520.2 

06  S 

C0200 

17.53 

36.50 

26.55 

1520.2 

oes 

002  50 

17.18 

36.45 

26.60 

1519.9 

DBS 

00300 

17.01 

36.44 

26.63 

1520.2 

OBS 

OO'.OO 

16.66 

36.34 

26.64 

1520.7 

J6S 

005  00 

15.00 

36.01 

26.7  7 

1516.8 

06S 

00600 

12.59 

35.61 

26.97 

1510.1 

oes 

00700 

10.20 

35.26 

27.14 

15C2.9 

G8S 

006  00 

08.39 

35.17 

27.37 

1497.8 

C6S 

00900 

06.99 

35.  11 

27.53 

1494.0 

OBS 

OIUOO 

05.7  1 

35.04 

27.64 

1490.5 

OBS 

01100 

05.  15 

35.03 

27.70 

1469.6 

OBS 

01200 

04.83 

35.02 

27.73 

1490.2 

OBS 

01300 

04.55 

35.00 

27.75 

1490.7 

oes 

01".00 

04.35 

34.99 

27.76 

1491 .5 

OBS 

01500 

04.20 

34.98 

27.77 

1492.6 

INST    SID   RECCROER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR                      0  5    SQUARE       2 

DURATION                  00.3  2    SQUARE    48 

ORIG     E34    023  1     SQUARE    48 


REFID       31  6137 

CONSEC  0024 

LAT             33  3  5       N 

LONG       049  00       H 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    05486 

AIR 

TEMP         20.2 

OIB    hGI    PER 

KINO-OIR 

36 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONIH 

11 

SHIP    AI 

BtT 

BULB           17.6 

35       1 

I          3 

MIND-SPO 

05 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

bAROMETR     1023.7 

SEA 

HINO-FDR 

DURATION                  00.3 

2    SQUARE    28 

HOUR 

18.2 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E34    024 

1    SQUARE    39 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPIH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TCI    P          N02          NC3 

SI03         PH 

DBS 

000  00 

20.70 

36.35 

25.62 

1525.6 

oes 

00010 

20.69 

36.36 

25.63 

1525.1 

oes 

000  20 

20.69 

36.37 

25.64 

1525.9 

00  s 

000  30 

20.65 

36.37 

25.65 

1526.0 

OBS 

00050 

20.71 

36.42 

25.67 

1526.5 

oes 

00075 

19.92 

36.55 

25.98 

1525.0 

OBS 

0Q085 

19.22 

36.59 

26.20 

1523.2 

oes 

00100 

18.60 

36.56 

26.3  3 

1521.7 

OBS 

00125 

18.16 

36.55 

26.44 

1520.9 

oes 

00150 

17.76 

36.52 

26.51 

1520.1 

OBS 

00200 

17.40 

36.47 

26.56 

1519.8 

oes 

002  50 

17.14 

36.44 

26.60 

1519.6 

OBS 

00300 

17.02 

36.44 

26.  6  J 

1520.3 

oes 

0Q400 

16.56 

36.34 

26.66 

1520.4 

OBS 

00500 

14.98 

36.03 

26.79 

1516.8 

OBS 

006  00 

12.93 

35.66 

26.95 

1511.3 

OBS 

00700 

10.67 

35.38 

27.15 

1504.8 

OBS 

00800 

08.31 

35.12 

27.34 

1497.4 

OBS 

00840 

06.03 

35.21 

27.45 

1497.1 

OBS 

00900 

07.41 

35.21 

27.55 

1495.7 

OBS 

009  30 

07.17 

35.22 

27.59 

1495.3 

06S 

010  00 

05.79 

35.04 

27.63 

1490.6 

oes 

01050 

05.42 

35.04 

27.66 

1490.1 

oes 

01062 

05.76 

35.14 

27.71 

1491.8 

UBS 

01100 

05.51 

35.11 

27.72 

1491.4 

OBS 

01120 

05.47 

35.10 

27.72 

1491 .6 

OBS 

01200 

04.76 

35.02 

27.74 

1489.9 

UBS 

OUOO 

04.41 

35.01 

27.77 

1490.1 

OBS 

01400 

04.3  7 

35.01 

27.78 

1491.6 

OBS 

01500 

04.21 

35.00 

27.79 

1492.6 
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TABLE  XIV.— Continued 


REFID       31  8137 

CONSEC  0025 

LAI            It,  25      N 

LCNG       0<»S  55       M 


CiSTNUM/TlNE        LVLIYP 


ye«R 

1969 

BOTDP    0'.572 

Alk 

lEHC         21. e 

Oik    hOT    PER 

«1NC-DIR 

16 

INST     STD    RECCRDER 

TEN    SO    1206 

HONTH 

12 

SHIP    AI 

HEI 

BULB          19.1 

17 

3         3 

wniy-SPD 

20 

TtACE    DiB                        0 

5    SguARE        2 

Oil 

01 

DATA    USE        1 

BARO^EIK     1016.6 

ScA 

«INC-fOR 

DURATION                 03. 3 

i     SUUARE     48 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLUUO    T/A 

CL/TR 

HEAIME- 

Xi 

CRIG    E34   C25 

1     SJUARE     49 

-VLIYP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGM4-T 

i-YhOPIM 

SND     KEL 

OXYC 

P34 

TOT     ?          N02          N03 

SIJ3          PH 

GBS 

00000 

20.73 

36.39 

25.64 

1525.7 

OBS 

00010 

20.73 

36.39 

25.64 

1525.9 

08  S 

000  20 

20.73 

36.40 

25.65 

1526.1 

OBS 

00030 

20.73 

36.40 

25.65 

1526.2 

OBS 

00050 

20.73 

36.40 

25.65 

1526.6 

OBS 

00075 

20.73 

36.40 

25.65 

1527.0 

OBS 

00085 

20.73 

36.40 

25.65 

1527.1 

OBS 

00100 

19.97 

36.55 

25.97 

1525.5 

JBS 

00125 

IB.  78 

36.55 

26.26 

1522.6 

OBS 

00150 

18. 2B 

36.50 

26.37 

1521  .0 

OBS 

002  00 

17.79 

36.50 

26.45 

1521.0 

OBS 

002  50 

17.56 

36.48 

26.53 

1521.1 

OBS 

00300 

17.29 

36.45 

26.57 

1521.1 

OBS 

OO^tOO 

16.99 

36.42 

26.6  2 

1521.8 

OBS 

00500 

16. 3B 

36.2  7 

26.6  5 

1521 .4 

OBS 

00600 

14.39 

35.89 

26.61 

1516.4 

OBS 

00700 

12.17 

35.51 

26.97 

1510.2 

OBS 

008  00 

09.96 

35.25 

27.17 

1503.7 

OBS 

00900 

08.12 

35.14 

27. 3<; 

1496.4 

OBS 

01000 

06.  3B 

35.05 

27.56 

1493.2 

OBS 

01100 

05.57 

35.0^ 

27.64 

1491.5 

OBS 

01200 

05.06 

35.02 

27.71 

1491.1 

OBS 

01270 

04.77 

35.01 

27.73 

1491.1 

OBS 

OU90 

04.90 

35.04 

27.74 

1492.0 

OBS 

01300 

04.80 

35.02 

27.74 

1491.7 

OBS 

01310 

04.74 

35.01 

27.73 

1491.6 

OBS 

01325 

04.95 

35.06 

27.75 

1492.8 

OBS 

01335 

04.76 

35.03 

27.75 

1492.2 

OBS 

01360 

05.01 

35.08 

27.76 

1493.7 

OBS 

01400 

04.77 

35.05 

27.76 

1493.3 

OBS 

01500 

04.67 

35.07 

27.79 

1494.5 

REFIO       31  fli:"? 

CONSEC  0026 

LAT             35  02       'I 

LONG       049  45       U 


CASTNLM/I  l:1E 


YEAR 

1969 

flCTDP    04755 

AIR 

TEMP          ^1.8 

UIR 

HOT     PER 

dIND-DI  k 

16 

l.JSI     STO    RECCRDcR 

TEN    Su    1206 

-iONTH 

12 

SHIP    Al 

HET 

BULB           16.4 

23 

2          3 

rilNC-SPD 

15 

TRACE    DIB                        1^ 

3     Sgu-R£       4 

OAY 

02 

DATA    USE        1 

bARGMETR     1015.2 

SEA 

wIND-FDR 

DURATION                   00.3 

2     SdUA^t    48 

HLUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

l.L/TR 

HtA  THEk 

X2 

ORIG     E34    C26 

1     SOUARE     59 

LVL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UY>JDPTh 

SND     VtL 

IXYG 

P34 

TCT    P          NO..          NOj 

SIJ3          PH 

OBS 

00000 

20.73 

36.  J7 

25.6- 

1525.7 

OBS 

COOIO 

20.72 

36.37 

25.63 

1525.8 

OBS 

00020 

20.72 

36.37 

25.63 

1526. C 

06  S 

C0030 

20.72 

3o.  J7 

23.63 

1326.2 

OBS 

000  5  0 

^0.72 

36.38 

25.64 

1526.5 

OBS 

00075 

20.71 

36.38 

25.64 

1526. < 

ObS 

00100 

19.60 

36.  J5 

26.07 

1524.5 

OBS 

00125 

18.81 

36.55 

26.27 

1522.7 

OBS 

00150 

18.40 

36.53 

26.36 

1521  .9 

08  S 

002  00 

17.70 

30.47 

26. 4' 

1520.7 

OBS 

002  50 

17.46 

36.45 

26.5; 

1520.0 

OBS 

00300 

17.21 

36.42 

26.57 

1520.8 

OBS 

00400 

17.11 

36.42 

26.5  9 

1522.2 

OBS 

00500 

16.17 

36.21 

26.6c 

1520.7 

OBS 

00600 

14.60 

35.93 

26. 7'= 

1517.1 

OBS 

00700 

12.87 

35.63 

26.92 

1512.7 

OBS 

00800 

10.70 

35.34 

27.11 

1506.5 

UBS 

C0900 

OB. 60 

35.14 

27.31 

1500.2 

oBS 

01000 

06.32 

34.96 

27.50 

1492.8 

OBS 

CHOO 

05.20 

34.94 

27.6; 

1489, J 

OBS 

01200 

05.19 

35.02 

27.69 

1491.7 

OBS 

01300 

04.  72 

34.98 

27.71 

1491.4 

OBS 

01400 

04.45 

34.98 

27.74 

1491.9 

OBS 

01500 

04.  38 

34.98 

27.75 

1493.3 
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TABLE  XIV.— Continued 


REflO       31  «IJ7 

CONSEC  0021 

IST             3«  57       N 

LONG       OW  "13       I. 


yi»R     1909 
.HONTm       u 

D«y         0^ 

■<UU»    18.0 


eOTOP     04938 
SHIP     Al 
DATA    USE        1 
A»E«  05 


Alt     TEMP  ii.', 

■  tT    bULO  U.3 

oAkCMEIt     1013.^ 
CLUUJ     T/A 


ulh    HOT 

PtR 

JINO-OIR    l* 

I-«SI    STO   IkECOkDER 

TEN    SO    1206 

20      4 

3 

™l,D-SPD    19 

IRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       2 

SEA 

•UnD-fOR 

DURATION                 00.5 

2    SbUARE    «e 

C1./IP 

«tATNE"       XI 

Oklu    E3*   027 

1    SOjARE    <>9 

CASTNUM/T 1M[        LVLIyP  DEPTH 


ObS 
OBS 
OBS 
UbS 
ObS 
OBS 
OBS 
JBS 
UOS 
LBS 
G3S 
□  BS 
OBS 
OBS 
OBS 
JBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
Obi 
OBS 

uas 


00000 

00010 
00020 
00030 
00050 
000  7  5 
00100 
00125 
00150 
OOiOO 
002  50 
00300 
00400 
00500 
OOuOU 
007UU 

008  00 

009  00 
OIUOO 
01100 
OliOO 
01500 
01400 
01500 


TEMP 

20.64 
20.64 
20.64 
20.64 
20.64 
20.64 
19.24 
16.63 
18.  13 
17.63 
17.32 
17.  19 
17.03 
Id. 53 
14.70 
13.  14 
11.01 
08.33 
06.41 
05.27 
04.  8  > 
04.76 
04.50 
04.30 


SAL 

36.40 
36.40 
36.41 
36.41 
36.41 
36.41 
J6.55 

36.36 

30.52 

36. 4B 
36.46 
36.43 

36.44 
36.32 
35. 'i6 
35.70 
35.40 
35.12 
35.03 
34.97 
35.02 
35.03 
35.02 
35.02 


SIGMA-T  0V,-iDPTM       SND     VEl 


PJ4       TCT     P 


25.68 
25. oE 
25.66 
25. 6f 
25.68 
25. 6t 
26.lt 
26.3  5 
26.42 
26.51 
2o.57 
26.5'-, 
^6.o3 
2o.6t 
26.80 
26.92 
27.10 
27.34 
27.54 
27.64 
27.73 
27.75 
27.77 
27.7'; 


1525.5 
1525.7 
1525.8 
1526.0 
1526  .1 
1526.7 
152J.5 
1522.2 
1521.1 
15.:0.5 
1520.4 
1520.7 
1521 .9 
1521 .9 
1517.5 
1513.7 
1=07.7 
1499.2 
1493.3 
1490.3 
1490.4 
1491.6 
1492.2 
1493.0 


REfID       31       8137 
CONSEC  0028 

LAT  35    15      N 

LONG      049    50      M 


YEAR  1969 
MONTH  12 
DAY  03 

HOUR    12.0 


BOTDP 
Ship    Al 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.8 

MET    BULB  18.5 

6AR0METR     1014.2 
CLOUD    T/A 


DIR    HGI  per            •IND-OIR    18 

20      3  4               HIND-SPO    13 

SEA  UIND-FOR 

CL/TR  WcATHER       XI 


INST    SID    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

OUKATIUN  00.3 

ORIG    E34    028 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     59 


CASTNUM/TIME       LVLIYP 


OBS 

COOOO 

20, 

.65 

36.38 

25, 

.66 

OBS 

00010 

20. 

.65 

36.38 

25, 

.66 

OBS 

00020 

20. 

,65 

36.38 

25, 

.66 

OBS 

00030 

20. 

.65 

36.38 

25, 

.66 

OBS 

00050 

20. 

.65 

36.39 

25, 

.67 

OBS 

00075 

20. 

.61 

36.41 

25 

.o9 

OBS 

00100 

19. 

.60 

36.56 

26, 

,07 

OBS 

00125 

18. 

,98 

36.59 

26. 

,25 

CBS 

00150 

18. 

,49 

36.56 

*:6, 

.36 

OBS 

002  00 

17. 

.90 

36.51 

26. 

,47 

OBS 

00250 

17. 

.55 

36.49 

26, 

.54 

OBS 

0C3  00 

17, 

.30 

36.46 

2o. 

.56 

08  S 

004  00 

17. 

.09 

36.44 

26. 

.61 

CbS 

00500 

16. 

.50 

36.40 

26. 

.72 

06  S 

006  00 

15. 

,00 

36.04 

26.7? 

OBS 

00645 

14. 

.40 

35.97 

26. 

.b7 

OBS 

CC680 

14, 

,50 

36.01 

26, 

.88 

OSS 

007  00 

14, 

.10 

35.92 

26, 

.89 

DBS 

008  00 

11, 

.99 

35.53 

27, 

.02 

OSS 

C09  00 

C9, 

,71 

35.23 

27, 

.20 

OBS 

01000 

07, 

,61 

35.08 

27, 

.41 

OBS 

01100 

05, 

,91 

35.01 

27, 

.59 

UBS 

01200 

05. 

,56 

35.05 

^7. 

.67 

OBS 

01300 

05. 

,00 

35.04 

27, 

.73 

UBS 

01400 

04. 

,64 

35.02 

27. 

.75 

OSS 

01500 

04. 

,42 

35.01 

27, 

.77 

SIGMA-T  OYNOPIH       SND    VEL       UXYG 


1525.5 
1525.7 
1525. d 
1S26.0 
1526.3 
1526.7 
1524.5 
1523.2 
1522.2 
1521.3 
1521.1 
1521.1 
1522.1 
1522.0 
1518.5 
1517.3 
1518.2 
1517.1 
1511.2 
1504.4 
149B.0 
1492.9 
1493.2 
1492.6 
1492.8 
1493.5 


P04   101  P 


dEFIO  31  8137 
CONSEC  0029 
141  35  03  N 
LONG   050  00   H 


CASTNUM/TIME   LVLIYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    04846 

AIR 

TEMP          21.8 

OIR    HGI    PER 

.<IND-DIR 

15 

INST  SID  Recorder 

MONTh 

12 

SHIP    Al 

WET 

BULB          18.6 

21 

3          4 

^IND-SPD 

09 

TRACE    DIR                      D 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.5 

SEA 

i<lN0-FJR 

DURATION                   00.5 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E34    029 

.VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

lOT    P          N02          Na3 

OBS 

000  00 

20.64 

36.36 

25.65 

1525.5 

OBS 

00010 

20.64 

36.36 

25.65 

1525.6 

oes 

000  20 

20.64 

36.36 

25.65 

1525.8 

OBS 

0003  0 

20.64 

36.37 

25.65 

1526.0 

OBS 

000  50 

20.64 

36.37 

25.65 

1526.3 

OBS 

00075 

20.63 

36.38 

25.66 

1526.7 

OBS 

00100 

19.62 

36.55 

26.06 

1524.6 

OBS 

00125 

18.84 

36.53 

26.2  5 

1522.8 

OBS 

00150 

18.27 

36.52 

26.3  9 

1521.5 

OBS 

002  00 

17.75 

36.49 

26.49 

1520.8 

OBS 

002  50 

17.46 

36.45 

26.53 

1520.8 

oes 

003  00 

17.22 

36.43 

26.56 

1520.8 

oes 

00400 

17.05 

36.42 

26.61 

1522.0 

OBS 

00500 

16.83 

36.38 

26.63 

1522.9 

oes 

00600 

15.11 

36.03 

26.76 

1518.9 

OSS 

00700 

13.61 

35.78 

25.89 

1515.4 

oes 

ooeoo 

12.03 

35.52 

27.01 

1511 .4 

OSS 

00900 

09.45 

35.23 

27.24 

1503.5 

OSS 

01000 

07.33 

35.06 

27.44 

1496.9 

oes 

01100 

05.21 

34.67 

27.57 

1489.9 

oes 

01200 

05.09 

35.00 

27.69 

1491.2 

oes 

01300 

04.68 

35.01 

27.72 

1492.1 

oes 

01400 

04.63 

35.00 

27.74 

1492.7 

oes 

01500 

04.42 

35.00 

27.76 

•  ••••I 

1493.5 

• 

TEN  SQ  1207 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  40 
1  SQUARE  50 
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TABLE  XV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  28  December  1969  -  19  January  1970,  prepared 
from  NODC  Usting  No.  31  -  8150. 


REflD  31  6150 
CONSEC  0001 
LAT  35  10  N 
LONG   0  48  3  5   H 


CAS1NUH/TIHE   LVITYP 


YE4R 

1969 

BOTOP    05121 

AIR 

lEHP         18.9 

DIR    1- 

1,1    PcR 

KIND-DIR 

15 

INST     STO    RECLRDER 

TE.M    SU    1206 

HOryTH 

12 

Ship  en 

WET 

BULB          17.6 

13 

2         2 

i^lNO-SPO 

26 

TRACE    OIR                        0 

5     S0U4RE       4 

0A» 

26 

DATA    OSE       1 

BAROMtIR     1015.0 

SEA 

UINO-FCR 

DURATION                   00.2 

2     SjUARE     48 

HOUR 

06.3 

AREA              05 

CLuuO    T/a 

CL/IR 

KbATHEK 

XI 

DRIG    E36    001 

1     StUiRE     58 

.VL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

OY^OPTM 

SNO     ViL 

OXYG 

PD4 

TOT    P          NJ2          N03 

SIJ3          PH 

06  S 

COOOO 

IS. 85 

j6.j>e 

25.87 

15^3.3 

08  S 

coo  10 

19. d6 

36.39 

23.88 

1523.5 

Obi 

00020 

19.86 

36.39 

25.88 

1523.7 

oes 

00030 

19.86 

36.39 

25.86 

1523.9 

08  S 

00050 

19.58 

36.37 

25.93 

1523.4 

OBS 

00075 

19.51 

36.38 

25.96 

1523.6 

DBS 

00090 

19.50 

36. 39 

Zi.vl 

1523.9 

oes 

00100 

19.23 

36.46 

26.05 

1523.4 

□  85 

0OU5 

18.33 

36.54 

26.39 

1521 .3 

OBS 

00150 

18.06 

36.53 

26.45 

1521.0 

OBS 

002  00 

17.48 

36.48 

26.55 

15  20.0 

OSS 

002  50 

17.12 

36.44 

^6.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.01 

36.45 

26.64 

1520.3 

OSS 

00360 

16.89 

36.43 

26.65 

1520.9 

OSS 

00<r00 

16. 47 

36.30 

26.65 

1520.1 

OBS 

00500 

14.73 

35.97 

26.80 

1515.9 

OBS 

00600 

13.01 

35.68 

26.94 

1511.6 

OBS 

00675 

11.32 

35.46 

27.09 

1506.8 

OBS 

00695 

11.30 

35.51 

27.  14 

1507.1 

OBS 

00700 

11.21 

35.49 

27.14 

1506.8 

OBS 

00800 

09.25 

35.27 

27.31 

15C1 .1 

OBS 

00900 

08.05 

35.23 

27.47 

1498.2 

OBS 

00945 

07.27 

35.18 

27.54 

14<;5.9 

OBS 

00960 

07.30 

35.21 

27.56 

1496.3 

OBS 

OlOOO 

06.90 

35.19 

27.60 

1495.4 

OBS 

01100 

06.36 

35.18 

27.67 

1494.9 

OBS 

01200 

05.64 

35.08 

27.68 

1493.6 

OBS 

01260 

05.11 

35.06 

27.73 

1452.4 

OBS 

01290 

05.64 

35.18 

27.76 

1495.2 

OBS 

01300 

05.62 

35.  18 

27.76 

1495.3 

OBS 

01*00 

04.55 

35.01 

27.76 

1492 .4 

OBS 

01500 

04.40 

34.99 

27.76 

1493.4 

REFID   31  3150 

CONSEC  0002 

LAT     35  00   N 

LONG   048  00   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP     04023 

AIR 

TEMP          20.6 

DIR    HGT     PER 

WINO-OIR     15 

INST     Slu    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

12 

SHIP    EN 

hET 

SULB           18.9 

15 

4         4 

WIND-SPD    2o 

TRACE    OIR                        0 

3     SUUARE       4 

DAY 

28 

DATA    USE        1 

BARCMETR     1016.0 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION                 00.2 

2     SOUARE     48 

HOUR 

12.2 

AREA              05 

CLCUO    T/A 

CL/IR 

WEATHER        X^ 

GRIG    E3fc    002 

1     SUUARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                Pj4 

TOT    P         N32         N03 

S1U3          PH 

OBS 

00000 

19.94 

36.30 

25.79 

1523.5 

OBS 

00010 

19.95 

36.31 

25.79 

1523.7 

OBS 

00020 

19.90 

36.31 

25. ec 

1523.7 

OBS 

00030 

19.90 

36.32 

25.31 

1523.9 

OBS 

O0050 

19.91 

36.32 

25.(1  1 

1524.3 

OBS 

00075 

19.91 

36.32 

^5.31 

1524.7 

OBS 

00100 

18.83 

36.51 

26.^4 

1522 .3 

OBS 

00125 

18.08 

36.51 

26.4  3 

1520. o 

OBS 

00150 

17.79 

36.49 

26.4b 

1520.1 

OBS 

002  00 

17.^1 

36.43 

26. 5E 

1519.2 

OBS 

00212 

17.06 

36.40 

26.59 

1518.9 

OSS 

00250 

17.00 

36.43 

26.63 

1519.4 

OSS 

003  00 

16.82 

36.37 

26.63 

1519.6 

OSS 

0C400 

15.42 

36.07 

26.72 

1516.6 

OBS 

00500 

13.81 

35.82 

26. BE 

1512.8 

OBS 

00600 

12.07 

35.54 

27.01 

1508.2 

OBS 

00700 

09.83 

35.27 

27.21 

15C1 .6 

OSS 

008  00 

08.31 

35.21 

^7.41 

1497.5 

OBS 

00809 

06.33 

35.22 

27.42 

1497.8 

OBS 

00840 

07.82 

35.16 

27.46 

1496.3 

OBS 

00870 

07.70 

35.20 

27. 5C 

1496.4 

OBS 

00900 

07.41 

35.21 

27.35 

1495.7 

OBS 

009^0 

07.30 

35.18 

^7.54 

1495.6 

OBS 

00930 

06.93 

35.16 

27.57 

1494.3 

OSS 

00972 

06.53 

35.19 

27.65 

1493.5 

OBS 

01000 

06.58 

35.20 

27.65 

1494.2 

OBS 

01015 

06.54 

35.19 

27.65 

1494.2 

OBS 

O1030 

06.20 

35.16 

27.67 

1493.1 

OBS 

01100 

05.86 

35.15 

27.71 

1492.9 

OBS 

01200 

05.14 

35.07 

27.74 

1491.5 

OBS 

01300 

04.77 

35.04 

27.75 

1491 .7 

OBS 

013  80 

04.90 

35.09 

27. 7t 

1493.6 

OBS 

01400 

04.34 

35.08 

27. 7£ 

1493.7 

OBS 

01500 

04.46 

35.04 

27.79 

1493.7 
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TABLE  XV.— Continued 


REFIO   31  81S0 

CONSeC  0003 

Lit     3*  50   N 

LONG   047  54   U 


YEAR 

1970 

BOTDP     04755 

AIR 

TEt^P         20.6 

DIP 

hdJ    PER 

UIND-OIR 

27 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONT^- 

1       01 

SHIP    EN 

MET 

6ULB          17.2 

26 

5         3 

HIND-SPD 

Do 

TRACE    DIR                        0 

5    SuUARE        2 

0»V 

OS 

D4TA    USE        1 

6AR0METR     1015. C 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION                   00. J 

2     SQUARE     46 

HOUR 

00.5 

AREA              05 

CLOUD     r/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORlti     E)6    003 

1     S0UAR6    47 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-t 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

S103          PH 

06S 

000  00 

18.99 

36.41 

26.12 

1521 .0 

OBS 

00010 

19.00 

36.42 

26.12 

1521.2 

OSS 

OOOiO 

19.00 

36.43 

26.13 

1521.4 

06  S 

00030 

19.01 

36.43 

26.13 

1521.6 

06S 

00050 

19.02 

36.43 

26.13 

1521 .9 

06  S 

00075 

19.02 

36.43 

26.13 

1522.3 

OBS 

00100 

19.02 

36.44 

26.13 

1522.8 

OBS 

00105 

19.02 

36.44 

26.13 

1522.8 

oes 

001J5 

17.59 

36.45 

26. 5C 

1519.1 

OBS 

00150 

17.25 

36.43 

26.5  7 

1518.5 

OBS 

002  00 

17.02 

36.43 

26.62 

1518.6 

OBS 

00250 

16.78 

36.3  8 

26.64 

1518.7 

OBS 

C03  00 

16.20 

36.26 

26.6^ 

1517.6 

oes 

00400 

14.87 

36.02 

26.80 

1514.8 

OBS 

C0500 

13.43 

35.79 

26.93 

1511  .5 

oes 

00600 

11.60 

35.49 

27.06 

1506.6 

oes 

00700 

09.29 

35.25 

27.29 

1499.6 

oes 

008  00 

07.54 

35.14 

27.47 

1494.5 

OBS 

00865 

06.64 

35.08 

27.55 

1492  .0 

OBS 

00900 

06. SO 

35.21 

27.63 

1493.4 

oes 

OO940 

06.21 

35.15 

27.66 

1491 .6 

DBS 

00975 

06.39 

35.21 

27.69 

1493.0 

OBS 

01000 

05.91 

35.14 

27.70 

1491.4 

OBS 

01030 

05.72 

35.12 

27.70 

1491  .0 

OBS 

01100 

05.55 

35.14 

27.74 

1491 .6 

OBS 

01155 

05.35 

33.13 

27.76 

1491.7 

OBS 

01200 

04.87 

35.06 

27. 7€ 

1490.4 

OBS 

01300 

04.52 

35.03 

27. 7f 

1490.6 

DBS 

01400 

04.26 

35.00 

27.76 

1491.2 

OBS 

01500 

04.10 

34.99 

27.79 

1492.2 

«««&«« •*•***«* 


REFIO      31      8150 

YEAR 

1970 

eOTOP    04572 

AIR 

TEMP         18.9 

DIR 

HGT    PER 

WINO-DIR    24 

CONSEC              0004 

HONTl- 

1      01 

SHIP    EN 

WET 

BUie          18.3 

23 

6          5 

WIND-SPD    32 

LIT            34    55       N 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

SARCMETR     1015.0 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       047    48       H 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TH 

WEATHER        X2 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO. 

06.0 

OBS 

OOUOO 

18.95 

36.43 

26.14 

1520.9 

OBS 

00010 

16.96 

36.43 

26.14 

1521.1 

OBS 

00020 

18.96 

36.44 

26.15 

1521 .3 

OBS 

0003  0 

18.96 

36.44 

26.15 

1521.4 

OBS 

O0050 

18.96 

36.44 

26.15 

1521 .8 

oes 

00075 

18.97 

36.45 

26.15 

1522.2 

OBS 

00100 

18.97 

36.45 

26.15 

1522.6 

OBS 

00120 

18.96 

36.45 

26.16 

1522.9 

OBS 

00125 

18.84 

36.45 

26.19 

1522.7 

oes 

00150 

17.39 

36.45 

26.5  5 

1518.9 

oes 

00200 

17.06 

36.44 

26.62 

1518.7 

OBS 

00250 

16.82 

36.39 

26.64 

1518.8 

OBS 

00300 

16.27 

36.28 

26.69 

1517.8 

OBS 

00400 

14.21 

36.00 

26.93 

1512.7 

oes 

00500 

12.85 

35.68 

26.9  7 

1509.4 

oes 

00600 

11.22 

35.49 

27.13 

1505.2 

oes 

00700 

09.26 

35.25 

27.29 

1499.5 

oes 

008  00 

07.56 

35.14 

27.47 

1494.6 

OBS 

00870 

06.86 

35.10 

27.54 

1493.0 

DBS 

009  00 

06.85 

35.15 

27.58 

1493.5 

oes 

01000 

05.95 

35.11 

27.67 

1491 .5 

oes 

01045 

05.69 

35.14 

27.72 

1491.3 

OBS 

01070 

05.96 

35.19 

27.73 

1492.8 

OBS 

01100 

05.72 

35.16 

27.75 

1492.4 

oes 

01115 

05.79 

35.18 

27.74 

1492.9 

OBS 

01130 

05.33 

35.10 

27.74 

1491.2 

oes 

0115S 

05.28 

35.10 

27.74 

1491.4 

OBS 

01170 

04.99 

35.06 

27.75 

1490.4 

OBS 

01195 

04.85 

35.05 

27.75 

1490.2 

OBS 

012  00 

04.92 

35.07 

27.76 

1490.6 

OBS 

01230 

04.74 

35.04 

27.76 

1490.4 

oes 

01260 

04.85 

35.06 

27.76 

1491.3 

oes 

01275 

05.15 

35.12 

27.77 

1492.9 

oes 

01300 

04.68 

35.05 

27.77 

1491 .3 

OBS 

01315 

04.92 

35.09 

27.78 

1492.6 

OBS 

01330 

04.57 

35.04 

27.78 

1491 .J 

OBS 

01355 

04.42 

35.02 

27.78 

1491.1 

OBS 

01375 

04.65 

35.05 

27.76 

1492.4 

OBS 

01400 

04.38 

35.01 

27.77 

1491.7 

OBS 

01490 

04.17 

34.99 

27.78 

1492.3 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    E36    004 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


P04       TOT     P  N02  N03  SI0  3         PH 


•••••••••»«•••• 
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TABLE  XV.— Continued 


REFIO  31  eiSO 
CONSEC  OOOS 
LAT  35  12  N 
LONG   0«7  30   a 


CASTNUM/T IM£ 


VEAA 

1970 

EOTOP    04572 

AIR 

TEMP          19.4 

OIR    HOT    PER 

aINC-JIR 

25 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1      01 

SHIP    EN 

MET 

SUie          15.9 

23 

5         3 

HINC-SPD 

20 

TRACE    DIR                      D 

5    SOUARE       4 

Ot» 

OS 

DATA    JSE       1 

OASCMEIR     1011. C 

ScA 

MINC-FlR 

DURATION                 00.4 

2    SOUARE     46 

HCUR 

W.t 

AREA              05 

CLLUD    T/A 

Cl/TR 

WEATHER 

XI 

CKIG    E36    005 

1     SOOARE     57 

LVLTtP 

OtHH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OVNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

CBS 

OCOOO 

16.43 

36.43 

26.26 

1519.4 

oes 

COOIO 

18.43 

J6.43 

26.26 

1519.6 

OBS 

OCOiO 

111.43 

36.44 

26.28 

1519.8 

DBS 

00030 

18.43 

36.43 

26.26 

1519.9 

OBS 

000  50 

16.45 

36.44 

26.  2  E 

1520.3 

OBS 

COO  75 

18.46 

36.44 

26.28 

1520.8 

DBS 

00100 

16.47 

36.48 

26.30 

1521 .3 

OBS 

00125 

17.79 

36.53 

26.51 

1519.8 

OBS 

00150 

17.23 

36.49 

26.62 

1518.5 

OBS 

00200 

17.02 

36.48 

26.66 

1518.7 

OBS 

U02  50 

16.82 

36.43 

26.67 

1518.8 

OBS 

003  00 

16.30 

30.33 

26.72 

1518.0 

OBS 

00400 

14.45 

35.96 

26.85 

1513.4 

OBS 

00500 

13.14 

35.72 

26.94 

1510.4 

OBS 

006  0  J 

11.00 

J5.39 

27.  10 

1504.3 

OBS 

C0700 

0.96 

35.30 

27.21 

150^.2 

OBS 

00790 

07.63 

35.20 

27. 4t 

1495.5 

OBS 

COO  00 

07.90 

35.24 

27. 5C 

1496.0 

OBS 

00S60 

06.71 

35.15 

27.60 

1492.6 

OBS 

U09C0 

06.66 

35.24 

27.65 

1493.6 

OBS 

01000 

05.98 

35.15 

27.69 

1491.7 

OBS 

01100 

05.71 

35.15 

27. 7i 

1492.3 

OBS 

01130 

05.89 

35.19 

27.74 

1493.6 

OBS 

01200 

05.37 

35.12 

27.75 

1492.5 

OBS 

01-240 

05.32 

35.12 

27.75 

1493.0 

06S 

01270 

05.45 

35.16 

27.77 

1494.1 

OBS 

01300 

05.44 

35.16 

27.7  7 

1494.' 

OBS 

01400 

05.09 

35.13 

27.79 

1494.6 

OBS 

0I5O0 

04.81 

35.10 

27.80 

•  ••••) 

1495.3 

• 

REFIO  31  6150 
CONSEC  0006 
LAT  35  10  N 
LONG   047  35   k 


CASTNUM/IIME   LVLTYP 


YEAf 

1970 

eOTDP    04480 

AIR 

TEMP         20.0 

OIR    HGT     PER 

UINC-DIR 

24 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

01 

SHIP    EN 

WET 

BULB           19.4 

25 

5          3 

HIND-SPD 

30 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

09 

DATA    USE       1 

BARCMETR     1006.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2     SaUARE     46 

HOUR 

18.0 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG     E36    006 

1    SOUARE    57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    p         NOt         N03         SI33         PH 

OBS 

OOCOO 

19.02 

36.41 

26.11 

1521 .1 

OBS 

00010 

16.98 

36.41 

2o.l2 

1521.1 

OBS 

00020 

16.97 

36.41 

26.1.. 

1521.3 

OBS 

00030 

18.97 

36.42 

26.13 

1521.4 

OBS 

00050 

16.96 

36.42 

26.13 

1521.7 

OBS 

00075 

16.67 

36.43 

26.16 

1521.9 

OBS 

00100 

18.65 

36.42 

26.21 

1521.7 

OBS 

00125 

17.42 

36.44 

26.53 

1510.6 

OBS 

00150 

17.15 

36.42 

26.56 

1518.2 

OBS 

00175 

16.98 

36.42 

26.63 

1518.1 

OBS 

00^00 

16.90 

30.42 

26.64 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.47 

36.29 

26.6  5 

1517.6 

OBS 

00300 

15.84 

36.20 

26.72 

1516.4 

oes 

00400 

14.39 

35.93 

26.6  4 

1513.1 

OBS 

00500 

12.71 

35.64 

26.96 

1508.9 

OBS 

0060U 

10.64 

35.34 

27.05 

1503.7 

OBS 

00700 

06.91 

35.21 

27.32 

1496.1 

OBS 

00740 

08.24 

35.19 

27.41 

1496,3 

ObS 

00752 

08.25 

35.21 

27.42 

1496.5 

OBS 

00800 

07.59 

35.15 

27.47 

1494.7 

OBS 

00820 

07.21 

35.16 

27.54 

1493.6 

OBS 

00050 

07.43 

35.22 

27.55 

1495.0 

OBS 

00680 

07.23 

35.23 

27.59 

1494.7 

OBS 

0(;90C 

06.67 

35.16 

27.60 

1493.6 

OBS 

00960 

06.04 

35.  13 

27.67 

1491.3 

OBS 

005  85 

06.02 

35.15 

27. 6S 

1491.6 

OBS 

01000 

05.67 

35.13 

27.65 

1491.2 

OBS 

01100 

05.22 

35.06 

27.72 

1490.2 

OBS 

01125 

05.25 

35.06 

27.71 

1490.7 

OBS 

01140 

05.12 

35.06 

27.73 

1490.4 

OBS 

01190 

05.16 

35.07 

^7.73 

1491.4 

OBS 

U1200 

04.95 

35.02 

27.72 

1490.7 

OBS 

01220 

04.76 

35.02 

27.74 

1490.2 

OBS 

01265 

04.62 

35.01 

27.75 

1490.7 

OBS 

01300 

04.66 

35.06 

27. 7f 

1491.3 

OBS 

0132  0 

04.88 

35.09 

27.78 

1492.5 

OBS 

01400 

04.77 

35.08 

27.79 

1493.4 

OBS 

01440 

04.64 

35.07 

27.79 

1493.5 

OBS 

01500 

04.64 

35.07 

27.79 

1494.5 
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TABLE  XV.— Continued 


REFID   31  81S0 

CONSEC  0007 

LAT      3<.  55   N 

LUNG   046  05   W 


CAStNUM/TlME 


YEAR 

1170 

eOTDP    04930 

A[R 

TEMP          19.4 

OIR     HOT     PER 

«IN0-D1R 

25 

INST    STD   RECORDER 

TEN    Sa    1206 

HONTh 

1      01 

SHIP    EN 

HE  I 

BULB           19.4 

24 

5         3 

«1N0-SP0 

25 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

BARUNEtR     lOOa.O 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2    SdUARE    48 

HOUR 

00.1 

AREA                05 

CLOUO    I/A 

CL/IR 

■EATHER 

XI 

ORIG    E16    007 

1     SQUARE    4S 

IVL  TVP 

DEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02          NOJ 

SI03         PH 

UBS 

00000 

18.85 

36.44 

26.18 

1520.6 

OBS 

00010 

18.62 

36.45 

2o.l9 

1520.7 

□es 

00020 

18.82 

36.4  5 

26.19 

1520.9 

OBS 

00030 

16.82 

36.46 

26.2  0 

1521.1 

OBS 

000  50 

16.81 

36.46 

26.20 

1521.4 

OBS 

000  75 

18.75 

36.45 

26.21 

1521.6 

OBS 

00100 

18.53 

36.42 

26.24 

1521 .4 

OBS 

00125 

18.43 

36.46 

.:6.30 

1521.5 

OBS 

00130 

18.48 

36.47 

26.29 

1521 .8 

OBS 

00150 

17.74 

36.51 

26.51 

1520.0 

OBS 

00i:00 

17.17 

36.43 

26.59 

1519.1 

OBS 

002  50 

16.92 

36.41 

26.63 

1519.1 

OBS 

003  00 

16.75 

36.35 

26.63 

1519.4 

OBS 

OO'iOO 

15.22 

36.04 

26.74 

1515.9 

OBS 

005  00 

13.79 

35.04 

26.90 

1512.7 

OBS 

OOtOO 

11.51 

35.49 

27.08 

1506.2 

OBS 

00700 

09.49 

35.30 

27.29 

1500.4 

OBS 

00720 

09.51 

35.31 

27.30 

1500.8 

OBS 

00800 

07.83 

35.17 

27.45 

1495.7 

OBS 

00d20 

07.85 

35.20 

27.47 

1496.1 

CBS 

008  3  0 

07.62 

35.18 

27.49 

1495.4 

OBS 

00855 

07.66 

35.22 

27.52 

1496.0 

UBS 

C0100 

07.17 

35.20 

27.57 

1494.8 

OBS 

01000 

06.07 

35.09 

27.64 

1492.0 

OBS 

01070 

05.39 

35.04 

27.66 

1490.3 

OBS 

01100 

05.68 

35.14 

27.7^ 

1492.1 

OBS 

01120 

05.88 

35.17 

27.72 

1493.3 

OBS 

01168 

05.83 

35.19 

27.75 

1494.0 

oes 

01200 

05.61 

35.17 

27.76 

1493.6 

OBS 

01300 

05.  17 

35.12 

27.77 

1493.4 

OBS 

01<.00 

04.93 

35.09 

27.76 

1494.1 

OBS 

01459 

04.34 

35.00 

27.77 

1492.5 

oes 

01490 

04.44 

35.03 

27.78 

1493.5 

REFID  31  8150 
CONSEC  0008 
LAT  34  58  N 
LONG   048  08   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

60T0P    03603 

AIR 

TEMP          18.9 

OIR 

HGT     PER 

■  I^ID-DIR 

2i> 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

01 

SHIP    EN 

UFT 

BULB           18.0 

25 

5          3 

WIND-SPD 

iZ 

TRACE     DIR                        D 

5     SOUARE        2 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

BAkDMETR     1008.0 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

06.2 

AREA                05 

CLul 

JO    T/A 

CL/T 

R 

yEATHER 

X2 

ORIG    £36    008 

1     SQUARE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUM4-T 

UVNDPTH 

1       SND    VEL 

DXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

CBS 

00000 

18.64 

36.42 

26.  16 

1520.6 

OBS 

00010 

18.84 

36.43 

26.17 

1520.8 

OBS 

00020 

18.84 

36.43 

26.1  7 

1520.9 

OBS 

00030 

18.84 

36.43 

26.1  7 

1521.1 

OBS 

00050 

16.82 

36.44 

26.18 

1521 .4 

OBS 

00075 

18.76 

36.44 

26.20 

1521.6 

OBS 

00100 

18.52 

36.39 

26.22 

1521  .3 

oes 

00125 

18.24 

36.46 

26.35 

1521.0 

OBS 

00150 

17.44 

36.4  7 

26.55 

1519.1 

OBS 

00175 

17.18 

36.4  5 

26.60 

1516.7 

OBS 

002  00 

17.10 

36.44 

26.61 

1518.9 

OBS 

002  50 

16.97 

36.43 

26.64 

1519.3 

oes 

00300 

16.71 

36.39 

26.6  7 

1519.3 

oes 

004  00 

15.40 

36.09 

^6.74 

1515.5 

oes 

005  00 

13.50 

35.81 

26.94 

1511.7 

oes 

00600 

11.41 

35.49 

27.10 

1505.9 

OBS 

00700 

09.39 

35. Jl 

27.32 

1500.1 

OBS 

00775 

08.16 

35.21 

27.43 

1496.6 

OBS 

008  00 

08.20 

35.24 

27.45 

1497.2 

oes 

00620 

07.91 

35.23 

27.49 

1496.4 

oes 

00838 

07.90 

35.24 

27.50 

1496.6 

OBS 

00850 

07.52 

35.20 

27.52 

1493.3 

oes 

00900 

07.29 

35.24 

27.59 

1495.3 

oes 

01000 

05.73 

35.11 

27.69 

1490.6 

OBS 

01070 

05.39 

35.10 

27.73 

1490.4 

oes 

01090 

05.45 

35.12 

27.74 

1491 .0 

OBS 

01100 

05.29 

35.11 

27.75 

1490.5 

OBS 

011*0 

05.20 

35.10 

27.75 

1490.8 

OBS 

01200 

C4.70 

35.05 

27.77 

1489.7 

OBS 

01300 

04.80 

35.11 

27.81 

1491.9 

OBS 

01308 

04.82 

35.13 

27.82 

1492.1 

OBS 

01350 

04.30 

35.05 

27.82 

1490.6 

OBS 

01400 

04.17 

35.02 

27.81 

1490.8 

OBS 

01500 

04.07 

35.01 

27.81 

1492.1 

*•**•*•••••*«•* 
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TABLE  XV.— Continued 


REFID       31       8150 
CONSEC  0009 

LAT  3^    58      N 

LONG       047    56       H 


CASINUH/I IME 


YESR 

1970 

tOTDP     04938 

AIR 

lEBP          16.3 

OIR    HGI    PER 

«lMC-OIk 

26 

INSI     SIO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

NONTH 

01 

SHIP    EN 

WET 

BULB           17.2 

26 

6          3 

rtlNO-SPD 

16 

TRACE    OIR                        0 

5     SaOARE        2 

OftV 

IJ 

04T4    USE        I 

S4RCMEIR     1010.0 

SEA 

WlNO-fOR 

DURATION                 00.7 

2    SQUARE    46 

HOUR 

W.3 

£«£t               05 

ClOUO    T/A 

CL/IR 

WEAHEk 

X2 

ORIG     E36    009 

1    SOUAkE    47 

LVLTYP 

OtklH 

TEHP 

SAL 

SIOHA-T 

OVNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT     P          N02          1103 

SI03          PH 

CBS 

00000 

18.90 

36.36 

26.12 

1520.7 

06  S 

00010 

18.90 

36.39 

26.13 

1520.9 

ces 

0002  0 

18.90 

36.40 

2i>.l^ 

1321.1 

OBS 

00030 

16.90 

36.40 

26.13 

1521.2 

OSS 

00050 

18.90 

36.41 

26.14 

1521 .6 

OSS 

00075 

16.89 

36.43 

26.16 

1522.0 

OBS 

00100 

16.66 

36.43 

26.16 

1522 .4 

OBS 

00125 

16.75 

36.42 

26.  19 

1522.4 

OBS 

00150 

17.26 

36.37 

26.52 

1513.4 

OBS 

002  00 

16.59 

36.35 

26.66 

1517.2 

OBS 

00250 

15.98 

36.2  3 

26.72 

1516.0 

OBS 

00300 

15.30 

36.10 

26.7  7 

1514.6 

OSS 

OO'.OO 

13.94 

35.67 

26. 6i 

1511.6 

OSS 

005  00 

12.39 

35.58 

26. 9f 

1507.7 

OBS 

006  00 

10.57 

35.37 

27.16 

1502.8 

CBS 

00  700 

06.55 

35.22 

27.38 

1496.8 

OBS 

ocuoo 

07.71 

35.22 

27.51 

1495. J 

OBS 

00620 

07.45 

35.26 

27.58 

1494.6 

OBS 

0C8U0 

06.29 

35.13 

27.64 

1490.9 

OBS 

00900 

06.39 

35.17 

27.66 

1491.7 

OBS 

00909 

06.40 

35.17 

27.66 

1491 .9 

OBS 

00945 

05.95 

35.13 

27.66 

1490.6 

OBS 

00960 

05.91 

35.15 

27.70 

1491  .1 

OBS 

01000 

06.02 

35.19 

27.72 

1491 .9 

OBS 

01005 

06.03 

35.19 

27.72 

1492.0 

OSS 

01090 

05.25 

35.09 

27.74 

1490.2 

OBS 

01100 

05.34 

35.12 

27.75 

1490.7 

OBS 

01112 

05.14 

35.09 

27.75 

1490.1 

OBS 

01190 

04.63 

35.07 

27.77 

1490.1 

OBS 

01200 

04.63 

35.07 

27.77 

1490.3 

OBS 

01230 

04.84 

35.07 

27.77 

1490.6 

OBS 

01265 

05.13 

35.16 

27.81 

1492.7 

OBS 

01300 

05.01 

35.14 

27.61 

1492.0 

CBS 

01365 

04.72 

35.11 

27.82 

1492.6 

065 

01400 

04.70 

35.11 

27.62 

1493.1 

OBS 

01490 

04.39 

35.06 

27.81 

1493.3 

REflO       31        8150  YEAR     1970  BDTDP    04892  AIR    TEMP          17.2  DIft    HOT  PER             «INL-JIR  21              INST     5TD    RECORDER  TEN    5Q    1206 

CONSEC                COlO  MONTH       01  SHIP    EN  BET    6ULd           17.2                22       6  3  .<1ND-SPD  24             TRACE    OIR                        D  5     SQUARE        2 

CAT             34    58       N  DAY             10  DATA    USE        1  BARCMETR     1006.0  SEA  MIND-fOR                     DURATION                   00.5  2     SQUARE     46 

LONG       047    30       U  HOUR     18.2  AREA                05  CLCUO     T/A  CL/TR  HEATHER  X2             ORIG     E36    010  1     SQUARE     47 

CASTNUM/TIME  LVLTYP 


YEAR 

1970 

BDTDP    04892 

AIR 

TEMP          17.2 

DIft    HOT     PER 

«INL- JIR    21 

INST     5TD    RECORDER 

^iONTH 

01 

SHIP    EN 

BET 

euLd          17.2 

li. 

6         i 

.<1ND-SPD    24 

TRACE    OIR                        D 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

6ARCMETR     1008.0 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION                   00.5 

HOUR 

18.2 

AREA                05 

CLCI 

JD     T/A 

CL/TR 

BLATHER       X2 

ORIG     E36    010 

■VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNC    VEL 

OXYC                P34 

TOT     P          N02          N03 

OBS 

COO  00 

18.97 

3d.  J 7 

26.0' 

1520.9 

OBS 

00010 

18.57 

36.37 

26.0'^ 

1521.1 

OBS 

00020 

18.97 

3o.:l7 

20.09 

1521.2 

OBS 

00030 

16.97 

36.38 

26.  I  C 

1521.4 

OBS 

00050 

18.97 

36.  j6 

26. IC 

1521 .7 

OBS 

C0075 

18.93 

36.38 

26.1  1 

1522.0 

06S 

00100 

16.77 

36.38 

26.15 

1522 .0 

OBS 

00125 

17.27 

36. -.0 

26.54 

1516.1 

OBS 

00150 

16.92 

36.39 

26.62 

1517.4 

OBS 

00200 

16.57 

36.35 

26.67 

1517.2 

uBS 

002  50 

16.12 

36.24 

26.69 

1516.5 

OBS 

00300 

15.42 

36.09 

z;6.74 

1515.0 

ObS 

00400 

13.63 

35.81 

26.91 

1510.5 

OBS 

00500 

12.23 

35.60 

27.03 

1507.2 

OBS 

006  00 

10.20 

35.32 

27.19 

15C1.4 

UBS 

00700 

08. 4<^ 

35.20 

27.39 

1496.3 

OBS 

00730 

06.08 

35.20 

27.44 

1495.5 

OBS 

00745 

06.06 

35.22 

27.45 

1495.6 

OBS 

00775 

07.42 

35.19 

27.53 

1493.7 

OBS 

00795 

07.42 

35.19 

27.53 

1494.0 

OBS 

00600 

07.64 

35.27 

27.56 

1495.1 

OBS 

00815 

07.62 

35.26 

27.55 

1495.2 

OBS 

00640 

07.03 

35.16 

27. 5£ 

1493.2 

06S 

00860 

06.63 

35.17 

27.60 

1492.6 

OBS 

00875 

06.82 

35.17 

27.60 

149J.0 

OBS 

0O9OO 

06.34 

35.12 

27.62 

1491.4 

OBS 

00940 

06.10 

35.12 

27.66 

1491 .1 

06  S 

00960 

06.14 

35.14 

27.67 

1491.7 

OBS 

OluOO 

05.76 

35.10 

27.66 

1490.6 

OBS 

01100 

05.18 

35.08 

27.74 

1490.0 

CBS 

01140 

05.11 

35.06 

27.75 

1490.4 

CBS 

0116  5 

05.11 

35.10 

27. 7o 

1490. V 

OBS 

01200 

05.29 

35.15 

27.76 

1492.3 

DBS 

01225 

05.37 

35.16 

27. 7£ 

1493.0 

OBS 

C1300 

05.05 

35.13 

27.79 

149^.9 

OBS 

01400 

04.77 

35.11 

27.61 

14S3.4 

CSS 

01500 

04.51 

35.07 

27.81 

1494.0 

••««•*»« 
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TABLE  XV.— Continued 


REFIO  31  dlSO 
CONSEC  0011 
l«T  34  55  N 
LONG   047  55   H 


C4SINUH/IIHE   LVLIVP 


YEAR 

1910 

BOIDP    04892 

AIR 

TEMP           15.6 

DIB    hGT     PER 

KIND-DIB 

13 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO     1206 

HOUTh 

1      01 

SHIP    EN 

UET 

eULB          15.6 

18 

4          2 

KIND-SPO 

05 

TRACE    OIR                      D 

5     SQUARE        2 

DIY 

a 

DtTA    USE        1 

OARCHETB     1006.0 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SQUARE    46 

HOUR 

00. i 

AREA               05 

CLOUD     I/A 

CL/tB 

LEATHER 

X2 

08IG     E36    Gil 

1     SQUARE    47 

VLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

UXYG 

PJ4 

IDT     P          NQ2          NG3 

SI  33          PH 

Gas 

00000 

18.52 

36.28 

26.14 

1519.5 

(IBS 

00010 

18.53 

J6.2B 

26.14 

1519.7 

jes 

000^0 

16.54 

36.29 

26.14 

1519.9 

nos 

000  30 

18.54 

36.30 

26.15 

1520.1 

OBS 

00050 

18.54 

36.30 

26.15 

15^0.4 

OSS 

000  7  5 

16.30 

36.30 

26.21 

1520.1 

oes 

00100 

18.23 

36.32 

20.24 

1520.-. 

OBS 

00W5 

17.86 

3o.30 

26.4  7 

1520.0 

DBS 

00150 

17.73 

36.47 

26.48 

1519.9 

OBS 

002  00 

17. 6J 

36.44 

26.48 

1520.4 

OSS 

00^50 

17.04 

3O.40 

26.60 

1519.5 

OBS 

00300 

16.95 

36. j9 

26.61 

1520.0 

OBS 

00400 

15.67 

36.08 

26.6  3 

1518.0 

OBS 

00500 

13.84 

35.78 

26.84 

1512.8 

OBS 

00600 

11.59 

35.49 

27.07 

1506.5 

OSS 

OOolO 

11,60 

35.49 

27.06 

1506.7 

ObS 

00700 

09.79 

35.25 

<;7..0 

1501.4 

OBS 

00800 

07.88 

35.14 

27.42 

1495.6 

OSS 

00835 

0  7.64 

35.15 

27.47 

1495.5 

OBS 

008  50 

07.61 

35.^4 

27.51 

1496.5 

oBS 

00900 

07.41 

35.22 

27.55 

1495.8 

OBS 

00950 

06.54 

35.16 

27.63 

149^.1 

OBS 

01000 

06.08 

35.13 

27.67 

1492.1 

^Bi 

01100 

05.76 

35.15 

27.72 

1492.3 

OBS 

01200 

05.56 

35.17 

27.76 

149J.4 

OBS 

01300 

05.07 

35.11 

27.78 

1493.0 

OBS 

01400 

04.74 

35.06 

27.77 

149J.2 

OBS 

01440 

04. eO 

35.05 

27.78 

1493.3 

OBS 

01460 

04.77 

35.09 

27.75 

1494.4 

OBS 

01500 

04.66 

35.06 

27.80 

1494.6 

?»««»««» 


REfID      31  8150  YEAR    1970  BOTDP    05029  AIR    TEMP          16.7  DIP    HGT  PER            dIND-DIR    20  INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC  0012  MONTH       01  SHIP    EN  WET     BULB           13.3  28       4  5                «IND-SP0    20  TRACE    OIR                        0  5     SQUARE        2 

LAT             34  52       N  DAY             18  DATA    USE        1  BAROMETR     1015.0  SEA  MIND-FOR  DURATION                   00.6  2    SQUARE     43 

LONG       048  23       U  HOUR     12.1  AREA                05  CLOUD     T/4  CL/TR  WEATHER       XI  ORIG     E36    012  1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTDP    05029 

AIR 

TEMP          16.7 

OIR    HGT    PER 

dINO-OIR 

28 

INST    STD   RECORDER 

MONTH 

01 

SHIP    EN 

WET 

BULB           13.3 

28 

4          5 

«IND-SPD 

20 

TRACE    DIR                      0 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1015.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.6 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E36    012 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

OBS 

00000 

18.23 

36.42 

26.32 

1518.9 

CBS 

00010 

18.22 

36.41 

26.31 

1519.0 

OSS 

00020 

IS. 21 

36.41 

26.3  2 

1519.1 

OBS 

00030 

18.23 

36.42 

26.32 

1519.3 

OBS 

00050 

18.23 

36.42 

26.32 

1519.7 

OBS 

000  75 

18.23 

36.42 

26.32 

1520.1 

OBS 

00100 

18.23 

36.43 

26.33 

1520.5 

OBS 

00125 

18.24 

36.43 

26.32 

1520.9 

OBS 

0D150 

18.24 

36.44 

26.33 

1521.4 

OBS 

00170 

18.22 

36.46 

26.3  5 

1521 .7 

OBS 

00185 

17.91 

36.53 

26.4  8 

1521 .1 

OBS 

002  00 

17.74 

36.51 

26.51 

1520.8 

OBS 

002  50 

17.40 

36.47 

26.56 

1520.6 

OSS 

00300 

16.96 

36.41 

26.62 

1520.1 

OBS 

00340 

16.93 

36.41 

26.63 

1520.6 

OBS 

00400 

16.09 

36.23 

26.69 

1518.9 

OBS 

00500 

14.92 

36.00 

26.76 

1516.6 

OBS 

00600 

12.91 

35.70 

26.97 

1511.3 

OBS 

00700 

11.05 

35.44 

27.13 

1506.2 

OBS 

00800 

08.93 

35.20 

27.31 

1499 ,9 

OBS 

00810 

0  6.94 

35.22 

27.32 

1500.1 

OBS 

0O900 

07.08 

35.07 

27.48 

1494.3 

OBS 

01000 

06.02 

35.04 

27.60 

1451.7 

OBS 

01100 

05.37 

35.04 

27.68 

1490.8 

OSS 

01200 

04.87 

35.03 

27.74 

1490.4 

OBS 

01300 

04.60 

35.01 

27.75 

1490.9 

OSS 

01400 

04.40 

35.00 

27.76 

14  91  .7 

OSS 

01500 

04.23 

34.99 

27.78 

1492.7 

••••••« •*•*»••• 
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TABLE  XV.— Continued 


BEflO      31  8150 

CONSec  0013 

L«T            34  52       N 

LONG      048  48      u 


VEIH  1970 
MONTH  01 
DAY  18 

HOUR     18.0 


80I0P  04203 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  IB. 9 

MET    BULB  16.6 

6AI>0.<ETR     1014.0 
CLCUD     T/A 


OIR    ^iT    Pt« 

HINO-DIR    29 

INST     STO    RtCCSDbR 

TEN    SO    1206 

2S      4         2 

■  INC-SPO    22 

TRACE    OIR                        0 

5    SauARE       2 

SEA 

UlNO-FOR 

DUkATIGN                  00.4 

2    SOUARE    48 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORIG    E36    013 

1    SOUARE    48 

CASTNUM/TIME       LVLTVP 


SIGMA-I  OVNDPTh       SNO    VEL       OXYG 


PJ4       TOT     P 


OBS 

00000 

18.25 

36.40 

^6. 

.30 

OBS 

00010 

18.25 

36.40 

26. 

.30 

OBS 

000  20 

18.25 

36.40 

26, 

.30 

OBS 

00030 

18.24 

36.40 

26. 

.30 

OBS 

G0050 

18.24 

36.41 

26. 

.31 

OBS 

000  7  5 

18.24 

36.41 

26. 

.31 

OBS 

00100 

18.24 

36.41 

26. 

,31 

OBS 

00125 

18.24 

36.42 

26. 

,32 

OBS 

00150 

16.24 

36.42 

•.6. 

,32 

OBS 

00175 

18.21 

36.49 

26. 

.36 

OBS 

00165 

16.13 

36.50 

26. 

,41 

OBS 

002  00 

17.67 

36.46 

26. 

,49 

OBS 

00<:50 

17.11 

36.41 

26. 

,59 

CBS 

003  00 

16.94 

36.41 

26. 

,63 

06  S 

00400 

15. S7 

36.21 

26. 

,70 

oes 

00500 

14.48 

35.94 

26. 

,  B3 

OBS 

00600 

12.61 

35.64 

26. 

,98 

OBS 

00700 

10.82 

35.42 

<;7. 

,15 

OBS 

008  00 

08.53 

35.16 

27. 

,34 

OSS 

00900 

06.80 

35.08 

27. 

,53 

OBS 

01000 

05.72 

35.02 

27. 

,62 

OBS 

OllOO 

05.33 

35.05 

27. 

,7C 

OBS 

01200 

04.87 

35.03 

27. 

,74 

OBS 

01300 

04.62 

35.02 

27. 

,76 

DBS 

01400 

04.40 

35.00 

27. 

,76 

OBS 

01410 

04.31 

34.99 

27. 

,77 

OBS 

OlSOO 

04.16 

34.96 

27. 

,  77 

1513.9 

1519.1 

1519.2 

1519.4 

1519.7 

1520 

1520 

152C 

1521 

1521 

1521 

1520.6 

1519.7 

1520.0 

1518.5 

1515.1 

1510.2 

1505.4 

1498.3 

1493.2 

1490.3 

1490.6 

1490.4 

1491 .0 

1491 .7 

1491.5 

1492.4 


«*»•»•**«•*«•*« 


REflO        31       6150 
CONSEC  0014 

LAT  35    04       N 

LONG       049    17       H 


YEAR 

1970 

BOTDP     03840 

AIR 

TEMP          17.8 

OIR     HGT     PER 

<nD-01R 

2o 

INST    STu    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

01 

SHIP    EN 

MET 

BULE           14.4 

26 

5          3 

»IND-SPD 

25 

Tk  ACE    OIR                      LI 

5     SOUARE        4 

DAY 

19 

OATA    USE        1 

BABGMETe     1014.0 

StA 

.JINO-EOR 

DURATION                   00.3 

2     SOUARE     49 

HOUR 

00.1 

AREA               05 

CLOUO    I/A 

CL/TR 

•  EAIHER 

XI 

ORIl,     £36    014 

1     SQUARc     59 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNIJ    VEL 

JXYG 

P04 

TCT     P          N02          NU3 

S  1 0  3          PH 

OBS 

00000 

18.14 

36.40 

26.33 

1518.6 

OBS 

00010 

18.15 

36.41 

26.33 

1516.8 

OBS 

00020 

16.13 

36.41 

26.34 

1518.9 

OBS 

00030 

18.15 

36.42 

26.34 

1519.1 

OBS 

00050 

18.14 

36.42 

26.34 

1519.4 

OBS 

00075 

18.15 

36.42 

26.34 

1519.9 

OBS 

00100 

18.  16 

36.43 

26. J4 

1520.3 

OBS 

00125 

18.  16 

36.43 

^6.34 

1520.7 

OBS 

00150 

18.14 

36.43 

26.  j5 

1521.1 

OBS 

00200 

18.  13 

36.45 

26.37 

1521 .9 

OBS 

00225 

17.74 

36.49 

26.49 

1521.2 

OBS 

002  50 

17.53 

36.47 

26.5  3 

1521 .0 

OBS 

00300 

17.22 

36.44 

26.58 

1520.9 

OBS 

00335 

17.02 

36.43 

26.62 

1520.9 

OBS 

00400 

16.75 

36.36 

26.6  J 

1321.0 

06S 

00500 

15.07 

36.03 

26.77 

1517.1 

OBS 

006  00 

13.60 

35.79 

26.90 

1513.7 

OBS 

007  00 

11.46 

35.44 

27.05 

1507.7 

OBS 

00800 

09.45 

35.30 

27.30 

1501.9 

OBS 

00900 

07.75 

35.19 

27.46 

1497.0 

OBS 

01000 

06.74 

35.16 

27.60 

1494.7 

OBS 

01055 

06.21 

35.16 

27.67 

1493.5 

OBS 

01065 

05.94 

35.12 

27.68 

1492.6 

oes 

01100 

05.86 

35.14 

27.70 

1493.0 

OBS 

01200 

05.38 

35.11 

27.74 

1492.6 

OBS 

01300 

04.95 

35.06 

27.77 

1492.4 

CBS 

01400 

04.49 

35.04 

27.79 

1492.2 

OBS 

01500 

04.28 

35.01 

27.79 

1492.4 
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TABLE  XVI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
GALLATIN  at  Ocean  Station  ECHO,  20  January  1970  -  10  February  1970,  prepared 
from  NODC  Usting  No.  31  ■  1588. 


HtflO       31       1»8S 

VEll) 

1970 

BOTOP    03519 

tin 

TEMP         15. 

.7 

Old    hCT    PCD 

HINO-DIR 

36 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC             0001 

MONTH       01 

SHIP    3L 

MET 

BULB         12. 

.* 

26 

6          5 

4IN0-SPD 

08 

TKACe    0I« 

5    SQUARE       * 

l«I           J5   ♦»      N 

0»* 

20 

OtTl    USE 

1 

9«I10MEI(!     1015. 

.2 

SE« 

tflND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     *6 

LONC      0«7    5a      H 

HOUII 

12.0 

ADEt 

05 

ClOUO    I/»         •/7 

CL/m 

•EATHER 

>1 

ORIG    E37   001 

1    SQUARE    57 

CtSTNUH/TIHE 

IVLITP 

DEPTH 

TEMP 

S*L 

SliMi-T 

OVNOPTH 

SNO    VEl 

oxvc 

P0» 

TOT     P          N02          N03 

SIJ3         PH 

12.0 

oes 

00000 

17.30 

36.31B 

26. *7 

1516.0 

12.0 

oes 

00029 

17.2* 

36.320 

26. *9 

1516.3 

12.0 

JBS 

0005* 

17.25 

36.322 

26. *9 

1516.6 

12.0 

oes 

000S2 

17.27 

36.332 

26. *9 

1517.3 

12.0 

oes 

00109 

17. 2« 

36.335 

26. *9 

1517. B 

12.0 

oes 

00163 

17.2* 

36.332 

26.50 

1518.5 

12.0 

oes 

00218 

17.26 

36.33* 

26. *9 

1519.5 

12.0 

oes 

00327 

16.** 

36.281 

26.65 

1516.6 

12.0 

oes 

T00*35 

13.62 

35.6** 

26.89 

1511.6 

12.0 

oes 

005*5 

12.2* 

35.599 

27.03 

1508.0 

12.0 

oes 

00*53 

35.365 

12.0 

oes 

00S72 

06.19 

35.007 

27.55 

1*90.2 

12.0 

oes 

701090 

05.52 

35.119 

27.73 

1491.3 

12.0 

oes 

T016*a 

0*.I0 

35.02* 

27.62 
•  ••< 

>•• 

1*9*  .D 

• 

KtHa      31  1566 

CONSEC  0002 

LAT            35  00      N 

LONC      0*8  00      N 


TEAR     1970 

BOTDP    03658 

AIR    TEMP           17.* 

OIR    HOT    PER 

i<INO-0IR    33 

INST    NANSEN    CAST 

TEN  $a    1206 

MONTH       01 

SHIP    3L 

MET    BULB          17.* 

06      6         * 

KIND-SPO    30 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      * 

OAT             21 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1010.0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SaUARE   *a 

HOUR     11.6 

AREA                05 

CLOUO     T/A          7/8 

CL/IB 

HEATHER       X6 

ORIC    E37    002 

1    SQUARE    58 

CASTNLM/TIME       IVLIYP 


SIGHA-T  OYNOPTH       SNO    VEL       OXYC 


PO*       TOT    P 


UBS 

00000 

17.63 

36.618 

26. *7 

1517.1 

oes 

000  27 

17.66 

36.*21 

2a. *6 

1517.7 

OBS 

0005* 

17.67 

36.*30 

26. *7 

1518.1 

ObS 

000  ei 

17.69 

36.*26 

26. *6 

1516.6 

OBS 

00108 

17.66 

36. *2* 

26. *6 

1519.0 

OBS 

00162 

17.70 

36.*22 

26. *5 

1520.0 

OBS 

00217 

17.70 

36.*23 

26.*  5 

1520.9 

oes 

0032* 

17. *8 

36. 417 

26.50 

1522.0 

oes 

700*30 

15.05 

36.039 

26.78 

1515.9 

oes 

00537 

13.06 

35.615 

26.87 

1510,7 

OBS 

006*2 

35.376 

11.8 

OBS 

008  55 

07.73 

35.196 

27. *9 

1*96.2 

11.6 

oes 

01067 

05. *a 

35.036 

27.68 

1*90.3 

11.6 

oes 

701606 

0*.l* 

35.022 

27.81 

1*9*. 2 

REFID       31        1566  YEAR     1970 

CCNSEC  0003  MONTH       01 

LAI  3*    **.5N  DAY  2* 

LONG       0*8    01.5t<  HOUR    11.6 


eCTDP    0*810 
SHIP    3L 
CAIA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.1 

XET    BULB  1.:.6 

BAROMETR     1023.7 
CLOUO    T/A  8/6 


OIR    HuT 

27       3 
SEA 
CL/IR 


UltO-OIR  19 

UIND-SPO  07 
*IN0-FDR 

HEATHER  X6 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E37    003 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *8 
1    SQUARE    *8 


CASTNUH/TIHE        LVITYP  DEPTH 


11.6 
11.6 
11.6 

11.6 
U.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 


CBS 

oes 

OBS 
OBS 
JBS 
OBS 
OBS 

oes 

CBS 
OBS 
OBS 
JBS 
OBS 

oes 


00000 
00025 
00051 
00076 
00101 
00152 
00203 
00305 

ioo*oa 

00510 
00609 
006  12 
01015 
101516 


TEMP 

17.52 
17.55 
17.5* 
17.53 
17.56 
17.52 
17.52 
17.50 
15.29 
1*.12 

08.17 
06.00 
0*.22 


SAL 

36.39* 
36.607 
36.392 
36.393 
36.39  7 
36.390 
36.392 
36.371 
36.072 
35.881 
35.510 
35.02* 
35.127 
35.127 


SIGMA-T  0»NDPTH       SNU    VEl       QXYC 


PJ*       TOT    P  N02  N03 


26.*  7 
26. *6 
26. *7 
26.*  7 
26. *7 
^6.*  7 
26.*  7 
26. *6 
26.75 
26.66 

27.29 
27.67 
27.89 


1516.6 
1517.3 
1517.7 
1518.0 
1518.5 
1519.3 
1520.1 
1521.7 
1516.3 
151*. 0 

1*97.0 
1*92.0 
1*93.2 
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TABLE  XVI.— Continued 


ftflO       31  15116 

CONSEC  0004 

LAT             33  35       N 

LONG       0*6  5*.       h 


YEAR  1970 
MONTH  01 
04V  30 

HOUR    ii.e 


eOTOP     04755 
SHIP    3L 
0474    USE        1 
4RE4  05 


4II>     IfBP  14. i 

WET  Bulb       lo.o 

e4R0METR     1026.4 
CLOUO    T/i  8/4 


DIR     hGT 

34       7 
SE4 
CL/TP 


WINO-DIR  30 

HIND-SPO  ^3 
WIND-FOR 

WE4THER  XI 


INST    N4NSEN     CAST 
TR4CE    OIR 
DURATION 
OKIO    E37    004 


TEN  SCI  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  26 
1     S0U4RE     36 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

T( 

;hp 

SAL 

SIGMA-T 

11.6 

06  S 

000  00 

17. 

,84 

36.431 

20.42 

11.6 

065 

00025 

17. 

.69 

36.432 

26.41 

11.6 

OBS 

000  5  U 

17. 

.89 

36.428 

26.4  1 

11. e 

DBS 

00075 

17. 

.66 

36.430 

26.42 

11. e 

OBS 

00099 

17. 

.91 

36.434 

26.4  1 

11.8 

OBS 

00146 

17. 

.86 

36.432 

26.42 

11.6 

OBS 

00196 

17. 

.62 

36.436 

26.43 

11.6 

OBS 

00296 

17. 

.37 

36.440 

26.55 

11.8 

OBS 

T00390 

15. 

,98 

36.197 

26.69 

u.e 

OBS 

00492 

14. 

,54 

35.932 

26.81 

U.8 

OBS 

005  66 

35.597 

u.e 

06  S 

00782 

08. 

,64 

35.208 

27.36 

11.8 

OBS 

T00979 

06. 

,45 

35.137 

27.62 

11.8 

oes 

T01476 

04. 

,86 

35.170 

27.65 

DVNDPTh      snd   vel      ox»g 

1517.7 
1516.3 
1518.7 
1519.0 
1519.6 
1520.3 
1520.9 
1521  .2 
1516.3 
1515.1 

1498.5 
1493.2 
1495.1 


PJ4       TOT     P 


REFIO       31       1588 
CONSEC  0005 

LAT  34    58      N 

LONG       047    56      H 


YEAR  1970 
MONTH  01 
DAY  31 

HOUR     11.5 


BOIDP     04709 
SHIP    3L 
04T4    USE        1 
ARE4  05 


AIR    TEMP  17.0 

aET    SULe  13.2 

64R0METR     1025.5 
CLOUO    T/4  6/6 


OIR     huT     PER 

36       5  3 

SEA 
CL/IR 


HINO-DIR    22 
■  IND-SPO    17 
KIND-FJR 
«E4IHER       X2 


INST    N4NSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E37   005 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


SIGMA-T  OVNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4       TOT     P 


.5 

06  S 

000  00 

16. 

.95 

36.314 

26. 

.55 

,5 

OBS 

00025 

16. 

,95 

36  .  3 1 3 

26. 

,55 

.5 

OBS 

00051 

16. 

,96 

36.312 

26. 

,55 

.5 

OBS 

00076 

16. 

,98 

36.311 

26. 

,54 

.5 

oes 

00100 

36.314 

,5 

OBS 

00150 

16. 

,99 

36.310 

26. 

,54 

.5 

OBS 

00199 

16. 

.96 

36.309 

26. 

.54 

11.5 

OBS 

00299 

16. 

.96 

36.309 

26. 

.54 

.5 

OBS 

T00403 

14. 

.59 

35.960 

26. 

.83 

.5 

OBS 

00501 

13. 

.36 

35.789 

26. 

.95 

.5 

OBS 

006  00 

11. 

.47 

35.473 

27. 

.08 

11.5 

OSS 

00803 

07. 

.2* 

35.094 

27. 

,48 

.5 

oes 

01005 

05. 

.60 

35.07O 

27. 

.68 

.5 

OBS 

T01510 

04. 

.04 

35.008 

27. 

.81 

1515.0 
1515.4 
1515.9 
1516.3 


1517.6 
1518.3 
1520.0 
1513.9 
1511 .3 
1506.1 
1493.3 
1490.2 
1492.1 


••»**••««••*• 


REFIO       31        1586 

YEAR 

1970 

BOTDP    04938 

AIR 

TEMP          11, 

.1 

OIR     hGT     PER 

KIND-DIR 

36 

INST     NANSEN    CAST 

TEN   SQ    1206 

CONSEC              0006 

MQNTf- 

1      02 

SHIP    3L 

WET 

BULB         06, 

.7 

36 

3          4 

WINO-SPD 

H 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       * 

LAT             36     10       N 

DAY 

02 

DATA    USE 

1 

64R0METR    1031, 

.0 

StA 

MIND-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    68 

LONG       049    38       H 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/4 

CL/IR 

KEAThER 

XI 

ORIG    E37    006 

1    SQUARE    69 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

□  XYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

U.5 

OBS 

00000 

17.47 

36.456 

26.53 

1516.7 

U.5 

OBS 

000  2  3 

17.50 

36.456 

26.53 

1517.2 

11.5 

OBS 

00047 

17.51 

36.452 

26.52 

1517.6 

11.5 

OBS 

00071 

17.53 

36.455 

26.52 

1518.0 

11.5 

OBS 

000  94 

17.52 

36.452 

26.52 

1518.4 

11.5 

08  S 

00142 

17.49 

36.454 

26.53 

1519.1 

11.5 

OBS 

00169 

17.52 

36.452 

26.52 

1519.9 

11.5 

OBS 

00283 

36.450 

11.5 

oes 

100374 

17.05 

36.399 

26.5  9 

1521  .5 

11.5 

OBS 

00475 

16.42 

36.270 

26.64 

1521 .1 

11.5 

OBS 

00568 

14.86 

35.795 

26.63 

1517.2 

11.5 

OBS 

00760 

11.02 

35.392 

27.10 

1507.0 

11.5 

oes 

T009  54 

06.89 

35.066 

27.51 

1494.4 

11.5 

OBS 

T01447 

04.43 

35.012 

27.77 

•  •> 

1492.7 

<• 

REFIO       31       1586 
CONSEC  0007 

CAT  34    40       N 

LONG       046    27.5tl 


YEAR  1970 
MONTH  02 
DAY  03 
HOUR  13.3 


BOTDP    04023 
SHIP    3L 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  15.1 

WET    BULB  11.1 

BAROMETR    1031.6 
CLOUO     I/A  8/5 


DIR  hGT  PER 

04   4    3 
SEA 
CL/T(. 


rilND-OIR  04 

HIND-SPO  24 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    E37    007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.3 

DBS 

00000 

17.65 

36.422 

26.46 

13.3 

oes 

00025 

36.422 

13.3 

OBS 

00050 

17.69 

36.420 

26.45 

13.3 

06  S 

00074 

17.70 

36.419 

26.4  5 

13.3 

oes 

00098 

17.69 

36.421 

26.4  5 

13.3 

OBS 

00146 

17.67 

36.416 

26.46 

13.3 

OBS 

T0O195 

17.37 

36.419 

26.53 

13.3 

OBS 

00267 

16.96 

36.368 

26.61 

13.3 

OBS 

00377 

16.26 

36.235 

26.65 

13.3 

OBS 

00466 

14.83 

35.989 

26.79 

13.3 

OBS 

00547 

13.40 

35.756 

26.91 

13.3 

OBS 

00706 

09.39 

35.259 

27.28 

13.3 

OBS 

1008  55 

07.12 

35.093 

27.50 

13.3 

OBS 

T01216 

04.78 

35.047 

27.76 

DYNOPTH       SNO    VtL       OXYG 


1517.2 


P34       TOT    P 


N03  5103 


1516.1 
1518.5 
1518.9 
1519.6 
1519.6 
1519.8 
1519.0 
1515.7 
1512.1 
1500.1 
1493.7 
1490.3 
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TABLE  XVI.— Continued 


AEFIO      31  158a 

CONSEC  OOOS 

L4T              3*  ^9       N 

10N&       0<i7  5*       H 


VEAD  1970 
HONIN  02 
D»y  06 

HOUR    IJ.l 


eOIOP    04572 
SHIP    3L 
0414    USE        1 
4RE4  05 


41R    TEMP  17.6 

Mil    6UL6  14.9 

d4R0META     1030. e 
CLOUO     1/4  8/5 


OIS     hOI     PER 

W       5         5 
St4 
CL/IB 


Hl'vO-OIR  Od 

WINO-SPO  2^ 
HlNO-foR 

HE4ThcI<  XI 


INST    N4NSEK    C4ST 
TR41.E    OU 
0UH4IiJN 
Ohio    t37    008 


TEN  SO  1206 
5  Sau4RE  2 
2  SQU4RE  46 
1    SdU4RE    47 


C4STNUM/IIHE        LVLIyP  DEPTH 


S4I. 


S1GM4-T    OYNOPIH   SNU  VEL 


PJ4       TUT     P 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.  1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.  1 


08  S 
OBS 
OUS 
08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
0002  7 
00053 
00080 
00106 
00158 
00211 
00316 

100419 
00524 

T 006 26 
00833 

T01039 

T01557 


7.62 


7.6 

7.5 

7.6 

7.5 

7.5 

7.5 

5.6 

3.2 

1.  1 

07 

05.6 

04.  1 


45 


36.445 
36.446 
36.441 
36.452 
36.450 
36.438 
36.442 
36.394 
36.096 
35.705 
35.435 
35.114 
35.094 
35.010 


20.5C 
26.49 
26.49 
26.50 
26.50 
26.50 
26.50 
26.4  7 
26.69 
20.91 
27.  10 
27.46 
27.69 
27.80 


1517.0 
1517.6 
1617.9 
1518.3 

ism.B 

1519.5 
1520.4 
1522.0 
1517.7 
1511. 2 
1505.4 
1494.7 
1491 .0 
1493.4 


REFIO       31  1588 

CONSEC  0009 

L4T             34  52       N 

LONG       047  55       W 


VE4R  1970 
MONTH  02 
04y  07 

HOUR    11.6 


60TDP    04572 
SHIP    3L 
DATA    USE        1 
4RE4  05 


4IR    TEMP  17.0 

KET     UULB  1'>.2 

B4K0METR     1027.8 
CLOUD    T/A  8/6 


JIR     HbT 

PER 

WINO-OIR 

12 

INST  nansen  cast 

12      3 

3 

■  IMO-SPC 

17 

TRACE    OIR 

SEA 

.<lNO-fDR 

DURATION 

CL/TR 

Mt4THEP 

X! 

ORIG    £37    009 

TEN  SO  1206 
5  S0U4RE  2 
2  SUU4RE  46 
1     SQUARE     47 


C4SINUM/IIHE       CVCTYP  DEPTH 


TEMP 


S4L 


SIGM4-T  DVNOPTH       SND    VEL       UXTG 


Po4   TOT  P 


11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
U.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11  .6 
11.6 
11.6 
11.6 


OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 


00000 
00024 
00050 
0OO7  5 
00099 
00149 
00199 
00298 
00395 
00495 
00589 
00763 
T00976 
T01456 


7.30 

7.33 

7.33 

7.31 

7.34 

7.31 

7.34 

7.01 

5.66 

4.02 

1.94 

07.73 

06.09 

04.21 


36.402 
36.402 
36.403 
36.401 
36.402 
36.401 
36.400 
36.384 
36.131 
35.1)72 
35.554 
35.108 
35.104 
35.022 


26.53 
26.53 
26.53 
26.53 
26.52 
26.5  3 
26.52 
26.59 
26.71 
26.t)7 
27.05 
^7.42 
27.64 
27.80 


1516.1 
1516.6 
1517. 0 
1517.4 
1517.9 
1518.6 
1519.5 
1520.1 
1517.3 
1513.4 
1507.6 
1494.9 
1491.7 
1491 .9 


REfID       31 
CONSEC 
LAT  34 

LONG       047 


1568 

YEAR 

1970 

BOTDP    04297 

AIR 

TEMP           17 

2 

OIR    HGT    PER 

«If.0-DIR 

15 

INST     N4NSEN    CAST 

TEN    SO     120( 

0010 

MONTH       02 

SHIP    3L 

WET 

BULB           15 

8 

15 

4          3 

KIND-SPO 

lo 

TRACE     DIR 

5     SQUARE        ; 

56      N 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

BARO'IETR     1025 

7 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

53      H 

HOUR 

11. o 

AREA              05 

CLCUO     T/A          8/6 

CL/TB 

.LEATHER 

XI 

LRIG     E37    010 

1     SQUARE     47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     0          NOi          N03 

SI03          PH 

11.6 

uBS 

00000 

17.50 

36.43  6 

26.51 

1516.8 

11.6 

OBS 

00024 

17.56 

36.4i5 

20.50 

1517.3 

11.6 

OBS 

00049 

17.53 

36.433 

26.50 

1517.6 

11.6 

OBS 

00073 

17.54 

36.434 

26.50 

1516.1 

11.6 

OBS 

00097 

17.56 

36.439 

26.50 

1518.5 

11  .6 

OBS 

00146 

17.54 

36.434 

26.50 

1519.3 

11  .6 

065 

T00195 

17.57 

36.433 

26.49 

1520.2 

11.6 

OBS 

00293 

17.07 

36.396 

26.59 

1520.2 

11  .6 

OBS 

T003B9 

16.67 

36.320 

26.62 

1520.5 

11.6 

OSS 

00489 

15.23 

36.037 

26.74 

1517.4 

11.6 

OBS 

00584 

12.00 

35.526 

27.02 

1507.7 

U.6 

OBS 

00770 

08.75 

35.205 

27.34 

1496.6 

11.6 

OSS 

00973 

06.23 

35.070 

^7.60 

149^.1 

11.6 

OBS 

T01458 

04.45 

35.047 

27.80 

1493.0 

13.3 

OBS 

T01953 

03.74 

34.970 

27.81 

1498.3 

13.3 

OBS 

T02443 

03.26 

34.957 

27.85 

1504.7 

13.3 

OBS 

02944 

02.84 

34.933 

27.87 

1511.4 

13.3 

OBS 

03451 

02.45 

34.916 

27.89 

1516.5 

13.3 

OBS 

03958 

02.26 

34.896 

27.89 

1526.6 

13.3 

OBS 

04196 

02.24 

34.892 

27.89 

1530.7 

13.3 

OBS 

T04295 

02.23 

34.924 

27.91 

1532.5 

««»t *««••« 
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TABLE  XVI.— Continued 


REFID 

31 

1588 

YEAR 

1970 

BOTDP     04389 

AIR 

TEMP          17. 

4 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

17 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC 

001 1 

HONTt- 

02 

SHIP    3L 

WET 

6ULB           17 

C 

17 

k          3 

WINO-SPD 

24 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT 

3§ 

07      N 

OAV 

09 

DATA    USE 

1 

SAROHETR     1020 

8 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG 

046 

go     u 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          7/8 

CL/IR 

WEATHER 

X6 

ORIG    E37    on 

I    SQUARE    58 

CtSTNU«/TIMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SICSMA-T 

OVNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

U.I 

065 

00000 

17.56 

36.414 

26.48 

1516.9 

12.1 

08  S 

00021 

17.62 

36.412 

26.46 

1517.4 

12.1 

OSS 

000*^ 

17.57 

36.423 

26.48 

1517.6 

12.1 

06  S 

00064 

17.56 

36.427 

26.49 

1518.0 

12.1 

06S 

00033 

17.56 

36.437 

2O.50 

1518.3 

12.1 

OBS 

00126 

17.55 

30.437 

26.50 

1519.0 

12.1 

06  S 

00168 

17.57 

36.445 

26.50 

1519.7 

12.1 

OBS 

002  55 

17.38 

36.421 

26.53 

1520.6 

12.1 

06  S 

I00341 

16.94 

36.368 

26.60 

1520.6 

12.1 

OBS 

00O28 

15.89 

36.170 

26.69 

1518.6 

12.1 

OBS 

00514 

13.59 

35. 764 

26.66 

1512.2 

12.1 

OBS 

006  89 

09.35 

35.240 

27.27 

1499.6 

12.1 

OBS 

00865 

06.87 

35.250 

27.65 

1493.1 

12.1 

OSS 

T01306 

04.75 

35.085 

27.79 

1491 .7 

REFIO 

31 

1588 

YEAR 

1970 

SOTDP    05029 

AIR 

TEMP           16 

3 

DIR    HGT    PER 

HIND-DIR 

02 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC 

0012 

MONTH       02 

SHIP    JL 

WET 

8ULS          17 

1 

16 

3          4 

WINO-SPD 

20 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

LAT 

36 

IS      N 

DAY 

10 

DATA    USE 

1 

dAROMETR     1016 

3 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2    SQUARE    68 

LONG 

048 

15      H 

HOUR 

19.1 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          0/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E37    012 

1     SQUARE     6a 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

19.1 

OBS 

00000 

17.74 

36.422 

26.44 

1517.4 

19.1 

OSS 

00022 

17.62 

36.420 

26.47 

1517.5 

19.1 

OSS 

00044 

17.56 

36.422 

26.49 

1517.6 

19.1 

OSS 

00066 

17.56 

36.424 

26.49 

1518.0 

19.1 

oes 

00087 

17.60 

36.438 

26.49 

1518.5 

19.1 

OSS 

00132 

17.57 

36.440 

26.50 

1519.1 

19.1 

OBS 

0Q177 

17.44 

36.428 

26.52 

1519.5 

19.1 

OSS 

00267 

17.15 

36.381 

26.5  5 

1520.0 

19.1 

OBS 

T00358 

16.78 

36.357 

26.63 

1520.4 

19.1 

OSS 

00450 

15.13 

36.040 

26.76 

1516.5 

19.1 

OSS 

T00540 

13.85 

35.840 

26.89 

1513.6 

19.1 

OBS 

00726 

09.95 

35.302 

27.22 

1502.5 

19.1 

OBS 

00912 

07.19 

35.122 

27.51 

1495.0 

19.1 

OBS 

T013S0 

04.43 

35.005 

27.77 

•  •• 

•  • 

1491.5 

« 
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TABLE  XVn. -Observed  and  inteqjolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO,  11  February  1970  -  6  March  1970,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-  1605. 


REFIO       31        1605             TEAB 

1970 

BOTDP    04700 

AIR 

lEMP          le 

3 

Old 

t-GI    PER 

-INO-DIR 

15 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSeC              0001            MONIM       02 

SHIP    ME 

HEI 

dUL6           17 

6 

07 

2         0 

aIND-SPO 

05 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       2 

l.»T            3«    iS 

N             OAY 

12 

OAIA    US£ 

I 

8AR0MEIR    1015 

9 

jEA 

HIND-f&R 

DURATION 

2     SJUARE    46 

LONG       0«7    56 

H             HOUR 

21.7 

AREA 

05 

CLOUD    I/A         a/b 

CL/TR 

MEAIHEk 

«2 

CRIG    E36    COl 

1     SJUARE     47 

CASINW1/T1HE       IVLIrP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-F 

DVNOPTm 

SNO    VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT    P         N02         NP3 

S 1 0  3          PM 

21. 

1         06  S 

00000 

17.97 

36.405 

26.3  7 

1518.1 

21. 

oes 

00025 

17.;<. 

36.416 

26.44 

1517.8 

21. 

r      oes 

00050 

17.68 

36.412 

2t>.45 

1518.1 

21. 

r      OBS 

000  75 

17.69 

36.417 

26.45 

1516.5 

21. 

1      oes 

00100 

1  7.66 

36.430 

26.46 

1518.9 

21. 

r      oes 

00151 

17.65 

36.434 

26.4  7 

1519.7 

21. 

r      oes 

T00201 

17.45 

36.416 

20.51 

1519.9 

21. 

oes 

00302 

16.83 

36.363 

26.62 

1519.6 

21. 

oes 

t00<i02 

15.82 

36.160 

26.70 

1516.0 

21. 

oes 

00503 

14.12 

35.671 

26.65 

1513.9 

21. 

oes 

I0060« 

12.53 

35.615 

26.98 

1510.0 

21. 

oes 

00605 

07.96 

35.145 

27.41 

1496.2 

21.1 

OBS 

T01007 

05.75 

35.056 

27.65 

1490.6 

21.1 

oes 

101510 

04.28 

35.010 

27.79 

•  •* 

•  • 

1453.1 

REFIO      31      1605 
CONSEC  0002 

LAT  34    56      N 

LONG      047    5  7      N 


YEAR     1970  60I0P     04770  AIR    TEMP           W.7 

MONTH       02  SHIP    ME  kET    6ULB          17.5 

DAY             13  DATA    USE        1  BAROMETR     1024.4 

HOUR     16.4  AREA                05  CLUUO    T/A          6/8 


JIR    huT     Pt  R 

09       2  0 

SEA 
CL/TR 


KlMD-DIR  35 

■  IND-SPO  03 
<INO-FJR 

«EATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
OURATIJN 
ORIG    E36    002 


TEN  SO  UOO 
5  SuUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SwUARt     47 


TIME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

16.4 

06S 

00000 

17.87 

36.4  13 

26.40 

16.4 

06S 

0Q025 

36.410 

16.4 

oes 

00049 

17.69 

36.417 

26.4  5 

16.4 

oes 

000  74 

17.70 

36.424 

26.45 

16.4 

oes 

00098 

17.68 

36.421 

.:6.46 

16.4 

OBS 

0O147 

17.67 

36.428 

26.46 

16.4 

OBS 

00196 

17.55 

36.429 

20. 49 

16.4 

OBS 

002  94 

16.96 

36.366 

20.6C 

16.4 

oes 

T00393 

15.82 

36. 160 

26.70 

16.4 

oes 

00491 

14.32 

35.899 

26.83 

16.4 

oes 

T00595 

12.60 

35.629 

26.98 

16.4 

OBS 

00767 

08.90 

35.206 

27.32 

16.4 

oes 

T00965 

06.56 

35.140 

27.61 

16.4 

OBS 

T01483 

04.46 

35.026 

27.76 

DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1517.6 

1518.1 
1518.5 
1518.9 
1519.7 
1520.1 
1319.9 
1517.8 
1514.4 
1510.1 
1499.5 
1493.7 
1 493 . 5 


P04   TOT  P 


HEflO   31 
CONSEC 
LAT     35 
LONG   046 


1605 

YEAR 

1970 

eOTOP     04050 

AIR 

TEMP          16 

8 

OIR    HGT     Ptft 

.<INO-DIR 

15 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0003 

MONTH       02 

SHIP    ME 

WET 

BULb           16 

3 

21 

2          0 

WIND-SPO 

01 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

00      N 

DAY 

14 

DATA    USE 

1 

8AR0'<ETR     1027 

1 

SEA 

rtlND-EOR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

02       N 

HOUR 

16.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E36   003 

1    SQUARE    58 

TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNC    VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

16.6 

oes 

000  00 

17.69 

36.416 

26.40 

1517.9 

16.6 

oes 

00025 

17.76 

36.420 

26.44 

1517.9 

16.6 

oes 

00050 

17.72 

36.410 

26.44 

1518.2 

16.6 

OBS 

00075 

17.72 

30.418 

20.44 

1518.6 

16.6 

DBS 

00100 

17.72 

36.422 

26.4  5 

1519.0 

16.6 

OBS 

00151 

17.73 

36.431 

26.45 

1519.9 

16.6 

oes 

T00201 

17.74 

36.430 

26.45 

1520.7 

16.6 

OBS 

00301 

16.96 

36.365 

26,60 

15^0.0 

16.6 

OBS 

T00402 

15.86 

36.167 

26.69 

1518.1 

16.6 

oes 

00503 

14.24 

35.865 

26. S4 

1514.1 

16.6 

oes 

TOQ603 

12.56 

35.616 

it.-ii 

1510.1 

16.6 

oes 

006  04 

08.48 

35.172 

27.36 

1498.2 

16.6 

oes 

TOIOOS 

06.46 

35.165 

27.64 

1493.6 

16.6 

oes 

T01509 

04.32 

35.014 

27.78 

»• 

1493.3 

• 
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TABLE  XVII.— Continued 


REFIO        31 
CONSEC 
L4I  35 

LONG       0*7 


1605 

YEAR 

1970 

60TDP     03760 

AIR 

TEMP           17 

7 

UIR 

HOI    PER 

Bl'JO-OlR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0004 

MGnT 

H       02 

SHIP    HE 

MET 

9UL6           17 

5 

04 

2          u 

WINO-SPO 

Oi 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

02. 5N 

0»* 

15 

DATA    USE 

1 

6ARCMETK     1029 

3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SaUARE     46 

59      H 

HOUR 

16.2 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG     £38    004 

1     SOUARE     57 

TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

QXYG 

P34 

lOT     P          N02          N03 

SIJ3         PH 

lb. 2 

06  S 

00000 

18.07 

36.431 

26.37 

1518.4 

ib.Z 

OBS 

00025 

17.80 

36.410 

26.42 

1518.0 

16.2 

OBS 

00051 

17.72 

36.418 

20.44 

1518.2 

16.2 

OBS 

000  76 

17.72 

36.429 

26.45 

1518.6 

16.2 

OBS 

00102 

17.72 

36.425 

26.4  5 

1519.1 

16.2 

OBS 

00151 

17.74 

36.429 

26.45 

1519.9 

16.2 

OBS 

100202 

17.55 

36.427 

26.49 

1520.2 

16.2 

OBS 

00305 

16.89 

36.381 

26.62 

1519.9 

16.2 

OBS 

T00403 

15.68 

36.144 

26.7  2 

1517.5 

16.2 

OBS 

0050* 

13.72 

35.794 

26.a<j 

1512  .5 

16.2 

OBS 

T006  0'. 

12.24 

35.575 

27.01 

1508.9 

16.2 

OBS 

00806 

08.10 

35.170 

27.41 

1496.8 

16.2 

OBS 

TOlOOfl 

06.03 

35.105 

27. o5 

1492.0 

16.2 

OBS 

T01519 

04.35 

35.025 

27.79 

1493.6 

REFIO       31  1605 

CONSEC  0005 

LAT             34  58       N 

LONG       048  03       W 


YEAR  1970 
MONTH  02 
DAY  16 

HOUR     15.7 


6UTDP     04320 
SHIP    ME 
DATA    USE    ■    1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.9 

MET     BULB  17.9 

BAROMETR     1030.4 
CLOUD     T/A  8/4 


DIR     HGT  PER             UIND-DIR    09 

06       3  5                WIND-SPO    Ij 

SEA  WINO-FOR 

CL/TR  WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
QRIG     E38    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    4B 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GM4-T 

15.7 

06  S 

00000 

18.32 

36.468 

26.33 

15.7 

OBS 

00024 

18.19 

36.469 

26.37 

15.7 

OBS 

00049 

17.88 

36.428 

26.41 

15.7 

OBS 

00074 

17.77 

36.416 

26.4  3 

15.7 

OBS 

00099 

17.69 

36.420 

26.4  5 

15.7 

OBS 

00147 

17.68 

36.429 

26.46 

15.7 

oes 

T00197 

17.26 

36.415 

26.55 

15.7 

OBS 

002  9o 

16.60 

36.356 

26.6  2 

15.7 

OBS 

T00395 

15.56 

36.122 

26.73 

15.7 

oes 

00495 

13.70 

35.789 

26.86 

15.7 

oes 

T00595 

12.35 

35.596 

27.00 

15.7 

oes 

00795 

08. 20 

35.144 

27.38 

15.7 

oes 

100995 

36.09 

35.110 

27.65 

15.7 

DBS 

T01499 

04.26 

35.012 

27.79 

OYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1519.2 
1519.2 
1518.7 
1518.7 
1518.9 
1519.7 
1519.3 
1519.4 
1517.0 
1512 .3 
1509.2 
1497.0 
1492.0 
1492.9 


P34       TOT    P 


**«**•*•»*••* 


PEfID       31       1605 
CONSEC  0006 

LAT  34    58      N 

LONG       047    59       H 


YEAR  1970 
MONTH  02 
DAY  17 

HOUR     16.1 


OOTOP    04275 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.3 

NET     BULB  18.3 

6AR0METR     1027.9 
CLOUO    T/A  8/5 


CASTNUM/TIME        L/LTYP 


DIR    hoi    PER 

WlND-DIR 

14 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

12       2         7 

WIND-SPO 

07 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

URIG     E36    006 

1     SQUARE     47 

OPTH       SND    VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          N02          NOi 

Sla3          PH 

16.1 

OBS 

00000 

18 

02 

36.434 

26 

38 

16.  1 

OBS 

00025 

87 

36.426 

26 

41 

16.  1 

oes 

000  51 

78 

36.429 

26 

44 

16.1 

OBS 

00077 

69 

36.425 

26 

46 

16.  1 

OBS 

00103 

65 

36.424 

26 

47 

16.1 

OBS 

00153 

25 

36.393 

26 

54 

16.  I 

OBS 

T002  06 

01 

36.357 

26 

57 

16.1 

OBS 

00:>08 

82 

36.370 

26 

63 

16.1 

OBS 

004  10 

59 

36.146 

26 

74 

16.1 

OBS 

00513 

39 

35.747 

26 

91 

16.1 

ubS 

T 006 10 

72 

35.542 

27 

08 

16.1 

OBS 

00819 

07 

94 

16.  1 

OBS 

T01025 

06 

04 

35.152 

27 

69 

16.1 

OBS 

T01537 

04 

17 

35.011 

27 

80 

1518.3 
1518.2 
1516.4 
1516.6 
1518.9 
1516.5 
1518.6 
1519.7 
1517.4 
1511  .5 
1507.2 

1492.4 

1493.1 


REFID  31  1605 
CONSEC  0007 
LAT  35  02  N 
LONG   047  57   W 


YEAR  1970 
MONTH  02 
DAY  16 

HOUR     16.0 


60TDP  04410 
SHIP  ME 
DATA  USE   1 
AREA      05 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


16.0 

jes 

00000 

16.0 

OBS 

00026 

16.0 

OBS 

00051 

16.0 

OBS 

00077 

16.0 

OBS 

00101 

16.0 

OBS 

U0154 

16.0 

OBS 

T0O205 

16.0 

OBS 

00308 

16.0 

OBS 

T004I0 

16.0 

OBS 

00515 

16.0 

OBS 

T006  19 

16.0 

OBS 

008  30 

16.0 

OBS 

T01044 

lu.O 

OBS 

101568 

AIR    TEMP  17.8 

WET    6UL6  17.7 

BAROMETR     1022.8 
CLOUD    T/A  7/8 


TEMP 

SAL 

SlGHA-T 

18.08 

36.463 

26.39 

17.56 

36.427 

26.49 

17.48 

36.425 

26.51 

17.34 

36.405 

26.53 

17.26 

36.390 

26.54 

17.16 

36.396 

26.5  7 

16.95 

36.353 

26.58 

16.47 

36.295 

26.65 

15.54 

36.122 

26.73 

13.59 

35.792 

26.90 

11.73 

35.509 

27.05 

07.32 

35.134 

27. 5C 

06.01 

35.136 

27.66 

04.09 

35.008 

27.80 

DIR    Hul     PER 

WIND-OIR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

12       3          3 

WIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOk 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

DRIG    £38    007 

DPTH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


1516. 5 
1517.4 
1517.5 
1517.5 
1517.7 
1518.2 
1518.4 
1518.6 
1517.2 
1512.3 
1507.3 
1494.1 
1492.5 
1493.6 


••*«•••«*•«•••« 
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TABLE  XVII.— Continued 


RtfID  31  1605 
CONSEC  0008 
L4t     35  03   N 

LONG   047  58   w 


VE4R     1970 

BOtOP     04140 

AIR    TEMP           10.8 

DIR     hGT 

PER 

WINO-DIR 

If 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1, 

l06 

MONTH       02 

SHIP    ME 

MET     dJie           16.7 

17       4 

2 

HINO-SPD 

16 

TRACE    OIR 

5    SOUARE 

4 

04V             19 

DATA    JSE        1 

6AR0METR     1006.9 

SEA 

NIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE 

46 

MUUB    16.<: 

AREA                05 

CLOUD     T/4          8/e 

CL/IR 

WEATHER 

M 

ORIG    E3e    008 

1     SOUARE 

57 

CASTNUM/TIME        IVLIVP 


SI&MA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PD4       TOT    P 


16.2 

OSS 

000  00 

17. 

,79 

36.425 

26. 

,43 

16.2 

OBS 

00016 

17. 

,76 

36.441 

26. 

,45 

16.2 

06  S 

00036 

17. 

.70 

36.436 

26. 

.46 

16.2 

oes 

00054 

17. 

.63 

3O.440 

26, 

.48 

16.2 

OBS 

00072 

17. 

,32 

36.427 

2o, 

.55 

16.2 

OBS 

00106 

17. 

,19 

36.394 

26, 

.56 

16.2 

OBS 

T00145 

17, 

,14 

16.2 

OBS 

00213 

17. 

,01 

10.2 

b6S 

T002e3 

16. 

,64 

16.2 

DBS 

003  54 

16. 

,04 

16.2 

OBS 

T00427 

14, 

.79 

16.2 

OBS 

00560 

12. 

.39 

16.2 

CBS 

00739 

09. 

.45 

16.2 

OBS 

T01176 

05. 

.29 

33.095 

27, 

.74 

1517.6 
1517. S 

1517.9 
1518.0 
1517.4 
1517.6 


REflO       31       1605 
CONSEC  0009 

CAT  35   02       N 

LONG      047    50      tl 


YEAR  1970 
MONTH  02 
0A»  21 

HOUR     15.7 


BGTDP    04660 
SHIP    HE 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP           19.5  DIR    HGT  PER             «IN0-0IR  2^ 

UET     BUL6           19.4                25       i  5  HIND-SPD  IJ 

6APUMETR     1016.3  SEA  WIND-FOR 

CLOUD     T/4          6/7  CL/TB  HEATHER  X2 


INST     N4NSEN    C4 
TR4CE    OIR 
DUR4TI0N 
ORIG    E36   009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  $QU4RE  46 
1    SQU4RE    57 


C4STNUM/TIME        LVLTYP 


OBS 

000  00 

UBS 

00022 

OBS 

00043 

OBS 

00064 

OBS 

00085 

OBS 

00126 

OBS 

T00167 

OBS 

002  50 

OBS 

T00329 

OBS 

00408 

OBS 

T00466 

OBS 

00646 

OBS 

00611 

OBS 

T01229 

TEMP 

SAL 

SlGMA-1 

17.90 

36.406 

2o. 

,39 

17.87 

36.396 

26. 

,39 

17.79 

36.393 

2o. 

,41 

17.78 

36.396 

26. 

,41 

17.62 

36.403 

26. 

,46 

17.41 

36.367 

26. 

,50 

17.16 

36.366 

2o. 

,56 

16.99 

36.351 

26. 

,57 

16.36 

36.236 

26. 

,63 

15.36 

36.069 

26. 

.74 

14.42 

35.695 

2e., 

.81 

11.30 

35.434 

27. 

.08 

08.71 

35.171 

27, 

.32 

05.10 

35.066 

27, 

.74 

DYNOPTH       SND    VcL       OXYG 

1517.9 
1518.2 
1516.3 
1516.6 
1518.5 
1516.5 
1518.4 
1519.3 
1516.5 
1510.6 
1514.6 
1506.2 
1499.2 
1491.9 


Pu4       TOT     P 


»  o»»«**«« 


REFID       31  1605  YEAR     1970 

CONSEC  0010  MONTH      02 

CAT             34  59. 9N  OAY             ZZ 

LONG       047  57       H  HCUR     15.9 


CASINUM/TIME        LVLTYP 


15.9 

OBS 

000  00 

15.9 

OBS 

00023 

15.9 

OBS 

00046 

15.9 

OBS 

00069 

15.9 

J6S 

00093 

15.9 

OBS 

00137 

15.9 

OBS 

T00184 

15.9 

OBS 

00275 

15.9 

OBS 

T00367 

15.9 

OBS 

00458 

15.9 

JBS 

T00549 

15.9 

OBS 

00730 

15.9 

OBS 

T00914 

15.9 

OBS 

T01396 

BOTDP     04320 

AIR 

TEMP           18, 

.0 

DIR     HGT     PER 

WIND-DIR 

25 

SHIP    ME 

WET 

6ULB           17 

.8 

25 

2          6 

HINO-SPD 

03 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1020, 

,4 

Sc4 

UlND-FOR 

AREA 

05 

CLOUD    r/4          3/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

Pj, 

17.76 

36.419 

26.44 

1517.5 

17.56 

36.415 

26.48 

1517.3 

17.51 

36.422 

26.50 

1517.5 

17.49 

36.422 

26.50 

1517.8 

17.34 

36.413 

26.53 

1517.8 

17.  16 

36.381 

26.5  5 

1517.9 

17.01 

36.382 

26.59 

1518.3 

16.60 

36.261 

26.61 

1516.4 

15.95 

36.200 

26.7  0 

1517.6 

14.50 

35.928 

26.81 

1514.5 

13.12 

35.694 

26.92 

1511. 1 

09.54 

35.265 

27.26 

1501  .0 

06.56 

35.120 

27.59 

1492.6 

04.65 

35.058 

27.78 

1492.6 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
GRIG    E38    010 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


»••*»»•***•»»»» 


B6FID       31  1605  YEAR     1970  BOTDP     04590 

CONSEC  0011  MONTH      02  SHIP    ME 

CAT             34  57       N  DAY             23  DATA    USE        1 

LONG      047  59      H  HOUR    15.6  AREA              05 


AIR    TEMP  15.0 

HET    BULB  14.8 

BAROMETR     1022.2 
CLOUD    T/A  d/Z 


OIR    HGT    PER 

35       2         5 
SEA 
CL/TB 


WIND-OIR  04 

hIMD-SPO  02 
HiNO-FuB 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE     DIR 
OURAT ION 
ORIG     E3a    Oil 


TEN    SO    1206 

5   Square      2 

2     square     46 
1     SQUARE     47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

15.8 

OBS 

00000 

17.48 

36.406 

26.49 

15.6 

C6S 

00025 

17.41 

36.405 

26.51 

15.8 

OBS 

00049 

17.36 

36.402 

26.52 

15.8 

OBS 

00074 

17.35 

36.401 

26.52 

15.8 

OBS 

00098 

17.36 

36.402 

26.52 

15.6 

oes 

00148 

17.15 

36.385 

2o.5t 

15.6 

OBS 

T00197 

17.03 

36.371 

26.56 

15.8 

OBS 

00293 

16.71 

36.334 

26.6  2 

15.6 

oes 

T00389 

15.96 

36.193 

26.69 

15.6 

OBS 

004  84 

14.42 

35.930 

20.63 

15.8 

OBS 

00578 

35.660 

15.6 

OBS 

00771 

08.42 

35.174 

27.37 

15.8 

oes 

T00965 

06.31 

35.115 

27.62 

15.6 

OBS 

T01472 

04.44 

35.034 

27.79 

18.7 

oes 

101969 

03.73 

34.992 

27.83 

18.7 

oes 

T02472 

03.31 

34.972 

27.85 

18.7 

OBS 

102981 

02.85 

34.952 

27.88 

18.7 

DBS 

03483 

02.45 

34.931 

27.90 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1516.7 
1516.9 
1517.1 
1517.5 
1517.9 
1510.1 
1518.5 
1519.1 
1518.3 
1514.6 

1497.4 
1492.4 
1493.2 

1498.5 
1505.3 
1312.1 
1519.1 


PJ4       TCT    P 
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TABLE  XVII.— Continued 


neFIO       31  1605 

CONSEC  0012 

LAT             34  58       N 

LCNG       0<>7  52       W 


IfEAR  1970 
MONTH  02 
DAY  2*t 

HOUR     16.9 


BOTOP    O'tSoO 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


16.9 
16.9 
16.9 
16.9 
16.9 
16.9 
16.9 


06  S 
OBS 
06  S 

oes 

OBS 
DBS 
OBS 


000  00 
00022 
000<t2 
00063 
00085 
00128 
T00172 


AIR    TEMP  17.6 

WET    6UL6  15.9 

6A(>C'<ETR     1015.1 
CLOUD    T/A  6/7 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.6<i 

36.407 

26.46 

17.59 

36.<>0'> 

26.47 

17. 5<. 

36.411 

26.46 

17.53 

30.411 

26.49 

17.50 

36.414 

25.50 

17.29 

36.403 

26.54 

17. 1<. 

36.390 

26.56 

DIP    HGT    PER 

MIMD-OIR 

26 

INST    HANSEN    CAST 

17       3         5 

itlND-SPO 

13 

TRACE    DIS 

SEA 

WINO-fOR 

DURATION 

CL/TR 

ktATHEk 

X2 

GRIG    E38    012 

IDPTH       SND    VEL 

uxrG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

1517.1 
1517.3 
1517.5 
1517.8 
1516.1 
1518.2 
1518.5 


TEN  Su  1206 
5  SOuARt  2 
2  SUUARE  46 
1     SUUARc     47 


REFID        31  1605  YEAR     1970 

CONSEC  0013  MONTH       02 

LAT             35  06       N  DAY             25 

LONG       046  16       M  HOUR     16.8 


CASTNUM/TIME       Ll(LTYP 


16, 

,8 

OBS 

00000 

16. 

,8 

OBS 

00023 

16. 

,6 

CBS 

00047 

16. 

.8 

OBS 

000  70 

16. 

.8 

oes 

00093 

16. 

,8 

OBS 

00139 

16. 

,B 

OBS 

00185 

16, 

,8 

oes 

0Q2  7  7 

16. 

,6 

OBS 

T00366 

16, 

,6 

OBS 

00458 

16. 

,8 

OBS 

100549 

16. 

,8 

OBS 

0C733 

16. 

.6 

08  S 

009  17 

16. 

.8 

OBS 

T01377 

BOTOP     04140 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.3 

WEI     BULB  16.3 

6ARCMETR     1025.6 
CLOUD    T/A  6/2 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

.64 

36.417 

2o. 

.46 

.42 

36.414 

26. 

.51 

.42 

36.415 

26. 

,52 

.44 

36.420 

26. 

,51 

.42 

36.434 

26. 

.53 

.26 

36.414 

26. 

.55 

.09 

36.397 

26. 

.56 

.63 

36.348 

26. 

.61 

.40 

36.288 

26. 

.66 

.76 

35.962 

26, 

,60 

12, 

.63 

35.668 

26. 

,96 

09. 

,71 

35.295 

27. 

.25 

06, 

.82 

35. lie 

27. 

,55 

04. 

.70 

35.073 

27. 

,79 

DIP    HGT     PER 

UINO-OIR 

09 

INST    NANSEN    CAST 

27       5          7 

HIND-SPD 

06 

TRACE    DIR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

CL/TR 

.EATHER 

XI 

ORIG    E36    013 

iOPTH       SND    VEL 

OXVG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

1517.1 
1516.9 
1517.3 
1517.7 
1516.0 
1516.3 
1516.5 
1519.2 
1519.3 
1515.4 
1510.1 
1501.8 
149i.o 
1492.7 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     58 


S103  PH 


REfID      31       1605 
CONSEC  0014 

LAT  35    02       N 

LONG      047    57. 5H 


YEAR  1970 
MONTH  02 
DAY  26 

HOUR     15.7 


BOTOP     045 
SHIP    ME 
DATA    USE 
AREA 


AIR    TEMP  17.4 

WET    BULB  17.4 

BARO,HETR    1027.4 
CLOUD    T/A  8/4 


Did    FGT     PER 

05       2  X 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  09 

WI'iD-SPO  15 
WINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     E38    014 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

15.7 

OBS 

00000 

17.57 

36.437 

26.50 

15.7 

OBS 

00025 

17.50 

36.440 

20.51 

15.7 

OBS 

00050 

17.50 

36.442 

26.52 

15.7 

OBS 

000  75 

17.36 

36.419 

26.53 

15.7 

OBS 

00099 

17.30 

36.416 

26.55 

15.7 

OBS 

00141 

17.16 

36.400 

26.5  7 

15.7 

OBS 

T00199 

17.09 

36.374 

26.56 

15.7 

OBS 

002  9  7 

16.66 

36.342 

26.64 

15.7 

OBS 

T00395 

15.64 

36.146 

26.73 

15.7 

OBS 

00494 

13.67 

35.620 

26.91 

15.7 

OBS 

T00591 

11.69 

35.511 

27.06 

15.7 

OBS 

00788 

06.  15 

35.176 

27.41 

15.7 

08S 

00983 

06.76 

35.172 

27.61 

15.7 

OBS 

101474 

04.33 

35.037 

27.60 

DYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 

1517.0 
1517.2 
1517.6 
1517.6 
1517.8 
1516.0 
1518.7 
1519.0 
1517.3 
1512.2 
1506.7 
1496.7 
1494.5 
1492.7 


P04   TOT  P 


«EFIO   31   1605  YEAR  1970 

CONSEC      0015  MONTH   02 

LAT     35  02   N  DAY     27 

LONG   046  01   w  HOUR  16.1 


BOTOP     01710  AIR    TEMP  18.3 

SHIP    ME  WET    BULB  17.6 

DATA    USE        1  BAROMETR     1011.3 

AREA  05  CLOUD     T/A  6/5 


TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

16.1 

OBS 

00000 

17.65 

36.437 

26.48 

16.1 

OBS 

00024 

17.52 

36.435 

26.51 

16.1 

OBS 

00047 

17.46 

36.437 

26.52 

16.1 

oes 

00071 

17.49 

36.441 

26.52 

16.1 

oes 

00094 

17.43 

36.440 

26.53 

16.1 

OBS 

00142 

17.26 

36.425 

26.56 

16.1 

oes 

T00187 

17.22 

36.411 

26.56 

16.1 

oes 

002  79 

16.88 

36.392 

26.6  3 

16.1 

OBS 

T00370 

15.68 

36.161 

26.73 

16.1 

OBS 

00461 

14.52 

35.976 

26.8  5 

16.1 

oes 

T00550 

13.03 

35.715 

26.96 

16.1 

DBS 

00732 

09.23 

35.295 

27.33 

16.1 

OBS 

T00915 

06.93 

35.188 

27.60 

16.1 

OBS 

TOl-413 

04.65 

35.062 

27.79 

DIR     HGT     PER 

WINO-DIR 

13 

INST     NANSEN    CAST 

08       3          6 

WINO-SPD 

15 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E38    015 

IOPTH       SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    56 


1517.2 
1517.2 
1517.5 
1517.9 
1516.1 
1518.4 
1519.0 
1519.4 
1517.0 
1514.6 
1510.9 
1500.0 
1494.1 
1493.1 


••••••••••*•*»• 
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TABLE  XVm.— Observed  aiid  interpolated  oceanograpliic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  7  March  1970  -  24  March  1970  ,  prepared  from 
NODChstingNo.  31-  1602. 


REFIO      31 
CONSEC 
(.4T  35 

LONG       0<>8 


160J 

YEAR 

1970 

BOIOP    03292 

AIR 

TEMP          17. 

.2 

Oik    h 

kT  per 

al\0-OIR 

23 

INSI     NANSt.N    CAST 

TEN    SJ     1206 

0001 

MONTH       03 

SHIP    EN 

UET 

8UL6           15. 

•  6 

31 

2        J 

HlNO-SPU 

2U 

T«ACE     JIR 

5    iOUAR?       4 

07       N 

DAY 

07 

DATA    USE 

1 

dAROMEIR    1007. 

.1 

ScA 

HlND-fJR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

02       H 

HOUR 

13.9 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          6/7 

CL/TR 

waATMtR 

XI 

ORI&    t39    001 

i    SQUARE    58 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTM 

SNO    VcL 

OXYO 

P04 

ICT     P          N02          N03 

Slu3         PH 

12.9 

OBS 

00000 

16.98 

36.393 

20.60 

1515.2 

12.9 

OBS 

0002* 

17.01 

36.392 

26.60 

1515.7 

12.9 

OBS 

OOO^b 

17.00 

36.390 

26.60 

1516.0 

12.9 

OBS 

00068 

17. 0* 

36.390 

26.59 

1516.5 

12.9 

OBS 

00091 

17.03 

36.392 

26.59 

1516.8 

12.9 

OBS 

001<.t. 

17.0'. 

36.387 

26.59 

1517.7 

12.9 

OBS 

Tooieo 

16^99 

36.386 

2O.60 

1518.1 

12.9 

OBS 

002  69 

16.95 

36.386 

26.61 

1519.5 

12.9 

DBS 

100359 

16.60 

36.284 

26.61 

1519.8 

12.9 

OBS 

00'.53 

16.<iO 

36.219 

26.61 

1520.7 

12.9 

OBS 

T005«7 

14.73 

35.919 

26.76 

1516.6 

12.9 

OBS 

007<.5 

09.53 

35.200 

27.21 

1501 .2 

12.9 

OBS 

00958 

06.77 

35.199 

27.63 

1494.2 

12.9 

OB.S 

701549 

04.23 

35.005 

27.79 

1493.6 

REflO       31       1602 

YEAH 

1970 

BOTDP    05U1 

AIR 

TEMP          15.6 

DIR    hGT     PER 

HIND-OIR 

30 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO     I20o 

CONSEC              0002 

MONTH 

03 

SHIP    EN 

rtET 

BULB          12.2 

3l       2          4 

WINO-SPO 

IJ 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    46       N 

DAY 

09 

DATA    USE 

1 

BARO.^ETB     1011.9 

SEA 

wind-fl,r 

Duration 

2     SJUARe     48 

LONG       048    03       H 

HOUR 

13.5 

AREA 

05 

CLuUD    T/A         3/1 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG    E39    002 

1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNOPTh      snc    vel 

JXYG 

PJ4 

TOT    P          NOt          N03 

SIU3          PH 

13.5 

OSS 

00000 

17.05 

36.391 

26.59 

151S.4 

13.5 

OBS 

00029 

17.04 

36.391 

26.59 

1515.8 

13.5 

OBS 

00056 

17.00 

36.391 

26.60 

1516.1 

13.5 

OBS 

000  85 

17.05 

36.390 

26.59 

1516.8 

13.5 

OBS 

00113 

17.03 

36.389 

26.59 

1517.2 

13.5 

OBS 

00170 

17.05 

36.391 

20.59 

1518.2 

REFID       31       1602 

YEAR 

1970 

BOTDP     04938 

AIR 

TEMP           17, 

.8 

DIR    hGT    PER 

WIND-OIR 

26 

INST     NANSEN    CAST 

Te 

iN    SO     1206 

CONSEC              0003 

MONTH       03 

SHIP    EN 

WET 

BULB           16. 

.1 

27      . 

i         3 

WIND-SPD 

14 

TRACE    DIR 

5 

SOUARE        2 

LAT             34    57       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

1 

aARGHETR     lOld 

.3 

SEA 

WlND-f JR 

DURATION 

2 

SUUARE    46 

LONG      047    56      H 

HOUR 

14.2 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG    E39    003 

1 

SOUARE     47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SNU     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          NJ,:          N03 

SI03 

PM 

14.2 

OBS 

000  00 

17.09 

36.391 

26.58 

1515.5 

14.2 

DBS 

00025 

17.06 

36.394 

26.59 

1515.8 

14.2 

OBS 

00048 

17.05 

36.401 

26.59 

1516.2 

14.2 

OBS 

00072 

17.06 

36.393 

26.59 

1516.6 

14.2 

OBS 

00095 

17.07 

36.393 

26.58 

1517.0 

14.2 

OBS 

00144 

17.09 

36.393 

26.56 

1517.9 

14.2 

OBS 

00191 

17.05 

36.396 

26.59 

1518.5 

14.2 

OBS 

00286 

36.395 

14.2 

OBS 

00382 

36.394 

14.2 

OBS 

0048C 

14.17 

35.841 

20.62 

1513.6 

14.2 

OBS 

700578 

12.52 

35.573 

26.95 

1509.5 

14.2 

OBS 

00778 

08.27 

14.2 

OBS 

T00981 

06.27 

14.2 

OBS 

T01503 

04.26 

34.988 

27.77 

1492.9 
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TABLE  XVIII.— Continued 


nEFIO       31  1602 

CONSEC  0004 

l«T            3*  53       N 

LONG       (MS  CK       H 


V64R  1970 
MONTH  03 
OAV  13 

HOUR     21.^ 


eOTOP    05W1 
SHIP    EN 
0AI4    USE        1 
AREA  OS 


AIR    lEMP  17.8 

WET    SULB  15.6 

BAROHETR     lOiO.7 
CLOUO    T/A  3/1 


OIR    HGT    PER 

30       1  ". 

SEA 
CL/TR 


KlNO-DlR  0". 

MINO-SPO  0". 
MlND-fOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E39    OO* 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  2 
2  SQUARE  <>B 
1     SQUARE     <>e 


CASTNUM/TIME       LVLTrP 


21 

.*» 

09  S 

00000 

,46 

36. 

.403 

26. 

,50 

21 

.h 

OBS 

0Q024 

,29 

36. 

,401 

26 

,54 

21 

.4 

06S 

00049 

,20 

36. 

,397 

26. 

,55 

21 

.4 

OBS 

00073 

.14 

36. 

,397 

26. 

,56 

21 

.4 

OSS 

00098 

.08 

36. 

.386 

26. 

,58 

21 

.4 

OBS 

00147 

.00 

36. 

,371 

26. 

,58 

21. 

.4 

oes 

00197 

36. 

,360 

21 

.4 

oes 

00295 

16. 

.ii 

36. 

.254 

26. 

.65 

21. 

.4 

OBS 

00j91 

15, 

.21 

36. 

,052 

26. 

.75 

21. 

,4 

oes 

00486 

35. 

.768 

21. 

.4 

oes 

T00581 

12. 

.02 

35. 

,544 

27. 

.03 

21. 

.4 

OBS 

00769 

08. 

.30 

35. 

.152 

27, 

.37 

21. 

.4 

oes 

T00957 

06. 

.36 

35. 

.121 

27. 

.62 

21. 

,4 

oes 

T01439 

04. 

.44 

35. 

.031 

27. 

,78 

OYNDPTH       SNO    VcL       0X» G 

1516.6 
1S16.S 
1516.6 
1516.8 
1S17.1 
1517.6 

1517.9 
151S.8 

1507.6 
1496.9 
1492.5 
1492.6 


PJ4   TCT  P 


R6F10   31  1602  »EAfl  1970 

CONSEC  0005  MONTH   03 

LAT     34  53   N  DAY      14 

LONG   048  19   M  HOUR  14.8 


TIME 

LVlTrP 

DEPTH 

14.8 

09S 

00000 

14.6 

oes 

00024 

14.8 

OBS 

00049 

14.6 

OBS 

00073 

14.8 

OBS 

00098 

14.8 

OBS 

00147 

14.8 

oes 

00196 

BOTDP     04663 

AIR 

TEMP         17. 

.8 

DIR    HGT    PER 

XINO-OIR 

20 

SHIP    EN 

NET 

BULe          15. 

,0 

25 

1         5 

kIND-SPO 

14 

DATA    USE 

1 

eAROMETR     1022. 

,7 

SEA 

HINO-FOR 

AREA 

05 

CLOUO    T/A      .     2/1 

CL/TR 

kEATHER 

X4 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO. 

17.06 

36.391 

26.58 

1515.4 

16.92 

36.387 

26.61 

1515.4 

16.89 

36.385 

26.6  2 

1515.7 

16.90 

36.387 

26.62 

1516.1 

16.90 

36.386 

26.62 

1516.5 

16.88 

36.386 

26.62 

1517.3 

16.92 

36.381 

26.61 

151B.2 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E39  005 


P04       TOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


•••*•••••••**•« 


REFIO       31       1602 
CONSEC  0006 

LAT  35    04      N 

LONG        048    05       h 


TEAR  1970 
MONTH  Qj 
OAV  15 

HOUR     15.0 


BOTDP     02651 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    ,EMP  19.3 

WET     BULB  16.7 

BARGMETR    1025.4 
CLOUO    I/A  4/8 


OIR    HGT 

PER 

WIND-DIR 

17 

INST     NANSEN    CAST 

27       4 

3 

WINO-SPD 

16 

TRACE     OIR 

SEA 

WINO-f JR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG     E39    006 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/IIME   LVLTVP 


SAL 


SlGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


,0 

OBS 

00000 

.0 

OBS 

00025 

.0 

OBS 

00050 

.0 

OBS 

00075 

.0 

DBS 

00100 

,0 

OBS 

00152 

.0 

CiBS 

T00202 

.0 

OBS 

00303 

.0 

OBS 

100405 

.0 

OBS 

00508 

,0 

OBS 

T00612 

.0 

OBS 

00825 

is! 

.0 

OBS 

01041} 

15. 

.0 

OBS 

101588 

36.395 
36.392 
36.394 
36.390 
36.394 
36.393 
36.394 
36.392 
36.340 
36.038 
35.662 
35.393 
35.00C 
34.997 


26.5  7 

26.58 
26.59 
26.5  9 
26.5  9 
26.59 
26.60 
26.60 
26.62 
26,74 
26.95 
27.18 
27.47 
27.79 


1515.7 
1515.9 
1516.2 
1516.6 
1517.1 
1517.9 
1518.6 
1520.2 
1521 .1 
1517. a 
1511 .3 
1506.4 
1495.4 
1494.0 


*•*•«•«  *««»»* 


REflD  31  1602 
CONSEC  0007 
LAI  35  00  N 
LONG   047  67   W 


YEAR  1970 
MONTH  03 
DAY  16 
HOUR  18.4 


90TDP  04755 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  17.8 

WET    BULB  16.7 

6AR0METR     1026.1 
CLOUO    T/A  3/6 


DIR     HGT     PER 

27       2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     18 
«IND-SPD    13 
WIND-FOR 
WEATHER       X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E39    007 


TEN  Su  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNGM/TIME       LVLIYP 


18, 

.4 

OBS 

000  00 

18. 

.4 

OBS 

00027 

18. 

.4 

OBS 

00054 

IB. 

.4 

OBS 

00082 

18. 

.4 

OBS 

00108 

18, 

,4 

OBS 

00164 

18. 

,4 

OBS 

1002 18 

16. 

,4 

.BS 

00327 

16. 

,4 

OBS 

100436 

IB. 

,4 

OBS 

00546 

18 

.4 

oes 

T00655 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.20 

36.396 

26.55 

17.06 

36.403 

26.59 

17.03 

36.401 

26.60 

17.02 

36.397 

26.60 

17.01 

36.395 

26.60 

16.94 

36.386 

26.61 

16.89 

36.37  3 

26.61 

16.65 

36.315 

26.62 

15.36 

36.047 

26.72 

13.68 

35.777 

26.87 

11.  14 

35.412 

27.09 

OYNDPIH       SND    VEL       UXY G 

1515.8 
1515.9 
1516.2 
1516.6 
1517.0 
1517.7 
1518.5 
1519.5 
1517.0 
15  13.1 
1505.7 


P04       TOT    P 


*••»•**«* 
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TABLE  XVIII.— Continued 


REFID       31       160? 

VE4R 

1970 

BOTDP     02926 

CONSEC            oooe 

MONTH 

r      03 

SHIP    EN 

141            35    01       N 

D4Y 

ir 

0474    USE        1 

LONG       048    03       K 

HOUR 

13.9 

AREA                05 

CASTNUM/T IME 

IVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

13.9 

oes 

00000 

17.15 

13. S 

08S 

00026 

17.07 

13.9 

06  S 

00051 

17.05 

13.9 

085 

000  77 

17.01 

13.9 

06  S 

00102 

17.01 

13.9 

06S 

00153 

16.99 

13.9 

06  S 

T0020<. 

16.9-4 

«IR  TEMP  18.3 
WET  8UL6  16.7 
64R0METR  1027.* 
CLOUO  T/4    3/6 


OIR    H&T    PER 

19       1  3 

SEA 
CL/TR 


S4L 

36.395 
36.396 
36.39'! 
36.391 
36.392 
36.38'. 
36.380 


26.5  7 
26.59 

26.5  9 
26.60 
26.60 
26.60 

26.6  0 


1515.7 
1515.9 
1516.2 
1516.5 
1516.9 
1517.7 
1518.4 


.(INO-JIR    20 
.ilNO-SPD    14 
HIND- FOR 
WEATHER       XI 


S1GM4-T  OVNOPTH       SND    VEL       OXY& 


INST     N4NSEN    CAST 

TRACE    OIR 

DUR4TI0N 

OR  10     E39    008 


P34       TOT     P 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  S0U4RE  49 
1    SQUARE    56 


*•»*«*»■•*«*••» 


REFID       31  1602 

CONSEC  0009 

L4T             34  59       N 

LONG       046  03      H 


YEAR  1970 
MONTH  03 
04Y  18 

HOUR     11.6 


60T0P     04572 
SHIP     EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.7 

WET    8ULe  15.0 

6AR0METR     1026.6 
CLOUO    T/A  3/8 


DIK    HOT    PER 

27       2         2 
ScA 
CL/TR 


WIND-DIR  27 

WIND-SPO  Go 
WIND-FUR 

WEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E39    009 


TEN    SO    1^06 


SQUARE        2 

Square   48 


1     SQUARE     46 


CASTNUM/IIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGM4-T  DVNOPTH       SND     VEL       OXYG 


PJ4   TOT  P 


11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11  .6 
11.6 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 


06  S 
OBS 
06  S 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 

oes 

OBS 
06S 
OBS 

oes 
oes 
oes 


000  00 

00025 

00051 

00077 

00103 

00153 

100205 

00307 

00411 

00514 

T0Q617 

T02192 

02741 

03292 

T03846 

T039e4 


17.06 
17.07 
17.07 
17.02 
17.03 
17.03 
17.01 
16.98 
16.59 
14.96 
13.41 
03.56 
03.06 
02.59 
02.26 
02.26 


.412 
,400 
.401 
,396 
,394 
.387 
390 
.382 
265 
994 
756 
974 
952 
92  3 
899 
694 


26.60 
26.59 
26.59 
26.60 
26.59 
26.59 
26.60 
26.60 
26.6  1 
26.76 
26.91 
27.83 
27.86 
27.88 
27.69 
27.69 


1515.5 
1515.9 
1516. J 
l3l6.6 
1517.0 
1517.8 
1516.6 
15  20.2 
1520.6 
1517.0 
1513.3 
1501.6 
1508.9 
1516.4 
1524.6 
1527.1 


••*••«*•«***«•• 


REFIO   31  1602 

CONSEC  0010 

LAT      34  59   N 

LONG   046  00   U 


YEAR  1970 
MONTH  03 
DAY  19 
HOUR  14.1 


C4STNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


eOTDP  04023 
SHIP  EN 
D4I4  USE   1 
4RE4       05 


TEMP 


AIR    TEMP  16.1 

«ET    6ULB  13.9 

bARCIETR     1027.4 
CLOUO    T/4  3/5 


SIGM4-I 


DIB     HGI     PER 

WIND-DIR 

01 

INST     N4NSEN    CAST 

3^       J          3 

WINO-SPD 

05 

TR4Ct    OIR 

SE4 

WIND-FOR 

0UR4TI ON 

CL/TR 

WE4THER 

XI 

GRIG     t39    010 

IDPTH        SND    VEL 

OXYG 

PC  4 

TUI     P          NO^          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQU4RE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


14.1 
14.  1 
14.1 
14.  1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 
14.1 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 


00000 
00024 
00049 
00074 
00C99 
00147 
00196 
00294 
00391 
u04  89 
00586 
00761 
T00977 
T01474 


17.14 
17.03 
17.00 
17.02 
17.03 
17.02 
17.02 
16.9c 
16.94 
15.86 
14.  14 
08.82 
06.21 
04.29 


.399 
.392 

.390 
.394 
.390 
.391 
.391 
388 
.375 
.155 
.642 
088 
0  66 
Oil 


26.57 
26.59 
2o.6  0 
26.60 
26.59 
26.59 
26.59 
26.6  1 
26.  oO 
.:&.66 
26.63 
27.24 
27.61 
27.79 


1515.7 
1515.7 
1516.0 
1516.5 
1516.9 
1517.7 
1516.3 
1519.9 
1521 .4 
1519.6 
1515. J 
1499.0 
1492.2 
1492.5 


REflD       31       1602 
CONSEC  0011 

LAT  35    02       N 

LONG       046    02       w 


YEAR  1970 
MO.NTH  03 
D4Y  tO 

hour'    11.9 


BUTOP     03200 
SHIP    EN 
04T4    USE        1 
ARE4  05 


AIR    TEMP  16.7 

WET    6UL6  13.9 

oARO.IETR     1024.0 
CLOUO    T/4  8/7 


DIh    HOT     PER 


SEA 
CL/IP 


WIND-OIR  13 

W^D-SPU  15 
WIND-fUR 

WEATHER  XI 


PlST     NANScN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E39    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUAOE  48 
1     SQJAkE     56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.9 

OBS 

oocoo 

17.13 

36.401 

26.57 

11.9 

OBS 

00025 

17.09 

3O.404 

26.59 

11.9 

OBS 

00049 

17.07 

36.40^ 

26.59 

11.9 

DBS 

00074 

17.09 

36.398 

26.56 

11.9 

OBS 

00098 

17.05 

J6.394 

26.59 

11.9 

CBS 

00146 

17.03 

36.391 

26.5  9 

11.9 

OBS 

100197 

17.03 

36.391 

26.59 

11.9 

OBS 

002  95 

17.02 

36.368 

26.59 

11.9 

oes 

00392 

17.00 

36.378 

26.59 

U.9 

oes 

00491 

16.15 

36.215 

26.66 

11.9 

OBS 

T00586 

13.67 

35.820 

26.67 

11.9 

UBS 

0C765 

09.66 

35.238 

27.21 

11.9 

CBS 

0C960 

05.87 

35.068 

^7.64 

11.9 

CBS 

T01471 

04.34 

35.009 

27.78 

OYNOPTH       SNU    VtL       'IXYG 

1515  .o 
1515.9 
1516. J 
1510.7 
1517.0 
1517.7 
1513.5 
lr>20.1 
1521. o 
1520.  5 
1514.4 
1502.4 
1490.6 
149/. 7 
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TABLE  XVIII.— Continued 


RCFID       31        1602 

VEAR 

1S70 

60I0P    04541 

AIR 

lEMP          Id 

J 

OIR    hOT    PER 

■  INO-OIR 

25 

IwST     HANSfN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC                OOU 

KONTm      U3 

SHIC    EN 

MET 

6UI.6          15 

6 

23 

5         5 

HINO-SPU 

25 

TRACE    OIR 

5     SOJARE        4 

l»I             35    00       N 

DAT 

?1 

OAT«    USE 

1 

SARO-lEtR     1011 

2 

ScA 

alhO-FjR 

OUHAIICN 

2    SQUARE    48 

lONC       0*8    05      11 

HOUR 

17.5 

AAtt 

05 

LIOUO    T/4          6/4 

CL/TR 

HEATHEN 

11 

URIG     E39    012 

1    S3UARE    58 

C4SINUH/I1ME 

LVCtYP 

OfPIM 

IE«I> 

SAL 

SliHA-I 

OYHOPtH 

SNO    »tl 

OXTG 

PJ4 

TOT    P          NJ2          N03 

S103         PH 

17.5 

DBS 

00000 

17. lo 

36.369 

26.54 

1513.7 

17.5 

jes 

00025 

17.08 

36.371 

26.56 

1515.9 

17.5 

oes 

000  <>8 

17.03 

36.382 

26.58 

1316.1 

17.5 

C8S 

00072 

17.08 

J6.J94 

26.  5 1 

1516.7 

17.5 

08  S 

aoa«o 

17.08 

36.395 

26.58 

1517.0 

17.5 

OSS 

00143 

17.07 

36.396 

26.5', 

1517.3 

17.5 

08S 

00140 

36.395 

17.5 

ces 

00285 

16. 9S 

36.397 

26.61 

1519. ^ 

17.5 

08$ 

00381 

17.01 

36.386 

20.59 

1521.5 

17.5 

OBS 

ao<i8a 

15.72 

36.116 

26.69 

1518.9 

17.5 

08  S 

100685 

13.6* 

35.773 

26.88 

1513. O 

11. i 

OBS 

00804 

08.77 

35.138 

27.28 

1499.2 

17.5 

DBS 

T01032 

05.88 

35.088 

27. 6C 

•  •• 

»• 

1491.7 

• 

REFID      31      1602 

TEAR 

1970 

BOlOP    04755 

AIR 

TEUP         17.8 

OIR    hST    PER 

XINC/-OIR 

30 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC             001] 

NONTK 

03 

Ship    en 

MET 

8UL8           16.1 

30       3         3 

KIND-SPO 

15 

TRACE    DIR 

5    SaOAPE       2 

lat        34  ;a    N 

OAT 

24 

OAIA    USE 

1 

BAROHETR     1017.3 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LOHi       04«    IJ       H 

HOUR 

14.0 

AREA 

05 

ClOUO    I/A          3/4 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIC    E39    013 

I     SQUARE     48 

CASTNUM/TIME 

LVLTTP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OTNOPTH       SNO     VEL 

OXTG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

S103         PH 

14.0 

OSS 

00000 

17.03 

16.386 

26.59 

1515.3 

14.0 

OBS 

00028 

16.388 

26.60 

1515.7 

14.0 

OBS 

000  55 

36.385 

26.60 

1516.0 

14.0 

OBS 

000S3 

36.386 

26.60 

1516. S 

14.0 

OBS 

00111 

36.390 

26.60 

1517.0 

14.0 

OBS 

00167 

16.385 

26.60 

1517.9 

14.0 

osr 

100223 

36.372 

26.59 

1518.7 

14.0 

or 

00334 

16.370 
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TABLE  XIX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  29  March  1970  -  1  May  1970,  prepared  from 
NODClisting  No.  31-8162. 


REFIO   31  816^ 

CONSEC  0001 

LAI     3*  52   N 

tONG   047  57  M 


CASTNUM/IIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

eOTOP    04866 

AIR 

TEMP         16. e 

ClJ-     1 

HGT     PER 

rtlNC-ul  R 

11 

INSI     STO    «LCC-DEk 

TEN    Su     120o 

MONTH 

03 

SHIP    Al 

HET 

UU1.6          13.7 

JJ 

2          4 

WIND-SPO 

Od 

HACE     Olft                         0 

5    SyUAKE       2 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

6ARCMETR     1017.3 

SEA 

XIND-f JR 

OJi<ATIJN                   UJ.5 

2    SJJA<E    46 

HOUR 

11. 9 

AREA               05 

CLOUD     I/A 

Cl/ir 

HEATHEt- 

XI 

J.<IG     E40    001 

1     SUOAKt    47 

.VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYIPPIH 

SNO    VEL 

JXY  t 

PJ4 

TOI    P         NO^         M03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

10.91 

36.36 

26.60 

1514.9 

DBS 

00010 

16.90 

36.38 

^6.61 

1515.1 

OBS 

00020 

16.90 

36.38 

26.61 

1515.2 

08S 

000  30 

16.90 

30.38 

26.61 

1515.4 

OBS 

C0050 

16.90 

36.39 

26.62 

1515.7 

OBS 

00075 

16.90 

36.39 

26.62 

1516.2 

06  S 

00100 

16.90 

J6.39 

26.62 

1516.6 

OBS 

00125 

16.90 

36.39 

26.62 

1517.0 

OBS 

00150 

16.90 

36.39 

26.62 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.90 

36.39 

26.62 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.91 

36.40 

26.63 

1519.1 

OBS 

00  300 

16.91 

36.39 

26.62 

1519.9 

OBS 

00320 

16.90 

36.39 

26.62 

1520.2 

OBS 

00400 

16.26 

36.24 

26.66 

1519.4 

OBS 

00430 

16.26 

36.29 

26.70 

1519.9 

oes 

00485 

15.39 

36.10 

20.75 

1517.9 

OBS 

00500 

15.35 

36.10 

26.76 

1518.0 

UBS 

00540 

14.36 

35.90 

26.82 

1513.3 

OBS 

00600 

13.81 

35.03 

26.89 

1514.4 

OBS 

00700 

11.11 

35.41 

27.09 

1506.4 

OBS 

00750 

09.97 

35.22 

27.15 

1502.9 

oes 

00800 

06.75 

35.14 

27.29 

14S9.1 

OBS 

00870 

07.29 

35.02 

27.41 

1494.5 

OBS 

00900 

06.58 

35.02 

27.51 

1492.3 

oes 

009  30 

06.39 

35.02 

27.54 

1492.0 

OBS 

00960 

06.00 

35.06 

27.62 

1491.0 

DBS 

00985 

06.17 

35.10 

27.63 

1492.1 

OBS 

01000 

06.02 

35.10 

27.65 

1491  .8 

oes 

01020 

06.04 

35.12 

27.66 

1492.2 

oes 

01050 

05.90 

OBS 

01055 

05.98 

35.15 

27.69 

14  92.6 

OBS 

01100 

05.50 

35.10 

27.72 

1491.4 

OBS 

01200 

05.03 

35.06 

27.74 

1491.1 

OBS 

01300 

04.75 

35.06 

27.77 

1491.6 

OBS 

01400 

04.56 

35.05 

27.79 

1492.5 

DBS 

01500 

04.32 

35.04 

27.81 

1493.1 

•  *»«»  •««*«I««* 


REFIO      31       8162 

YEAR 

1970 

60TDP    04938 

Uln 

TEMP         20.1 

Dlk    HOT    PER 

JlND-DlB     2-. 

CONSEC              0002 

MONTH 

1      03 

SHIP    A  I 

HET 

BULB           16.4 

18 

2          2 

HIMD-SPO    07 

LAI             34    57       N 

DAY 

30 

DATA    USE       1 

BAROMtTR     1016.3 

SEA 

HIND-PjR 

LONG       048    08       m 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD     I/A 

CL/IR 

HCATHER        X^ 

CASINUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND     vcL 

OXYG                PO 

18.0 

OBS 

00000 

17.06 

36.36 

26.56 

1515.-. 

oes 

00010 

16.94 

36.36 

26.59 

1515.2 

OBS 

00020 

16.90 

36.36 

26.60 

15  15.2 

OBS 

00030 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.4 

oes 

C0040 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.5 

OBS 

00050 

16.90 

36.36 

26.6  0 

1515.7 

OBS 

00075 

16.90 

36.36 

26.60 

1516.1 

OBS 

00100 

16.90 

36.36 

26.60 

1516.5 

OBS 

00125 

16.91 

36.36 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

16.91 

36.36 

26.60 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.91 

36.36 

26.60 

1516.2 

OBS 

002  50 

16.92 

36.36 

26.5  9 

1519.1 

oes 

00300 

16.91 

36.37 

26.60 

1519.9 

OBS 

00350 

16.86 

36.36 

26.61 

1520.5 

OBS 

00400 

16.14 

36.17 

26.6  3 

1518. J 

OBS 

00415 

15.97 

36.16 

26.66 

1518.6 

OBS 

00430 

16.06 

36.21 

26.68 

1519.2 

OBS 

005  00 

15.01 

36.03 

20.76 

1516.9 

OBS 

006  00 

13.51 

35.76 

26.91 

151J.4 

oes 

00700 

10.92 

35.37 

27.10 

1305.7 

OBS 

00740 

10.46 

35.31 

27.13 

1504.6 

oes 

00800 

08.64 

35.10 

27.27 

14S6.6 

OBS 

00900 

06.75 

34.99 

27.47 

1492  .9 

oes 

00960 

05.95 

34.97 

27.56 

1490.7 

OBS 

00990 

06.21 

35.11 

27.63 

1492  .4 

OBS 

01000 

06.16 

35.10 

27.63 

1492.4 

oes 

01050 

06.  17 

35.  14 

27.66 

1493.3 

OBS 

01065 

C5.93 

35.11 

27.67 

14',2.6 

oes 

OlOBO 

C6.02 

35.15 

27.69 

14V3.2 

oes 

01100 

05.75 

35.  10 

27.66 

1492.4 

oes 

01115 

C5.50 

35.06 

27. 7C 

1491 .6 

oes 

01200 

05.16 

35.06 

27.73 

1491. o 

08  s 

01300 

04.84 

35.05 

27.75 

1492.0 

OBS 

01400 

04. 5S 

35.03 

27.77 

1492.5 

oes 

01470 

04.49 

35.03 

27.78 

149J.3 

INST     STD    RECCKDER 
TRACE    OU  0 

DURATION  00.5 

ORlu     E40    002 


TEN  SO  1206 
5  S'JUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     48 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO       31  8162 

CONSEC  C003 

L»T            3*  SI      N 

LONG      046  06      H 


YEAB 

1«7C 

BOTOP    05121 

AlB 

lEMP           17.1 

0I»     hGT    PcR 

KIND-OIR 

20 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

HCNIf 

1      03 

SHIP     <| 

>EI 

BULB           12.4 

28 

2          3 

JINO-SPD 

12 

TRACE    OIR                        D 

5    SUUARE        2 

D»T 

31 

04T4     USE        1 

BAROMETR     1014.6 

SEA 

KIND-f JR 

DURATION                   00.6 

2     SUUARE     43 

HOU« 

00.7 

ARE!              05 

CLCUO    T/A 

CL/IR 

WEATHER 

X2 

CRIG     E40    003 

1     SQUARE     48 

LVLTYP 

OEPtH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

OY-^DPTH 

SNO     VeL 

OXVG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

S1U3          PH 

OdS 

COOOO 

16.96 

36.36 

26.58 

1515.1 

CBS 

00010 

16.95 

36.36 

26.59 

15  15.2 

OBS 

00020 

16.94 

36.36 

25.59 

1515.3 

oes 

00030 

16.92 

36.36 

26.59 

1515.4 

oes 

00050 

16.92 

36.3  7 

26.60 

IJlS.B 

OBS 

00075 

16.92 

36.37 

26.60 

1510.2 

QBS 

00100 

16.92 

36.3  7 

26.60 

1516.6 

OSS 

00123 

16.92 

36.3  7 

2O.60 

1517.0 

OBS 

0015C 

16.93 

36.37 

2o.60 

1517.5 

DBS 

00200 

16.93 

36.3  7 

26.60 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.93 

36.3  7 

26.60 

1519.1 

OBS 

00300 

16.93 

36.37 

26.60 

1519.9 

OBS 

00350 

16.92 

36.36 

20.59 

1520.7 

oes 

00400 

16.74 

36.32 

26.6  1 

1520.9 

OBS 

00460 

15.55 

36.10 

20.7  1 

151il.O 

OBS 

0O5OO 

14.96 

36.02 

26.78 

1516.7 

OBS 

00600 

13.56 

35.77 

26.89 

15i3.S 

oas 

006  70 

12.15 

35.55 

27.01 

1509.7 

OBS 

00700 

10.86 

35.35 

27.09 

1505.4 

OBS 

008  00 

08.25 

35.1,7 

27.31 

1497.1 

OBS 

0O90O 

06.34 

34.99 

27.52 

1491 .3 

OBS 

00970 

05.70 

35.00 

27.61 

1469.9 

OBS 

01000 

06.05 

35.11 

27.65 

1491.9 

OBS 

01035 

05.70 

35.09 

27.68 

1491.1 

OBS 

01100 

05.63 

35.12 

27.72 

1491 .9 

OBS 

01200 

C4.95 

35.05 

27.74 

1490.7 

OBS 

01300 

04.65 

35.03 

27.76 

1491.1 

OBS 

01-400 

04.53 

35.04 

27.76 

1492.3 

OBS 

01440 

04.43 

35.03 

27.79 

1492.6 

**»*t»5  a 


REFIO       31        8162 
CONSEC  0004 

LAT  34    50       N 

LUNu       047    58       M 


CASINUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1970 

80T0P    04938 

AIR 

TEMP          16.8 

DIR    HGT    PER 

KIND-OIR 

21 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

I       03 

SHIP    AI 

WET 

BULB          13.7 

28 

2          3 

KIND-SPD 

19 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

6ARUMETR     1010.5 

SEA 

rtlND-FGR 

DURATION                 00.4 

2     SQUARE     46 

HOUR 

07.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E40    004 

1     SQUARE     47 

.VLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

16.96 

36.38 

26.60 

1515.1 

OBS 

00010 

16.96 

36.36 

26.60 

1515.3 

OBS 

00020 

16.96 

36.38 

26.6  0 

1515.4 

OBS 

00030 

16.97 

36.38 

26.60 

1515.6 

OBS 

00050 

16.96 

36.38 

2a. 60 

1515.9 

OBS 

00075 

16.94 

36.38 

26.60 

1516.3 

OBS 

00100 

16.94 

36.3  8 

26.60 

1516.7 

OBS 

00125 

16.94 

36.36 

26.60 

1517.1 

OBS 

00150 

16.96 

36.^6 

26.60 

1517.6 

OBS 

00200 

16.96 

36.38 

26.60 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.96 

36.38 

26.60 

1519.2 

OBS 

00300 

16.93 

36.37 

26.6  0 

1519.9 

OBS 

004  00 

16.14 

36.19 

26.6  5 

1519.0 

OBS 

00500 

14.48 

35.68 

26.78 

1515.0 

oes 

00600 

13.28 

35.74 

26.93 

1512.6 

oes 

00700 

11.08 

35.40 

27.09 

1506.3 

OBS 

00800 

08.17 

35. U4 

27.30 

1496.8 

OBS 

00900 

06.32 

35.00 

27.53 

1491 .2 

OBS 

01000 

05.52 

35.01 

27.64 

1489.7 

OBS 

01050 

05.09 

34.99 

27.68 

1486.7 

OBS 

01080 

05.01 

35.00 

27. 7C 

1466.9 

OBS 

01100 

05.05 

35.03 

27.71 

1489.4 

G6S 

01150 

05.33 

35.10 

27.74 

1491.5 

OBS 

01200 

05.12 

35.06 

27.75 

1491.5 

OBS 

01300 

04.77 

35.04 

27.75 

1491.7 

OBS 

01400 

04.38 

35.01 

27.77 

1491  .7 

OBS 

01430 

04.26 

35.01 

27.79 

1491 .7 

•••**•••*••*»•* 
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TABLE  XIX.— Continued 


RtFIO       31  8162 

CCNSEC  OOOi 

LAI             35  O*       N 

LONG       0«e  05       V 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YE  an 

1970 

BOTOP     04297 

AlK 

TEMP          17.9 

OIR    HCT    PcR 

.ilND-DI  R 

2b 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SHIP    AI 

Wt  T 

BULB           14.2 

24 

3          3 

rtlND-SPO 

22 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

BAhCMETR     1010.2 

SEA 

HINU-EUR 

DURATION                  00.3 

2     SQUARE    48 

HCUf. 

12,1 

AREA                05 

CLUUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E40    005 

1    SQUARE    58 

-VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SND    VEl 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

08  S 

00000 

16.93 

36.36 

26.59 

1515.0 

DBS 

00010 

16.93 

30.36 

26.59 

1515.1 

06S 

00020 

10.93 

36.37 

2O.60 

1515.3 

OBS 

00030 

K-.93 

36.3  7 

2O.60 

1515.5 

DBS 

00050 

16.93 

36.37 

26. 6C 

1515.8 

06S 

00075 

16.92 

36.37 

26.60 

1516.2 

OBS 

00100 

16.91 

30.J7 

26.60 

1516.6 

OBS 

001?5 

16.92 

36.37 

26.60 

1517.0 

OBS 

0C150 

16.93 

36.37 

26.60 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.9'. 

36.37 

26. 6C 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.94 

36. j8 

26.60 

1519.1 

OBS 

UOJOO 

16.95 

36.37 

26. St. 

1520.0 

06  S 

00330 

16.88 

36.35 

26.60 

1520.2 

OBS 

00*00 

16.58 

36.29 

20.62 

1520.4 

OBS 

00435 

16.19 

36.2  2 

2o.6  6 

1519.7 

^(>S 

OO-iSO 

16.33 

36.^7 

26.66 

1520.5 

OBS 

00500 

15.67 

36.13 

26.71 

1519.1 

OBS 

00600 

13.33 

35.72 

26.90 

1512.7 

OBS 

007  00 

10.86 

35.36 

27.10 

1505.5 

OBS 

ootoo 

08.39 

35.10 

27.31 

1497.7 

ObS 

009  00 

06.33 

34.9b 

27.51 

1491  .2 

OBS 

00930 

06.18 

34.97 

27.53 

1491 .1 

OSS 

00965 

06.36 

35.11 

27.61 

1492.6 

06  S 

01000 

06.26 

35.12 

27.63 

1492.8 

OBS 

01100 

05.65 

35.11 

27. 7C 

1492.0 

OBS 

01200 

05.00 

35.00 

27.74 

1490.9 

OBS 

01  300 

04.76 

35.05 

27. 7t 

1491 .6 

OBS 

Ol'.OO 

04.52 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01430 

04.49 

35.04 

27.79 

1492.7 

*»«*«>!■*  «*««*V** 


REFID       31       8162 

YEAR 

1970 

BOTDP    04936 

AIR 

TEMP          18.5 

DIR    HOT    PER 

HINO-DIR 

18 

CONSEC              0006 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

utT 

BULB           15.2 

34 

4          3 

HINL-SPD 

18 

LAT            34    58      N 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

bARcMETR     1010.6 

SEA 

WINO-fOR 

LONG       047    5  8       w 

HOUR 

Ib.O 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T  If't 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYC 

PD 

18. C 

OBS 

000  00 

17.06 

36.37 

26.57 

1515.4 

OBS 

00010 

17.00 

36.37 

26. se 

l3l5.4 

OBS 

00020 

16.99 

36.38 

26.59 

1515.5 

OBS 

00030 

16.98 

36.38 

26.59 

1515.6 

06S 

000  50 

16.98 

36.38 

26.59 

151O.0 

OBS 

00075 

16.98 

36.38 

26.59 

1510.4 

OBS 

00100 

16.98 

36.3  8 

26.59 

1516.8 

OBS 

00125 

16.98 

36.38 

26.59 

1517.2 

OBS 

00150 

16.98 

36. 3B 

26.59 

1517.6 

CBS 

00200 

16.97 

36.38 

26.60 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.96 

36.38 

26.60 

1519.2 

OBS 

00300 

16.93 

36.37 

26.60 

1519.9 

OBS 

00324 

16.92 

36.37 

26.60 

1520.3 

OBS 

C0400 

16.34 

36.23 

26.63 

1519.6 

OBS 

00500 

14.90 

35.96 

26.75 

1516.5 

OBS 

00600 

13.17 

35. o7 

26.89 

1512.1 

OBS 

00700 

10.99 

35.37 

27.08 

1505.9 

OBS 

00800 

08.51 

35.11 

27.30 

1498.2 

OBS 

C0900 

07.00 

35.05 

27.48 

1453.9 

OBS 

01000 

06.22 

35.12 

27.64 

1492.0 

OBS 

01100 

05.69 

35.1  1 

27.70 

1492.1 

06  S 

C1200 

05.17 

35.09 

27.75 

1491.7 

OBS 

01300 

04.71 

35.05 

27.77 

1491 .4 

OBS 

01400 

04.49 

35.04 

27.79 

1492.2 

OBS 

01485 

04.36 

35.04 

27.80 

1493.1 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG     E40    006 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARd    47 


PD4       TOT    P 


*«**««**«*««*«* 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO       31  8162 

CONSEC  0007 

L4T             3*  52       N 

LONG        046  07       M 


*E»R  1970 
MONTH  04 
OAV  03 

HOUR    12.0 


6CT0P    0'.936 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  ia.5 

WET     BULB  15. S 

BARCMETR    1018.3 
CLOUD    T/A 


OIR    HGT    PER 

31       4         >• 
SEA 
CL/TB 


KINO-DIB  29 

MIND-SPD  15 
rflNO-FGR 

KEAIHER  XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E40    007 


TEN  SB  1206 
5  SQUARE  2 
2  SiiUARE  48 
1    SQUARE     48 


CASINUM/TIME       LVLTrP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPIH       SND    VEl       UX»G 


PD4       TOT    P 


OBS 
OSS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
00<:50 
00300 
00325 
00375 
00400 
00460 
00500 
00600 
007  00 
00b  00 
00900 
00950 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


16. 9j 
16.93 
16.93 
16.93 
16.93 
16.93 
16.93 
16.94 
16.95 
16.96 
16.96 
16.96 
16.94 
16.90 
16.40 
15.60 
14.50 
12.66 
10.30 
08.  13 
06.61 
06.  16 
Ob.  16 
05.60 
05.  13 
04.72 
04.56 
04.42 


36.37 
36.3  7 
36.37 
36.38 
36.3  8 
36.38 
30.39 
36.39 
36.39 
36.39 
36.39 
36.39 
36.38 
36.38 
36.22 
36.13 
35.92 
35.64 
35.  JO 
35.10 
35.02 
35.06 
35.15 
35.13 
35.10 
35.07 
35.07 
35.06 


26.60 
26.60 
26.60 
26.6  1 
26.61 
26.61 
26.61 
26.61 
26.6  1 
26.61 
26.61 
26.61 
26.60 
26.61 
26.61 
26.73 
26. SI 
26.97 
27.15 
27.35 
27.51 
27.60 
27.67 
27.73 
27.76 
27.78 

27. ec 

27.81 


1515.0 
1515.2 
1515.3 
1515.5 
1515.8 
1516.2 
1516.7 
1517.1 
1517.5 
1518.4 
1519.2 
1520.0 
1520.4 
15^1  .1 
1519.8 
1516.2 
1515.1 
1510.4 
1503.4 
1496.7 

1492 .4 

1491 .5 
1492.4 

1491 .6 
1491 .5 
1491 .5 
1492.5 
1493.6 


REflO      31       8162 

YEAR 

1970 

bOTDP     04389 

AIR 

TEMP           17.3 

UIR    HGT     PEP 

■<INL-OIR 

29 

INST 

CCINSEC              00C8 

MONTH 

1       04 

Ship    Al 

WET 

6ULe          13.5 

31 

2          2 

.<1ND-SP0 

14 

TRAC 

LAT             34    56       N 

DAV 

03 

DATA    USE        1 

fAROMEIR     1016.9 

SEA 

«IND-fOR 

DURA 

LONG      048    15      H 

HOUR 

18. 2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

KEAIHEK 

XI 

ORIG 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL 

QXYG 

Pa4 

TOT    P 

18.2 

OSS 

00000 

16.98 

36.36 

26.58 

1515.1 

OSS 

00010 

16.95 

36.36 

26.59 

1515.2 

OBS 

00020 

16.94 

36.36 

26.59 

1515.3 

OBS 

00030 

16.94 

36,36 

26. 5f 

1515.5 

OBS 

00050 

16.91 

36.36 

26. 6C 

1515.7 

OBS 

00075 

16.89 

36.36 

26.60 

1516.1 

OBS 

00100 

16.89 

36.37 

26. o  I 

1516.5 

OBS 

00125 

16.89 

36.3  7 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.91 

36.3? 

26.60 

1517.4 

OBS 

00200 

16.92 

36.38 

26.6  1 

1518.3 

OBS 

00250 

16.92 

36.38 

26.61 

1519.1 

OSS 

00283 

16.92 

36.38 

26.01 

1519.6 

OBS 

00300 

16.76 

36.33 

26.6  1 

1519.4 

OBS 

00400 

15.86 

36.17 

26. 7C 

1518.1 

OBS 

00410 

15.59 

36.  12 

26.72 

1517.3 

DBS 

00430 

15.81 

36.2  1 

26.74 

1518.5 

OSS 

00500 

14.52 

35.94 

20.8  2 

1515.2 

OBS 

00600 

12.42 

35.57 

26.9  7 

1509.5 

OBS 

00700 

10.07 

35.29 

27.19 

1502.5 

OBS 

ooeoo 

07.77 

35.06 

27.36 

1495.3 

OSS 

00900 

00.53 

35.11 

27.59 

1492.2 

OBS 

00930 

06.56 

35.12 

27.59 

1492.8 

oas 

009  35 

06.36 

35.13 

27.63 

1492.1 

OBS 

01000 

06.00 

35.14 

27. 6f 

1491.8 

OBS 

01100 

05.50 

35.13 

27.74 

1491 .4 

OBS 

01200 

05.02 

35.10 

27.77 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.70 

35.07 

27.79 

1491.4 

OBS 

01400 

04.50 

35.06 

27.82 

1492.3 

OBS 

CISOO 

04.30 

35.07 

27.83 

1493.1 

INST     STO    RECCRDER  TEN    SQ     1206 

E    OIR  0  5     SQUARE        2 

TUN  00.3  2    SQUARE    48 

E4u  008  1  SQUARE  4F 


*«*•«*«  te 


208 


TABLE  XIX.— Continued 


REFIO      31       316^ 
CCNitC.  JOO 

lAI  35    03      N 

LCNO      0<itl    13      w 


C«SrNUB/I |«d 


YEAR 

1970 

euIDP    0*663 

AU 

TEMP          17.9 

DIK    HGT     PER 

•4IN0-01R 

25 

MONTH 

1     o* 

Snip    Al 

UEI 

BULb           1*.8 

31 

*          •« 

WIND-SPC 

15 

OAV 

0<> 

OAIA   JSt       1 

OARGHETK     1015.6 

itA 

xINO-fOR 

Hom 

00.0 

AKtA              05 

Clcud    T/A 

CL/IR 

LEATHER 

XI 

,VLTVP 

OEHH 

ItMP 

SAL 

SIGMA-T 

OV.N0PTH 

SNt    VEL 

jxro 

PJ' 

OSS 

coo  00 

16.91 

36.37 

26,6  0 

151*. 9 

GtiS 

00010 

lc91 

36.37 

26. uO 

1315.1 

DBS 

00020 

16.91 

36.33 

26.61 

1515.3 

oes 

00U30 

16.68 

36.3d 

26.6  2 

1515.* 

08S 

00050 

16.88 

36.38 

26.62 

1515.7 

oes 

00075 

16.86 

36. j8 

26.62 

1516.1 

OBS 

00100 

16.88 

36.38 

26.62 

1516.5 

oes 

00W5 

16.88 

36.38 

26.62 

1516.9 

oes 

00150 

16.90 

36.39 

26.6  2 

1517.* 

OBS 

OOiOO 

16.91 

36.39 

26.62 

1518.2 

oes 

00.^50 

16.90 

36.39 

26.6  2 

15H.0 

oes 

00300 

16.90 

36.39 

26.62 

1519.9 

oes 

00  3  30 

16.88 

36.39 

26.63 

1520. :> 

oes 

00*00 

16.08 

36.2* 

2O.7  0 

1518.8 

oes 

00**3 

15. 5^ 

36.11 

26.73 

1517.7 

oes 

00*<iO 

15.3* 

36.09 

i6.75 

1517.8 

oes 

00500 

l*.7e 

35.96 

26.76 

1516.1 

oes 

OOoOO 

12.98 

35.66 

26.93 

1511.5 

oes 

00700 

10.75 

35.35 

27.11 

15C5.0 

CBS 

006  00 

08.05 

35.07 

27.3* 

1*96.* 

oes 

00900 

06.61 

35.07 

27.52 

1*93.2 

oes 

00990 

06. U 

35.08 

27.62 

1*92.0 

OBS 

01000 

06.2  3 

35.15 

27.66 

1*92.7 

OBS 

01 100 

05.72 

35.13 

27.71 

1*92.3 

OBS 

C1200 

05.21 

35.11 

27.76 

1*91.9 

oes 

01300 

0*.90 

35.09 

27.78 

l*St .3 

DBS 

01*00 

0*.50 

35.06 

27.80 

1*92.2 

oes 

01500 

0*.  33 

35.06 

27.62 

1*93.2 

IHST     SIO    KECC^DE" 
TRACt     JlR  D 

DUfcATI^J  0J.5 

Cklo     tiO    009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *8 
1     SQUARE     30 


••9«»*» •»«»»««« 


REUD      31      8162 
CUNSEC  0010 

LAT  35    09      N 

LUNb       0*6     I*       H 


CASTNUM/IIML 


VEAR 

1970 

BuTDP    0*66? 

AIR 

TtMP          17.9 

OIR    HGT     PER 

■IND-OIR 

2* 

INST     SIO    ktCCRDER 

TEN    SU    1206 

MONTH 

1      0* 

SHIP    AI 

aEI 

BULB          15.2 

27 

2          * 

MIND-SPD 

lb 

TkACE     OIR                        D 

5    SQUARE       * 

DAT 

0* 

OATA    USE        1 

BAhCMtIR     1010.2 

SEA 

«IN0-F0R 

ljJhATia:<                  03.* 

2     SQUARE    *8 

MOOR 

06.1 

AREA              05 

ClOu.t   T/A 

CL/TB 

WEATHER 

X2 

OPIG  r*o  110 

1     SQUARE     56 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1&HA-' 

DV.^JPTH 

SNU     ViL 

OXYG 

PU* 

TGT     P          'JO*.          N03 

SIu3         PH 

ces 

OOOuO 

lo.Sb 

36.37 

20.61 

151*. 8 

jes 

OOb  1  0 

16.88 

36.3  7 

26.6  1 

1513. J 

oes 

000  20 

16.68 

36.37 

26.61 

1515.2 

■JtS 

OOCiO 

1^.67 

36.37 

^5.61 

1515.3 

OBS 

OOobO 

16.67 

36.37 

20.61 

1513. o 

oes 

OOC75 

16.67 

36.37 

26.61 

1516.0 

OBS 

00100 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

10.6B 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.86 

36.37 

26.61 

1517.3 

OBS 

002  00 

16.66 

36.37 

26. ol 

1318.1 

OBS 

002  50 

16.89 

36.36 

23.62 

1519.0 

OBS 

00300 

16.89 

36.38 

26.62 

1519.8 

OBS 

00320 

16.86 

36.36 

26.61 

1520.0 

OBS 

00*00 

lo.l* 

36.21 

26.66 

1519.0 

u8S 

00500 

15.08 

36.0* 

26.7  7 

151/. 1 

OBS 

00520 

1*.50 

35.91 

26. ec 

1515.5 

OBS 

00532 

1*.61 

35.98 

26.63 

1516.1 

OBS 

00600 

13.29 

35.72 

26.91 

1512 .6 

OBS 

00700 

10.6* 

35.3* 

27.12 

150*. 6 

OBS 

00600 

08. *6 

35.13 

27.33 

1*96.0 

oes 

006*0 

07.  1* 

35.01 

27. *3 

1*93.* 

oes 

0C900 

06.63 

35.08 

27.55 

1*92.5 

OBS 

009  50 

06.36 

35.06 

27.59 

1*92.* 

OBS 

00965 

05.65 

35.05 

27.63 

1*90.5 

OBS 

01000 

05.68 

35.11 

27.66 

1*91.2 

oes 

01100 

05.  72 

35.15 

27.73 

1*92.3 

OBS 

01160 

05.3* 

35.13 

27.76 

1*91.0 

OBS 

01200 

05. *2 

35.15 

27.76 

1*92.8 

oes 

01300 

05.0* 

35.13 

27.79 

1*9^.9 

OBS 

01*00 

0*.51 

35.07 

27.81 

1*92.3 

OBS 

01500 

0*.** 

35.07 

27.62 

1*93.7 

«•••»«» ••«ee*9 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO   31  6162 

CONSEC  0011 

LAT     35  1*   N 

(.□NG   048  03   « 


YEHd  1970 
MONTH  O^t 
OAV  Oi 
HOUR  12.2 


BOTOP  03298 
SHIP  Al 
DATA  Uii        1 
ARtA       05 


AIR    TEMP  17.9 

MET    bULB  14.6 

dAKOftETR     1010. ^ 
CLCUD     T/A 


OIR    HOT    PER 

28       3  i 

Si  A 
CL/IR 


■inD-DIR  22 

KINB-SPD  26 
rflNO-EOR 

LEATHER  X2 


INST     STO    RECQROtR 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E40    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     56 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


CYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PU4       TOT     P 


OSS 

00000 

16.75 

36.35 

26, 

.63 

08  S 

00010 

16.  75 

36.34 

26. 

.62 

OBS 

00020 

16.75 

36.34 

26, 

.62 

OBS 

P0030 

16.74 

36.34 

26, 

.62 

OBS 

00050 

16.73 

36.34 

26, 

.62 

OBS 

00075 

16.71 

36.35 

26, 

.64 

OBS 

00100 

16.71 

36.35 

26. 

.64 

OBS 

00125 

16.71 

36.35 

26. 

.64 

OBS 

00150 

16.72 

36.35 

26, 

.63 

OBS 

00190 

16.69 

36.34 

26. 

.63 

OBS 

CC200 

16.57 

36.30 

26, 

.63 

OBS 

00^20 

16.29 

36.24 

26. 

.65 

OBS 

00250 

16.35 

36.27 

26, 

.66 

OBS 

00300 

15.66 

36.16 

26, 

.69 

OBS 

00330 

15.67 

36.16 

26. 

.73 

UBS 

00400 

14.15 

35.82 

26. 

.61 

OBS 

00500 

12.65 

35.63 

26. 

.97 

CBS 

006  00 

10.36 

35.30 

27. 

.14 

OBS 

00700 

06.66 

35.12 

.:7, 

.29 

OBS 

00800 

06.79 

35.06 

27. 

.52 

OBS 

00636 

06.54 

35.06 

27. 

.55 

CBS 

00875 

06.48 

35.08 

27. 

.57 

OBS 

009  00 

05.96 

35.05 

27. 

.62 

OBS 

00965 

05.67 

35.06 

27, 

.66 

OBS 

00965 

05.64 

35.12 

27. 

.65 

OBS 

OUOO 

05.75 

35.10 

27. 

.68 

OBS 

01100 

05.56 

35.15 

27, 

.75 

OBS 

01200 

05.06 

35.10 

27.77 

OBS 

013C0 

C4.57 

35.06 

27. 

.79 

OBS 

01400 

04.29 

35.05 

<l7. 

.82 

OBS 

01500 

04.07 

35.05 

27. 

.64 

1514.4 

1514. 0 
1514.7 

1514 .V 

1515.2 
1515.5 
ISlo.O 
1516.4 
1516. a 
1517.4 
1517.1 
1516.5 
1517.2 
1516.4 
1510.3 
1512.2 
15C6.7 
1502.0 
1497.1 
1491 .5 

1491 .1 
1491 .5 
1469.9 
1489.d 
1490.9 
1450. 7 
1491.7 
1491 .3 
1490.9 
1491.4 
1492.1 


REFID       31       8162 
CONSEC  0012 

LAT  35   05      N 

LONG      048    10      H 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTOP    02377 

AIR 

TEMP          18.4 

DIR    HGI    PER 

MIND-OIR 

27 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

KET 

SUL6           15.2 

26 

4          3 

WlND-iPO 

l'» 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE        4 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1011.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE     48 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

yEATHER 

XI 

ORIG     E40    012 

1     SQUARE     58 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TCT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

16.66 

36.36 

26.60 

1514.8 

OBS 

00010 

16.68 

36.36 

26.60 

1515.0 

065 

00020 

16.86 

36.36 

26.6  0 

1515.2 

OBS 

00030 

16.66 

36.37 

26.61 

1515.3 

OBS 

000  50 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.1 

OBS 

00100 

16.66 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.67 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.67 

36.37 

26.61 

1517.3 

OBS 

002  00 

16.66 

36.3  7 

26.61 

1516.1 

OBS 

002  50 

16.66 

36.38 

26.6  2 

1519.0 

OBS 

00275 

16.85 

36.37 

26.62 

1519.3 

OBS 

00300 

16.65 

36.33 

26.64 

1519.0 

OBS 

00345 

16.28 

36.21 

26.63 

1518.5 

OBS 

00400 

15.33 

36.03 

26.71 

1516.3 

OBS 

004  30 

14.69 

35.98 

26.77 

1515.3 

OBS 

004  50 

14.16 

35.76 

26.75 

1513.1 

OBS 

00490 

14.01 

35.65 

26.66 

1513.3 

OBS 

00500 

13.73 

35.76 

26.86 

1512.5 

OBS 

00600 

11.83 

35.48 

27.01 

1507.3 

OBS 

00700 

09.48 

35.20 

27.22 

1 5  00  .  2 

OBS 

006  00 

07.49 

35.06 

27.42 

1494.2 

OBS 

00615 

07.49 

35.05 

27.41 

1494.4 

OBS 

00880 

06.27 

35.00 

27.54 

1490.7 

OBS 

00900 

06.40 

35.12 

27.62 

1491 .7 

OBS 

00930 

06.19 

35,06 

27.61 

1491  .3 

OBS 

00950 

06.30 

35.13 

27.64 

1492.1 

OBS 

01000 

06.03 

35.12 

27.66 

1491.9 

OBS 

01100 

05.37 

35.09 

27.72 

1490.8 

OBS 

01200 

04.94 

35.07 

27.76 

1490.7 

DBS 

01300 

04.61 

35.04 

27.77 

1491.0 

OBS 

01400 

04.32 

35.03 

27.80 

1491.5 

OBS 

01500 

04.  19 

35.03 

27.81 

1492.6 

••••«••««*••««• 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFID       31        8163 
CONSEC  0013 

LAT  35    00       N 

LCNG      0<i7    52       W 


YEAR 

IS  70 

BOTDP    04755 

AIR 

TEMP         16.8 

01 R    hST    PfcR 

HIND-OIR    30 

MONTH       04 

SHIP    AI 

HET 

BULB          13.6 

29 

2         3 

rilND-SPD    16 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1014.9 

SEA 

WINO-FOR 

HOUR 

00.2 

AREA               05 

CLLUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER       XO 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S JGMA-I 

OYNOPTH 

SNO     »EL 

OXYG                PD' 

OBS 

000  00 

16.89 

36.36 

26.60 

1514.9 

oes 

00010 

16.88 

36.36 

26.60 

1515.0 

OBS 

00020 

16.88 

36.37 

26.6  1 

1515.2 

OBS 

00030 

16.88 

36.37 

26.61 

1515.3 

OBS 

000  50 

16.88 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.88 

36.37 

26.6  1 

1516.1 

OBS 

00100 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.88 

36.37 

26.6  1 

1517.3 

OBS 

002  00 

16.88 

36.38 

26.6  2 

151b. 1 

OBS 

002  50 

16.86 

36.37 

26.6  2 

1518.9 

OBS 

002  SO 

16.26 

36.23 

26.6  5 

1517.4 

OBS 

00300 

16.41 

36.30 

26.67 

1518.3 

OBS 

00318 

16.33 

36.2  9 

26.68 

1510.3 

OBS 

00350 

15.41 

36.07 

26.72 

1515.7 

oes 

00360 

15.68 

36.17 

26.74 

1516.9 

OBS 

OCOO 

15.'07 

36.04 

26.78 

1515.5 

OBS 

00500 

13.33 

35.70 

26.89 

1511.0 

OBS 

006  00 

11.30 

35.39 

27.04 

1505.4 

OBS 

00700 

08.78 

35.11 

27.26 

1497.5 

OBS 

00800 

06.69 

35.03 

27.48 

1491.8 

OBS 

00900 

05.99 

35.03 

27.60 

1489.9 

OBS 

009  30 

05.89 

35.07 

27.64 

1490.1 

OBS 

00970 

05.99 

35.13 

27.68 

1491.2 

OBS 

01000 

05.79 

35.13 

27.70 

1490.9 

OBS 

OllOO 

05.20 

35.10 

27.75 

1490.2 

OBS 

O1200 

04.90 

35.09 

27.78 

1490.6 

OBS 

01300 

04.64 

35.06 

27.79 

1491.1 

OBS 

01375 

04.32 

35.03 

27.80 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.44 

35.06 

27.81 

1492.0 

OBS 

01500 

04.20 

35.05 

27.83 

1492.7 

IMST     STO    RcCCRDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  0U.3 

QRIO    E40    013 


TcN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


PD4       TCT     P 


*«••*•••»««•*«« 


REFIO       31  8162 

CONSEC  0014 

LAT             34  56       N 

LONG       048  09       U 


CASTNUM/TINE       LVLTVP 


YEAR 

1970 

BOTDP     04709 

AIR 

TEMP           16.9 

Olf    HOT    PER 

KISD-OIR 

27 

INST     STD    RECCRDtR 

TEN    SO    1206 

MONTH 

'       04 

SHIP    AI 

WEI 

3ULe           13.2 

iO 

2          4 

aIND-SPD 

14 

TRACE     DIS                        0 

5     SOUARE        2 

DAY 

05 

DATA    USE       I 

6AR0METR     10  14.9 

SEA 

HIND-FOR 

DURATIGI.                  00.4 

2     SOUARE     46 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TB 

HEATHER 

XO 

GRIG     E40    014 

1     SQUARE    48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          NC3 

S103          PH 

OBS 

000  00 

16.90 

36.36 

26.60 

1514.9 

06  S 

00010 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.1 

OBS 

00020 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.2 

OBS 

00030 

16.89 

36.37 

.:0.61 

1515.4 

OBS 

000  50 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.1 

OBS 

00100 

16.86 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.80 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.66 

36.37 

26.6  1 

1517.3 

OBS 

002  00 

16.69 

36.3  8 

26.62 

1518.2 

OBS 

00250 

16.86 

36.36 

20.61 

1518.9 

OBS 

00300 

16.59 

36.30 

26.6  3 

1518.8 

OBS 

00350 

15.96 

36.17 

26.67 

1517.6 

OBS 

00400 

15.10 

36.00 

26.74 

1515.5 

OBS 

00430 

14.81 

35.99 

26.79 

1515.1 

OBS 

00500 

13.73 

35.79 

26.6  7 

1512.5 

OBS 

00600 

11.22 

35.41 

27.07 

15C5.1 

OBS 

00700 

08.89 

35.12 

27.25 

1496.0 

OBS 

006  00 

06.88 

35.03 

27.48 

1491 .0 

OBS 

00870 

06.10 

35.03 

27.56 

1-.89.9 

08S 

009  00 

06.2  3 

35.11 

27. o3 

1491 .0 

OBS 

01000 

05.71 

35.12 

27.71 

1490.6 

OBS 

01100 

05.20 

35.09 

27.74 

1490.1 

OBS 

01200 

04.99 

35.09 

27.77 

1490.9 

OBS 

01290 

04.68 

35.05 

27.77 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.75 

35.07 

27.76 

1491 .6 

OBS 

01400 

04.50 

35.06 

27.60 

1492.2 

OBS 

01500 

04.30 

35.05 

27.62 

1493.1 

«*»  »9«a*» 
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TABLE  XIX.— Continued 


RtFIO       31  8162  YEAR     1970  BQTOP     02377  AIR    TEMP           18.4 

CONSEC  0015  HONTM       0*  SHIP    AI  NET    BULB           l-t.l 

(.AT             34  59       N  DAY             05  DATA    USE        1  BARCHETR     1018.3 

LONS       0*8  02       W  HOUR     12.0  AREA               05  CLOUO    T/4 

CASTNUH/TIME        LVLTVP  OEPTM  TEMP  SAL  SIGMA-I  Oy.NDPTM       SNO     V£L       0X1  d 

1515.0 
1515.1 
1515.2 
1515.3 
1515. o 
1515. & 
1516.1 
1510.6 
1517.0 
1517.4 
1516.6 
1517.1 
1516.2 
1513.1 
1510.5 
1510.6 
1509.3 
1504.7 
149d.4 
1493.3 
1489.9 
1490.2 
1491.1 
14S0.7 
1489.9 
1490.2 
1490.9 
1491.3 
1490.2 
1490.5 
1491.2 
1492  .3 


REFIO       31  6162 

CONSEC  0016 

L4T             34  5  7       N 

LONG       048  06       H 


OIB     HGT 

PER 

HINO-OIR 

29 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

29       3 

3 

WIND-SPD 

09 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

SEA 

i^INO-FUR 

DURATION                   00.7 

2     SQUARE     48 

CL/TR 

»£ATMcR 

XI 

CRIG    E40    015 

1     SQUARE     48 

12.0 

08S 

00000 

16.94 

36.36 

26.5  9 

DBS 

00010 

16.92 

36.36 

26.59 

DBS 

00020 

16.9C 

36.35 

26.59 

OBS 

00030 

16.88 

36.35 

26.60 

06S 

00050 

16.85 

36.35 

26.60 

08S 

000  7  5 

16.75 

36.31 

26.60 

OBS 

00100 

16.76 

36.34 

26.61 

□  BS 

00125 

16.78 

36.35 

26.62 

OBS 

00150 

16.79 

36.35 

26.62 

OBS 

001  SO 

16.76 

36.35 

26.6  2 

OBS 

002  00 

16.40 

36.27 

26.65 

OBS 

002  50 

16.30 

36.2  6 

26.66 

OBS 

00300 

15.60 

36.  13 

26.66 

08  S 

00400 

14.39 

35.87 

26.79 

OBS 

00435 

13.49 

35.70 

26.85 

OBS 

00465 

13.37 

35.73 

26.90 

OBS 

00500 

12.84 

35.64 

26.94 

OBS 

006  00 

11.09 

35.40 

27.09 

OBS 

00700 

09.00 

35.14 

27.25 

CBS 

00800 

07.25 

35.06 

27.45 

OBS 

00870 

06.13 

35.00 

27.56 

OBS 

00900 

06.04 

35.07 

27.62 

oas 

00965 

06.00 

35.  11 

27.66 

oes 

01000 

05.74 

35.10 

27.69 

oas 

01035 

05.41 

35.09 

27.72 

OBS 

01100 

05.23 

35.08 

27.73 

DBS 

01200 

04.97 

35. Od 

27.76 

OBS 

01235 

04.95 

35.07 

27.76 

OBS 

01260 

04.58 

35.04 

27.78 

06S 

01300 

04.50 

33.04 

27.79 

OBS 

01400 

04.27 

35.01 

27.79 

oas 

01500 

04.12 

35.01 

27.60 

CASTNUM/T IME 


YEAf 

1970 

BOTDP    04755 

AIR 

TEMP         20.4 

DIR    HGT     PER 

WIND-DIR 

21 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

04 

SHIP    Al 

«ET 

BULo          14.6 

30 

3          2 

HIND-SPO 

05 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE        2 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BARi 

jMETR     1016.9 

SEA 

WIND-FOP 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE    48 

HOUR 

18.0 

AfEA              0  5 

CL&I 

JD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    E40   016 

1    SQUARE    46 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5103         PH 

OBS 

000  00 

16.83 

36.34 

26.60 

1514.7 

06S 

00010 

16.81 

36.34 

26.60 

1514.8 

OBS 

00020 

16.61 

36.34 

26.60 

1514.9 

OBS 

00030 

16.61 

36.34 

26.60 

1515.1 

OBS 

00050 

16.81 

36.34 

26.60 

1515.4 

OBS 

00075 

16.81 

36.35 

26.61 

1515.6 

OBS 

00100 

16.81 

36.34 

26.60 

1516.2 

CBS 

00125 

16.80 

36.34 

26.61 

1516.6 

OBS 

00150 

16.79 

36.34 

26.61 

1517.0 

UBS 

002  00 

16.78 

36.34 

26.61 

1517.8 

OSS 

00216 

16.77 

36.33 

26.61 

1518.0 

OBS 

002  50 

16.21 

36.21 

26.65 

1516.7 

OBS 

002  70 

15.86 

36.  12 

26.66 

1515.9 

OBS 

00300 

15.79 

36.14 

26.69 

1516.2 

OBS 

00315 

15.76 

36.14 

26.70 

1516.3 

CBS 

00400 

14.90 

35.93 

26.73 

1514.8 

OBS 

00465 

13.34 

35.72 

26.90 

1510.5 

OBS 

U0500 

13.05 

35.69 

26.93 

1510.1 

OBS 

00525 

12.86 

OBS 

006  00 

11.11 

35.39 

<.7.08 

1504.7 

OBS 

00700 

08.93 

35.14 

27.26 

1498.1 

CBS 

008  00 

07.11 

35.02 

27.44 

1492.7 

OBS 

00620 

06.50 

35.00 

27.51 

1490.6 

CBS 

00880 

06.19 

35.03 

27.57 

1490.4 

OBS 

00900 

06.21 

35.08 

27.61 

1490.9 

OBS 

01000 

05.71 

35.09 

27.68 

1490.5 

OBS 

01100 

05.19 

35.07 

27.73 

1490.1 

OBS 

01200 

04.86 

35.05 

27.75 

1490.4 

OBS 

01300 

04.60 

35.04 

27.77 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.31 

35.01 

27.78 

1491.4 

OBS 

01500 

04.21 

35.02 

27.80 

1492.7 

•*******•••**» 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO       31       eit,^ 

coNsec  0017 

LOT  j5   Oj       N 

LCNLi       O^P     19       H 


CASTNU«/T INE 


viat 

IVZO 

BOTDP    03475 

AI  k 

ItMP          17.4 

DIP     HGT     PER 

WIND-DIP 

21 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

M£NI^ 

'       0-. 

SHJP    41 

«tT 

JULB           11.4 

34 

3          3 

WIND-SPD 

07 

TRACE    OIR                      0 

5     SQUARE        4 

DiY 

06 

OITA    USE       1 

BASCIr 

;Ifi     1016,6 

StA 

,41ND-fbP 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE     48 

HCUft 

00. <^ 

bAiA               Oi 

CLuUJ 

t/A 

CL/TP 

wEATHf* 

XI 

ORIG     E40    017 

1     SaUARE     58 

LVLT>P 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPIH 

SNU     VEL 

OXVl, 

P04 

TLT     P          NOi          N03 

SI03          PH 

UdS 

00000 

17.15 

3e.3o 

26.54 

1515.6 

ClfS 

00010 

17.13 

36.38 

26.55 

1515.8 

OSS 

OOO^J 

17.15 

36.36 

26.55 

1316.0 

ues 

000  30 

17.14 

36.36 

26.56 

151c. 1 

CIBS 

0OC50 

16. 9; 

J6.  J5 

26.59 

1515.8 

CbS 

0007b 

16.91 

36.  33 

2o.5^ 

15  16.1 

CBS 

00100 

16.91 

36.  J  5 

20.59 

1510.0 

06  S 

001^5 

10. 9J 

36.  36 

26.60 

l3l6.9 

cibs 

J0150 

16.87 

36.36 

20.61 

1517.3 

oes 

OO1.OO 

16.86 

36. J6 

26.61 

1516.1 

c*s 

00^50 

16. dJ 

36.36 

te.62 

1516.6 

UBS 

00^70 

16.81 

36.3  5 

26.61 

1519.0 

t'BS 

0O30O 

16.53 

36.23 

26.63 

1516.6 

uas 

00400 

15.57 

36.1  1 

26.72 

13  17.1 

ti6<; 

OCJO 

15.52 

30.11 

26.73 

1517.4 

U6S 

0050J 

14.12 

35.62 

20.81 

1513.8 

u6S 

OOtOO 

12.52 

35.38 

26.96 

1509.8 

oes 

00700 

10.37 

35.31 

27.15 

1503.6 

UbS 

008GJ 

07.82 

35.05 

27.36 

1493.5 

V,i<. 

00900 

06.50 

35.02 

,.7.5^ 

1491. J 

OBS 

009*0 

06.13 

35.06 

27.60 

1491 .2 

CiBS 

01000 

06.12 

35.  13 

27.66 

1492.2 

(IBS 

01100 

05.64 

35.11 

27.71 

1491 .9 

OBS 

OliOO 

05.18 

35.09 

27.75 

1491.7 

U6S 

01300 

04.82 

35.07 

27.77 

1491.9 

OBS 

OlS-tS 

04.51 

35.04 

27.78 

1491 .3 

oas 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

1492.0 

CBS 

01500 

04.34 

35.04 

27.80 

1493.2 

REFID       31  6l62 

CONSEC  0016 

LAT             35  01       t, 

LONG       048  03       W 


CASTNUM/T IMc 


VEAt 

1970 

BCTDP     02926 

AIR 

lEHP          17.3 

DIR    HGT     PER 

WIND-OIR 

21 

INST     STD    PECCROER 

TEN    SO    1206 

MCNTh 

04 

SHIP    AI 

KET 

aULb          14.4 

34 

3         4 

w  1  N  D-  SP  D 

15 

TRACE    DIR                        D 

5     SOUARE        4 

DAT 

06 

DATA    USE        1 

BARCHETP     1014.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     48 

HUUK 

06.0 

AREA               05 

CLTUJ     T/A 

CL/TR 

-LATHES* 

X2 

ORIG     E40    016 

1     SQUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P3  4 

TOT     P          NU2          N03 

5103         PH 

JBS 

00000 

17.19 

36.37 

26.54 

1515.8 

JBS 

00010 

17.18 

36.37 

26.54 

1515.9 

LBS 

00020 

17.  lb 

36.38 

26.55 

1516.1 

■IBS 

00030 

17.18 

36.39 

26.55 

I5i6.3 

UBS 

00050 

17.18 

36.35 

20.55 

1516.6 

L6S 

00G75 

17.  13 

36.3  8 

26.56 

I5I0.8 

IIBS 

00100 

17.07 

J6.37 

26.57 

1517.1 

OBS 

00125 

16.99 

36.36 

26.56 

1517.2 

OBS 

00150 

16.92 

36.3  5 

26.59 

1517.4 

OBS 

00200 

16.65 

36.30 

26.61 

1517.4 

UBS 

002  50 

16.45 

36.27 

26.64 

1517.5 

OBS 

00300 

16.02 

36.19 

26.68 

1516.9 

OBS 

00320 

15.54 

36.10 

26.72 

1515.7 

OBS 

00350 

15.51 

36.10 

20.72 

1516.1 

CBS 

00400 

14.96 

30.01 

26.7  6 

1515.1 

OBS 

00500 

13.62 

35.76 

26.69 

1512.1 

OBS 

00600 

11.77 

35.50 

27.04 

1507.2 

GBS 

00700 

09.33 

35.16 

27.21 

1499.6 

CbS 

008  00 

C7.40 

35.05 

27.42 

1493.8 

CBS 

00879 

06.41 

35.04 

27.55 

1491  .3 

CBS 

00862 

06.22 

35.02 

27. 5t 

14  90.5 

GBS 

00900 

06.18 

35.03 

27.57 

1490.7 

OBS 

00919 

06.17 

35.04 

27.56 

1491 .0 

08S 

00042 

05.87 

35. C5 

27.63 

1490.2 

OBS 

00979 

05.82 

33.06 

27.66 

1490.6 

OBS 

00990 

05.94 

35.11 

27.67 

1491.3 

OBS 

01000 

05.85 

35.10 

27.67 

1491 .1 

OBS 

01025 

05.86 

35.12 

27.65 

1491 .u 

06S 

01 1  00 

05.47 

35.10 

27.72 

1491 .2 

GBS 

OltOO 

04.99 

35.07 

27.75 

1490.9 

OBS 

01300 

04.71 

35.06 

27.76 

1491  .4 

nbi 

01400 

04.30 

33.02 

27.79 

1491 .4 

GBS 

01500 

04.13 

35.02 

27.81 

1492.3 
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TABLE  XIX.— Continued 


REflO       31       8162  »E«F     1970  BOTDP     0'<'}72 

COMSEC  0019  MONTH       04  SHIP    tl 

LAT  35    00       N  OAY  06  DATA    USE       1 

LONG       0'«8    06       V  HOUP     12.2  AKEA  Ob 


AIB    TEHP  IB. 6 

kET    BULB  15.9 

bAfcCHETR     1015. « 
CLUUJ     T/A 


DIP    MOT  PER           HINO-DIP    26  INST    STD    RECORDER  TEN    SO    li06 

31       2  3              UINO-SPU    10  TRACE    DIR                      0  5    SOUARE      ♦ 

ScA  ^INO-FUH  DURATION                   00. <•  2     SQUARE     «8 

CL/TR  KEATHER       X2  ORIG     E<.J    C19  1     SOUARE     58 


CASTNuM/TlME       LVLTYP  DEPTH 


oes 

OBS 
08S 
OSS 
OBS 
CBS 
UBS 

oes 

OBS 
DBS 
DBS 
uBS 
OBS 

oes 

uBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OaS 
oes 
oes 


00000 
00010 

0002  0 
000  30 
000  50 
00075 
00100 
0012  5 
00150 
00200 
00250 

003  00 
OO'.OO 
00500 
00600 
00700 
DOE  00 
009  00 
009  10 
009  20 
01000 
01 100 
01200 
01300 
01<f00 
01500 


TEMP 

17. Ci 
17.09 
17.09 
17.09 
17.09 
17.09 
16.89 
16.89 
16.67 
16.85 
16.80 
16.30 
15.40 
13.75 
12.06 
09.51 
07.61 
06.33 
06.31 
06. 5U 
06.02 
05.53 
C5.12 
04.77 
04.5  8 
04.44 


SAL 

36.  :>6 
36.39 
36.39 
36.39 
3o.40 
36.40 
36.37 
36.37 
36.36 
36.37 
36.36 
36.24 
36.11 
3:>.81 
35.54 
35.20 
35.06 
35.03 
35.03 
33.12 
35.11 


SIGMA-T  DTNOP'M       SND    VEl       QXVG 


PD4       TOT    P 


26.57 
26.58 
26.58 

26.5  8 
26. 5E 
25.56 
26.61 
26.61 
26.61 
26.62 
26.62 

26.6  5 
26.76 
26. BB 
27.01 
27.21 
27.40 
27.55 
27.56 
27.60 
27.66 


1515.5 
1515.7 
1515.8 
1 5 16  .  0 
1516.3 
1516.7 
1516.5 
1516.9 
1517.3 
1518.0 
1516.7 
1517.9 
1516.6 
1512.6 
1508.2 
1500.4 
1494.7 

1491 .3 

1491 .4 
1492.4 
1491 .0 


**«*¥■;« 


REFIO      31       8162 

YEAR 

1970 

BOTDP     04846 

AIR 

TEMP          18.5 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

25 

CONSEC              0020 

MO.^TH 

04 

SHIP    Al 

nET 

iJULB           15.9 

25 

2            2 

■  I N  0-  SP  D 

05 

LAI             34    54       N 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

riAtv 

UMETP     1016.9 

SEA 

KIND-PrR 

LONG       048    01       M 

HOUR 

15.1 

AREA                05 

i,LUUD    T/A 

CL/TR 

HEA'Htf' 

X? 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNUPTH 

SND    VtL 

DXYG 

p:i 

15.1 

OBS 

00000 

17.13 

36.39 

26.57 

1515.6 

OBS 

OOOIO 

17.13 

36.39 

26.57 

1515.8 

OBS 

00020 

17.13 

36.39 

26.57 

1515.9 

OBS 

00030 

17.13 

36.39 

26.57 

1516.1 

oes 

00050 

17.13 

36.40 

26.57 

1516.4 

OBS 

00075 

17.13 

36.40 

26.57 

1516.9 

OBS 

00100 

17.10 

36.39 

26.57 

1517.2 

oes 

00125 

16.91 

36.36 

26.60 

1517. J 

ues 

0Q150 

16.86 

30.35 

2O.60 

1517.2 

OBS 

002  00 

16.65 

36.^1 

26.62 

1517.4 

OBS 

002  50 

16.34 

36.25 

20.65 

1317.2 

OBS 

00270 

16.12 

36.20 

26.66 

I5l6.a 

oes 

00265 

16.20 

36.2  4 

26.67 

1517.3 

oes 

00300 

16.11 

36.21 

26.6  7 

1517.2 

OBS 

00340 

15.67 

36.13 

26.71 

1516.4 

jes 

00400 

15.44 

36.10 

26.74 

1516.7 

OBS 

00500 

13.35 

35.73 

26.90 

1511.1 

oes 

00600 

11.74 

35.50 

27.05 

1507.0 

UBS 

00700 

09.33 

35.16 

27.22 

1-.99.7 

oes 

00748 

08.48 

35.14 

27.33 

1497.2 

oes 

008  00 

07.33 

35.05 

27.43 

1493. 6 

oes 

00850 

06.43 

35.01 

27.52 

1491 .0 

oes 

00900 

06.38 

35.09 

27.59 

1491.6 

OBS 

009  3  5 

06.28 

35.  13 

27.64 

1491.8 

OBS 

0O950 

06.02 

35.08 

27.63 

1490.9 

oes 

01000 

06.02 

35.12 

27.67 

1491.8 

OBS 

01100 

05.44 

35.10 

27.72 

1491.1 

oes 

01200 

05.02 

35.07 

27.75 

1491.0 

OBS 

01300 

04.70 

35.05 

27.77 

1491.4 

oes 

01365 

04.40 

35.04 

27.80 

1491.2 

OBS 

01400 

04.52 

35.05 

27.79 

1492.3 

OBS 

01500 

04.33 

35.02 

27.79 

1493.2 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    DM  D 

DURATION  00. s 

ORIG     E4J    020 


TEN  SO  1206 
5  SJUARE  2 
2  SOUARE  4B 
1    SCUARE    48 


***••••*•*••*•* 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO   31  81&2 

CONSEC  Juil 

LAT      i<,  57   N 

Lr*JG   0<i7  5  7   h 


YEAR  1970 
MONTH  0<. 
DAY     07 

HOui.  00.0 


dtlTDP     050J9 
SHIP    AI 
OATA    USE        1 


AlP     TEKP  15.7 

hET     6ULe  13.1 

3AR0.-1£TR     10^0. 0 
l,LCUU    T/A 


aiR    hGT    PER 
312  3 


«1NL'-Dlk    03 
^IHC-SPD     lu 
hIND-FCIR 
rtEATHER       X^ 


INST     ilj    F.tCC-.OLR 
TRACE    Oia  J 

DUK«TION  00., 

GRIu     E*0    Oil 


TEN  SO  l.:06 
5  SOUARE  Z 
i  SwJARE  46 
1     SOUARE    47 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


-VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

ilGMA-I 

CibS 

00000 

16.92 

36.37 

26. 6C 

DBS 

00010 

16.92 

3U.37 

2o.6C 

CBS 

OOOJO 

16. B5 

io.37 

20.62 

OBS 

00030 

16.62 

36.36 

26.62 

UBS 

00050 

16.61 

36.36 

26.6  2 

08  S 

00075 

16.80 

36.36 

20.62 

ues 

00100 

16.80 

36.36 

26.62 

UBS 

00125 

16.80 

36.36 

26.6  2 

JBS 

00150 

lc.71 

36.34 

26.63 

UBS 

00160 

16.70 

36.34 

2^.63 

08  S 

002  00 

10.46 

36.26 

26.63 

OBS 

00225 

Id. 41 

36.28 

26.6  5 

COS 

002  50 

16.12 

ib.dZ 

26.66 

nas 

00300 

15.62 

J6.13 

26.72 

OBS 

0C330 

15.76 

36.20 

26.74 

OBS 

00400 

14.65 

35.97 

26.81 

UBS 

00450 

14.34 

35.93 

26.8  5 

OBS 

00500 

13.41 

35.66 

26.85 

UBS 

006  00 

11.73 

35.49 

.7.04 

OBS 

00700 

09.62 

35.22 

27.21 

UbS 

00750 

08.41 

35.05 

27.27 

OBS 

00800 

07.42 

35.  Jj 

27.40 

UBS 

00880 

06.34 

35.06 

27.58 

OBS 

00900 

06.41 

35.10 

^7.60 

OBS 

00909 

06.26 

35.  10 

27.62 

OBS 

00940 

Ud.28 

33.13 

27.64 

OBS 

01000 

05.94 

35.12 

27. f8 

OSS 

OllOO 

05.31 

35.06 

27.7^ 

ObS 

01200 

04.97 

35. C8 

27.76 

UBS 

01300 

04.72 

35.07 

27.76 

OBS 

C1400 

04.38 

35.03 

27.79 

OBS 

01500 

04.14 

35.02 

27.61 

OY^^DPTH       Si^U    VEl 

1515.0 
1513.1 
1j15.1 
1515.1 
1513.4 
1515.8 
1 3  16  .  2 
1516.6 
l5U.d 
1j17.2 
1516.7 
Ipl/.J 
l3lo.3 
1515.6 
151„.7 
1514.0 
1513.8 
1511 .3 
1307.0 
150U.U 
1496.9 
1493.9 
1491 .0 
1491.7 
1491.2 
1491 .9 
1491.5 
1490. o 
1490.9 
1491 .5 
1491  .7 
1492.4 


PJ4   TUT  P 


REFIO   31  6162 

CuNSet  (jO<;2 

LAT      34  46   N 

LONG   046  02   h 


EASINLM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

oOTDP     0493t 

AIR 

TEMP          16.2 

OIR    HGT     P£k 

AiND-DIR 

10 

INSI    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       04 

SMP    Al 

«tT 

SULb           13.7 

3l 

2          3 

HIND-SPD 

13 

Trace   DIR                 i 

5     SOUARE        2 

DAY 

07 

DATA    USE       1 

bARCMETR     1017.9 

SEA 

KlND-FOR 

DURATION                  0J.4 

2     S3UARE     43 

HOUR 

06.1 

AREA                05 

CLCUD     T/A 

CL/TR 

wEATHER 

X2 

ft IG     c40    022 

1     SJUARE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNUPTH 

SNO     VtL 

0XY& 

PQ4 

in     F          NCt          N03 

S103          PH 

OBS 

00000 

16.95 

36.38 

26.6  0 

1515.1 

DBS 

00010 

16.94 

36.38 

26.60 

1315.2 

OBS 

C0020 

16.93 

36.30 

26.61 

1515.3 

UBS 

00030 

16.93 

36.38 

23.61 

1515.3 

OoS 

00050 

16.90 

36.37 

26.61 

1515.7 

08  S 

000  7  5 

16.04 

36.3  7 

26.62 

l3l6.0 

OBS 

00100 

16.83 

36.36 

26.62 

1516.3 

CBS 

00125 

16.81 

36.^6 

26.62 

1516.7 

CBS 

C0150 

16.80 

36.36 

26.62 

1517.1 

CBS 

00200 

16.79 

30.37 

26.63 

1517.9 

CBS 

002  50 

16.74 

3e.i6 

26.6  4 

1316.3 

CBS 

002  70 

16.  70 

36.36 

26.65 

1518.9 

CBS 

00300 

16.33 

36. t7 

26.66 

151b. 0 

GBS 

0C338 

16.23 

3o.2  6 

26.68 

1518.3 

CBS 

00400 

15.17 

3O.00 

26.72 

1515.7 

CBS 

00480 

14.31 

35. o9 

26.63 

1514.2 

CbS 

00500 

13.74 

35.79 

26. P7 

1512.5 

CBS 

006  00 

11.91 

35.50 

27.01 

1507.6 

CBS 

00700 

09.  73 

35.23 

27.20 

1501 .2 

CBS 

008  00 

07.11 

35.03 

27.45 

1492.7 

OSS 

00845 

06.4  1 

35.01 

27.53 

1490.7 

lBS 

00880 

06.41 

35.06 

27.58 

1491 .3 

CbS 

C0900 

06.26 

35.06 

27.60 

1491  .1 

CBS 

0C909 

06.09 

33. o5 

27.60 

1490.5 

Cos 

OlOCO 

05.90 

33.12 

27.68 

1491 .3 

CBS 

OllOO 

05.42 

35.10 

27.73 

1491 .0 

GBS 

01200 

04.96 

35.06 

27.75 

1490.0 

CBS 

01300 

04.72 

35.05 

27.77 

1491.5 

CBS 

C1400 

04.40 

35.04 

27.79 

1492.1 

ObS 

01500 

04.22 

35.03 

27.81 

1492.7 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFID   31  8162 

CONSEC  00i3 

L4T     35  CO  N 

LONG   046  07   h 


CiSTNUM/TlME   LVLTYP 


YE4R 

1970 

BOTJP    04297 

AIR 

TEKP          15.8 

OIR     MGT    PER 

■IINO-DIR 

14 

INST    STO   RECC^OER 

TEN    SO    1206 

MONTh 

1       04 

SHIP    Al 

«ET 

BULB           12.9 

32 

2          3 

WINO-SPD 

21 

TRACE    OIR                        C 

5    SaUARE       4 

DAY 

07 

DATA    USc        1 

BAROMETR     1014.6 

SEA 

»1^0-F0R 

CURAT  ION 

2     SQUARE     48 

HOUR 

12.5 

AREA               05 

CLOUO     I/A 

CL/TR 

meather 

XZ 

LKIG     E40    023 

1     SOUARE     58 

.VLTYP 

OEPIri 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OY.\DPTH 

SnD    VcL 

OXYG 

P04 

TLT     P          N02          NCo 

S103          PH 

OBS 

00000 

16.89 

36.3  7 

26.61 

1514.9 

DBS 

00010 

16.88 

36.37 

26.6  1 

1515.0 

OBS 

00020 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.2 

OBS 

00030 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.4 

OBS 

000  50 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.7 

06  S 

00075 

16.89 

30.37 

26.61 

1516. 1 

OBS 

00100 

16.90 

J6.3  7 

26.61 

1510.5 

OBS 

00125 

16.91 

30.37 

26.6  0 

1517.0 

OBS 

00150 

16.91 

36.37 

.L6.60 

1517.4 

OBS 

00200 

16.91 

30.37 

26.60 

1516.2 

OBS 

002  50 

16.90 

36.3  7 

26.61 

1519.0 

UBS 

00280 

16.82 

30.35 

26.61 

1519.2 

OBS 

00300 

16.57 

36.28 

20.62 

1518.7 

OBS 

00400 

15.32 

36.04 

26.72 

1516.2 

OBS 

00500 

13.52 

35.75 

26.88 

1511  .7 

OBS 

00600 

11.42 

35.44 

27.06 

1505., 

OBS 

00700 

09.36 

35.20 

27.23 

1499.9 

OBS 

00800 

07.03 

35.04 

27.47 

1492.4 

08S 

00850 

06.  76 

35.05 

27.51 

1492.^ 

OBS 

00900 

06.  11 

35.02 

27.58 

1490.4 

OBS 

01000 

05.83 

35.11 

27.68 

1491 .0 

OdS 

01100 

05.45 

35.10 

27.72 

1491.2 

OBS 

01140 

05.43 

35.11 

27.73 

1491. B 

OBS 

01..00 

05.00 

35.09 

<:7.76 

1491 .3 

^BS 

01300 

04.89 

35.06 

27.77 

1492.^ 

OdS 

01403 

04.54 

35.03 

27.77 

1492.4 

OdS 

01500 

04.24 

35.01 

27.79 

1492.8 

REFID       31       3162 

YEAR 

1970 

BOTDP    01629 

AIR 

TEMP          19.0 

OIR    hGI     PtR 

MINO-OIR 

23 

CONSEC              0024 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

MET 

BULB          16.3 

17 

3          2 

«IND-SPD 

22 

LAT             35    05       N 

OAY 

07 

DATA    USE       1 

8AR0METR     1012.2 

SEA 

HiND-fOR 

LONG      046    06      W 

HOUR 

18.0 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

18.0 

OBS 

00000 

17.00 

36.37 

26.58 

1515.2 

OBS 

00010 

16.99 

36.38 

26.59 

1515.4 

OBS 

00020 

16.98 

36.38 

26.59 

1513.5 

OSS 

000  30 

16.96 

36.39 

26.61 

1515.6 

OBS 

000  50 

16.96 

36.39 

26.61 

1515.9 

OSS 

00075 

16.96 

36.39 

26.61 

1:>16.3 

OBS 

00100 

16.94 

36.39 

26.61 

1516.7 

DBS 

0012  5 

16.93 

36.39 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.39 

26.6  1 

1517.5 

OSS 

002  00 

16.92 

36.38 

26.61 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.63 

36.36 

26.62 

1518.8 

OSS 

00300 

16.74 

36.35 

26.63 

1519.3 

OSS 

00400 

15.85 

36.17 

26.70 

1518.0 

OBS 

00500 

14.33 

35.91 

26.64 

1514.6 

OBS 

00600 

12.24 

35.58 

27.01 

1508.9 

OSS 

00700 

10.24 

35.3  0 

27.16 

1503.1 

OSS 

006  00 

07.75 

35.05 

27.37 

1495.2 

OBS 

00650 

06.90 

35.00 

27.45 

1492.7 

OBS 

00900 

06.74 

35.03 

27.50 

1492.9 

OBS 

00965 

05.81 

35.01 

27.61 

1490.3 

OBS 

009  80 

06.03 

35.11 

27.66 

1491 .5 

oes 

01000 

05.95 

35.16 

27.71 

1491 .6 

OBS 

01100 

05.36 

35.09 

27.72 

1490.8 

OSS 

01200 

04.97 

35.06 

27.75 

1490.8 

OBS 

01300 

04.66 

35.04 

27.77 

1491.3 

OBS 

01400 

04.56 

35.05 

27.78 

1492.6 

OBS 

01500 

04.53 

35.04 

27.78 

1494.0 

INST  STD  RECCRDER  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR          D  5  SJUARE   4 

DURATION        00.3  2  SOUARE  48 

ORIG  E40  024  1  SOUARE  56 


•*•»»**•*•*•••• 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFID  31  8162 
CONSEC  0025 
LAT  35  10  N 
LONG   O^B  15   H 


VEiR 

1970 

60TDP    04572 

AIR 

TEMP         17.0 

OIR    hGT    PER 

nlNO-DIR 

20 

INST    STO   liECORDER 

MONTH 

04 

SHIP    Al 

hET 

BULB          13.9 

15 

2         3 

WINO-SPD 

15 

TRACE    JIR                        0 

OAV 

08 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1012.5 

SEA 

*IND-FOR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

00.3 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

«£ATriER 

X2 

ORIG    E40    025 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SluNA-T 

DYNDPIH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

oas 

00000 

17.07 

36.37 

26.57 

1515.4 

OBS 

00010 

17.07 

36.38 

26.57 

1515.6 

OBS 

00020 

17.07 

36.38 

26.57 

1515.8 

OBS 

00030 

17.01 

36.36 

26.59 

1515.7 

OBS 

00050 

16.95 

36.3  7 

26.59 

1515.9 

OBS 

00075 

16.91 

36.37 

26.60 

1516.2 

□  BS 

00100 

16.90 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.88 

36.36 

26.60 

1516.9 

OBS 

00150 

16.83 

36.36 

26.6  2 

1517.1 

OBS 

00200 

16.62 

36.35 

26.61 

1517.9 

OBS 

00215 

16.63 

36.36 

26.62 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.53 

36.29 

26.63 

1517.8 

OBS 

00300 

16.42 

36,2  7 

26.64 

1518.3 

OBS 

00330 

16.39 

36.26 

26.66 

1518.7 

OBS 

OCOO 

15.40 

36.09 

26.74 

1516.5 

OBS 

00500 

13.73 

35.31 

26.89 

1512.5 

OBS 

00600 

11.61 

35.50 

27.07 

1506.6 

OBS 

0O7O0 

06.62 

35.10 

27.28 

1496.9 

OBS 

00760 

07.21 

35.00 

27.41 

1492.4 

OBS 

006  00 

06.65 

35.05 

27.50 

1491  .7 

OBS 

009  00 

05.93 

35.02 

27.60 

148^.7 

OBS 

00935 

05.69 

J5.03 

27.64 

1469.3 

OBS 

009B0 

06.01 

35.14 

27.68 

1491 .5 

OBS 

OlOOO 

05.92 

35.13 

27.69 

1491.4 

OBS 

01100 

05.36 

35.09 

<:7.72 

1490.6 

OBS 

01200 

04.92 

35.06 

27.75 

1490.6 

OBS 

01300 

04.73 

35.06 

27.78 

1491.5 

OBS 

OHOO 

04.55 

35.04 

27.78 

1492.4 

OBS 

01500 

04.27 

35.03 

27.80 

1492.9 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE     5  8 


**•*•*«•****«*« 


REfID   31  6162 

CONSEC  0026 

LAT     35  55   N 

LONG   047  40   H 


YEAR 

1970 

BOTOP     04938 

AIR 

TEMP           18.4 

DIR    HGT    PER 

alND-OIR 

2U 

INST    STO    RECCROER 

TEN    SU    1206 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

WET 

BULB           15.6 

15 

2          4 

WIND-SPL 

20 

Trace  jir                d 

5     SQUARE       4 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1010.2 

SEA 

WIND-FUR 

Duration             03.4 

2     SJUARE     46 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUD     T/a 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG     t40    026 

1     SQUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND     VcL 

OXYG 

P34 

TOT     P          NO,.          NC3 

Sn3          PH 

OBS 

00000 

16.69 

36.36 

26.60 

1514.9 

OBS 

00010 

16.88 

36.36 

2o.60 

1515.0 

OBS 

00020 

16.87 

36.36 

26.61 

1515.1 

OBS 

00030 

16.86 

36.36 

26.61 

1515.3 

OBS 

000  50 

16.84 

36.37 

20.6  2 

1515.5 

OBS 

00075 

16.81 

36.36 

20.62 

1515.9 

OBS 

00100 

16.75 

36.36 

23.63 

15U.1 

OBS 

00125 

16.73 

36.36 

26.64 

1516.4 

OBS 

00150 

16.71 

36.35 

2o.64 

1  3  l6  .  0 

OBS 

00160 

16.70 

36.35 

26.64 

1 5  16  .  9 

OBS 

002  00 

16.13 

36.23 

26.6  8 

1515.7 

OBS 

002  50 

15.73 

36.16 

26.72 

1515.2 

OBS 

00260 

15.74 

36.19 

26.74 

1515.6 

OBS 

003  00 

15.54 

36.14 

26.75 

1515.4 

OBS 

00400 

14.02 

35.84 

26.85 

1511.8 

OBS 

00500 

12. 7J 

35.65 

26.97 

1509. J 

OBS 

006  00 

10.64 

35.35 

27.13 

1503.0 

OBS 

00700 

08.56 

35.15 

27.33 

1496.8 

OBS 

00770 

06.76 

35.01 

27.48 

1490.6 

OBS 

00600 

06.65 

35.06 

27.63 

1-.90.9 

OBS 

00900 

05.54 

35.01 

27.64 

If  66.1 

OBS 

00980 

05.06 

35.02 

27.71 

1467.5 

OBS 

01000 

05.11 

35.04 

27.72 

1468.0 

OBS 

01100 

04.75 

35.02 

27.74 

1488.2 

OBS 

01120 

04.54 

34.99 

27.74 

1487.6 

OBS 

01200 

04.46 

35.01 

27.76 

1489.7 

OBS 

01300 

04.40 

35.02 

27.78 

1490.1 

OBS 

C1400 

04.44 

35.05 

27.80 

149^.0 

OBS 

01500 

04.36 

35.06 

^7.62 

1493.3 

»»*««««*«*«««*» 
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TABLE  XIX.— Continued 


ktflO      31       ai62 
CONSEC  0027 

LIT  35   05       H 

LONG      047    iZ       H 


YEAR 

1«I0 

60TDP    04297 

AIR 

TEMP           19.1 

OIR    1 

hGT     PER 

HINO-OIR 

20 

INST     STO    RECORDER 

TEH    SO     1206 

MONTH 

04 

SHIP    Al 

XEI 

BULB           15.7 

23 

2          3 

KIND-SPD 

20 

TRACE    DIR                        0 

5     SOUARE       4 

oar 

08 

DATA    USE       1 

SARCMETR    1008.5 

SEA 

ylNO-fOR 

DURATION                  00.4 

2     SlJUARE     46 

HOUR 

12.1 

AREA              05 

CICUO     T/A 

CL/TB 

WEATNt:R 

XI 

ORIG     £40    027 

I     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

IE  MP 

SAL 

SluMA-T 

OVNOPTh 

SND     VEL 

OXTG 

PL)4 

TCI    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

16.92 

36.35 

26.59 

1514.9 

00  S 

00010 

14.92 

36.35 

23.59 

1515.1 

CBS 

00020 

16.92 

36. J5 

26.59 

1515.3 

OBS 

000  30 

16.92 

36.35 

26.59 

1515.4 

OSS 

000  50 

16.91 

36.37 

26.60 

1515.8 

OBS 

00075 

16.91 

36.37 

2b. bO 

1516.2 

OBS 

00100 

16.91 

36.37 

2b. 60 

1316.6 

DBS 

0Q125 

16.91 

36.37 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

16.91 

36.37 

26.60 

1517.4 

OBS 

00170 

16.91 

36.37 

26.60 

1517.7 

OBS 

002  00 

16.64 

36.32 

26.63 

1517.3 

OSS 

002  50 

16.44 

36.29 

26.65 

1517.5 

OBS 

00300 

15.94 

36.19 

26.6  9 

1516.7 

OSS 

004  00 

14. 6t 

35. S7 

26.81 

1514.1 

OBS 

00500 

12.74 

35.64 

26.96 

15C9.0 

OSS 

0O5  80 

11.40 

35.45 

27.0  7 

1505.5 

OBS 

005  85 

10.50 

35.33 

27.14 

1302.2 

OBS 

C0600 

10.37 

35.33 

27.16 

1502.0 

OBS 

007  00 

08.45 

35.11 

27.31 

1496.3 

OBS 

00770 

06.77 

35.02 

27.49 

1490.8 

OBS 

008  00 

06.51 

34.99 

27.50 

1490.3 

OBS 

00850 

06.31 

35.08 

27.60 

14^0.4 

OBS 

00900 

05.65 

35.03 

27.64 

14de.6 

OSS 

009  7  0 

05.16 

35.03 

27.70 

1467.7 

OBS 

01000 

05.  11 

35.03 

27.71 

1460.0 

OBS 

01100 

04.86 

35.04 

27.74 

1466.7 

OBS 

01200 

04.56 

35.02 

27.76 

1469.1 

OBS 

01300 

04.5  7 

35.06 

27.79 

1490.9 

OSS 

01330 

04.56 

35.06 

27.79 

1491  .3 

OSS 

01350 

04.45 

35.05 

27.80 

1491  .2 

OSS 

01400 

04.38 

35.05 

27.81 

1491  .7 

OSS 

01500 

04.22 

35.03 

27.81 

1492.7 

REFID       31       8162 
CONSEC  0028 

LAT  34    49       h 

LONG       048    14       h 


CASINUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1970 

BCTOP    04369 

AIR 

TEMP          17.3 

OIR    HGT    PER 

•  INO-DIR 

24 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

1       04 

SHIP    Al 

WET 

BULB          14.7 

28 

4          2 

yINO-SPD 

22 

TRACE    OIR                      D 

DAY 

10 

DATA    USE       1 

SAROMETB     10  12.5 

SEA 

KIND- FOR 

DURATION                 00.3 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUO    I/A 

CL/IR 

keaiher 

XI 

ORIG    E40   028 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TCT    P         N02         N03 

OBS 

00000 

16.91 

36.38 

26.61 

1514.9 

OBS 

00010 

16.91 

36.39 

26.62 

1515.1 

OSS 

00020 

16.91 

30.39 

26.62 

1515.3 

oas 

00030 

16.91 

36.39 

26.62 

1515.3 

OBS 

00050 

16.91 

36.39 

26.62 

1515.8 

OBS 

00075 

16.91 

36.39 

26.62 

1516.2 

OBS 

OOIOO 

16.92 

36.39 

26.6  2 

1316.6 

OBS 

00125 

16.92 

36.39 

26.62 

1517 .0 

OBS 

00150 

16.92 

36.39 

26.62 

1517.4 

OBS 

00200 

16.95 

36.39 

26.61 

1518.4 

Cbs 

002  50 

16.95 

36.40 

26.62 

1519.2 

OBS 

00300 

16.94 

36.40 

26.6  2 

1520.0 

ObS 

00310 

16.94 

36.40 

26.62 

1520.1 

OBS 

OO360 

16.52 

36.26 

26.63 

1519.6 

OBS 

004  00 

15.81 

36.15 

26.65 

1517.9 

OSS 

00500 

13.93 

35.61 

26.85 

1513.2 

OSS 

00600 

12.43 

35.58 

26.9  7 

1509.5 

OBS 

00615 

12.08 

35.55 

27.02 

I5ce.5 

OBS 

00630 

12.13 

35.58 

27.03 

1509.0 

OBS 

00700 

10.23 

35.30 

27.17 

1S03.1 

OBS 

00800 

08.24 

35.10 

27.34 

1*97.1 

OSS 

C0900 

06.62 

35.05 

27.53 

I<492.5 

OSS 

00960 

Ob. 26 

35.09 

27.61 

14S2.1 

OSS 

01000 

06.25 

35.13 

27.64 

1492. S 

CBS 

01100 

05.78 

35.14 

27.71 

1492. b 

CBS 

01200 

05.35 

35.12 

27.75 

1492.5 

OSS 

01300 

04.96 

35.10 

27.78 

1492.5 

OBS 

01400 

04.60 

35.07 

27.80 

1492.7 

OSS 

O15O0 

04.35 

35.06 

27.82 

1*93.3 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  4S 
1     SQUARE    48 


•**••«*«•*•••» 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFID       31       eibi 

Vt  tR 

1970 

6C1DP    04-.3l> 

AIK 

TEMP          18.4 

Ulk     H 

i,T     PEP 

XIND-OIR 

23 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

CUNSEC                U0i9 

M(  M  H 

04 

Ship  al 

WET 

BULb           13.6 

25 

4          2 

WINO-SPO 

21 

TRACE    DI«                        0 

5    SQUARE        2 

L4T             34    47       N 

D*» 

10 

OtTA    USE        1 

BARDHETR     1012.2 

SEA 

KlND-FOR 

DURATION                 00.4 

2     SOUARE     48 

LONG       0411     U       X 

HCUt. 

17.6 

4fE4                05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

►EAThtR 

XI 

LRIG    E40    029 

1     SQUARE    48 

CASTNU^*/I  IME 

LVLT YP 

CjEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNOPTh 

SNO     VtL 

GXYG 

P34 

TCT    p          N02          N03 

5103         PH 

17. e 

ces 

00000 

16.94 

36.36 

^6.59 

1515.0 

CBS 

000  10 

16.91 

36.36 

26.60 

1515.1 

ctss 

00020 

16.92 

36.36 

26.59 

1515.3 

CbS 

00030 

16.68 

36.36 

..6.60 

1515.3 

CBS 

000  50 

16.83 

36.37 

26.62 

1515.5 

CBS 

00075 

16.83 

36.37 

26.62 

1S15.9 

CBS 

OGIOO 

16.83 

36.37 

26.62 

1516.3 

ces 

00W5 

16.83 

36.37 

26.62 

1516.7 

CBS 

00150 

16.84 

36.37 

£.6.62 

1517.2 

OdS 

00190 

16.84 

36.38 

26.6  3 

1517.9 

CBS 

00^:00 

16.80 

36.37 

26.6  3 

1517.9 

CBS 

002  50 

16.52 

36.30 

26.6  4 

1517.8 

CBS 

00275 

16.14 

36.18 

.16.64 

1516.9 

CBS 

C0300 

15.91 

36.  16 

26.66 

1516.6 

CBS 

00400 

14. 9t 

35.97 

2o.75 

1515.0 

CBS 

00500 

13.51 

35.76 

26.85 

1511 .7 

CBS 

C0600 

11.67 

35.50 

27.02 

1507.5 

CBS 

00700 

09.72 

35.24 

27.21 

1501  .2 

CBS 

00800 

07.63 

35.07 

27.40 

1494.8 

OBS 

009  00 

06.42 

35.06 

27.58 

1491 .7 

CBS 

00920 

06.61 

J5.16 

27.62 

149.:. 9 

CbS 

01000 

06.03 

35.15 

27.69 

1491.9 

ces 

OUOO 

05.53 

35.13 

27.74 

1491.5 

CBS 

01200 

05.09 

35.12 

27.76 

1491.4 

OBS 

01300 

04.85 

35.12 

27.81 

1492.1 

CBS 

01*00 

04.57 

35.09 

27.82 

1492.6 

CBS 

01500 

04.41 

35.09 

27.83 

1493.6 

REFIO       31 

£162 

YEAR     197.0 

bCTDP    04983 

AIR    TEMP           17. 

.5 

DIR    hGT 

PER 

HINO-OIR 

23 

CCNSEC 

0030 

MONTH       04 

SHIP    AI 

MET    BULB           14 

.7 

28       3 

J 

JIND-SPD 

17 

CAT            34 

4t;     N 

CA>              11 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013, 

,t 

StA 

WIND-FjR 

LONG        048 

07       K 

HOUR    00.0 

AI^EA               05 

CLCUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

INST    SID   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

CiRIG    E40    030 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE    48 


CASTNUM/IIME        LVLIYP 


DYNOPTM       Si^D    V6L       OXYG 


PJ4      ICT    P 


LBS 

00000 

16. 

.89 

36. 

26. 

,61 

CbS 

00010 

16. 

,B9 

36. 

^o. 

.61 

OBS 

00020 

16. 

89 

36. 

26. 

,61 

OBS 

00030 

16. 

,88 

36, 

26. 

.61 

CBS 

00050 

16. 

.80 

36. 

26. 

,63 

CbS 

00075 

16. 

,80 

36. 

.38 

26. 

,64 

CBS 

00100 

16. 

.79 

36. 

,38 

26. 

.64 

CbS 

00125 

16. 

.79 

36. 

.38 

26. 

,64 

OBS 

00150 

16. 

.78 

36. 

,38 

26. 

.64 

OBS 

00200 

16. 

.72 

36. 

,37 

26. 

.65 

OBS 

002  50 

16. 

.59 

36. 

,34 

26. 

.66 

OBS 

00300 

16. 

.18 

36. 

.25 

26. 

,66 

CBS 

00400 

15. 

.02 

36. 

,04 

26. 

.79 

CBS 

00500 

13. 

,  79 

35. 

,84 

26. 

,90 

CBS 

00548 

12. 

.85 

35. 

,67 

26. 

,96 

CbS 

00600 

11. 

.65 

35, 

,51 

27. 

,07 

lBS 

00700 

09.11 

35. 

,20 

27. 

,28 

CBS 

008  00 

07. 

,30 

35. 

,09 

27, 

,47 

CBS 

008  30 

06. 

.  74 

35, 

.07 

27, 

,53 

CBS 

00900 

06. 

.26 

35. 

,14 

27. 

,65 

OBS 

OlOOO 

05. 

.92 

35 

.17 

27, 

.72 

CBS 

01020 

05, 

.93 

35. 

.20 

27. 

,74 

CBS 

01050 

05. 

,45 

35, 

.14 

27. 

,75 

CBS 

OUOO 

05. 

,30 

35, 

.14 

27, 

.77 

CBS 

01200 

04, 

.91 

35, 

,11 

27, 

.75 

CBS 

01300 

04. 

,45 

35 

.08 

27, 

,82 

CBS 

0140C 

04, 

.31 

35, 

.07 

i7. 

.83 

CBS 

01500 

04, 

,  11 

35 

.07 

27, 

,85 

1514.9 
151J.0 
1515.2 
1515.3 
15  15.4 
1515.3 
15  10.2 
1516.6 
1517.0 
1517.6 
1518.0 
1517.5 
1515.3 
1512.7 
1510.2 
1506.8 
I49d.9 
1493.5 
1491.6 
1491 .1 
1451.5 
1491 .9 
1490.4 
1490.6 
1490.6 
1490.4 
1491.5 
1492 .3 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO      31  8162 

CONSEC  0031 

LtT             34  5i       N 

LONG       0<>e  03       U 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTOP     04938 

AIR 

TEMP          17.5 

Olf^    H6T     PER 

KINO-OIR 

21 

INST    STO   RECOROER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

0". 

SHIP    Al 

MET 

BULB           14.4 

28 

3          3 

ulNO-SPD 

ZZ 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       2 

DAY 

u 

OAIA    USE        1 

BARONETR     1010.5 

StA 

KlNO-fOB 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE     4t 

HOUR 

06.0 

AHEA               05 

CLOUO    I/A 

CL/TP 

HEATHE^t 

XI 

ORIG    E40    031 

1     SQUARE     4S 

LVLTYP 

DEPTH 

TE«P 

SAL 

SlliMA-I 

OYNDPIH 

SND    VEL 

QXYG 

PU4 

TOT    P          NU2          N03 

SI03         PM 

CbS 

00000 

16.95 

36.3  8 

26.60 

1515.1 

CBS 

00010 

16.95 

36.38 

26.60 

1515.2 

ObS 

00020 

16.95 

36.39 

2o.6l 

1515.4 

CBS 

00030 

16.95 

36.39 

26.61 

1515.6 

CBS 

00050 

16.91 

36.39 

26.62 

1515.8 

CBS 

00075 

16.90 

36.39 

26.6  2 

1516.2 

CBS 

00100 

16.90 

36. J9 

26.62 

1516.6 

CBS 

00125 

16.90 

36.39 

26.62 

1517.0 

CbS 

001  50 

16.61 

36.3  8 

26.64 

1517.1 

CBS 

00200 

16.66 

36.34 

26.64 

1517.4 

CBS 

002  50 

16.38 

36.29 

26.6  7 

1517.3 

CBS 

003  00 

15.88 

36.20 

26.72 

1516.5 

CBS 

OCOO 

14.83 

35.98 

26.78 

1514.6 

CBS 

00500 

13.17 

35.74 

26.95 

1510.6 

CBS 

00600 

11.06 

35.43 

27.  12 

1504.6 

CSS 

00700 

08.89 

3S.  16 

27.28 

1496.0 

CBS 

OOSOO 

06.74 

35.08 

27.54 

1491.3 

CBS 

00840 

06.39 

35.11 

27.61 

1490.6 

CBS 

00880 

06.34 

35.13 

27.63 

1491  .1 

CBS 

00900 

06.24 

35.15 

27.66 

1491.1 

CBS 

00931. 

06.06 

35.16 

27.69 

1491 .0 

CBS 

009  50 

05.53 

35.07 

27.69 

1469.0 

CBS 

00990 

05.46 

35.12 

27.74 

1489.4 

CBS 

01000 

05.65 

35.16 

27.74 

1490.4 

CBS 

01025 

05.66 

35.16 

27.74 

1490.8 

CBS 

OIlOO 

05.30 

35.13 

27.76 

1490.6 

CBS 

01130 

05.01 

35.11 

27.78 

1489.9 

CBS 

01200 

04.86 

35.10 

27.79 

1490.4 

CBS 

01300 

04.61 

35.10 

27.82 

1491.1 

CBS 

Ol'.OO 

04.44 

35.10 

27. B4 

1492.0 

CBS 

01500 

04.^3 

35.08 

27.85 

1492.8 

REfID       31  8162 

CONSEC  0032 

LAI             34  5  8       N 

LONG       047  55       W 


YEAR  197.0 
MONTH  04 
DAY  11 

HOUR     12.5 


BOTOP    04572 
SHIP    Al 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.9 

itET     BULB  15.4 

BAROMETR     1009.1 
CLOUD     T/A 


DIR     HGI     PER 


SEA 
CL/IR 


WIND-DIR    22 
JIND-SPO   25 
.ilNO-FOR 
.(EAIHER       X2 


INST     SID    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

CRIG    E40    032 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/IIME       LVLTYP 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

16.80 

36.34 

26.61 

OBS 

00010 

16.80 

36.35 

26.61 

CBS 

00020 

16.80 

36.36 

26.62 

OBS 

00030 

16.80 

36.36 

26.62 

CBS 

00050 

16.60 

36.37 

26.63 

OBS 

00075 

16.80 

36.37 

26.63 

CBS 

00100 

16.80 

36.37 

26.63 

CBS 

00125 

16.60 

36.37 

26.6  3 

CBS 

00150 

16.78 

36.37 

26.64 

OBS 

00160 

16.76 

36.36 

26.63 

OBS 

00200 

16.59 

36.32 

26.64 

OBS 

002  50 

16.41 

36.28 

26.65 

OBS 

00290 

16.06 

36.17 

26.65 

OBS 

00300 

15.78 

36.16 

26.71 

OBS 

00360 

15.46 

36.10 

26.7  3 

OBS 

00400 

14.87 

36.00 

26.79 

CBS 

00500 

13.50 

35.79 

26.92 

OBS 

00600 

11.49 

35.43 

27.04 

OBS 

00700 

09.11 

35.17 

27.25 

OBS 

00740 

08.79 

35.22 

27.34 

OBS 

00600 

0  7.00 

35.03 

27.46 

OBS 

006  30 

06.39 

34.99 

27.51 

CBS 

00900 

06.20 

35.07 

27.60 

OBS 

01000 

05.21 

35.05 

27.71 

OBS 

01050 

05.06 

35.06 

27.74 

OBS 

01080 

05.30 

35.14 

27.77 

OBS 

01100 

05.22 

35.12 

27.77 

OBS 

01200 

04.83 

35.09 

27.79 

OBS 

01300 

04.72 

35.09 

27.80 

OBS 

01400 

04.42 

35.06 

27.63 

CBS 

01500 

04.22 

35.08 

27.85 

DYNDPTH       SNC     VFL       OXYG 

1514.6 
1514.7 
1514.9 
1515.1 
1515.4 
1515.8 
1516.2 
1516.7 


P04       101    F 


1517.0 
1517.2 
1517.2 
1517.4 
1510.9 
1516.2 
1516.2 
1514.6 
1511  .7 
1506.1 
1498.8 
1498.4 
1492.3 
1490.3 
1490.8 
1466.5 
148B.7 
1490.3 
1490.3 
1490.3 
1401 .5 
1491.9 
1492.8 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFID       31        8162 

YEIS 

19  70 

60TDP     04206 

AIR 

TEMP          18.4 

Dlf.    HGI    PER 

WINO-OIP     21 

LONSEC               0033 

MONTr 

1       0<> 

SHIP    Al 

HtT 

6ULB           15.7 

23 

6          £ 

■.IND-SPD    30 

LAT             35    00       N 

DAY 

l.> 

DAIA    JSE        1 

BARCMETk     1006.1 

SEA 

WlND-fCR 

LUNG       0^7    i*^       h 

HCUh 

09.0 

AREA               05 

CICUD    T/A 

CL/TB 

WEATHE«        XI 

CASIMUM/IIIE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SIVD     VtL 

aXYG                Po' 

09.0 

OBS 

000  00 

It. 87 

36.36 

26.61 

1514.8 

OBS 

00010 

16.67 

36.36 

26.61 

1515.0 

OBS 

00020 

16.87 

36.36 

26.61 

1513.1 

CBS 

60030 

16.87 

36.36 

26.61 

1515.3 

065 

00050 

16.80 

36.  J6 

26.62 

1515.4 

CBS 

C0075 

16.73 

36.36 

26.63 

1515.7 

ass 

00100 

16.75 

3o.36 

26.63 

1510.1 

OSS 

00U5 

16.75 

36.36 

26.6  3 

1516.3 

OBS 

00150 

16.75 

36.36 

26.6  3 

1510.9 

OBS 

00170 

16.71 

36.36 

26.64 

1517.1 

CBS 

002  Ou 

16.56 

36.32 

26.65 

1517.1 

OBS 

002  50 

16.40 

36.29 

26.66 

1517.4 

OBS 

00290 

16.18 

36.26 

26.69 

1517.4 

CBS 

00300 

15.90 

36.18 

26.70 

1516.6 

CBS 

00400 

14.52 

35.97 

26.84 

1313.6 

CBS 

00500 

12.85 

35.70 

26.98 

1509.4 

OBS 

OOSoO 

11.63 

35.50 

27.07 

15C6.0 

CBS 

006  Ou 

11.2? 

33.46 

27.10 

15  05.4 

06S 

00700 

09.35 

35.25 

27. 2S 

1499. d 

CBS 

00720 

08.81 

35.19 

27.3^ 

1490.1 

OBS 

OOoOO 

07.01 

35.08 

27.50 

1492.4 

CBS 

00850 

06.39 

35.07 

27.58 

1490.7 

OBS 

OOoSO 

06.38 

35.08 

27.59 

1491.2 

CBS 

C0900 

06.16 

35.08 

27.62 

1490.7 

Q8S 

01000 

05.21 

35.04 

27.70 

1468.4 

OBS 

01100 

04.62 

35.05 

27.  76 

1468.5 

CBS 

01200 

04.59 

35.05 

27.78 

1489.3 

OBS 

01300 

04.48 

35.06 

27.80 

1490.5 

OBS 

01330 

04.45 

35.08 

27. 8<; 

1490. 9 

OBS 

01345 

04.65 

35.11 

27.8.. 

1492.0 

OBS 

01370 

04.52 

35.09 

27.82 

1491.9 

OBS 

01400 

04.49 

35.09 

27.83 

1492.2 

OBS 

01500 

04.30 

30.09 

27.85 

1493.1 

INST     SIO    kECCROER  TEN    SO    1206 

TRACE    DIR  U  5    SQUARE       4 

DURATION  00.4  2     SOUARE     46 

CklG     E40    033  1     SJUASE     57 


RtFlO       31       8162 

YEA" 

1970 

60TDP     02103 

AIR 

TEMP           17.6 

OIK    HOT     PER 

UIND-OIR 

21 

CONSEC               0034 

MLNTH 

1       04 

SHIP     AI 

WET 

BULb           14.7 

26 

4          2 

nlNC^SPC 

25 

LAT             35    06       N 

DAY 

1^ 

DATA    USE        1 

6ARCMETR     1005. t 

SEA 

.<IND-F3„ 

LONG       047    46       W 

HOUR 

12.0 

AREA               J  5 

CLOUO    T/A 

CL/Tk 

HEAThhk 

X2 

CASTNUM/TIMc 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI jMA-T 

uY-JOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PJ 

12.0 

035 

OOOOO 

16.82 

36.37 

26.63 

l3l4.7 

OBS 

000  10 

16.62 

36.37 

26.63 

1514.6 

OoS 

00020 

16.82 

36.37 

26.63 

1515.0 

OBS 

00030 

16.62 

36.37 

2o.63 

1515.2 

oas 

00050 

16.82 

J6.37 

26.6  3 

1515.5 

C?S 

000  7  5 

16.82 

36.37 

26.63 

1515.9 

OBS 

00100 

16.62 

30.37 

26.63 

1515.3 

CBS 

00125 

16.82 

36.38 

26.63 

1516.7 

OdS 

00150 

16.82 

36.38 

26.63 

1517.1 

UBS 

00190 

16.81 

36.36 

26.64 

1517.3 

OBS 

C02  00 

16.74 

J6.35 

26.63 

1517.7 

085 

002  50 

16.46 

36.29 

26.65 

1517.6 

OBS 

00300 

16.19 

36.24 

26.6  7 

1517.5 

0?5 

00340 

15.90 

36.19 

26.70 

1517.2 

065 

00400 

14.70 

35.95 

26.79 

1514.2 

035 

00500 

13.25 

35.73 

26.9  2 

1510.8 

CBS 

00600 

10.99 

35.40 

27.11 

1504.3 

03S 

00700 

08.40 

35.12 

27.33 

1496.1 

03S 

00720 

07.72 

35.12 

27.43 

1493.6 

065 

00750 

07.72 

35.14 

27.45 

1494.4 

OBS 

00800 

06.68 

35.10 

27.56 

1491.1 

035 

00900 

05.82 

35.07 

27.65 

1489.3 

065 

00945 

05.25 

35.00 

27.67 

1487.6 

035 

01000 

05.03 

35.03 

27.72 

1467.7 

OBS 

01100 

04.63 

33.05 

27.76 

14ee.6 

035 

01200 

04.52 

35.03 

27.76 

1466.9 

OBS 

01300 

04.53 

35.06 

27.80 

1490.7 

OBS 

0134C 

04.6  7 

33.11 

27.62 

1492.0 

D3S 

01400 

04.51 

35.06 

27.82 

1492.3 

C3S 

01500 

04.40 

35.08 

27.8  3 

1493.5 

INST    STO    RECORDER  TEN    50    1206 

TRACE    OIK                        0  5     SJJARE       4 

OURATIOil                  0J.5  2     SuUARE    46 

CRIG     E4J    034  1     SOUARE     57 
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TABLE  XIX.— Continued 


AEFIO   31  61o2 

CONSEC  0035 

Lit     35  00   N 

LCNG  O'.e  02       > 


YE/lB     1970 
MONTH       0^ 

oar  13 

Hi.uft     lZ.O 


eOTOP    03*75 

Oila  JSE   1 
APEA      05 


AIR    TEMF  18.* 

HET    BULB  16.3 

BAROMETR     1000.0 
CLCUJ    I/A 


OIH    HGT    Pi'* 


SEA 
Cl/IR 


HINL-OIR    2-. 
<lNl>-SfD   24 
HlnO-FCd 
UEAlMEn        Xi 


INSI    STO   RECORDER 
IRACt    OIR  0 

OUKATION  03.3 

UKIG    E40    035 


TEN  SO  liCt 
5  SOJARc  4 
2  SuUAkE  *e 
1     SQUARE     58 


CASTNU«/T[«E        L»LT»P 


DYNOPTH       SNU     VEL       dXYG 


P3*       TUT     P 


UBS 

00000 

16. 

,88 

36. 

,33 

23.62 

DBS 

OOOIO 

16. 

.88 

36. 

,38 

.;6.62 

oes 

00020 

16. 

,88 

36. 

,38 

26.62 

OtS 

00030 

16. 

,68 

36. 

,39 

^6.63 

oes 

00050 

16. 

,86 

36. 

,39 

26.6  3 

06S 

00075 

16. 

.66 

36. 

.39 

26.63 

CbS 

00100 

16. 

,81 

36, 

,38 

20.64 

o?s 

00125 

16. 

,60 

36. 

,36 

23.64 

OJS 

00150 

16. 

,77 

36. 

,38 

26.65 

03S 

00200 

16. 

,75 

36. 

.36 

2o. 65 

CBS 

002  50 

16. 

,62 

36, 

.34 

26.65 

035 

003  00 

16. 

,30 

36. 

,24 

26.65 

Las 

00400 

15. 

,42 

36. 

,12 

26.76 

03S 

005  00 

13. 

.71 

35, 

,60 

26.83 

DOS 

006  00 

12. 

,01 

33. 

,55 

27.03 

aos 

00700 

09. 

,40 

35. 

,23 

27.25 

09S 

00800 

07. 

.40 

35. 

,09 

27.44 

03S 

OOSOO 

06. 

,16 

33. 

,06 

27.62 

OJS 

00950 

05. 

,62 

35. 

,07 

27.66 

J3S 

01000 

05. 

,61 

35. 

,11 

.^7.71 

OaS 

01050 

05. 

,74 

33. 

,16 

27.73 

03S 

Oil  00 

C5. 

,39 

35. 

,13 

27.75 

08S 

01200 

04. 

,98 

35. 

,10 

27.76 

OSS 

01300 

04. 

,71 

35. 

,09 

27.60 

UBS 

01400 

04. 

,50 

35. 

,09 

27.62 

JBS 

01500 

04. 

,24 

35.06 

27.83 

1514.9 

1515,0 
1515.2 
1515.4 
1515.7 
1516.1 
1516.3 
1516.7 
1517.0 
1517.7 
1518.1 
1517.9 
1516.6 
i51.:  .4 
1308.0 
1500.0 
1454.2 
1490.7 
1489.3 
1490.2 
1491.6 
1491.0 
1490.9 
1491.5 
1492.3 
1492.6 


»»s»««s«« 


REFIO      31       8162 

YEAR 

1970 

eOTDP     04938 

AIR 

TEMP          18.5 

OIR 

HGT    PER 

MIND-OIR 

27 

CONSEC              0036 

HONTH 

04 

SHIP    Al 

MET 

BULB           15.4 

28 

4          3 

WIND-SPD 

15 

LAT             34    51       N 

DAY 

14 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1010.5 

SEA 

wIND-FCR 

LONG       048    12       W 

HOUR 

19.6 

AREA               05 

CLOUO     I/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASINUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OY.^DPTH 

SND     'JtL 

OXYG 

PJ, 

19.6 

06  S 

00000 

16.63 

36.36 

26.6  3 

1514.7 

CBS 

00010 

16.83 

36.36 

26.63 

1514.9 

OBS 

00020 

16.85 

36.3  6 

26.63 

1515.1 

06S 

0Q030 

16.81 

36.36 

26.64 

1515.1 

OBS 

000  50 

16.61 

36.38 

26.64 

1515.5 

OBS 

00075 

16.80 

36.36 

26.64 

1515.6 

OBS 

00100 

16.80 

36.3  8 

26.64 

1516.3 

OBS 

00125 

16.80 

36.39 

26.65 

1516.7 

OBS 

00150 

16.80 

36.38 

26.64 

1517.1 

OBS 

00200 

16.81 

36.36 

26.64 

1517.9 

OBS 

00220 

16.49 

36.29 

26.64 

1517.2 

OBS 

002  50 

16.41 

36.29 

26.66 

1517.4 

OBS 

00300 

16.32 

36.2  7 

26.67 

1518.0 

OBS 

00400 

15.03 

36.06 

26.80 

1515.3 

OBS 

00500 

13.53 

35.80 

26.92 

1511 .8 

OBS 

00600 

11.53 

35.51 

27.09 

1506.3 

OBS 

00700 

09.69 

35.29 

27.22 

1501 .9 

OBS 

008  00 

07.40 

33.06 

27.43 

1493.9 

OBS 

00900 

06.21 

35.06 

27.59 

1490.8 

OBS 

00940 

05.93 

35.07 

27.64 

1490.4 

OBS 

00950 

06.15 

35.15 

27.67 

1491.6 

OBS 

00970 

05.85 

35.09 

27.66 

1490.6 

OBS 

01000 

05.67 

35.13 

27.69 

1491 .2 

OBS 

01100 

05.44 

35.13 

27.75 

1491.2 

OBS 

01200 

05.00 

35.11 

27.78 

1491.0 

OBS 

01300 

04.73 

35.09 

27.60 

1491.6 

OBS 

01-400 

04.46 

35.08 

27.62 

1492.2 

OBS 

01500 

04.26 

35.07 

27.64 

1492.9 

r^ST     SID    HECOkOER  ten    so    1206 

TRACE    Olft  D  5     SQUARE        2 

DURATION  00. '5  2     SQUARE     48 

ORIG     E^O    C36  1     SQUARE     '♦S 


PJ4       TOT     P 


«*«*«»«««*»«•«« 
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YEAR 

1970 

bOIuP    04755 

AlK 

TtHP           15.7 

MONTh 

1        04 

SHIP    AI 

UEI 

BULB           13.4 

DAY 

15 

OAIA    USE       1 

6ARCMETR     1013.9 

HOUR 

00.0 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

LVLIYP 

DEPTH 

IcMP 

SAL 

S>I„MA-I 

OBS 

00000 

16.80 

36.36 

26.62 

OBS 

00010 

16.60 

36.  36 

26.62 

OBS 

00020 

16.80 

36.36 

26.62 

OBS 

OOOJO 

16.80 

36.37 

26.63 

OBS 

000  50 

16.80 

36.3  7 

26.63 

OBS 

00075 

16.80 

30.38 

26.6  4 

OBS 

00100 

16.80 

36.38 

26.64 

OBS 

00125 

16.80 

36.30 

26.64 

OBS 

00150 

16.80 

36.38 

26.64 

OBS 

00200 

16.80 

36.3  7 

20.63 

CBS 

00225 

16.71 

36.36 

26.64 

OBS 

002  50 

16.53 

36.31 

26.65 

C9S 

00275 

16.4^ 

36.28 

26.65 

OdS 

00300 

16.30 

36.26 

26.66 

OBS 

00375 

15.44 

36.12 

26.75 

OBS 

00400 

14.69 

35.94 

26.78 

OBS 

00*50 

14.09 

35.88 

26.8  7 

OBS 

00500 

13.51 

35.76 

26. bS 

OBS 

006  00 

11.61 

35.49 

27.06 

OBS 

00700 

C9.60 

35.26 

27.^4 

OBS 

008  00 

07.33 

33.07 

27.45 

06S 

00870 

06.22 

35.05 

27.58 

OSS 

00900 

06. 3<: 

35.13 

27.63 

OBS 

00920 

06.06 

35.09 

27.64 

OSS 

00930 

06.  16 

35.15 

27.67 

OBS 

OlOOO 

05.81 

35.14 

27.71 

OBS 

01100 

05.33 

35.11 

27.74 

OBS 

01200 

04.97 

35.10 

27.78 

OBS 

01300 

04.57 

35.09 

27.82 

OBS 

01400 

04.49 

35.08 

27.82 

OBS 

01500 

04.20 

35.06 

27.83 

TABLE  XIX.— Continued 

REFIO       31  8162  YEAR     1970  bOTuP     04755  AIR     TtHP           15.7  OIK     huT  Pc P             rtlND-OIR     23  INST     STO    RtCCROcR  TEN    SU    1206 

CONSEC  0037  MONTH       04  SHIP     AI  uEI     BULB           13.4                2a       2  2  WINO-SPO     12  HACE    OIR                        0  5     SOJARc        2 

LAT             34  46       N  DAY              15  OAIA    USE        1  bARCHETR     1013.9  S:A  ViINO-FOK  DUBATIOK                   00 .  *  2     SUUARE     48 

LONG       048  09       M  HOUR    00.0  AREA               05  CLOUO     T/A  CL/TR  igEA  IHc"        XI  Wlu     E40    Oj  7  1     SQUARE     48 

CASINUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  IcMP  SAL  S>I^MA-I  OYNuPTn       SNO     VcL       JXYu  Pu4       IlT     P  N02  NC3  SIiJ3  PH 

1514. o 
1514.6 
1514.9 
1515.1 
1515.4 
1515.8 
1516. J 
1516.7 
1317.1 
1517.9 
1518.0 
1517.8 
1517. y 
1617.9 
151c. 3 
1514.1 
1512.9 
1511 .7 
I3O0.6 
15CC.8 
149J.6 
1490.4 
1491  .-. 
1490.6 
1491 .J 
1491 .0 
1490.7 
1490,9 
1490.9 
1492.^ 
1492.7 


REFID       31  8162  YEAR     1970  8CI0P    03B40  AIR    TEKP          17.3  OIR     hoT  PER             ^I\C-OIk  29  I  MST     STu    I.ECZf")":')  TEN     y.     1^06 

CONSEC  3038  HONTh       04  ShIP    AI  WET    8ULD           14.3                29       4  J  ^IND-530  17  ThAcE    OIR                        0  5     S-iJlPE        4 

LAT             35  00       N  DAY              15  DATA    USE       1  OAROMETR     1J13.9  S.;A  rfIND-*-uR  DJ9AT1JN                   03.4  2     SUUa«E     48 

LONG       048  09       M  HOUR     06.0  AREA               05  CLCUO     T/A  LL/TR  WEATHct-  XI  CKiO     E40    039  1     S^-IA-m.     55 

CASTNUW/TIME       LVLIYP  DEPTH  TtHP  SAL  SIGMA-T  OY\OPTH       SNO     VcL       OXYG  P:4       TOT     P  M02  N.J)  5113  Pn 

1514.7 
1514.6 
1515.0 
1513.2 
1515.3 
1516.0 
1516.4 
151t,.8 
1517.3 
1518. 1 
1518. J 
151-.. 7 
1520.2 
151'.. 7 
I3I7.8 
151/. J 
1517.2 
1515.0 
1510. o 
1510.3 
1303.1 
1457.6 
1491.6 
1490.0 
1490 .3 
14<:|  .8 
14S1.9 
1491.. 
149^.3 
14,2.8 
1492. o 


OBS 

00000 

16. 

,i2 

36.38 

26. 

.63 

OBS 

00010 

lo. 

.61 

36.38 

26. 

.03 

OSS 

00020 

16, 

.az 

36.39 

26. 

,64 

OBS 

00030 

16. 

.82 

30.39 

26. 

.64 

GBS 

00050 

16, 

.82 

30.39 

26. 

.64 

OBS 

00075 

16. 

.83 

36.39 

26. 

.64 

OBS 

00100 

16. 

.83 

36.39 

2o, 

.64 

OSS 

00125 

16. 

.84 

33.40 

2o. 

.64 

OBS 

00150 

16. 

.85 

36.40 

23, 

.64 

OBS 

002  00 

16, 

.86 

30.39 

26. 

,63 

OBS 

002  50 

16. 

.86 

36.40 

26, 

.64 

OBS 

00300 

16. 

.85 

36.40 

26.64 

OSS 

00340 

lo. 

.79 

36.38 

26. 

.64 

UBS 

003  50 

16. 

,59 

36.3  6 

2o, 

.67 

OBS 

00400 

15. 

.76 

56. lo 

26. 

.7  1 

ObS 

00440 

15. 

,61 

30  .  16 

26, 

.75 

OBS 

00460 

15. 

.29 

36.11 

2o. 

.78 

OSS 

00500 

14. 

.43 

35.96 

26. 

.05 

OBS 

00565 

12. 

.88 

35.68 

to. 

.96 

DBS 

00600 

12. 

.72 

35.69 

27, 

,,J0 

OoS 

00700 

10. 

.^2 

35.34 

27. 

.20 

OBS 

00800 

08. 

.33 

35.16 

27, 

.37 

OBS 

00900 

Oo. 

.41 

35.04 

27. 

.35 

OBS 

01000 

05. 

.59 

33.05 

27. 

.66 

OBS 

01040 

05. 

.49 

35.05 

27. 

.Ob 

OSS 

01060 

05.75 

33.14 

27, 

.72 

CBS 

01100 

05. 

.63 

35.14 

27, 

.73 

OBS 

01200 

05. 

.21 

33.1  I 

27. 

.  76 

OBS 

01300 

04, 

.95 

35.11 

27. 

.79 

CBS 

01400 

04. 

,64 

35.08 

27. 

.80 

OBS 

01500 

04, 

.23 

35.04 

27, 

.81 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO   31  6162 

CONSEC  0039 

LAT      i^  36   N 

LONG   0^7  50   M 


YEAR 

1970 

aOIDP    O'.'.BO 

AIR 

TEMP          15.7 

OIB    hGT    PcR 

»IN[>-J1R 

34 

INST     STO    kECORDER 

TEN    SJ    1206 

MONTH       0^ 

SHIP    A] 

«£I 

eULS          13.4 

31 

2 

-IMD-SPO 

05 

TRACE     OU                        0 

5     S)J3  <E        Z 

D4T 

16 

DATA    OSt        1 

BAROMETR     1021.0 

St  A 

*IhO-FUR 

DURATION                   CJ.5 

2     SJU5-IE     46 

HOUR 

00.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TB 

<EAIHc« 

XO 

ORI;,     E40    039 

1     Sv<Ua'(t     47 

LVLTYP 

DtPTM 

TEMP 

SAL 

SIuM4-I 

dvnopth 

S:«0    VEL 

OXVG 

PJ4 

TbI    P          NC2          Noi 

SI  03          OH 

oes 

OOOOP 

16. SB 

36.34 

26.56 

1515.1 

06S 

OOOIO 

16. e9 

3o.34 

26.59 

1515.0 

OBS 

00020 

16. ea 

36.36 

2i.60 

1515.2 

ces 

000  30 

Ib.BS 

36.  J6 

26.60 

1315.3 

ces 

00050 

16.87 

J6.37 

26.61 

1515.6 

OBS 

00075 

16. B6 

36.37 

26.62 

1516.0 

CBS 

00100 

16. d6 

36.38 

26.62 

1516.4 

OBS 

OOlZi 

16.66 

36.38 

20.62 

1516.8 

OBS 

00150 

16. Bo 

36.38 

26.62 

1517. J 

ces 

00170 

16.87 

36.38 

26. 6< 

1517.6 

OBS 

00200 

16.76 

3o.j6 

26.63 

1517.8 

CBS 

00205 

16.67 

36.32 

26.62 

1517.5 

CBS 

00250 

16. 6d 

36.35 

26.  f  4 

1510.3 

OBS 

003  00 

16.24 

Jo. 26 

26.68 

1517.7 

OBS 

00400 

15.09 

36.04 

26.77 

1515.5 

OBS 

00500 

13.38 

35.77 

^6.93 

15U.3 

OBS 

00600 

11.40 

35.47 

27.09 

15C5.8 

CBS 

00700 

09.82 

35.19 

27. 3i 

1497. J 

OBS 

00800 

C6.82 

35.03 

27.49 

1491 .6 

OBS 

009  00 

05.63 

35.01 

27.63 

14e«  .4 

CBS 

01000 

05.12 

35.03 

27.71 

146d.l 

OBS 

01040 

05.02 

35.05 

27.73 

I4e0 .3 

CBS 

01070 

05.26 

35.11 

27.75 

1486.9 

OBS 

01100 

C5.22 

35.  11 

27.76 

1490.2 

CBS 

01200 

04.90 

35.10 

27.79 

1490. o 

CBS 

OljOO 

04.62 

35.07 

27.80 

1491  .1 

OBS 

01<.00 

04.30 

35.05 

27.82 

1491  .4 

ces 

01500 

04.  14 

35.04 

27.82 

1492.4 

REFIO       31        81o2  YEAR     1970  60T0P     04938  AIR    TEMP          15.1  DIR    HOT  PER             rtlND-DIR  IB              INST     STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0040  MONTH       04  SHIP    Al  MET    BULB           12.0                30       1  2  KINO-SPD  03             TRACE    OIR                        D  5     SQUARE        2 

LAT             34    45       N  DAY             16  DATA    JSE        1  BAROMETR     1021.7  SEA  MlNO-POR                     DURATION                   00.4  2    SQUARE    46 

LONG       047    56       "  HOUR     06.2  AREA               05  CLOUO     T/A  CL/TB  LEATHER  XI             ORIG     E40    040  I     SQUARE    47 

CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

60T0P     04938 

AIR 

TEMP          15.1 

DIR    HGT    PER 

MIND-DIR 

13 

INST    STD   RECORDER 

MONTH       04 

SHIP    Al 

MET 

eULa          12.0 

30 

1         2 

KINO-SPD 

03 

TRACE    OIR                        0 

DAY 

16 

DATA    JSE        I 

BAROMETR     1021.7 

SEA 

KlND-EOR 

DURATION                   00.4 

HOUP 

06.2 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG    E40   040 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OX»G 

P04 

TOT    P         N02         N03 

OBS 

OQOOO 

16.69 

36.33 

26.63 

1514.2 

OBS 

OOOIO 

16.69 

36.33 

26.63 

1514.4 

oes 

00020 

16.68 

36.34 

26.64 

1514.5 

oes 

00030 

16.65 

36.34 

26.64 

1514.6 

oes 

000  50 

16.65 

36.34 

26.64 

1514.9 

OdS 

00075 

16.65 

36.35 

26.65 

1515.4 

CBS 

001  00 

16.64 

36.35 

26.65 

1515.7 

OBS 

00125 

16.65 

36.35 

26.6  5 

1516.2 

CBS 

00150 

16.67 

36.3  5 

26.65 

1516.7 

ces 

002  00 

16.63 

36.34 

26.65 

1517.3 

OBS 

00250 

16.23 

36.26 

26.68 

1516.9 

DBS 

003  00 

15.93 

36.20 

26.7  0 

1516.7 

OBS 

00400 

14.65 

35.96 

26.8  1 

1514.0 

CBS 

00420 

14.52 

35.97 

26.84 

1513.9 

OBS 

00500 

13.29 

35.75 

26.93 

1511.0 

CBS 

006  00 

11.06 

35.42 

27.11 

1504.6 

CBS 

00700 

09.43 

35.24 

27.25 

i  500.1 

CBS 

00800 

06.90 

35.01 

27.46 

1491 .8 

OBS 

00840 

06.50 

35.06 

27.56 

1491 .0 

CBS 

00870 

06.12 

35.03 

27.58 

14B9.9 

CBS 

00900 

06.16 

35.09 

27.62 

1490.7 

CBS 

00950 

06.14 

35.14 

27.67 

1491.5 

OBS 

01000 

05.75 

35.13 

27.71 

1490. B 

OBS 

OlOBO 

05.48 

35.00 

27.64    • 

1490.8 

OBS 

01090 

05.21 

35.07 

27.73 

1490.0 

oes 

01100 

05.34 

35.10 

27.74 

1490.7 

OBS 

01200 

04.90 

35.08 

27.77 

1490.6 

OBS 

01300 

04,58 

35.05 

27.78 

1490.9 

DBS 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

1492.1 

CBS 

01500 

04.29 

35.05 

27.82 

1493.0 

•••••»•***«**** 
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TABLE  XIX.— Continued 


R  t  F  1 0       31  8 1  oj 

COi^SEC  OCl 

LIT             34  56       N 

LONG       O'.e  02       a 


C4STNUM/TIMt 


Vf  flR 

l')70 

BCTDP    0-.755 

4IR 

TEHP           17.7 

OIR     HOT    PER 

«1MD-0IR 

17 

INSI     Sro    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

C 

SHIP    «I 

WET 

BULB           14.8 

30 

1          2 

UIND-SPD 

04 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARE        2 

Dav 

16 

0AT4    USE        1 

BSkOMETR     1023.4 

SEA 

UlwD-fOR 

DURATION                  00.6 

2    SOUARE    48 

HOUR 

il.2 

AFE4                05 

CLOUO    T/a 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E40    041 

1    SQUARE    48 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SSL 

SIGM4-I 

DYNDPTm 

SUfc    VEL 

UXYG 

P04 

TOT     P          N02          NG3 

SI03         PH 

ces 

00000 

16.81 

36.35 

26.61 

1514.6 

DBS 

000 10 

16.80 

36.36 

26.62 

1514.8 

CDS 

000^0 

lt.7S 

36.36 

26.62 

1514.9 

CSS 

000  30 

16.  70 

:>6.J6 

26.63 

1515.0 

ces 

000  50 

16.77 

36.36 

26.63 

1515.3 

08  S 

00075 

16.75 

36.37 

26.64 

1515.7 

ObS 

00100 

16.75 

36.37 

26.64 

1516.1 

OPS 

00125 

16.  74 

36.37 

2e.64 

1516.5 

CBS 

00150 

16.  74 

36.37 

26.64 

1516.9 

OBS 

00175 

16.72 

36.36 

26.64 

1517.2 

CBS 

00200 

16.  71 

36.36 

26.64 

1517.6 

CbS 

002  50 

16.70 

36.36 

26.65 

1518.4 

ces 

00300 

16.68 

36.36 

26.65 

1519.2 

CBS 

00320 

16.65 

56.35 

20.65 

1519.4 

ces 

00400 

15.55 

36.11 

26.72 

1517.0 

CBS 

00500 

14.06 

35.87 

26.66 

1513.7 

CBS 

006  00 

12.41 

35.52 

26.93 

1509.4 

ces 

00700 

09.67 

35.21 

27.15 

1501 .0 

CBS 

008  00 

07.82 

35.10 

27.40 

1495.5 

CBS 

00880 

06.44 

35.02 

27.53 

1491 .4 

OBS 

00900 

06.4; 

35.05 

27.56 

1491 .7 

CbS 

01000 

05.53 

35.03 

27.66 

1489.7 

CBS 

01020 

05.38 

j5.03 

27.67 

1489.5 

CBS 

01040 

05.75 

35.13 

27.71 

1491.4 

CBS 

01100 

05.43 

35.10 

27.72 

1491 .1 

CBS 

01200 

05.04 

35.09 

27.76 

1491.2 

CBS 

01300 

04.75 

35.08 

27.79 

1491.6 

OBS 

014  00 

04.51 

35.06 

27.80 

1492.3 

CBS 

01500 

04.34 

35.05 

27.81 

1493.2 

R6FID       31  8162 

CQNSEC  0042 

1.AT             34  56       N 

LONG       048  05       H 


C4STNU»./T  IME       LVLTVP 


YEAR 

1970 

BOTOP    U4&46 

AIR 

TEMP          19.6 

OIR     HGT     PER 

WIND-DIR 

12 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

04 

SHIP     AI 

JET 

BULB          16.7 

3£ 

1          3 

UIND-SPC 

08 

TRACE    OIR                        0 

5    SOUARE       2 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

BAIiOMETR     1021.0 

SEA 

,<1N0-F0R 

DURATION                  00.3 

2    SOUARE    48 

HOUR 

17.9 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     £40    042 

1     SUUARE    48 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PC14 

TOT    P          N02          NC3 

5103         PH 

UBS 

00000 

17.  18 

36.33 

26.51 

1515.7 

OBS 

00010 

16.88 

36.34 

26.59 

1515.0 

ces 

00020 

16.86 

36.35 

26.60 

1515.1 

CbS 

00030 

16.81 

36.35 

£6.6  1 

1515.1 

OBS 

00050 

16.76 

36.36 

26.63 

1515.3 

CBS 

00075 

16.76 

36.36 

26.63 

1515.7 

CBS 

00100 

16. 7o 

36.36 

26.63 

1516.1 

OBS 

00125 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.5 

CBS 

00150 

16.76 

36.37 

26.64 

1516.9 

CBS 

00175 

16.77 

36.37 

2o.64 

1517.4 

CBS 

002  00 

16.77 

36.37 

26.64 

1517.6 

CBS 

002  50 

16.77 

36.37 

26.64 

1518.6 

OBS 

003  00 

16.74 

36.36 

26.64 

1519.3 

CBS 

003  70 

16.43 

3o.30 

26.66 

15  19.5 

CBS 

004  00 

15.81 

36.15 

26.6  9 

1517.9 

CBS 

00500 

14.10 

35.87 

20.86 

1513.8 

LBS 

00600 

12.33 

35.59 

27.00 

1509.2 

CbS 

007  00 

09.73 

35.22 

27.19 

1501 .2 

OBS 

006  00 

07.91 

3  5.09 

27.38 

1495.9 

CbS 

00900 

06.34 

35.03 

27.55 

1491.3 

GBS 

00930 

06.34 

33.09 

27.60 

1491.9 

CBS 

01000 

05.71 

35.05 

27. c5 

1490.5 

CBS 

01030 

05.85 

35.15 

27.71 

1491.7 

CBS 

01100 

05.57 

35.13 

27.73 

1491 .7 

UBS 

01200 

05.  12 

35.10 

27.76 

1491 .5 

ces 

01300 

04.65 

35.07 

27.79 

1491 .2 

OBS 

01400 

04.44 

35.06 

27.81 

1492.0 

OSS 

01500 

04.24 

35.06 

27.83 

149^.8 

»»«»**»»»»« 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFID   31  8162 

CONSEC  0043 

LAT      24  54   N 

LONG   048  15  * 


CASTNUH/T IHE   LVLTYP 


YEAft 

1970 

BOTDP    04796 

AIR 

TEMP         17.4 

OIR    HOT     PER 

MIND-DIR 

12 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       04 

SHIP    Al 

WET 

BULB           14.6 

32       1 

1          2 

MlND-SPO 

17 

TRACE    DIR                        D 

5    SOUARE       2 

OAV 

16 

DATA    USE       I 

6AR0METR     1021.3 

SEA 

MINO-f OR 

DURAT ION 

2     SOUARE    46 

HOUS 

23.8 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

0R1&     E40    043 

1     SaUARE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXY& 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SlL)3          PH 

C^BS 

00000 

16.97 

30.37 

26.59 

1515.1 

CBS 

00010 

16.97 

36.37 

26.59 

1515.3 

CBS 

00020 

16.96 

36.37 

26.59 

1515.4 

OBS 

00030 

16.93 

36.37 

26.60 

1515.5 

CBS 

000  50 

16.87 

36.37 

26.6  1 

1515.6 

CBS 

00075 

16.86 

36.38 

26.62 

1516.0 

CBS 

OOIOO 

16.87 

36.^8 

26.6  2 

1516.5 

OBS 

00125 

16.86 

36.38 

26.62 

1516.6 

GBS 

00150 

16.87 

36.3  8 

26.6  2 

1517.3 

CBS 

002  00 

16.89 

36.39 

26.62 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.89 

36.39 

26.62 

1519.0 

OBS 

00300 

16.89 

36.39 

26.6^ 

1519.8 

OBS 

00375 

16.90 

36.39 

26.62 

1521.1 

CBS 

00400 

16.58 

36.28 

26.61 

1520.4 

CBS 

00450 

15.52 

36.08 

26.70 

1517.7 

CBS 

00460 

15.61 

36.17 

26.75 

1518.3 

CBS 

00480 

14.73 

35.93 

26.7  7 

1515.6 

CbS 

00500 

14.52 

35.91 

26.  8 C 

1515.2 

OBS 

006  00 

13.21 

35.68 

26.89 

1512.3 

CbS 

007  00 

11.22 

35.42 

<;7.0e 

1506.8 

CBS 

00600 

06.53 

35.16 

27.34 

1496.3 

OBS 

00900 

06.64 

35.02 

27.50 

1492.5 

OBS 

01000 

05.84 

35.06 

27.64 

1491.0 

OBS 

01030 

05.54 

35.08 

27.69 

1490.3 

CBS 

01055 

05.79 

35.14 

27.71 

1491.8 

CBS 

OUOO 

05.63 

35.15 

27.74 

1492. iJ 

CbS 

01200 

05.26 

35.14 

27.76 

1492.1 

CBS 

01300 

04.95 

35.11 

27.79 

1492.5 

CBS 

01340 

04.63 

35.07 

27.79 

1491 .8 

CbS 

01400 

04.56 

35.09 

27.82 

1492.5 

CBS 

01500 

04.  J2 

35.07 

27.83 

1493.2 

************* 


REFIO  31  8162 
CONSEC  0044 
LAT  34  55  N 
LONG   046  18   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTDP    04  796 

AIR 

TEMP          16.3 

OIR    HGT    PER 

WIND-UIR 

12 

INST     STu    RECOkCER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

WET 

BULB          13.7 

12 

1          2 

WINO-SPD 

22 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARE        2 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

6AR0HETK     101b. 6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SOUARE    46 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLCUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

%2 

CRIG     t40    044 

1     SOUARE     48 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI>iMA-T 

OYNOPTH 

SNU     V£L 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          NC:> 

SI03         PH 

OBS 

00000 

16.87 

36.35 

26.60 

1514.8 

OBS 

00010 

16.86 

36.35 

26.60 

1514.9 

OBS 

00020 

16.86 

36.35 

26.60 

1515.1 

OBS 

00030 

16.86 

36.35 

26,60 

1515.3 

OBS 

OO0  50 

16.80 

36.3  5 

26.61 

1515.4 

oes 

00075 

16.80 

36.36 

26.62 

1515.8 

OBS 

00100 

16.80 

36.36 

26.6  2 

1516.2 

OBS 

00125 

16.80 

36.36 

26.62 

1516.6 

OBS 

00150 

16.61 

36.36 

26.62 

1517.1 

CBS 

002  00 

16.84 

36.37 

26.62 

1518.0 

OBS 

002  50 

16.84 

36.37 

26.62 

1516.6 

GBS 

00300 

16.84 

36.37 

26.62 

1519.6 

CBS 

00370 

16.84 

36.37 

26.62 

1520.6 

OBS 

00400 

16.46 

36.30 

26.66 

1520.1 

OBS 

005  00 

15.45 

36.11 

26.74 

1518.4 

OBS 

00542 

14.52 

35.94 

26.82 

1515.9 

DBS 

00570 

14.52 

35.96 

26.63 

1516.4 

OBS 

006  00 

13.62 

35.77 

26.88 

1513.7 

OBS 

006  15 

13.10 

35.70 

26.93 

1512.2 

OBS 

006  80 

12.40 

35.61 

27.00 

1510.6 

OBS 

00700 

11.77 

35.52 

27.06 

1508.8 

OBS 

00800 

09.49 

35.29 

27.26 

1502.0 

OBS 

00900 

06.73 

35.02 

27.49 

1492.8 

OBS 

00920 

06.43 

35.03 

27.54 

1492.0 

OBS 

00980 

06.15 

35.09 

27.63 

1492.0 

OBS 

01000 

05.86 

35.07 

27.65 

1491.1 

OBS 

OUOO 

05.76 

35.  13 

27.71 

1492.5 

OSS 

01200 

05.34 

35.14 

27.77 

1492.4 

OBS 

01300 

04.96 

35.11 

27.79 

1492.5 

OBS 

01400 

04.69 

35.08 

27.80 

1493.1 

OBS 

015  00 

04.43 

35.07 

27.62 

1493.6 

•**»*»*»«*•»*•• 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO      31       8162 
CONSEC  0045 

LAT  35    CI       N 

LONG       048    01        u 


C4STNUM/T1ME       LVLTyP 


YEAR 

1970 

eCTDP    04206 

AIR 

TEMP           17.9 

OIB     h&T     PtR 

WIND-DI  R 

14 

INST    STu   RECOROER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

0<. 

SUP    AI 

JET 

E.ULB           14. <■ 

20 

2         2 

«IND-SPO 

19 

'RACE    01  R                        L 

5     SJUARE        4 

OAV 

17 

DATA    USE       1 

bABOMETR     1016.9 

ScA 

«rNO-f OB 

OOP  AT  I  ON                  00.4 

2     SOUARE    48 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLUUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

LRIG     t40    045 

1     SO'JARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

lEKP 

SAL 

SIOCA-I 

DYNUPTH 

S\0     VcL 

OXYG 

PJ4 

TCT    P          NOi          N03 

SI03          PH 

065 

OODOO 

17.01 

36.37 

26.56 

1515.2 

OBS 

00010 

17.01 

36.37 

26.58 

1515.4 

OBS 

00020 

17.01 

36.35 

26.59 

1515.6 

OBS 

000  30 

17.00 

36.38 

26.59 

1515.7 

UBS 

00050 

17.00 

36.38 

20.59 

1316.0 

□  BS 

00075 

16.99 

36.36 

26.59 

I51t.4 

CBS 

COIOO 

16.96 

36.36 

26.60 

15U.7 

CBS 

00125 

16.92 

36.37 

26.60 

1517.0 

UBS 

00150 

16.90 

36.37 

20.61 

1517.4 

OBS 

00200 

16.90 

36.37 

26.61 

1516.2 

OBS 

002  50 

16.92 

36.36 

26.61 

1519.1 

OBS 

003  00 

16.90 

36.36 

26.61 

1519.6 

OBS 

O03  50 

16.90 

36.36 

26.61 

152(..7 

OBS 

00400 

16.31 

36.2  3 

26.64 

1519.3 

OBS 

00500 

15.02 

36.01 

26.76 

1516.9 

OBS 

00600 

13.02 

35.67 

26.9  3 

1511 .6 

OBS 

C0700 

10.32 

35.30 

27.15 

1503.4 

OBS 

006  00 

08.53 

35.14 

27.32 

1496.3 

OBS 

00900 

06.52 

35.00 

27.51 

1492.0 

OBS 

ClOOO 

05.65 

35.06 

27.67 

14C0.3 

OBS 

01045 

05.39 

35.06 

27.70 

1490.0 

OBS 

01080 

05.64 

35.14 

27.73 

1491 .  1 

OBS 

01100 

05.31 

J5.ll 

^7.76 

1490.6 

OBS 

012  00 

04.99 

35.11 

27.78 

1491 .u 

OBS 

01300 

04.76 

35.10 

27.80 

1491 .8 

□6S 

01400 

04.51 

35.08 

^7.82 

1492.3 

UBS 

01500 

04.30 

35.07 

27.83 

1493.1 

REFID       31       8162             YEAR     1970  BGTDP    05121             AIP    TEMP           13.4             DIP     huT     PEP  WIND-DIR  17              lilST     STD    RECCROER  TEN    SJ     1206 

CONSEC                0046             MONTH       04  SHIP    AI                         rtET     bULB          l6,3                15       2          4  WINO-SPO  12             TRACE    OIR                        0  5     SOUARE       4 

LAI             35    38       N             DAY             17  DATA    USE        1             BARUMETR     1014.9             ScA  WINO-fOR                      DURATION                  01.5  2     SOUARE     48 

LCNG       048    43       W             HOUR     16.1  AREA                05             CLUUJ     T/A                              Cl/TR  wEATHER  XI             ORIO     £40    U46  1     SOUARE     58 

CASTNLM/TIME  LVLTYP          DEPTH                   TEMP  SAL                SIOMA-T          DYNOPTn       SND     VtL  OXYG  PCJ4  T  L  T    P          N02          i«03  SI03          PH 


YEAR 

1970 

BOTDP    05121 

AIP 

TEMP           18.4 

DIP 

huT     PEP 

WIND-DIR 

17 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

HET 

bULB          l6,3 

15 

2          4 

WINO-SPO 

12 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BARUMETR     1014.9 

ScA 

WINO-POR 

HOUR 

16.1 

AREA                05 

CLUUJ     T/A 

Cl/TR 

WEATHER 

XI 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPT^ 

1       SN[J     VtL 

OXYG 

PCJ. 

UBS 

OCOOO 

16.91 

36.3  5 

26.59 

1514. V 

OBS 

GOOiO 

16.90 

36.35 

26.59 

1515. u 

OBS 

00020 

16.69 

36.35 

26.55 

1513.2 

OBS 

00030 

16.89 

36.35 

20.59 

1515.3 

OBS 

CC050 

16.66 

36.36 

26.60 

1515.7 

OBS 

COO  75 

16.86 

36.36 

23.60 

1516.1 

OoS 

00100 

16.84 

36.36 

26.61 

1516.4 

OBS 

00125 

16.83 

36.  36 

26.62 

1516.7 

OBS 

00150 

16.84 

36.36 

26.61 

1517. i 

OBS 

00200 

16.84 

36.37 

2o.6^ 

1516. o 

OBS 

002  50 

16.84 

36.37 

26.6  2 

1516.6 

OBS 

OOiCO 

16.64 

36.37 

26.62 

151^.6 

OBS 

00340 

16.72 

36.34 

26.6  3 

1519.9 

OBS 

00400 

15.91 

36.16 

26.69 

1511.2 

ObS 

C05  00 

14.02 

35.63 

25.04 

1513.5 

OBS 

C0600 

11.91 

35.52 

27.03 

15C7.7 

OBS 

00700 

C9.34 

35.21 

i7.25 

1499.7 

OBS 

00767 

08.52 

35.16 

27.34 

1497.7 

OBS 

OOdOO 

07.62 

35.09 

27.42 

1494.7 

OBS 

009C0 

06.42 

35.09 

27.59 

1491.7 

OBS 

01000 

05.45 

35.06 

27. o9 

I4t9.4 

OBS 

01100 

05.36 

35.12 

27.75 

1490.9 

OBS 

OUOO 

05.06 

35.  11 

27.77 

1491 .3 

CBS 

01300 

04.75 

35.10 

27.80 

1491.7 

UBS 

C1400 

04.59 

35.09 

27.61 

1492.7 

UBS 

01500 

04.37 

35.08 

27.83 

1493.4 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO       31        8162 
CONSEC  00<.7 

LAT  35    57       N 

LONG       048    03       W 


CASTNUM/TIMfc       LVLTYP 


rEAR 

1970 

BGTDP    0**2*» 

AIR 

TEMP          18.5 

DIP    HGI    PtR 

HINO-OIR 

15 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       0<> 

Shif    AI 

«ET 

BULB           16. S 

15 

2         4 

UIMO-SPD 

11 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

OAT 

18 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1016.6 

SEA 

HIND-fOR 

Duration             00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IB 

HEATHER 

X2 

GRIG    £40    C47 

1     SOUARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

0».<DPIH 

SNU     VtL 

JxrG 

P04 

TOT     P          N02          NC3 

SI03         PH 

OBS 

000  00 

16. 9<. 

36.36 

26.59 

l3l5.0 

OBS 

00010 

16.<)<f 

36.36 

26.59 

1515.2 

oas 

C0020 

16.92 

36.36 

26.59 

1515.3 

OBS 

00030 

16.91 

36.37 

2b. 60 

1515.4 

OBS 

00050 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.90 

36.37 

26.61 

1516.1 

oes 

00100 

16.91 

36.37 

26.60 

151^.6 

OBS 

00125 

16.92 

36.37 

26. oO 

1517.0 

OBS 

00150 

16.92 

36.38 

26.61 

1517.4 

OSS 

00200 

16.92 

36.38 

26.61 

1511!. 3 

OBS 

002  50 

16.92 

36.3  8 

26.61 

1519.1 

OBS 

00300 

16.92 

36.38 

26.61 

151":. ^< 

OBS 

00360 

16.75 

36.33 

26.61 

1 5  2C  .  3 

OBS 

00<.00 

16.28 

36. .:0 

26.62 

1519.4 

OBS 

00*20 

15.73 

36.14 

26.7  0 

1518.0 

OBS 

CCSO 

15.81 

30.19 

26.72 

1516.8 

OBS 

C0500 

15.20 

36.06 

26.76 

1517.5 

OBS 

006UO 

12.63 

35.66 

26.97 

1511 .0 

OBS 

00700 

10.72 

35.35 

27.12 

1504.9 

OBS 

OOouO 

J6.7<. 

33.17 

27.31 

149V.1 

OBS 

00^00 

07.20 

35.10 

27.49 

1494.6 

OBS 

olOOO 

05.75 

35.06 

27. t5 

1490.7 

DBS 

01100 

05.0* 

35.03 

27.72 

14t9.4 

OBS 

01200 

04.75 

35.03 

27.75 

14t9 .9 

OBS 

01300 

04.53 

35.03 

27.77 

1490.6 

OBS 

01400 

04.32 

35.02 

27.79 

1491.4 

OBS 

01500 

04.12 

35.0^ 

27.81 

14  92.3 

««a*t^«<T»««u*i>«* 


REFID   31  8162 

CONSEC  0048 

LAT      35  17   N 

LONG   047  41   M 


CASTNUH/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP    01829 

AIR 

TEMP          17.8 

DIR    h 

OT     PtR 

KINO-DIR 

19 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1       04 

SHIP    Al 

I.ET 

BULB          15.0 

15 

2          2 

WIND-SPD 

10 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE        4 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAftOMETR     1012.5 

SEA 

.IND-FJR 

CURATION                  00.3 

2     SQUARE    46 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLCUO     T/A 

CL/TR 

LEATHER 

X2 

GRIG     E40    048 

1    SQUARE    57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPIH 

5ND    VEL 

UXYG 

P04 

TGT    P          N02          N03 

5103         PH 

OBS 

00000 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.2 

oes 

00010 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.4 

DBS 

00020 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.6 

OBS 

000  30 

17.00 

36.36 

2».57 

1515.7 

oes 

000  50 

16.99 

36.36 

26.58 

1516.0 

OBS 

OQ075 

16.97 

36.37 

26.59 

1516.3 

OBS 

00100 

16.96 

36.37 

26.59 

1=16.7 

OBS 

00125 

16.94 

36.37 

26.60 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.37 

26.60 

1517.5 

OBS 

00200 

16.94 

36.38 

26.60 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.95 

36.38 

26.60 

1519.2 

OBS 

00300 

16.94 

36.38 

26.60 

1520.0 

OBS 

00320 

16.93 

36.37 

26.60 

15^0.2 

OBS 

00400 

15.72 

36.13 

26.70 

1517.6 

OBS 

00420 

15.85 

36.21 

26.73 

1518.4 

OBS 

00460 

15.81 

36.19 

26.72 

1518.9 

OBS 

00500 

15.02 

35.99 

26.75 

1516.9 

OBS 

00600 

13.05 

35.66 

26.91 

1511.7 

OSS 

007  00 

10.42 

35.30 

27.13 

1503.8 

OBS 

00800 

08.62 

35.19 

27.35 

1496.7 

OBS 

00900 

07.56 

35.19 

27.51 

1496.3 

OBS 

00910 

07.24 

35.13 

27.51 

1495.2 

OBS 

OlOOO 

06.13 

35.09 

27.63 

1492.2 

OBS 

01100 

05.05 

35.03 

27.71 

1489.4 

OBS 

01200 

04.  Bl 

35.04 

27.75 

1490.1 

OBS 

01300 

04.74 

35.06 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01400 

04.52 

35.05 

27.79 

1492.3 

OBS 

01500 

04.42 

35.06 

27.81 

1493.6 

*«•*•••••*••«** 
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TABLE  XIX.— Continued 


REflD  31  8162 
CONSEC  0049 
L4I  35  10  N 
LONG   047  42   U 


YESR 

1970 

BCTOP    02012 

Slk 

TEMP          18.5 

DIP     H&T     PER 

W1ND-01R 

13 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

04 

SHIP    Al 

HET 

BULB           15.9 

15 

2          3 

H1NI>SPD 

15 

TRACE    OIR                        0 

3     StlUARE        4 

D4Y 

18 

D/1T4    USE       1 

BAROMETR    1012.5 

SEA 

WIND-EjR 

DURATION                   00.4 

2     SOUARt    46 

HCUfi 

12.5 

»RE«                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

OfilC     £40    C49 

1     SOUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO     VtL 

oxy& 

PJ4 

TCT    P          N02          N03 

SIU3          PH 

OBS 

00000 

17.01 

36.34 

26.56 

1513.2 

OBS 

00010 

17.01 

36.34 

26.56 

1515.4 

OBS 

00020 

17.00 

36.34 

26.56 

1515.5 

OBS 

00030 

16.99 

36.36 

26.58 

1315.7 

OBS 

00050 

16.93 

36.36 

26.59 

1515.8 

OBS 

00075 

16.90 

36.37 

26.61 

1516.1 

OBS 

00100 

16.90 

36.37 

2o.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.91 

36.37 

26.60 

1517.0 

CBS 

00150 

16.91 

36.37 

26.60 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.91 

36.37 

26.60 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.92 

36.38 

26.61 

Isly.l 

OBS 

00300 

16.91 

36.37 

26.60 

1519.9 

OBS 

00330 

16.85 

36.35 

26.60 

15<:0.1 

OBS 

00400 

15.45 

36.03 

26. 6B 

1516.6 

OBS 

005  00 

13.88 

35.75 

26.81 

1512.9 

OBS 

00600 

11.81 

35.51 

27.04 

1307.3 

OBS 

00700 

10.22 

35.32 

27.18 

1503.1 

OSS 

00750 

09.03 

35.09 

27.20 

1499.3 

OBS 

00800 

08.13 

35.17 

27.41 

1496.8 

OBS 

00900 

07.23 

35.17 

27.54 

1495.0 

OBS 

0092  0 

07.11 

35.20 

27.58 

1494.9 

OBS 

00950 

06.73 

35.12 

27.57 

1493.8 

OBS 

01000 

06.  11 

35.14 

27.67 

1492.2 

OBS 

01100 

05.37 

35.08 

27.72 

1490.8 

QBS 

01200 

04.76 

35.04 

27.76 

14  89.9 

OBS 

01300 

04.53 

35.03 

27.77 

14SU.6 

OBS 

01400 

04.29 

35.01 

27.78 

1491 .3 

OBS 

01500 

04.16 

35.02 

27.81 

149i.5 

**«***« *««««•«« 


REflD       31  8162  YEAR     1970 

CONSEC  0050  MONTH       04 

LAT             35  12       N  DAY             19 

LONG       047  38       H  HOUR    00.1 


BCTDP     02286  AIR     TEMP           19.1  DIR     hul  PER             .IND-dlk     14 

SHIP    AI  UET     BULB           16.2                18       ^  3  WIND-SPO    18 

DATA    USE        1  6AR0METR     1009.5  ScA  .IND-FOR 

AREA                05  CLOUO     T/A  CL/TR  .EATHcS        XI 


IMST     STO    RECORDER 
TRACE     DIR  D 

UUPATIJN  00.4 

CPll,     E40    050 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


uVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T          DYNUPTH       SNiJ     VEl 

OBS 

00000 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.2 

OBS 

00010 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.4 

OBS 

00020 

17.01 

36.35 

..6.56 

1515.5 

OBS 

00O30 

16.95 

36.37 

26.59 

1515.5 

OBS 

000  50 

16.92 

36.3  7 

26.60 

1513.8 

CBS 

00075 

16.90 

36.37 

26.61 

151i  .1 

OBS 

00100 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.86 

36.36 

46.61 

1517.2 

OBS 

00175 

16.86 

36.36 

26.61 

1517.6 

OBS 

00200 

16.86 

36.36 

26.61 

1516.1 

OBS 

002  50 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00300 

16.87 

36.37 

26.61 

»519.7 

OBS 

00330 

16.85 

36.26 

26.61 

1520.2 

OBS 

00400 

15.63 

36.05 

26.66 

1517.2 

OBS 

00422 

15.23 

36.00 

26.71 

1516.3 

OBS 

004  70 

14.67 

35.92 

26.77 

1515.2 

OBS 

00500 

13.93 

35.79 

26.83 

1513.1 

OBS 

00515 

13.49 

35.71 

26.86 

1511 .8 

OBS 

006  00 

12.03 

35.54 

27.02 

150c). 1 

OBS 

007  00 

09.44 

35.20 

27.22 

1  5  OU  .  1 

OBS 

00740 

08.65 

35.14 

27.30 

1497.7 

OBS 

00790 

08.18 

35.16 

27.39 

1496.8 

OBS 

00800 

07.83 

35.11 

27.41 

1495.6 

OBS 

008  30 

07.33 

35.15 

27.51 

1494.2 

OBS 

00900 

06.95 

35.  17 

27.58 

1493  .9 

OBS 

01000 

06.23 

35.13 

27.65 

149^.7 

OBS 

01100 

05.35 

35.06 

27.70 

1 4  90  .  7 

OBS 

01120 

06.28 

35.06 

27.71 

1490.8 

OBS 

01150 

04.93 

35.01 

27.71 

1489.8 

OBS 

012  00 

04.85 

35.03 

27.74 

1490.3 

OBS 

01300 

04.5  7 

35.02 

27.76 

1490.8 

OBS 

01400 

04.37 

35.01 

27.78 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.28 

35.02 

27.79 

1493.0 

P34       TOT     P 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO      31  8162  YEAR    1970 

CONSeC  0051  NONTh       O-i 

lAT             35  12       N  DAY             19 

LONG       047  <>9       «  HOUR    06.0 


BClTDP    02  560 
SHIR    At 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    lEHP  18. <. 

WET    BULB  15.6 

BARCMETR     1006.1 
ClOUD    T/A 


01 R    HGT    PER 

16      2         3 
ScA 
CL/IR 


KIND-OIR  li 

«INO-SPO  27 
41NO-F0R 

kEATHER  XI 


i.'jST  std  recorder 

TRACE    OIR  D 

DURATION  00, *» 

LRI&     E*0    051 


TEN  SO  1206 
5  SJUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


LVCTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHt-I 

oes 

00000 

17.01 

36.36 

26.57 

OBS 

00010 

17.00 

36.36 

26.57 

OBS 

00020 

17.00 

36.36 

26.5  7 

OBS 

000  30 

16.96 

36.37 

26.59 

OBS 

OO0  50 

16.95 

36.3  7 

26.59 

OBS 

00075 

16.93 

36.37 

26.60 

DBS 

00100 

16.93 

36.38 

26.61 

08S 

00125 

16.93 

36.30 

26.61 

OBS 

00150 

16.93 

36.38 

26.61 

OBS 

002  00 

16.95 

36.38 

26.60 

DBS 

002  50 

16.  94 

36.38 

26.60 

OBS 

00300 

16.95 

36.38 

26.60 

DBS 

00362 

16.95 

36.39 

26.61 

OBS 

00400 

16.  16 

35.23 

26.67 

DBS 

005  00 

15.04 

35.99 

26.74 

OSS 

00600 

13.05 

35.57 

25.84 

OBS 

00700 

10.55 

35.34 

27.14 

OBS 

00725 

10.15 

35.28 

27.16 

OBS 

00745 

09.66 

35.28 

27.25 

OBS 

008  00 

08.36 

35.17 

27.37 

OBS 

00900 

07.36 

35.19 

27.54 

OBS 

01000 

06.29 

35.12 

27.63 

OBS 

01100 

05.37 

35.06 

27.70 

OBS 

01200 

04.93 

35.03 

27.73 

OBS 

01 J  00 

04.73 

35.04 

27.76 

OBS 

01400 

04.56 

35.03 

27.77 

OBS 

01500 

04.39 

35.03 

27.79 

DY1DPTH       SND    VtL       OXVG 

1515.2 
1515.4 
1515.5 
1515.6 
1515.9 
1515.2 
1515.5 
1517.  1 
1517.3 
1516.3 
1519.1 
1520.0 
1521.0 
1519.1 
1516.9 
1511 .6 
1504.3 
1503.2 
1501.7 
1497.7 
1495.5 
1492.9 
1490.8 
1490.6 
1491 .5 
1492.4 
1493.4 


P34   TUT  P 


REFID  31  8152 
CONSEC  0052 
lAT  35  14  N 
LONG   047  52   >• 


YEAR 

1970 

BOTDP    02103 

AIR 

TEMP          18.4 

DIR 

HGT    PER 

HINO-OIR 

21 

INST    STD   RECORDER 

TEN    Sa    1205 

MONTH 

1       04 

SUP    AI 

kET 

BULB           16.0 

19 

1          2 

WIND-SPD 

14 

TRACE    DIR                      D 

5     SOUARE       4 

bAY 

19 

DATA    USE       1 

SARCMETR     1006.8 

SEA 

«IND-FOR 

DURATION                 00.3 

2     SOUARE    46 

HOUR 

18.0 

AREA              05 

Clouo   T/A 

CL/IR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E40    052 

t     SQUARE     57 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiGMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

dXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

17.01 

J5.33 

25.55 

1515.2 

OBS 

00010 

17.01 

36.34 

26.56 

1515.4 

OBS 

00020 

16.99 

36.34 

26.56 

1515.5 

OBS 

00030 

16.99 

35.35 

26.57 

1515.6 

OBS 

000  50 

16.94 

36.36 

26.59 

1515.8 

oas 

00075 

16.95 

36.37 

25.59 

1516.3 

OBS 

00100 

16.93 

35.37 

26.60 

1516.6 

oas 

00125 

16.93 

36.36 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.38 

26.61 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.93 

35.38 

26.61 

1518.3 

DBS 

002  50 

16.94 

35.38 

26.60 

1519.1 

OBS 

00300 

16.94 

35.39 

26.61 

1520.0 

oas 

00330 

15.93 

36.39 

26.61 

1520.4 

OBS 

00350 

15.64 

35.35 

26.61 

1520.4 

oas 

00390 

15.02 

35.21 

26.69 

1518.4 

OBS 

00400 

16.00 

36.21 

26.70 

1518.6 

OBS 

00  500 

15.65 

36.22 

26.74 

1519.8 

OBS 

00520 

15.66 

36.17 

26.74 

1519.4 

OBS 

00600 

13.25 

35.70 

26.90 

1512.4 

OBS 

007  00 

10.77 

35.32 

27.08 

1505.1 

OBS 

00800 

09.17 

35.25 

27.31 

1500.8 

OBS 

008  40 

08.18 

35.21 

27.43 

1497.7 

oes 

00900 

07.58 

35.19 

27.51 

1496.4 

OSS 

00920 

06.95 

35.14 

27.56 

1494.2 

08  S 

01000 

06.15 

35.08 

27.62 

1492.3 

OSS 

01100 

05.10 

35.02 

27.70 

1489.6 

OBS 

01200 

04.90 

35.03 

27.73 

1490.5 

OBS 

01300 

04.64 

35.02 

27.75 

1491 .1 

OBS 

01400 

04.62 

35.05 

27.78 

1492.7 

OBS 

01500 

04.45 

35.05 

27.80 

1493.7 

***•«•••**«*•*• 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO       31  8162 

CONStC  0053 

L4T             35  17       N 

LONG       0't7  ^.B       W 


C4STNUH/I IMt 


YEAP 

1970 

BOIOP    02195 

AIR 

TEMP          17.4 

01 R    HOT     PER 

KINO-DIR 

21 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       04 

SHIP    AI 

«EI 

BULB          15.9 

i.^       . 

2          4 

WIND-SPD 

24 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       4 

D4y 

20 

DATA    JSE        1 

3AR0METR     1006.0 

SEA 

MINO-FJR 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    46 

HUUR 

00.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/Tk 

HEATHER 

XI 

ORIG    E40    053 

1     SQUARE     57 

LVLTYF 

DePTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OVi^DPTH 

SKO    VEL 

QXVG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103          PH 

06  S 

00000 

17.06 

36.35 

26.5  5 

1516.4 

OBS 

COOIO 

17.06 

36.3  5 

26.55 

1515.5 

ObS 

000  20 

17.01 

36.30 

26.57 

1515.5 

06S 

00030 

17.01 

36.36 

26.57 

1515.7 

03  S 

00050 

16. V2 

36.37 

26.60 

1515.8 

OBS 

00075 

16.92 

J6.3  7 

20.60 

1510.2 

OBS 

00100 

16.9.' 

36.:j7 

26.60 

1516.6 

OBS 

001..'5 

16.93 

36.3  7 

26.60 

1517.0 

CBS 

0C150 

16.93 

36.3  8 

26.6  1 

1517.5 

08  S 

00200 

16.95 

36.38 

26.60 

1518.3 

OdS 

002  50 

16. 9o 

36.38 

26.60 

1519.2 

G6S 

003  00 

16.93 

j6.:)7 

26.60 

1519.9 

OBS 

003  70 

15.93 

36.19 

26.70 

1517.8 

ObS 

00400 

15.92 

36.22 

26.7  2 

1518.3 

OBS 

OO^SO 

15.87 

36.21 

26.73 

1519.0 

OBS 

00500 

l^-SS 

35.98 

26.78 

1516.3 

OBS 

00600 

12,96 

35.68 

26.95 

1511  .4 

OBS 

00700 

10.37 

35.30 

27.14 

1503.6 

CBS 

0C8  00 

06.41 

35.18 

27.37 

1497.9 

OBS 

CC900 

06.89 

3i.  14 

27.56 

1493 .6 

J9S 

01000 

06.05 

35.06 

27.63 

1491.9 

OBS 

01100 

05.19 

35.03 

27.70 

1 4  90  .  0 

OBS 

01200 

04.92 

35.04 

27.74 

1490.6 

oas 

01300 

04.84 

35.05 

27.75 

1492.0 

06$ 

01*00 

04.75 

35.05 

27.77 

1493.3 

UBS 

01500 

04.46 

35.05 

27.60 

1493. B 

REFID       31        blo2 

YEAR 

1970 

80T0P    05212 

AIR 

TEMP          16.5 

DIR    HOT     PER 

■IMO-OIR 

29 

CONSeC                0054 

MONTH 

04 

SHIP    AI 

WET 

BULB          15.9 

29 

3          5 

WIND-SPO 

17 

LAT             33    25       N 

DAY 

21 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.3 

SEA 

MlND-fOR 

LONG       046    57       ta 

HOUR 

12.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TK 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

J«YG 

P3' 

12.1 

OBS 

00000 

18.21 

36.52 

26.40 

1516.9 

OBS 

00010 

16.<.0 

36.52 

26.40 

1519.1 

08  S 

0Q020 

16.21 

36.53 

26.41 

1519.3 

OBS 

00030 

18.21 

36.53 

26.41 

1519.4 

OBS 

OuOSO 

10.20 

36.53 

26.41 

Ul».7 

OBS 

00075 

18.02 

36.52 

26.4  5 

1519.6 

OBS 

00 1 00 

17.63 

36.46 

26.51 

1516.6 

OBS 

00125 

17.33 

36.41 

26.53 

1518.3 

OSS 

00150 

17.13 

36.40 

26.57 

1516.1 

OBS 

002  00 

17.04 

36.40 

26.60 

1510.6 

DBS 

002  50 

16.94 

36.39 

26.61 

1519.1 

OBS 

00300 

16.94 

36.39 

26.61 

1520.0 

OBS 

00400 

16.35 

36.25 

26.64 

1519.7 

CBS 

005  00 

14.97 

36.01 

26.77 

1516.7 

OBS 

00600 

13.06 

33.70 

20.94 

1511.9 

OBS 

00700 

10.69 

35.40 

27.13 

1505.6 

OBS 

008  00 

09. Go 

35.^2 

27.30 

1500.4 

oes 

00020 

06.30 

35.07 

27. 3C 

1497.6 

ObS 

00900 

07.16 

35.14 

27.53 

1494.7 

OBS 

01000 

06.2^ 

35.11 

27.63 

1492.6 

OBS 

01100 

05.72 

35.13 

27.71 

1492.3 

OBS 

01200 

05.33 

35.12 

27.75 

1492 .4 

OBS 

01300 

05.13 

35.12 

27.76 

149J.2 

OBS 

C1400 

04.66 

35.08 

27.80 

1492 .9 

OBS 

C1500 

04.33 

35.05 

27.61 

1493.4 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    £40    054 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  26 
1     SQUARE     36 


«««««»« 
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TABLE  XIX.— Continued 


REFIO       31       316^ 

YEAR 

1970 

BCIUP    0448C 

CONSEC              0055 

MCNTr 

1       04 

SHIP    11 

L4T             35    20       N 

D4V 

23 

0414    USE        1 

LONG       0  47    3 V       U 

HOUR 

19.5 

4RE4                05 

CaSTNUC/TIXE 

LKLtYP 

DEPTH 

I  CMP 

14.5 

OBS 

00000 

17.08 

19.5 

OBS 

00018 

16.  9o 

19.5 

OBS 

000  3  7 

16.92 

19.5 

OBS 

000  56 

16.92 

19.5 

OBS 

0007B 

16.88 

19.5 

06  S 

00112 

16.85 

4IR     TEMP  18.5 

«ET    BULB  15.9 

B4R0METR     1014.9 
CLOUO    T/A  0/^ 


DIR    HOT     ptB 

212  2 

SE4 
CL/TR 


S4L 

36.400 
36.365 
36.372 
36.396 
36.366 
36.359 


26.59 
^6.58 
26.60 
26.62 
26.61 
26.61 


1515.5 

1515.4 
1515.6 
1515. i 
1510.1 
1511.. 6 


HIND-DIR  19 

aINO-SPO  21 
rilND-Fuft 

-<E4TH£R  X4 


SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VtL       UXYG 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E40    055 


P04       TOT    p 


TEN  SU  1206 
5  SOUARE  4 
2  SaO»RE  46 
I     SOUA^E     57 


»«»e3»£* 


kEFID       31       8162 

YE4B 

19  70 

ecTDP    0<:743 

CONSEC              0056 

HOMH 

1       04 

SHIP    41 

L4T             35    17       N 

DAY 

24 

D4T4    USE       1 

LONG       047    49       k 

HOUR 

13.4 

46EA                05 

C4STNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

13.4 

CBS 

00000 

17.02 

13.4 

CBS 

00026 

16.99 

13.4 

OBS 

00052 

16.99 

13.4 

OBS 

00078 

16.92 

13.4 

OBS 

00094 

16.88 

13.4 

UBS 

00156 

16.92 

13.4 

08  S 

00208 

16.94 

41R    lEKP  18.1 

WET    BULB  15.2 

B4R0METR     1011.9 
CLOUD    T/A  7/ti 


36.327 
36.359 
36.369 


30.363 
36.369 


26.54 
26.58 
26.58 


26.6  0 
26.60 


OIR    Hu 
27       1 
bt4 
C1./TR 


WIND-OIR  19 

WINC-SPD  07 

wIND-f Jf 

WtATltr*  X2 


JV40PTH       SND    VEl       GXYO 

1515.2 
1515.6 
1516. U 


1517. 
1518. 


INST  NANSEN  CAST 
IkACE  OIR 
DURATION 
C»IG  E40  u56 


TEN  SO  1206 
4  SJUARE  4 
2  SQUARE  46 
1  SaUARE  57 


PD4   TCT  P 


REFIO       31       ol62 
CONSEC  C057 

LAI  35    05       N 

LONG       047    45       W 


YEAR  1970 
MCNTH  04 
DAY  <.5 

HOUR     13.6 


BOTDP     04^06 
SHIP    41 
DATA    USt        1 
APEA  U5 


AIR    TEMP  Id. 7 

kEI    BULB  15.4 

BAR3METR    1012.2 
CLOUO     T/4  8/3 


UIH    Hu 
21       2 
Sc4 
CL/TR 


.<IND-01R  29 

«1NC-SP0  09 
nUD-fCR 

HEATHER  XI 


INST     N4r«SE.«    CA'T 
HACE    OIR 
C'J>4TICN 
C^It,     E4J    C57 


TEN  SO  1206 
5  S0U4RC  4 
2  SJU4RE  4  6 
1     SwUARF     57 


CASTNCH/TIME       L\ILTYP 


13. t 

CbS 

OOCOO 

13.6 

CdS 

00027 

13.6 

CbS 

00053 

13.6 

CBS 

OOOol 

13.6 

CBS 

00103 

13.6 

OES 

00162 

13.6 

ces 

00216 

1^.6 

CBS 

00325 

13.6 

CBS 

C054J 

13.6 

CBS 

T00646 

13.6 

CBS 

00B65 

13.6 

CBS 

Toioei 

13.6 

OBS 

T01627 

TEKP 

SAL 

SIGHA-I 

17.90 

36.435 

26.41 

17.35 

36.403 

26.52 

17.14 

36.401 

26.67 

17.06 

36.384 

26.58 

16.96 

36.368 

26.59 

16. 8o 

36.370 

26.6  2 

10.85 

36.3u2 

26.61 

16.16 

2b. ^0^ 

26.65 

13.53 

35.769 

26.90 

11.69 

35.496 

35.063 

27.05 

05.28 

35.038 

27.4  9 

04. 1» 

3-. 987 

^7.78 

UYNUPTH       iND     VtL 

1517.9 
1516.7 
1:^16.5 
1516.7 
1316.9 
1517.4 
I5I3.3 
1517.8 
1512.5 
1507.7 

14^0.1 
1494 .6 


PU4       TCT     P 


REFIO       31        bl62 

YEAR 

1970 

BCTUP     04^69 

CLMSEC              0056 

MONTH       0- 

SHIP    AI 

LAI            35    14      N 

D4Y 

26    . 

LATA    USE        1 

LUNG       047    37       W 

HCUR 

16.9 

4PE4                05 

CASTNUM/T IMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEhP 

18.9 

OBS 

GOCOO 

17.92 

18.9 

OBS 

00027 

17.59 

18.9 

OSS 

C0054 

17.47 

16.9 

OBS 

OOObl 

17.28 

IB. 9 

OBS 

00117 

17.13 

18.9 

ObS 

00163 

16.94 

13.9 

OBS 

T00217 

16.90 

18.9 

oas 

00328 

16.50 

18.9 

ObS 

00551 

13.  It 

18.9 

OBS 

100663 

11.17 

id. 9 

ObS 

00o84 

06.62 

18.9 

OBS 

lOlUO 

05.08 

18.9 

OBS 

T0I7  il 

04.00 

4Ik    Te^P  18.5 

WET    BULd  15. t 

BARCMETK     10  12.^ 
CLLUU     T/'.  8/7 


UIK      HGT 

PEP 

wiMC-OIh 

tii 

INST     .,4NSEN    CAJT 

TEN    SO     1206 

29       2 

2 

.<1MD-SPD 

10 

TRACE    DIR 

5     Sau4RE        4 

Stt 

«INO-EgR 

UUKATI JN 

2    SuUARE     46 

CL/TF 

hbATHER 

Al 

URIG     t4u    C5d 

1    SQUARE    57 

SAL 

36.433 
36.441 
36.431 
36.4U6 
3b. 38c 
36.352 
36.358 
36.271 
35.720 
35.419 
35.1/44 
35.018 
34.963 


J  I>.MA-T  UYNDPTH       SND     VEL       UXYG 


.•6.4  1 
.  0.49 
20.52 
26.54 
26.56 
26.5  8 
26.60 
26.63 
26.94 
27.09 
.17.53 
27.70 
^7.78 


1516.0 
1517.5 
1517.6 
1517  .4 
1517.5 
1517.7 
1518.4 
1519.0 
1511 .3 
1506.0 
1492 .2 
1469.7 
1495.1 
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TABLE  XX.— Observed  and  interpolated  oceanograpliic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  1  May  1970  -  31  May  1970,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-8173. 


aEFlO       31 

8173 

»EaR 

1970 

3JI0P     0<.938 

SIP 

TEMP          20.0 

DIK    H. 

it    PER 

UIND-DIR 

04 

CUNSEC 

0001 

MONTH 

05 

SHIP    LN 

HEI 

BULB           18.7 

13 

1         3 

aiND-SPD 

Oh 

LAT             ?^ 

50       N 

DAr 

CI 

DATA    JSt        1 

bAaOMETP     1025. L 

SEA 

WIND-fDB 

LCNG        04  8 

00        H 

HCUR 

li.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/ 

T  IMF 

IVLTyp 

ni  oTH 

TEMP 

SAL 

Sir,M»-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

oxro 

Po 

U.3 

DBS 

00000 

I  7.63 

36.35 

26.41 

1517.0 

cjes 

CCDIO 

17.56 

36.36 

26.46 

1517.0 

OBS 

U00  20 

1  7.36 

36.39 

26.51 

1516.6 

OB^ 

C0C30 

17.33 

36.40 

26.53 

1516.7 

OBS 

000  50 

17.19 

36.39 

26.55 

1516.6 

OBS 

00075 

17.03 

36.  38 

26.58 

1516.5 

CBS 

00100 

16.98 

36.38 

26.59 

1516.8 

OBS 

OOlib 

16.90 

36.38 

26.6  1 

1517.0 

OBS 

00150 

16.89 

36.38 

25.6  2 

1517.3 

OBS 

OOJOO 

16.93 

36.40 

26.62 

1518.3 

OBS 

00J50 

16.9^ 

36.41 

26.63 

1519.1 

OBS 

00300 

16.90 

36.41 

26.6  4 

1519.9 

OBS 

00<.00 

15.79 

36.11 

26.6  7 

1517.8 

GBS 

005  00 

14.20 

33.75 

26.74 

1514.0 

OB? 

0C600 

12.26 

35.51 

26.95 

1508.9 

OBS 

00700 

10.30 

35.26 

27.12 

1503.3 

OBS 

00800 

OB.  17 

35.07 

27.  32 

1496.9 

OBS 

0O')0O 

06.67 

3  5.04 

27.52 

1492.6 

JBS 

009  <:o 

06.4I 

35.05 

27.56 

1492.0 

OBS 

000  33 

06.57 

35.09 

2/. 57 

1492.9 

JBS 

OlJOO 

05.79 

35.05 

27.64 

1490. 8 

OBS 

010  30 

05.87 

35.10 

27.67 

1491 .7 

OBS 

CI  100 

05.55 

35.08 

27.69 

1491 .5 

OBS 

012C0 

05.0', 

35.05 

27.73 

14=1.1 

OSS 

01300 

04.62 

35.02 

27.76 

1491.0 

OBS 

014JJ 

04.46 

35.01 

27.77 

1492.0 

OBS 

0 1  5  JO 

04.29 

35.01 

27.78 

1493.0 

INST     STn    BECOPDER 
TRACE    DIR  0 

PURATICN  00.4 

ORI&     E41     001 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUABE  49 
1     SOUARE     48 


REFID      31  8173 

CONSEC  0002 

LAT             34  51       N 

LONG       048  03       U 


YEAR  1970 
MONTH  05 
DAY  01 

HCUR     18.2 


BOTDP     04700 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.3 

HET     BULB  17.2 

BAROMETB     1026.4 
CLOUD    T/a 


DIB     hCT 

PER 

KIND-OIR 

36 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

34 

WIND-SPO 

13 

TRACE     DIR                        D 

5    SOUARE       2 

SEA 

3 

WIND-f3R 

DUBATnn                   00.7 

2    SQUARE    48 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG     E41     002 

I    SQUARE    48 

CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 

004  00 

005  00 
00600 
00700 
008  00 
00900 
00940 
009B0 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 
01750 
02000 
02500 
03000 


TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNOPTH        SNO    VEL       OXYG 

17.65  36.39  26.44  1517.1 

17.64  36.40  25.45  1517.3 

17.38  36.42  26.53  1516.7 

17.37  36.43  26.54  1516.9 

17.27  36.41  26.55  1516.9 
17.15  36.41  26.58  1516.9 
17.04  36.41  26.60  1517.0 
17.01  36.41  26.61  1517.3 
17.00  36.41  26.61  1517.7 
16.94  36.41  26.63  1518.4 

16.85  36.41  26.65  1518.9 

16.86  36.41  26.65  1519.8 

16.06  36.21  26.68  1518.7 
14.54  35.93  26.81  1515.3 
12.60  35.61  26.96  1510.1 
10.20  35.28  27.15  1503.0 
07.99  35.11  27.38  1496.2 
06.33  35.06  27.58  1491.3 
05.99  35.05  27.61  1490.6 

06.07  35.13  27.67  1491.7 

05.94  35.11  27.67  1491.5 
05.33  35.09  27.73  1490.7 

04.95  35.05  27.74  1490.7 
04.71  35.05  27.77  1491.4 
04.46  35.03  27. 7B  1492.0 
04.25  35.01  27.79  1492 .8 
03.95  35.00  27.81  1495.8 
03.64  34.99  27.84  1498.7 

03.28  34.98  27.86  1505.7 
02.85  34.97  27.90  1512.5 


P34       TOT     P 
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TABLE  XX.— Continued 


REfID       31  8173 

CONSFC  0003 

141            3<.  53       N 

LONG        048  05       M 


C4STNUH/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP    050*0 

AIR 

lEHP          17.8 

OIR     h&t     PER 

KIND-DIR    01 

INST     STP    RECOROER 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

»ET 

BULS           16.9 

08 

1          3 

«I^I[^-SPO     15 

TRACE     91R                        0 

o»y 

02 

0«T»    USE       1 

BAtOMETR     1028. t 

SEA 

WINO-FOR 

nUBATlu\                   00.3 

HOUR 

00.1 

ARE*                05 

CLCUl)    '/A 

CL/Tt 

WEATHEB        Xb 

rtlG     i4l     003 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1 jhA-T 

DVNDPTH 

SNf^    VEL 

.nXYG               P34 

T&I     P          ^02          \03 

oes 

00000 

17.85 

36.41 

26.40 

1517.8 

OSS 

00010 

17.<.8 

36.43 

26.51 

1516.9 

JBS 

000?0 

17.37 

36.43 

26.54 

1516.7 

nes 

00030 

17.32 

36.43 

26.55 

1516.7 

09S 

00050 

17.18 

36.43 

26.59 

1516.6 

OBS 

00075 

17.08 

36.41 

26.59 

1516.7 

IBS 

00100 

16.94 

36.40 

26.62 

1510.7 

OBS 

00W5 

16.93 

36.40 

26.62 

1517.1 

CBS 

00150 

16.93 

36.  j9 

26.61 

1517.5 

OBS 

00200 

16.94 

36.3  8 

2O.60 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.93 

36.38 

26.1.1 

1519.1 

OBS 

00300 

16.92 

36.38 

26.6  1 

1519.9 

OBS 

00335 

16.69 

36.31 

20.6  1 

1519.7 

OBS 

00350 

16.78 

36.36 

26.6  3 

15<:3.3 

OBS 

00360 

16.77 

36.36 

23.63 

1520.4 

OBS 

00*00 

16.32 

36.25 

20.6  5 

1519.6 

OBS 

00500 

14.70 

35.93 

26.77 

1515.8 

OBS 

00600 

12.93 

35.60 

26.89 

1511 .2 

OBS 

00700 

10.55 

35.27 

27.09 

1504.2 

OBS 

008  00 

08.43 

35.12 

27.32 

1497.9 

OBS 

00855 

07.38 

35.09 

27.46 

1494.7 

OBS 

OO'JOO 

06.93 

35.09 

<:7.52 

1493.7 

oes 

00970 

05.91 

35.01 

27.59 

1490.7 

OBS 

OlOOO 

06.00 

35.09 

27.64 

1491 .7 

oes 

01030 

06.04 

35.06 

27.63 

1492.3 

oes 

01100 

05.48 

35.09 

27.71 

1491.3 

OBS 

01200 

05.11 

35.07 

27.74 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.90 

35.07 

27.76 

1492.2 

OBS 

OUOO 

04.61 

35.04 

27.77 

1492.7 

oes 

01500 

04.26 

35.02 

27. 8C 

1492.9 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
?  SaUARE  46 
1     SOJARE     46 


»«***«««« 


REFIO       31       8173 

YEAR 

1970 

BJTOP    04663 

AIR 

TEMP           18.0 

OIF     H 

^T     PtP 

WIND-DIR    09 

CONSEl               0004 

MONH 

05 

SHIP    FN 

WET 

BULB           17.2 

06 

2          3 

.IMO-SPD    11 

LAT             34    53       N 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

BAROMET^     1028. C 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       048     11       W 

HOJR 

06.8 

AkEA                05 

CLCIUJ    T/A 

CL/TR 

.<EATHE<        X? 

CASTNOM/TI1E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

Stl.-'    VEL 

IXYG              P  ; 

06.8 

OBS 

00000 

17.69 

36.41 

26.4  5 

1517.3 

OBS 

00010 

17.70 

36.41 

26.44 

1517.5 

oes 

00020 

17.69 

36.41 

26.4  5 

1517.6 

oes 

000  30 

17.27 

36.44 

26.57 

1516.6 

oes 

00050 

17.21 

36.42 

26.57 

l5l»..7 

oes 

00075 

17.03 

36.41 

26.61 

1316.6 

OSS 

00100 

16.95 

36.42 

26.6  3 

1515. B 

OBS 

00125 

16.93 

30.42 

26.64 

1517.1 

OBS 

001  50 

16.91 

36.42 

26.64 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.9^ 

36.43 

26.65 

1516. J 

oes 

002  50 

16.90 

36.42 

26.64 

1519.1 

OBS 

00300 

16.67 

36.42 

20.65 

1519.9 

OBS 

00400 

16.72 

35.39 

23.66 

1321 .0 

06S 

00500 

14.84 

36.01 

26.^0 

1516.3 

06S 

00600 

13.17 

35.73 

26.94 

1512.2 

OBS 

00700 

10.76 

35.40 

27.15 

1505.1 

OBS 

00900 

08.65 

35.17 

27.33 

1498.8 

OBS 

00900 

07.07 

35.03 

27.45 

1494.2 

OBS 

00970 

06.03 

35.00 

27.57 

1491 .2 

IBS 

01000 

06.07 

35.09 

27.64 

1492.0 

oes 

01100 

05.62 

35.06 

27.66 

1491.8 

OBS 

C1200 

05.11 

35.06 

27.73 

1491.4 

OBS 

01300 

04.61 

35.01 

27.75 

1491  .0 

OBS 

01400 

04.35 

34.99 

27.76 

1491 .5 

OBS 

01500 

04.22 

34.99 

27.76 

1492.7 

INST     STO    RECORDER 
TRACE     TIR  0 

DURATION  00.5 

C=!IO    E41     004 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  S3UARC  46 
1  SOUARE  46 
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TABLE  XX.— Continued 


«EFID       31       6173  VESd     I'STO  BOIOP     O-iTOQ  IIP     TtMP  18.7  01°     Hbl     Pfc  R  UlND-OIB     10  INST     Sltl    CEC0P0E9  TEN    5g     1206 

CONSeC  0005  NONTH       05  SHIP    EN  KET     PULE)  17.6  10        1  i  L^I^ID-5P'^     H  TR4CE     DIR  0  5     SOUSRE 


OIP     HUT     PER 

UIND-OIB 

n 

10        1          i 

L^I^ID-5P'^ 

13 

SEA 

JINO-FTR 

CL/TR 

k^EATHER 

XI 

L«T             35    00       N             0«y             OJ  0«Ta    USE        1             B4RCMETR     1030.0             SEA                                    JINO-FTR                     OUR  1 T I  )K                  00.3             2     SQUARE    43 

LONG       0*8    00       H             HOUR     12.0  AREA                05             CLCUD    I/A                              CL/TR                              HEATHER       XI              n^IG     E<.1     005                               1     SQUARE     5P 

CASTNUM/TIHE        LVLIVP  DEPTH  TEHP  SAL  SICA-T          OYMOPTH       SNC     VEL       OXVG               P14       TCT     P          N02          N03          5133          PH 

12.0          OBS  00000  17. S9  36.30  26.31  1517.7 

DBS  00010  17.70  36.39  26 .  <.  3  1517.5 

PBS  00020  17.56  36.37  2t>.<.5  1517.2 

DBS  00030  17.32  36.<.1  <'6.5*  1516.7 

DBS  00050  17.08  36.40  26.59  1516.3 

085  00060  16.98  36.41  26.62  1516.2 

DBS  00075  16.95  36.41  26.63  1516.3 

DBS  00100  16.91  36.39  25.62  1516.6 

OBS  00125  16.88  36.39  26.63  1516.9 

OBS  00150  16.88  36.39  26.63  1517.3 

OBS  00200  16.90  36.43  26.63  1516.2 

OBS  00250  16.87  36.41  26.64  1519.0 

OBS  00300  16.69  36.41  26.64  1519.8 

OBS  00400  16.17  36.23  26.67  1519.1 

OBS  00420  15.85  36.13  26.67  1516.3 

3BS  00440  15.72  36.14  26.71  1516.3 

OBS  00500  14.97  35.95  26.73  1516.7 

DBS  00600  13.45  35.73  26.38  1513.1 

CBS  00680  11.70  35.53  27.06  1508.3 

OBS  00700  11.53  35.49  27.07  1506.1 

OBS  00750  10.11  35.24  .:  7 . 1  4  1503.4 

OBS  00800  08.66  35.17  27.33  149d.8 

PBS  00840  07.69  33.11  2'. 43  1495.7 

G8S  00900  07.16  35.10  27.49  1494.7 

OBS  01000  05.76  35.03  27.63  1490.7 

OBS  01010  05.66  35.06  27.66  1490.5 

OBS  01040  05.86  35.12  27.69  1491.8 

G3S  OllOO  05.51  35.10  27.71  1491.4 

DBS  01200  05.15  35.09  27.75  1491.6 

OBS  01300  04.72  35.05  27.77  1491.5 

OBS  01400  04.59  35.06  27.79  1492.6 

OBS  01500  04.28  35.03  27.60  1493.0 


REfID       31      8173 
CCNSEC  3C06 

LAT  34    54       N 

LONr        046    06       W 


CASTNUM/TI'<E       LVLTYP 


YEAR 

1570 

BOTDP    04389 

A  IR 

TEMP          16.7 

OIR     HGT     PER 

JIND-OIR 

11 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

•iONTH 

05 

SHIP    EN 

hET 

6UL6           16.7 

11 

1          3 

uno-sPD 

14 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

04» 

02 

DATA    USE        1 

BAROME 

:tR     1026.1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                  00.7 

2     SQUARE     48 

HOUR 

16.0 

AREA               05 

CLOUO 

T/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E41     006 

1     SQUARE    48 

.VLTrP 

GEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

18.04 

36.37 

26.3  3 

1519.3 

OBS 

00010 

17.81 

36.39 

26.4  0 

1517.6 

OBS 

00020 

17.72 

36.39 

26.42 

1517.7 

OBS 

00030 

17.34 

36.43 

26.55 

1516.8 

OBS 

00050 

17.  19 

36.42 

26.56 

1516.6 

OBS 

00075 

17.06 

36.41 

26.60 

1516.7 

OBS 

00100 

16.97 

36.40 

26.61 

1516.8 

OBS 

00125 

16.93 

36.40 

26.62 

1517.1 

OBS 

00150 

16.94 

36.40 

26.62 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.93 

36.4  1 

26.63 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.63 

36.40 

26.6  5 

1518.8 

OBS 

00300 

16.84 

36.41 

26.65 

1519.7 

OBS 

00320 

16.1:7 

36.41 

26.64 

1520.1 

OBS 

00400 

16.20 

3=.. 23 

26.66 

1519.2 

OBS 

005  00 

15.00 

35.93 

26.71 

1516.7 

OBS 

00600 

13.29 

35.65 

26.6  5 

1512.5 

OBS 

00700 

10.61 

35.27 

27.07 

1504.4 

OBS 

00800 

06.56 

35.16 

27.33 

149B.4 

OBS 

00900 

06.60 

35.05 

27.53 

1492.4 

OBS 

01000 

05.97 

35.10 

27.66 

1491.6 

OBS 

on  00 

05.55 

35.09 

27.70 

1491.6 

OBS 

01200 

05.08 

35.05 

27.73 

1491.3 

OBS 

01240 

04.90 

35.05 

27.75 

1491.2 

OBS 

01300 

04.61 

35.06 

27.77 

U91.8 

OBS 

01400 

04.66 

35.04 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.38 

35.01 

27.77 

1493.4 

OBS 

01750 

03.96 

35.00 

27.81 

1495    • 

OBS 

02000 

03.61 

35.02 

27.84 

1499 

OBS 

02500 

03.34 

35.00 

27.87 

1506... 

OBS 

03000 

02.90 

34.99 

27.91 

1512.7 

•••**•••»*•»••• 
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TABLE  XX.— Continued 


»£fID       31       8173 

YEJ'i 

197-^ 

60T0P 

4IP 

TEMP          17.9 

01 R     Hr.T     PER 

JINO-DIR 

10 

CONSEC                0007 

HGNTh 

I       C5 

SHIP    EN 

WEI 

BULB           16.2 

09 

1          3 

h'INO-SPD 

10 

L4T             35    02       N 

0«r 

03 

04TA  use 

1             BAROMETR    1029.5 

SEA 

WINO-FOR 

ICNr.       0*8    O*      U 

MOOR 

00.1 

AREA 

J5             CLOUO     T/4 

CL/TR 

WEATHER* 

<1 

CaSTNUM/IIHE 

LVLTYP 

PfPIH 

Tf  MP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO    VEL 

'1XYG 

PI' 

00.1 

OBS 

00000 

18.29 

J6.3<= 

26.2  8 

1519.0 

08  S 

000  10 

17.91 

36.39 

20. 38 

1518.1 

OBS 

00020 

17.42 

36.41 

^6.51 

1516.8 

OSS 

00030 

17.  11 

3U.42 

26.59 

1516.1 

DBS 

00050 

17.07 

36.42 

26.60 

1516.3 

OBS 

00075 

16.97 

36.42 

26.63 

1516.4 

OBS 

00100 

16.94 

36.42 

26.64 

1516.7 

IBS 

00125 

16.93 

36.4  3 

26.65 

1517.1 

DBS 

00150 

16.92 

36.43 

20.65 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.90 

36.44 

26.66 

1518.3 

OBS 

00^50 

16.33 

36. 4i 

26.66 

1519.0 

08  S 

00  <  JO 

16.81 

30.41 

26.66 

1519.6 

CbS 

00' 70 

16.45 

36.33 

26.68 

1519.6 

OBS 

00400 

16.  14 

36.26 

26.70 

1519.0 

OBS 

00500 

14.67 

35.92 

26.77 

1515.7 

OBS 

00600 

13.05 

35.67 

26.92 

1511  .7 

OBS 

007  00 

10.60 

35.34 

27.13 

1504.5 

OBS 

COS  00 

08.66 

35.  16 

27.32 

1498.8 

OBS 

009  00 

06.61 

35.04 

27.52 

1492.4 

OBS 

00975 

05.97 

35.05 

27.63 

1490.7 

OBS 

01000 

05.93 

35.13 

27.69 

1491 .5 

OBS 

01100 

05.59 

35.12 

27.72 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.56 

35.11 

27.72 

1493.3 

OBS 

C1300 

04.91 

35.08 

27.77 

1492.3 

OSS 

01<.00 

04.55 

35.06 

27.81 

1492.5 

OBS 

01500 

04.33 

35.05 

27.81 

1493.4 

INST     STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    DI9  D  5    SQUARE       4 

DURATION  00.3  2     SQUARE     48 

ORIG     E41     007  1     SQUARE     58 


OEFID  31  B173 
CCNSEC  0008 
LAT  36  03  N 
LONG   047  06   H 


CASINUM/IIME 


«««a»«*****««4 


YEAR 

1970 

BOTDP    05212 

AIR 

TEMP          18.5 

DIR     HGT    PER 

ilIND-OIR 

04 

INST    STD   OECOROER 

TEN    SO    1206 

HONTM 

05 

Ship  en 

hET 

BULB           15.6 

36 

1          3 

.(IMD-SPD 

10 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1030.1 

SEA 

MIND-COP 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE     66 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

JFATHER 

X2 

ORIG    E4I     008 

1     SQUARE     67 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5133         PH 

nBS 

00000 

17.75 

36.44 

26. ..5 

1517.5 

CBS 

00010 

17.73 

36.43 

26.45 

1517.6 

OBS 

000  20 

17.63 

36.43 

26.^6 

1517.6 

OBS 

00030 

17.59 

36.44 

26.49 

1517.5 

OBS 

00050 

17. )4 

36.43 

26.5  5 

1517.1 

OBS 

00075 

17.14 

36.41 

26.5  8 

1516.9 

OBS 

00100 

17.  30 

36.41 

26.59 

1517.1 

OBS 

00125 

16.99 

36. ?e 

26.59 

1517.2 

OBS 

00150 

16.92 

36.3a 

26.61 

1517.4 

CBS 

002  00 

16. So 

36.37 

26.6  2 

1516.1 

OBS 

002  50 

16.73 

36.35 

26.62 

1518.6 

3BS 

00300 

16.63 

36.32 

26.6  3 

1519.0 

UBS 

00400 

15.59 

3O.09 

26.70 

1517.1 

OSS 

00500 

14.16 

35.85 

26.83 

1514.0 

OBS 

00600 

12.51 

35.59 

26.97 

1509.8 

OSS 

00700 

10.29 

35.31 

27.16 

1503.3 

OBS 

008  00 

08.35 

35.09 

27.31 

1497.5 

OBS 

00370 

07.32 

35.18 

27.54 

1494.9 

OBS 

00900 

07.35 

35.22 

27.56 

1495.5 

OBS 

00940 

07.23 

35.23 

27.59 

1495.7 

OBS 

01000 

06.41 

35.18 

27.66 

1493.5 

OBS 

01100 

05.69 

35.  10 

27.69 

1492.1 

OBS 

01140 

05.56 

35.12 

27.72 

1492.3 

OBS 

01200 

04.99 

35.02 

27.71 

1490.9 

OBS 

01240 

04.80 

35.01 

27.73 

1490.7 

OBS 

01300 

04.66 

35.02 

27.75 

1491 .2 

OBS 

01400 

04.3  5 

34.98 

27.75 

1491 .5 

OBS 

0150G 

04.  13 

34.98 

27.78 

1492.3 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO       31       8173 
CONSEC  0009 

LAT  36    12       N 

LONG       046    '•7       U 


YEAR  1970 
HONTM  05 
DAY  03 

HOUR    17.6 


BOTDP    05303 
SHIP     EN 
DATA    JSt        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.9 

WET     BULP  15.0 

BAROIETR    1029.0 
CLOUD    T/A 


DIP     HGT     PER 

".9       15 
SEA 
CL/TR 


JINO-OIR  02 

HINO-SPO  06 
WIND- FOR 

WEATHEP  Xi 


INST     STD    KFCOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATIUN  00.6 

ORIG    E<.l     009 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  « 
2  SQUARE  66 
1    SQUARE    66 


CASTNUM/IIME       LVLTYP  DEPTH 


06S 
DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OhS 
OBS 
OBS 
UBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OoS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00<.00 
005  00 
OObOu 
00700 
008  00 
00900 
00980 
01000 
01040 
OllOO 
01200 
01300 
01400 
01500 
01750 
02000 
02500 
03000 


TEMP 

17.83 
17.81 
17.77 
17.65 
17.36 
17.18 
16.99 
16.93 
16.9^ 
16.81 
16.70 
16.56 
15.85 
14.40 
12.77 
10.57 
08.89 
06.89 
06.  13 
06.36 
05.57 
05.29 
04.98 
04.61 
04.45 
04.27 
03,90 
0  3.76 
03.38 
02.96 


SAL 

36.42 
36.41 
36.40 
36.3  6 
36.39 
36.39 
36.36 
36.37 
36.:)7 
36.36 
36.34 
36.30 
36.17 
35.91 
35.63 
35.31 
35.09 
35.02 
35.07 
35.12 
35.33 
35.0? 
35.02 
35.00 
35.02 
35.00 
35.01 
34.99 
35.00 
35.00 


SIGHA-T  OYNDPTM       SND    VE L       OXYG 


P34       TOT    P 


26.4  2 
26.42 
26.42 

26.4  2 
26.51 

26.5  5 
26.58 
26.60 
26.60 
26.62 

26.6  3 

26.6  3 

26.7  0 
26.82 
26.94 
27.11 
27.23 
27.47 
27.62 
27.62 
27.65 
27. 6B 
27.71 
27.74 
27.77 
27.78 
27.82 

27.8  2 
27.87 
27. °1 


1517.7 

1517.8 
1517.8 
1517.6 
1517.1 
1517.0 
1516.8 
1517.0 
1517.4 
1517.9 
1518.4 
1518.7 
1518.0 
1514.8 
1510.7 
1504.3 
1499.6 
1493.5 
1491 .7 
1493.2 
1490.6 
1490.4 
1490.8 
1490.9 
1492.0 
14  92.9 
1495.9 
1499.2 
150t  .1 
1513.0 


REFIO       31  8173 

CONSEC  0010 

LAT             35  43       N 

LONG       047  16       W 


YEAR  1970 
MONTH  05 
DAY  04 

HOUR    00.0 


BOTDP    05212 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TE«F  17.4 

MET     BUie  14.6 

aAROMETR     1030.1 
CLOUD    T/A 


DIP     HGT     PER 

00       0  X 

SEA 
CL/TP 


HIND-DIR  03 

WIMD-SPO  05 
WIND-FOR 

WcATHER  XO 


INST    5T0   PECOPOER 
TOACt     OIR  D 

DURATION  O0.4 

ORIG     E41     010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
I    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


. VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

OBS 

00000 

18.15 

36.43 

26.35 

OBS 

00010 

17.93 

36.41 

26.39 

OBS 

00020 

17.57 

36.40 

26.4  7 

OBS 

00030 

17.48 

36.39 

26. 4R 

OBS 

00050 

17.26 

36.38 

26.53 

OBS 

00075 

17.06 

3o.3e 

26.58 

OBS 

00100 

17.02 

36.38 

26.59 

OBS 

00125 

16.99 

36.37 

26.58 

OBS 

00150 

16.96 

36.37 

26.59 

36  5 

002  00 

16.93 

36.38 

26.61 

OBS 

002  60 

16.89 

36.37 

26.61 

OBS 

003  00 

16.79 

36.36 

26.62 

OBS 

00345 

16.61 

36.31 

26.63 

OBS 

00355 

16.69 

36.34 

26.6  3 

OBS 

00400 

16.04 

36.13 

26.62 

OBS 

00500 

14.36 

35.85 

26.78 

OBS 

00600 

12.67 

35.61 

26.9  5 

OBS 

00700 

10.40 

35.30 

27.14 

OBS 

008  00 

08.46 

35.10 

27.30 

OBS 

00850 

07.39 

35.05 

27.42 

OBS 

00865 

07.24 

35.03 

27.43 

OBS 

00673 

07.29 

35.09 

27.47 

OBS 

00880 

07.08 

35.05 

27.47 

OBS 

00890 

07.26 

35.14 

27.51 

OBS 

00900 

07.22 

35.19 

27.56 

OBS 

009  30 

06.85 

35.14 

27.57 

OBS 

01000 

06.34 

35.  14 

27.64 

OBS 

01080 

05.95 

35.14 

27.69 

OBS 

01100 

05.73 

35.11 

27.69 

OBS 

01200 

05.39 

35.10 

27.73 

OBS 

01300 

04.98 

35.08 

27.76 

OBS 

01400 

04.77 

35.07 

27.78 

OBS 

01500 

04.58 

35.07 

27.80 

OYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1518.6 
1518.1 
I5I7.2 
1517.1 
1516.8 
1516.6 
1516.9 
1517.2 
1517.5 
1518.3 
1519.0 
1519.5 
1519.6 
1 5  20  .  I 
1518.6 
1514.6 
1510.4 
1503.7 
1498.0 
1494.6 
1494.3 
1494.7 
1493.9 
1494.9 
1495.0 
1494.0 
1493.1 
1492.9 
1492.3 
1492.6 
1492.6 
1493.4 
1494.3 


P04       TOT     P 


*************** 
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TABLE  XX.— Continued 


SEFID       31       8173 

VESR 

1<J70 

b;'IuP    01189 

4IR 

TE 

"P         17.1 

01 ^    MGI    PER 

.(IMO-DIR 

10 

CONSEC               001  I 

»inNTH 

1       05 

SHIP    EN 

■-ET 

8UL°          13.7 

10 

UIMO-SPD 

Ob 

L4T             35    07       N 

D4Y 

04 

D«Ti    USE        I 

bi90HF 

TR     1029. C 

SE4 

2 

.iIND-ECR 

LONG       047    04       U 

HOUP 

06.0 

«0E4                05 

CLUUD 

'/i 

CL/TR 

WE4THEP 

XI 

Cfl'TNUH/T IHE 

IVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

S4L 

SIG"»-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYr. 

DP 

08.0 

OBS 

OOOOC 

17.90 

36. ja 

26.:;7 

1517.9 

OSS 

000  10 

17.89 

3o.39 

26.36 

1516.0 

OBS 

OOOJO 

17.81 

36.37 

26  . :-  9 

1517.9 

OSS 

00030 

17.47 

36.  33 

26.4  6 

1517.1 

OBS 

00050 

17.05 

30.37 

26.5  7 

1516.2 

OBS 

00075 

16.94 

36.38 

^6.60 

151f.3 

OBS 

00100 

16.91 

30.38 

26.6  1 

1516.6 

OBS 

00125 

16.93 

36.39 

26.  M 

1517.1 

OSS 

00150 

16.9? 

30.39 

20  .  6  2 

1517.4 

36S 

0U2U0 

16.79 

3o.  36 

26.62 

1517.8 

OBS 

00?50 

16.83 

jfo.  39 

26.64 

1516.8 

CBS 

0C275 

16.64 

3o.  <9 

26.64 

1319. J 

OBS 

003  00 

16.69 

36. 'S 

26.64 

1519.2 

OBS 

00400 

15. fl 

3o.09 

26.6  5 

1517.8 

OBS 

00500 

14.51 

3'..«7 

26.7  7 

1515.1 

OBS 

00550 

13.73 

35.80 

26.66 

1513.3 

OBS 

00556 

13.29 

35.71 

26. 5C 

1511  .9 

CBS 

00570 

13.20 

35.73 

26.94 

1511 .8 

OBS 

00600 

13.04 

3  5.69 

26. '=4 

1511  .7 

OBS 

00670 

11.  15 

35.43 

27.10 

1506.1 

OBS 

00700 

10.91 

35.40 

27.12 

1505.7 

OBS 

00770 

06.96 

31.17 

27.28 

1499.4 

OBS 

008  00 

OP.  72 

35.19 

27.33 

14  99.1 

OBS 

00860 

07.55 

35.14 

27.47 

1495.5 

OBS 

OOVOu 

07.56 

55.16 

27.48 

1496.3 

OBS 

01000 

06.35 

35.11 

^7.61 

1403.1 

OBS 

OlOSO 

05.53 

35.05 

27.67 

14  91  .1 

IMS!    STO    SECORCER 
T"itf    OIR  0 

DUP»■'10^  00.5 

r»IG    E41    Cll 


lEN  SO  1206 
5  SOU»»E  4 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  57 


**««*»«««««•* 


REFIn       31  6173 

CONSEC  0012 

CAT             35  03       N 

CONG        046  CI        W 


C4STNU?^/TME       LVLTYP 


YEAR 

1970 

60TDP    04670 

Alk 

Ttt'P          18.8 

01 F     HOT     FtP 

WINO-DIR 

07 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

05 

SHIP    [N 

htT 

BliLb          17. t 

00 

0          X 

wIMO-SPD 

07 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE       4 

PAY 

04 

OAIa    USE        1 

hAROHETR     1030.8 

SEA 

WINO-FOR 

OURATnN'                   00.3 

2     SQUARE     48 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CLCUO    T/4 

Cl/IR 

HEATHER 

X2 

ORIC-     E41    012 

1     SQUARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM£-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          HOZ          N03 

SI  03         PH 

OBS 

00000 

17.90 

36.39 

26.38 

1517.9 

OBS 

oorio 

17.85 

36.3  8 

76.3  8 

1517.9 

OBS 

00020 

17.45 

36.36 

26.48 

1516.9 

OBS 

00C30 

17.32 

36.38 

26.5  1 

1516.7 

OBS 

00050 

17.10 

36.39 

26.57 

1516.3 

OBS 

000  75 

17.01 

36.40 

26.60 

1516.5 

OBS 

00100 

16.97 

36.40 

2o.t  1 

1516.6 

OBS 

00125 

16.94 

36.40 

20.62 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.40 

26.62 

1517.5 

OBS 

00200 

16.86 

36.36 

26.62 

1518.1 

OBS 

0U250 

16.68 

36.40 

26.63 

1519.0 

OBS 

00300 

16.83 

36.39 

26.64 

1519.6 

OBS 

003  50 

16.65 

36.3  5 

26.6  5 

1519.9 

CBS 

004  00 

16.20 

36.25 

26. t  .1 

151«'.2 

OBS 

00500 

14.78 

35.<-7 

26.79 

1516.1 

0°S 

00505 

12.59 

35.63 

26.96 

ISO''. 9 

OBS 

006  00 

12.56 

35.63 

26.99 

1510.0 

OOS 

00623 

12.54 

35.14 

27.00 

1510.3 

CBS 

00643 

11.65 

35.47 

27.04 

1507.4 

OBS 

00650 

11.63 

35.50 

27.07 

1507.5 

OBS 

00693 

10.95 

35.39 

27.11 

1 5  05  .  7 

"BS 

0P700 

10.40 

35.29 

27.13 

1503.7 

OBS 

OOP  00 

06.  73 

35.17 

27.31 

1499.1 

oes 

00900 

07.  18 

35.12 

27.51 

1494.7 

OBS 

01000 

05.90 

35.03 

27.61 

1491 .2 

OBS 

01C?0 

05.70 

35.01 

27.62 

1490.7 

oes 

01050 

05.90 

35.12 

27.66 

1492.2 

OBS 

CllCO 

05.63 

35.09 

27. 6<: 

1491.9 

r.BS 

01200 

05.08 

35.07 

27.74 

1491  .3 

OBS 

01260 

04.76 

35.05 

27.76 

1401  .0 

OBS 

013C0 

04.74 

3  5.06 

27.77 

1491.6 

OBS 

01360 

04.66 

35.06 

?7.78 

1492.2 

OBS 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

1492.1 

OBS 

01500 

04.  19 

35.02 

27. EC 

1492.6 

u**«««  ««*« 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO  31  8173 
C0N5EC  0013 
LiT     35  01   N 

LONG       O^e    01        rt 


VE4R 

1SI70 

BOTOP     Oh^SO 

AIR 

TEMP          19.7 

DIR     HOT     PEP 

HIND-OIR    15 

MONTH 

OS 

SHIP    EN 

WET 

BULB           15.7 

02 

WIND-SPD    07 

DAY 

c 

OATa    USE        1 

BAROMETK     1030. C 

StA 

2 

UINO-FOR 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD    T/fl 

CL/TR 

WEATHER        XI 

LVLIrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG               P3^ 

DBS 

000  00 

IB. 32 

36.44 

26.3  1 

1519.1 

OSS 

000  10 

17. 92 

36.43 

26.40 

1518.1 

oes 

00020 

17.52 

36.45 

26.52 

1517.2 

CBS 

000  30 

17.36 

36.45 

26.56 

1516.9 

OSS 

00050 

17.16 

36.44 

26.60 

1516.6 

OBS 

00075 

16.99 

36.42 

26.62 

1516.5 

OBS 

00100 

16.95 

36.43 

26.6  4 

1516.8 

OBS 

001?5 

16.93 

36.43 

26.65 

1517.1 

OBS 

00150 

16.90 

36.43 

26.65 

1517.4 

CBS 

00180 

16.93 

3o.44 

26.65 

1516.0 

OBS 

oo<:oo 

16. 7o 

36.39 

2r..6t 

1517. B 

OBS 

oo.:5c 

16.60 

36.41 

26.66 

1518.8 

OBS 

00300 

16.70 

36.38 

26.66 

1519.2 

PBS 

ocoo 

16.20 

36.29 

26.71 

1519.3 

OBS 

00500 

14.46 

35.94 

26.83 

1515.0 

GBS 

Oct  00 

12.80 

35.60 

26.92 

1510.8 

OBS 

00700 

C9.94 

35.25 

27.16 

1502.0 

OBS 

ocsoo 

08.10 

35.13 

27.38 

1496.6 

OBS 

oosoo 

06.51 

35.08 

27.57 

1492.1 

OBS 

OlOOJ 

05.77 

35.10 

27.68 

149C.8 

ob; 

01025 

05.90 

35.16 

27.71 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.49 

35.14 

27.75 

1491.4 

OBS 

U12  00 

05.17 

35.13 

27.76 

1491.7 

OBS 

01,00 

04.84 

35.10 

27.79 

1492.0 

OBS 

Ol.fPO 

04.48 

35.06 

27.60 

1491.8 

OBS 

014  00 

04.57 

3  5.09 

27.82 

1492.6 

OBS 

C151.0 

04.  31 

35.07 

27.83 

1493.1 

OBS 

01750 

03.97 

35.04 

27.84 

1495.9 

OBS 

c?coo 

03.70 

35.03 

27.86 

1499.0 

OBS 

C2503 

03.26 

35.02 

27.90 

1505.7 

OBS 

03000 

C2.77 

35.01 

27.94 

1512.2 

INST    Sro    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.9 

OR!G     E41    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  <t 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


P34       TOT     P 


REFID  31  8173 
CONSEC  0014 
LAT  35  00  N 
LONG   048  02   M 


TEAR  1970 
MONTH  05 
DAY  05 
HOUR  00.1 


60T0P  04297 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  18.1 

WEI    BULB  17.8 

BAROMETR     1030.0 
CLOUD    T/A 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


DIR    H&T    PER 

wnO-DIR 

12 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

00       0         X 

uind-spd 

07 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE    48 

CL/Tf 

WEATHER 

X2 

ORIG     E41     014 

1    SQUARE    56 

IDPTH       SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI  33         PH 

OBS 

00000 

OBS 

00010 

OBS 

00020 

OBS 

00030 

oes 

00050 

OBS 

000  75 

OBS 

00100 

OBS 

00125 

OBS 

001  50 

OBS 

002  00 

OBS 

002  50 

oes 

00300 

OBS 

00400 

OBS 

00500 

OBS 

006  00 

OBS 

007  00 

OBS 

008  00 

OBS 

009  00 

OBS 

00980 

OBS 

01000 

OBS 

01100 

OBS 

01200 

OBS 

013OO 

OBS 

01400 

OBS 

01500 

18.35 

36. 

.37 

26. 

.25 

17.59 

36. 

.38 

26. 

.45 

17.26 

36, 

.41 

26. 

.55 

17.21 

36. 

.41 

26. 

.56 

17.09 

36. 

.41 

26. 

.59 

17.00 

36. 

.41 

26. 

.61 

16.89 

36. 

.41 

26. 

.64 

16.80 

36. 

.38 

26. 

.64 

16.79 

36. 

.41 

26. 

.66 

16.82 

36. 

.41 

26. 

.66 

16.78 

36. 

.41 

26. 

.67 

16.50 

36. 

.34 

26. 

.66 

15.70 

36. 

.16 

26. 

.73 

14.32 

35. 

.89 

26. 

.62 

12.63 

35. 

.65 

26. 

.99 

10.29 

35. 

,26 

27. 

.12 

07.83 

35. 

.09 

27. 

,39 

06.35 

35. 

.07 

27. 

.58 

05.83 

35. 

.09 

27. 

,67 

05.64 

35. 

.12 

27. 

.69 

05.43 

35.12 

27. 

.74 

05.04 

35. 

.09 

27. 

.76 

04.76 

35. 

.08 

27. 

.79 

04.59 

35. 

.07 

27. 

,60 

04.42 

35. 

,05 

27. 

.80 

1519.1 
1517.1 
1516.4 
1516.4 
15  16.3 
1516.5 
1516.6 
1516.7 
1517.1 
1518.0 
1518.7 
1518.6 
1517.6 
1514.5 
1510.3 
1503.3 
1495.6 
1491.4 
1490.7 
1491.1 
1491.1 
1491.2 
1491 .7 
1492.6 
1493.6 


****••*•*•***•« 
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TABLE  XX.— Continued 


REFID      31       8173 

TE»R 

1970 

BOTOP    044B0 

AIR 

TEMP          17.9 

DIP     HOT     PER 

W  I M  D-  -M  R 

It 

CONSEC              0015 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

NET 

BULB          15.8 

00 

0         X 

i<I«ID-S°D 

05 

LAT             34    59       N 

0«Y 

05 

out    USE       1 

BAROMETI.     1029.0 

SEA 

WINP-'OR 

LONG       048    05       H 

HOUR 

06.0 

AREt              05 

CLOUO    T/4 

CL/TR 

WEA'H^S 

XI 

C4STNUM/IIXE 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DYNOPTH 

SND    VcL 

OXYG 

PJ 

06.0 

OBS 

00000 

18.32 

36.40 

26.28 

1519.1 

OBS 

00010 

17.71 

36.40 

26.43 

1517.5 

OBS 

00020 

17.43 

36.40 

26.50 

1516.8 

OBS 

00030 

17.14 

36.42 

26.59 

1516.2 

OBS 

00050 

17.04 

36.42 

26.61 

1516.2 

OBS 

00075 

16.90 

36.41 

26.64 

1516.2 

OBS 

00100 

16.80 

36.40 

26.6  5 

1515.3 

OBS 

00125 

16.75 

36.39 

26.66 

1516.5 

OBS 

00135 

16.71 

36.38 

26.66 

1516.6 

OBS 

00150 

16.79 

36.41 

25.66 

1517.1 

OBS 

002  00 

16.77 

36.40 

26.66 

1517.8 

OBS 

002  50 

16.62 

36.34 

26.65 

1518.1 

oes 

00300 

16.50 

36.  35 

26.67 

1518.6 

08$ 

00370 

16.30 

36.28 

2:>.66 

1519. 1 

OBS 

00400 

15.93 

36.20 

26.70 

1518.3 

OBS 

00455 

15.14 

36.05 

26.77 

1516.6 

OBS 

00500 

14.24 

35.89 

26.84 

1514.3 

OBS 

00600 

12.69 

35.64 

26.97 

1510.5 

OBS 

00700 

09.96 

35.27 

27.  19 

1502.1 

OBS 

00710 

09.64 

35.22 

27.20 

1501.0 

OBS 

00740 

09.57 

35.23 

27.22 

1501.3 

oes 

00800 

08.29 

i5.13 

27.35 

1497.4 

OBS 

00820 

08.20 

35.11 

27.35 

1497.3 

OBS 

00850 

07.80 

35.  11 

27.41 

14S6.3 

OBS 

00900 

06.66 

35.04 

27.52 

1492.6 

OBS 

UIOOO 

05.76 

35.03 

27.63 

1490.7 

OBS 

01C90 

05.81 

35.09 

27.67 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.61 

35.11 

27.71 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.16 

35.09 

27.75 

1491.6 

OBS 

01300 

04.83 

35.06 

27.76 

1491.9 

OBS 

01400 

04.61 

55.05 

27.78 

1492.7 

OSS 

01500 

04.36 

35.03 

27.79 

1493.4 

INST    STD    RECOROEB  TEN    SO    1206 

T3ACE    TIP  0  5     SQUARE        2 

CURAT  ON  00.3  2    SQUARE    48 

ORIG    E4I    015  1    SauSRE    48 


PJ4       TCT     D 


»»•*•»••»•••*•• 


REFID  31  6173 
CONSEC  0016 
LAT  35  02  N 
LONG   048  03   H 


CAITNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTOP    03640 

AIR 

TENP          18.9 

OIR    HGI    PER 

alMD-OIR 

10 

INST    ST3    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

HET 

?ULP          18.3 

00 

0          X 

WIND-SPD 

03 

TRACE    JIK                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BARCMETP     1030.0 

SEA 

HIND-FCR 

DURATn\                   00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

17.2 

AREA              05 

CLCUD    T/a 

CL/TR 

rfaATHE" 

X2 

ORIG    E41     016 

1    SQUARE    5B 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOCA-T 

DYNDPTH 

SNC     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N01 

SnS         PH 

OBS 

00000 

18.15 

36.42 

26.34 

1513.6 

OBS 

00010 

17.99 

36.36 

26.33 

1513.3 

DBS 

00020 

17.56 

36.39 

26,46 

1517.2 

oes 

00030 

17.26 

36.41 

?6.55 

1516.5 

oes 

00050 

17.03 

36.40 

26.60 

l:>lo.l 

OBS 

000  75 

16.99 

36.41 

26.62 

1516.5 

oes 

00100 

16.93 

36.41 

26.63 

1516.7 

OBS 

00125 

16.89 

36.42 

26.6  5 

1517.0 

oes 

00150 

16.92 

36.43 

26. o5 

1517.5 

OBS 

00200 

16.86 

36.42 

2-.. 65 

1518.1 

oes 

002  50 

16.75 

36.40 

26.67 

1518.6 

oes 

00285 

16.77 

36.41 

26.67 

1519.2 

oes 

00300 

16.62 

36.35 

24.66 

1519.0 

OBS 

00400 

15.95 

36.19 

26.6° 

1513.4 

OBS 

00500 

14.75 

36.00 

26.62 

1516.0 

OBS 

00570 

13.38 

35.78 

26.94 

1512.5 

OBS 

00590 

13.27 

35.74 

26.93 

1512.4 

OSS 

00600 

12.60 

55.67 

26.97 

1510.9 

OBS 

00615 

12.66 

35.64 

26.97 

1510.6 

OBS 

00630 

12.26 

35.59 

..7. 01 

15C9.4 

OBS 

00640 

11.79 

35.51 

27.04 

1507.9 

OBS 

00665 

11.24 

35.41 

t7.07 

1506.3 

oes 

00670 

11.14 

35.41 

27.09 

15C5.0 

OBS 

00700 

10.64 

35.35 

27.13 

1504.6 

OBS 

00740 

C9.34 

55.22 

27.25 

1500.4 

OSS 

00600 

08.21 

35.15 

27.36 

1457.1 

OBS 

00856 

07.19 

35.10 

27.49 

14<;4.1 

OBS 

00664 

06-.  82 

35.05 

27.60 

1492.6 

OBS 

00872 

06.89 

35.11 

27.54 

149!. 1 

OBS 

00875 

06.59 

35.06 

27.54 

1491 .9 

OBS 

00900 

06.39 

35.06 

27.57 

1491 .6 

OBS 

01000 

05.67 

35.05 

27.65 

1490.3 

OBS 

01010 

05.63 

35.07 

27.68 

1490.4 

OBS 

01025 

05.73 

35.11 

27.69 

1491. 1 

OBS 

01050 

05.71 

35.13 

27.71 

1491 .4 

OSS 

01090 

05.42 

35.13 

27.75 

1450.9 

OBS 

01100 

05.47 

35.12 

27.74 

1491 .3 

OBS 

01200 

05.11 

35.09 

27.75 

14"1 .4 

OBS 

01300 

04.76 

35.06 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

1492.0 

OBS 

01500 

04.  19 

55.01 

27.00 

1452.6 

« •***•*•***•»•* 
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TABLE  XX.— Continued 


REflO       31  8173 

CONSEC  0017 

LAT            35  10      N 

LONG       0<.7  47       H 


VE«R  l')70 
MONTH  05 
oar  05 

HOUR     18.5 


BOTOP     01097 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.6 

WET    BULB  19.1 

BAROHETR     1028.4 
CLOUO    T/A 


DIR     HOT     PER 

It 
SEA  1 

CL/TR 


KIND-OIR     13 
wnO-SPO    09 
.<IND-FDR 
HEATHER       XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00. Z 

ORIG     E41    017 


TEN  Sg  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNOPTH       SNO    VEL       3XVG 


P34   TOT  P 


08S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
SBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
000  10 
00020 
000  30 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00180 
002  00 
00210 
002  50 
00300 
00370 
00380 
0C400 
00408 
00500 
00550 
00580 
006  00 
00700 
008  00 
008  44 
00855 
00900 
00970 
01000 
01040 


18.71 
18.14 
17.65 
17.29 
17.  16 
16.98 
16.89 
16.81 
16.83 
16.85 
16.77 
16.73 
16.81 
16.74 
16.33 
16.10 
l'6 .  09 
16.09 
15.00 
14.01 
13.88 
12.95 
10.56 
08.55 
07.72 
07.77 
07.02 
06.6  7 
06.25 
05.96 


36.42 
36.38 
36.41 
36.41 
36.42 
36.41 
36.41 
36.39 
36.39 
36.40 
36.39 
36.37 
36.40 
36.38 
36.30 
36.23 
36.24 
36.25 
36.01 
35.37 
35.85 
35.68 
35.24 
35.18 
35.08 
35.14 
35.  10 
35.15 
35.10 
35.12 


26.20 
26.31 
26.46 
26.54 
26.58 
26.62 
26.64 
26.64 
26.64 
26.64 
26.65 
26.6  5 
26.65 
26.6  5 
26.69 
26.69 
26.70 
26.71 
26.77 
26.87 
26.89 
26.9  5 
27.06 
27.35 
27.40 
27.44 
27.52 
27.60 
27.62 
27.67 


1520.2 
1518.7 
1517.5 
1516.6 
1516.6 
1516.4 
1516.6 
1516.7 
1517.2 
1517.7 
1517.8 
1317.8 
1518.8 
1519.4 
1519.2 
1518.6 
1518.9 
1519.0 
1516.8 
1514.3 
1514.4 
1511 .4 
1504.2 
1498.4 
1495.8 
1496.3 
1494.1 
1493.9 
1492 .7 
1492.2 


REFIP       ?l       8173 
CONSEC  0018 

LAT  35    07       N 

LONG       047    51       h 


YEAP  1970 
MONTH  05 
TAY  C6 

HnuP    01.3 


BOTOP    02103 
SHIP    EN 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.9 

NET     BULB  16.1 

BAPCMETR     1028. e 
CLOUO    T/A 


DIR    HGT    PER 

00       0         X 
SEA 
CL/TR 


UIND-DIR     13 
unD-SPO    11 
WINO-FOR 
HEATHER       XI 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    E41    018 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     «EL       OXYG 


P04       TOT    P 


065 

00000 

18.85 

36.51 

26.2  3 

OBS 

00010 

18.66 

;j6.53 

26.29 

OBS 

00020 

18.53 

36.5  3 

26.33 

OBS 

00030 

18.30 

36.55 

26.40 

OBS 

00050 

18.11 

36.52 

26.43 

OBS 

00075 

17.95 

36.53 

26.4  7 

DBS 

00100 

17.80 

36.52 

26.50 

OBS 

00125 

17.44 

36.47 

26.55 

OBS 

00150 

17.23 

36.45 

26.59 

OBS 

00200 

17.08 

36.43 

26.61 

OBS 

002  50 

16.97 

36.43 

26.64 

OSS 

00300 

16.84 

36.42 

26.66 

OBS 

00320 

16.83 

36.42 

26.66 

OBS 

00380 

16.46 

36.31 

26.66 

OBS 

0C400 

16.06 

36.23 

26.70 

OBS 

00500 

14.69 

35.96 

26.80 

OBS 

006  00 

13.02 

35.70 

26.95 

OBS 

00700 

11.03 

35.29 

27.01 

OBS 

00800 

08.64 

35.16 

27.32 

OBS 

00900 

06.94 

35.06 

27.49 

OBS 

01000 

05.91 

35.05 

27.62 

OBS 

01070 

05.31 

35.06 

27.71 

OBS 

01090 

05.28 

35.06 

27.71 

OBS 

01100 

05.36 

35.09 

27.72 

OBS 

01200 

04.75 

35.03 

27.75 

OBS 

01300 

04.54 

35.04 

27.78 

OBS 

01400 

04.57 

35.07 

27.80 

OBS 

01500 

04.38 

35.06 

27.61 

1520.7 
1520.4 
1520.2 
1519.7 
1519.5 
1519.4 
1519.4 
1518.7 
1518.4 
1518.8 
1519.3 
1519.7 
1520.0 
1519.7 
1518. B 
1515.8 
1511.7 
1505.9 
1498.7 
1493.7 
1491  .3 
1490.0 
1490.3 
1490.8 
1489.9 
1490.7 
1492.5 
1493.4 


***••**•*«****« 
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TABLE  XX.— Continued 


RFFI?      31  8173 

CONSff  031" 

UT            35  09      N 

LOW,       047  3l        H 


CASTNUM/T IMF 


Y^AR 

1971, 

BOTOP    01554 

alt 

TEMP           16.1 

OIR     MGT     PEP 

WIND-OIB 

14 

INST    STO    RECOROER 

TEN    SO    1206 

MCNii 

1       05 

SHIP    in 

'..EI 

9UL6           16.1 

00 

0       y 

■IIMO-SPD 

12 

TRACE     DIR                        0 

5    SQUARE       4 

f>4V 

Cf. 

Oilt    USE        1 

(^aRO-HETB     1C27.4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SauJRE     46 

HOUR 

06. J 

JRE4              05 

CLOUO    1/i 

CL/Tfi 

«EAIMFR 

XI 

ORIG     E41     019 

1    SQUARE    57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

' 1GM4-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

axYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI  03         PM 

U?S 

00000 

18.73 

36.  49 

26.25 

1520.4 

OSS 

000  I  0 

18.50 

36.53 

26.54 

151^.9 

06S 

00020 

18.40 

36.54 

26.37 

1519.8 

OBS 

000  30 

18.31 

36.55 

26.40 

1519.7 

ObS 

000  "iO 

18.11 

36.5^ 

26.43 

1519.5 

oes 

00075 

17.93 

16.51 

26.46 

1519.3 

ObS 

001  on 

17.40 

36.45 

?6.f  5 

1518.1 

CBS 

00U5 

17.22 

36.44 

25.58 

1518.0 

iioS 

0C150 

17.07 

36.42 

26.60 

1517.9 

OBS 

001  7T 

16.93 

36.3.J 

^6.61 

1517.8 

oes 

00200 

16.92 

36.41 

26.63 

1513.3 

OBS 

002  50 

16.')? 

36 .  <  B 

26.63 

151E.8 

OB' 

OOiOO 

16.69 

36.41 

26.64 

1519.6 

OBS 

00370 

16.79 

36.30 

26.65 

1520.7 

riBS 

CCOO 

16.31 

36. .le 

26. e  6 

1519.6 

nflf 

00500 

15.06 

36.01 

26.75 

l5l7.0 

OB'. 

00600 

13.37 

35.70 

26. P8 

1512.8 

OPS 

00  J  00 

11. .i5 

35.34 

27.01 

1506.8 

OBS 

OOHOO 

08.45 

35.08 

27.29 

1497.9 

OBS 

00900 

06.89 

35.0  3 

27.48 

14=3.5 

CBS 

01000 

05.84 

35.02 

27.61 

1491 .0 

CBS 

01010 

06.07 

35.07 

27.62 

1492.1 

OflS 

OICO 

05.97 

35.10 

27.66 

1492.3 

OBS 

01050 

05.65 

35.04 

27.65 

1401.1 

OPS 

01057 

05.74 

35.10 

27.69 

1401 .6 

ObS 

01100 

05.45 

35.07 

27.70 

1491 .1 

OBS 

01200 

04.83 

35.12 

27.73 

1490.2 

OBS 

OljOO 

04.42 

J5.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

Ol'.OJ 

04.23 

34.99 

27.78 

1491 .0 

OBS 

01<>60 

04.  18 

34.°'^ 

27.78 

1491 .8 

PEFir,       31  8173 

CO"SFC  0020 

LAY             34  58       N 

LCNG       047  49       h 


CASTNUM/TIME 


VEAR 

107" 

BOTDP    04663 

AIP 

TEMP          19.6 

DIP    FGT    PER 

WINP-DIR 

15 

INST     STO    PECORDER 

TEN    SO    1206 

MUNTh 

1       05 

SHIP    FN 

WET 

BULB           16.6 

15 

0          2 

HIND-SPO 

12 

TRACE    DIR                        0 

5     SQUARE        2 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

D»ROMETF     1027. 0 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 00.3 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TP 

klFATHER 

X2 

ORIG    E41    020 

1     SQUARE     47 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SICMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          Nr'3 

SID3          PH 

OBS 

000  00 

18.75 

36.47 

26.23 

1520.4 

OBS 

COO  10 

18.59 

36.44 

26.24 

1520.1 

OBS 

00020 

18.08 

36.41 

26.35 

151fc.7 

OBS 

000  30 

18.04 

36.45 

26.39 

1518.8 

OBS 

00050 

17.78 

36.44 

26.45 

1518.4 

OBS 

00075 

17.64 

36.46 

26.50 

1518.4 

OBS 

00100 

17.49 

36.43 

26.51 

1518.4 

OBS 

00123 

17.25 

36.44 

26.58 

1518.1 

OBS 

00150 

17.18 

36.44 

26.59 

1513.3 

OBS 

002  00 

17.04 

36.43 

26.62 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.99 

J6.43 

26.63 

1519.3 

CBS 

00300 

16.85 

36.41 

26.6  5 

1519.7 

OBS 

C0400 

15.96 

36.23 

26.7  2 

1518.5 

OBS 

00440 

15.49 

36.14 

26.76 

1517.5 

CBS 

00460 

15.35 

;.6.11 

26.77 

1517.4 

OBS 

0C500 

14.54 

35.96 

26.83 

1515.3 

OBS 

00600 

12.85 

35.70 

26.98 

1511 .1 

OBS 

00700 

10.48 

35.34 

27.15 

1504.1 

OBS 

OOfOO 

08.  17 

35.13 

27.37 

1496.9 

OBS 

00875 

06.74 

35.08 

27.54 

1492.5 

OES 

OOOOJ 

06.73 

35.1' 

27.58 

1493.0 

OBS 

00910 

06.77 

35.15 

27.59 

1493. 3 

OBS 

OICOO 

05.65 

35.04 

27.65 

1490.2 

OBS 

01020 

05.42 

35.05 

^7.69 

1480.6 

OBS 

01040 

05.44 

35.08 

27.71 

1490.1 

OBS 

01U60 

05.33 

35.06 

27.70 

1490.0 

CBS 

01C50 

05.51 

33.12 

27.7  3 

1491     1 

ObS 

01100 

05.46 

35.13 

27.74 

1491 .2 

OSS 

01200 

05.08 

35.10 

27.77 

1491.3 

CBS 

01300 

04.76 

35. OC 

27.79 

1491.7 

OBS 

01400 

04.46 

35.07 

27.81 

1492.2 

OBS 

01500 

04. 2« 

35.05 

27.82 

1493.0 
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TAHLE  XX.— Contimic.l 


KiFIP      ]1      6173 
CONSIC  oo;i 

1.11  ii   07      N 

I  CMC      a«i    S?      W 


C*STNOH/T|Mt        IVITVP 


YE4R 

HIO 

BOtOP    02926 

tin 

lEKP          19.6 

OIC    HOT    PES 

MIND-DIR 

li 

INST  sto  PEConrEii 

TEN    50    1206 

MONTH 

Of 

SHIP    IN 

till 

BULB          17.2 

14 

0         2 

KlNO-SPD 

12 

TRtCE    OIB                      0 

5    SOUtPE       4 

otv 

06 

Okit    USt       1 

BiOOMETA     1026.8 

SEt 

MINO-FOB 

OOBillON                  00.4 

2     SQUIRE     46 

HCUk 

17. t. 

»(<              05 

CLOun  i/» 

Ct/IP 

<FaiMea 

«1 

cms  i4i  021 

1    soutaE    5T 

viiyp 

LIPIM 

lEHP 

Sit 

Sir.Hl-I 

D*N0P1M 

SNO    VEL 

3»C 

P04 

tot    P         N02         N03 

SI33         PH 

an 

POOOO 

19.17 

36.49 

26.13 

1521 .6 

m 

COOIO 

16.9* 

36. 4i 

26.15 

1521.0 

UBS 

000.^0 

ie.«9 

36.49 

26.31 

1520.0 

UBS 

000)0 

IB.  2  3 

36.55 

26.42 

1519.5 

OBS 

00050 

10.04 

36. 3J 

26.45 

1519.3 

OBS 

onnji 

17.70 

36.45 

26.4  7 

1518.6 

OBS 

00100 

17.3f 

36.45 

26.55 

1516.1 

OSS 

OOl^S 

17.17 

36.4  5 

26.60 

1517.9 

OBS 

00150 

17.06 

36.4) 

26.61 

1517.9 

(.BS 

00200 

17.00 

36.43 

26.6  3 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.42 

26.6  3 

1519.2 

OBS 

00300 

16.84 

36.40 

26.64 

1519.7 

OBS 

00J60 

16.  7U 

36.40 

26.68 

1 5  20  .  3 

OBS 

00«00 

16. IB 

3t.2e 

26.7  1 

1519.2 

OBS 

oorioo 

14.99 

35.95 

26.72 

1516.7 

OBS 

00600 

13.06 

35.72 

26.96 

1511.6 

OBS 

007  00 

10.94 

35.39 

27.11 

1505.8 

OSS 

006  00 

08.49 

35.16 

27.34 

1498.2 

OBS 

00900 

07.06 

35.11 

27.52 

14  94.3 

OBS 

OlOOO 

06.33 

35.13 

27.63 

1493.1 

OBS 

01060 

05.39 

35.02 

27.67 

1490.1 

tBS 

01100 

05.13 

35.04 

27.71 

1469.6 

UBS 

OIISO 

05.00 

35.07 

27.75 

1490.6 

0B« 

01200 

05.  17 

35.11 

27.76 

1491 .7 

ObS 

oi2«a 

04.93 

35.10 

27.  m 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.91 

3  5.09 

21.11 

1492.3 

OBS 

01*00 

04.61 

35.07 

27.80 

1492.7 

OSS 

01500 

04.36 

35.05 

27.81 

1493.4 

OBS 

01750 

04.03 

35.04 

27.84 

1496.2 

OBS 

02000 

03.74 

35. Oi 

27.65 

1499..: 

CSS 

02500 

03.31 

35.00 

27.88 

1505.8 

CB5^ 

02780 

03.03 

34.98 

27.89 

1509.5 

PEFID       31  8173 

CCNSFC  0022 

l*T             34  56       N 

LONG       047  48       H 


YE»» 

1970 

80T11P    04846 

Aid 

TE>1P           19. t 

DIR 

HGT     PER 

*l\P-OIR 

13 

INST     ^10    iECOROEO 

MONTH 

1       05 

SHIP    5N 

Wf  t 

BUie           16.6 

13 

0         3 

KINO-SPO 

14 

TRACf    niR                        0 

0«* 

07 

OilTi    uSf       1 

^IBO-tETR     1026. e 

SEA 

•INO-fOR 

DURATIIV                   00.3 

Mroa 

00.1 

OREJt              05 

ClOUO    T/» 

Cl/TR 

.«E«THf9 

XI 

ORIG    E41    022 

.VITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GM4-T 

DYNDPTh 

1       SNC     VEL 

nxvr. 

Pj4 

TOT     P          \02          NO) 

POS 

00000 

18.79 

36.44 

26.19 

1520.5 

06S 

00010 

18.62 

36.44 

26.24 

1520.2 

OBS 

00020 

18.49 

35.47 

26.29 

1520.0 

OBS 

00028 

18.29 

36.47 

26.34 

1519.5 

UBS 

000  30 

17.89 

36.40 

26.29 

1516.3 

DBS 

00050 

17.61 

J6.41 

26.47 

1517.9 

OSS 

000  75 

1  7.6c 

36.47 

26.50 

1518.5 

OSS 

00100 

17.45 

36.46 

26.54 

1518.3 

OBS 

00125 

17.30 

36.45 

26.57 

1518.2 

OBS 

00150 

17.12 

36.42 

26.59 

1516.1 

OBS 

00200 

16.93 

36.41 

2'.. 63 

1518.3 

OSS 

002  50 

16.82 

36.39 

26.64 

1518.8 

OSS 

00300 

16.60 

36.33 

26.65 

1518.9 

OBS 

00400 

15.41 

3t.ll 

26.75 

1516.6 

OBS 

00500 

14.13 

35.98 

26.86 

1513.9 

OBS 

00600 

12.55 

35.63 

26.99 

1510.0 

OSS 

00700 

10.45 

35.33 

27.15 

1503.9 

OBS 

00800 

07.98 

35.07 

27.35 

1496.1 

OSS 

00880 

06.78 

35.07 

27.52 

1492.8 

OBS 

00900 

06.74 

35.10 

27.55 

1493.0 

OBS 

01000 

05.37 

35.02 

27.67 

1489.1 

OSS 

01060 

05.12 

35.06 

27.73 

1469.1 

DBS 

ouoo 

05.13 

35.09 

27.75 

1489.9 

OSS 

01125 

05.30 

35.  12 

27.76 

1491.0 

OSS 

01200 

05.07 

35.10 

27.77 

1491 .3 

OSS 

01300 

04.74 

35.08 

27.79 

1491.6 

OSS    . 

01400 

04.48 

35.06 

27.80 

1492.2 

OSS 

01500 

04.30 

35.05 

27.62 

1493.1 

•  • 

T=N  S3  1206 
5  SauARE  2 
2  S3UARE  46 
1     SOJARE     47 
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TABLE  XX.— Continued 


OEFIO       31       8173 

VFIP 

1<)70 

BOTJP    04663 

SIR 

TEMP           19.1 

DIP    HOT    PER 

WINO-OIR     li 

CCMSEC              00i3 

MONTH 

1       05 

SHIP     EN 

Kf  T 

SULB           18.7 

15 

1         3 

k^l\[>-5P0    07 

L«T            35   03      N 

DAY 

07 

D4T4     USE        1 

eAPdETk     1025.4 

SE« 

klNP-FOR 

LONG       047    50       U 

HPUP 

06.1 

4RE«                05 

CLCl 

JJ    T/a 

CL/TP 

weaTMER        X2 

CaSTNUM/T [ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

5  1  jMA-T 

OrNDPTH 

SND    VEL 

oxvG           p: 

06.  1 

DBS 

00000 

19.85 

36.48 

26.21 

1520.7 

OBS 

00010 

IS. 85 

36.48 

26.2  1 

1520.9 

OBS 

000  JO 

18.65 

36.46 

26.24 

1520.4 

OBS 

00030 

18.49 

36.39 

26.23 

15  20.1 

OBS 

00050 

18.02 

36.45 

26.39 

1519.1 

CiBS 

00075 

17.63 

36.46 

26.50 

1518.4 

OBS 

00100 

17.52 

36.45 

26.52 

1518.5 

OBS 

00125 

17.36 

36.43 

26.54 

15  18.4 

CBS 

00150 

17.23 

36. 4j 

26.57 

1518.4 

UBS 

OOJOO 

17.00 

36.4  1 

26.61 

1518.5 

OBS 

00?  50 

16.91 

34.41 

26.6  3 

1519.1 

OBS 

00300 

16.75 

36.38 

26. o5 

1519.4 

OBS 

00330 

16. 7R 

36.40 

26.66 

1520.0 

OBS 

004  00 

15.80 

36.17 

20.71 

1517.9 

OBS 

00500 

14.6fa 

35.99 

26.82 

1515.8 

OBS 

006  00 

12.82 

35.6° 

7o.98 

1511 .0 

OBS 

00700 

11.03 

35.36 

27.06 

1 5  C6  . 1 

OBS 

006  00 

08.34 

35.09 

27.3  1 

1497.5 

nBS 

00900 

06.86 

35.13 

27.56 

1493.5 

OBS 

009  10 

06.93 

35.  16 

27.57 

1494.0 

OBS 

01000 

06.64 

35.05 

27.66 

1490.2 

OBS 

01060 

05.20 

35.06 

27.72 

1469.4 

OBS 

01100 

05.39 

35.13 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01200 

05.02 

35.10 

27.77 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.6  7 

35.08 

27. to 

1491.3 

OBS 

01400 

04.45 

35.07 

27.81 

1492.0 

OBS 

01500 

04.22 

35.06 

27.63 

1492.8 

INST     STLj    BECORDEO  TFN    SO     1206 

TRACE     0|t  0  5     SOUaRE       4 

DURATION  00.3  2     SOUARt     46 

ORIG    :"41    023  1    SQUARE    57 


REflO       31        8173 
CONSEC  0024 

L4T  35    04       K 

ICNCi       047    47       H 


CaSTNOM/Tr<E 


YEaR 

I97C 

BOTOP     04210 

Alt 

TEMP          21.1 

OIR     HGT     PER 

mwD-C'IP 

li 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH       05 

■IHIP    EN 

WET 

6UIB          19.3 

14 

2          2 

«IMC-SPO 

14 

TRacE   on                  D 

5     SQUARE        4 

OAY 

07 

DATA    USc        1 

BAROMETR     1025.7 

SEa 

WIND-f OP 

DURATIJiJ                   00.4 

2    SQUARE     46 

4CUR 

12.0 

AREa               05 

CLCUO     T/A 

CL/TR 

■EaTMER 

X7 

ORIG    £41    024 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMO 

SAL 

SIGMa-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

■:xYG 

P04 

TOT    P          N':2          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

16.33 

36.36 

26.12 

1520.5 

ObS 

00010 

18.69 

36.17 

26.  16 

1 5  20  .  3 

OBS 

00020 

18.  18 

36.39 

26.31 

1519.0 

OBS 

OCOSO 

17.96 

36.40 

26.37 

1518.5 

OBS 

0C050 

17.75 

36.42 

26.44 

1513.3 

OBS 

00075 

17.42 

36.40 

26.50 

1517.7 

OBS 

00100 

17.29 

36.4  1 

26.54 

1517.7 

OBS 

00125 

17.20 

36.4  0 

26. 5t 

1317.9 

OBS 

00150 

17.14 

30.39 

26.56 

1518.1 

JBS 

002  00 

17.01 

30.  39 

26.60 

1518.5 

OBS 

00250 

16.96 

36.  j9 

26.61 

1519.2 

CBS 

003  00 

16.9,1 

36. '9 

26.62 

1519.9 

OBS 

00330 

16.I:'4 

36.37 

26.62 

15  20.1 

CBS 

OC400 

15.91 

36.17 

26.69 

151B.2 

06  S 

00435 

15.76 

36.14 

26.70 

1518.3 

OBS 

00500 

14.72 

35.94 

2u.76 

1515.9 

OBS 

ootoo 

12.92 

33.63 

26.9  1 

1511 .2 

OBS 

00700 

10.96 

35.^1 

27.04 

1505.7 

OBS 

00600 

08.24 

35.15 

27.37 

1497.2 

OBS 

0088:> 

06.92 

35. n 

^7.53 

1493.4 

OBS 

00900 

07.00 

35.  11 

27.53 

1494.0 

OBS 

01000 

05.90 

35.03 

27.61 

1491 .2 

OBS 

01040 

C5.47 

35.no 

27.1.4 

14  90.1 

OBS 

01075 

05. 7o 

35.1  1 

27. o9 

1492.0 

IBS 

01100 

05.65 

35.  10 

27.70 

1492.0 

OBS 

01200 

05.21 

35. OS 

2  7.73 

1491.6 

ORS 

01300 

04.82 

35.05 

27.76 

1491  .9 

OBS 

01400 

04.57 

3  5.04 

27.76 

1492.5 

OBS 

015  00 

04.42 

35.01 

2  7.77 

1493.5 

«r94riy*a«« 
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TABLE  XX.— Continued 


KEFIO        31       8173 

YEAR 

1970 

80TDP     04480 

41« 

TEMP          19.7 

OIR 

HGT     PER 

CONSEC                0025 

►10NTH 

05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           18.6 

15 

2          2 

LAT             3^    59       N 

oav 

07 

0174    USE        1 

BAROMETR     1026.1 

SEA 

LONG       0<*7     5<>       W 

HOUR 

17.8 

AREA               05 

ClOUO    T/A 

CL/TR 

CaSTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI'.MA-T 

OVNOPTH 

SND    VEI 

17.8 

OBS 

00000 

18.92 

36.45 

26.17 

1520.8 

OSS 

00010 

18.67 

36.42 

26.2  1 

1520.3 

0B5 

00020 

IS. 47 

36.44 

26.27 

1519.9 

oes 

00030 

16.15 

36.48 

26.38 

1519.2 

DBS 

00050 

17.89 

io.48 

26.45 

1519.8 

DBS 

00075 

17. 5B 

36.46 

26.51 

1518.3 

DBS 

00100 

17.50 

36.45 

26.52 

1516.4 

OSS 

00125 

17.37 

36.43 

26.54 

1518.4 

OBS 

00150 

17.22 

36.41 

26.56 

1516.4 

3BS 

OOiOO 

17.02 

36.41 

26.61 

1518.6 

CSS 

002  50 

16.91 

36.39 

26.6  2 

1519.1 

OBS 

002  SO 

16.75 

36.36 

26.63 

1519.2 

OSS 

00300 

16. dO 

36. -.0 

26.65 

1519.6 

OBS 

00310 

16.  S4 

3o.40 

26.64 

1519.8 

OBS 

00400 

16.06 

36.19 

26.67 

1518.7 

OSS 

005  00 

14.  70 

35.97 

26.80 

1515.8 

CBS 

006  00 

13.04 

35.69 

26.94 

1511.7 

CBS 

00700 

10.89 

35.37 

27.10 

1505.6 

CSS 

ooaoo 

09.88 

35.15 

^7.27 

1499.6 

06  S 

00f?5 

06.86 

35.05 

27.50 

1493.4 

nss 

00900 

06.89 

35.07 

?7.bl 

1493  .5 

CBS 

00910 

06.98 

35.15 

27.56 

1494.2 

"BS 

01000 

05.83 

35.05 

27.63 

1491.0 

CDS 

01065 

05.32 

3  5.02 

27. o7 

1489.9 

OBS 

01100 

05.65 

35.12 

27.71 

1492.0 

OSS 

O12C0 

05.22 

35.10 

27.75 

1401 .9 

OBS 

01300 

04.79 

35.07 

27.78 

1491.8 

CBS 

01400 

04.63 

35. P5 

27.78 

1492.8 

OSS 

01500 

04.25 

35.02 

27.80 

1492. B 

OBS 

01620 

04.0  1 

35.00 

27.81 

1493.B 

CSS 

01750 

03.89 

35.01 

27.93 

I4O5.5 

OBS 

02O00 

03.78 

35.01 

27.84 

1499.3 

OBS 

02500 

0:1.32 

35.00 

27.88 

15  05.9 

obs 

03000 

02.95 

34.99 

2  7.90 

l-^U  .9 

wniVDIP  17  INST     STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

JIMO-SPD  15  TRACE    DIR  0  5     SQUARE        2 

WIND-FUR  DURATION  00.5  2    SQUARE     46 

WEATHER  XI  ORIG     E41     025  1     SQUARE     47 


P04       TOT    P 


REflO  31  8173 
CONSEC  0026 
LAT  35  00  N 
LONG   047  51   H 


CASTNUM/TIHE   LVLTVP 


YEAR 

1970 

SOTDP    04295 

AIR 

TEMP           19.7 

DIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

17 

INST     STO    RECOROFR 

TEN    SQ     1206 

MONTh 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           18.4 

15 

2         2 

WIMO-SPD 

15 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

SAROXETR     1026.1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 03.3 

2     SQUARE     46 

HOUR 

00.1 

AREA                0  5 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHF? 

XI 

ORIG    E41     026 

I    SQUARE    57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

OYNDPTH 

SND    UEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

18.66 

36.44 

26.1  7 

1520.7 

OBS 

00010 

16.78 

36.43 

26.19 

1520.6 

OBS 

00020 

18.50 

36.44 

20.27 

1520.0 

OBS 

00030 

18.26 

36.43 

26.32 

1519.4 

OBS 

00050 

17.69 

36.43 

26.41 

1519.7 

OSS 

00075 

17.64 

36.47 

26.50 

1518.4 

OBS 

00100 

17.51 

36.47 

26.54 

1518.5 

OBS 

00125 

17.29 

36.44 

26.57 

1518.2 

OBS 

00150 

17.12 

36.43 

26.60 

1518.1 

OBS 

00200 

16.99 

36.42 

26.62 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.90 

36.41 

26.64 

1519.1 

OBS 

00300 

16.87 

36.40 

26.64 

1519.8 

OSS 

00310 

16.76 

36.36 

26.63 

1519.6 

OBS 

00400 

15.77 

36.17 

26.72 

1517.8 

OBS 

00450 

15.58 

36.14 

26.7  4 

1516.0 

OBS 

004  70 

15.18 

36.03 

26.74 

1516.9 

OBS 

00500 

14.65 

35.96 

26.61 

1515.7 

OBS 

006  00 

12.85 

35.67 

26.96 

1511 .1 

OBS 

00700 

10.90 

35.27 

27.02 

1505. 5 

OSS 

00800 

08.25 

35.15 

27.37 

1497.2 

OBS 

00840 

07.61 

35.14 

27.43 

1496.2 

OBS 

00870 

07.06 

35.12 

27.53 

1493.8 

OSS 

008  75 

07.15 

35.14 

27.53 

1494.2 

OSS 

00880 

07.03 

35.12 

27.53 

1493.8 

OBS 

00900 

06.91 

35.11 

27.54 

1493.7 

OBS 

01000 

05.60 

35.04 

27.63 

1490.6 

OBS 

01025 

05.57 

35.05 

27.67 

1490.3 

OBS 

01070 

05.78 

35.12 

27.70 

1492.0 

OBS 

01100 

05.66 

35.09 

27.69 

1492.0 

OBS 

01200 

05.19 

35.09 

27.75 

1491 .8 

OSS 

01300 

04.64 

35.07 

27.77 

1492.0 

OBS 

01400 

04.57 

35.05 

27.79 

1492.5 

OBS 

01445 

04.41 

35.02 

27.76 

1492.6 

OBS 

01500 

04.42 

35.04 

27.79 

1493.6 

»*•*«••*««*»«** 
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TABLE  XX.— Continued 


BEflO       31  6173 

CONSEC  00^7 

LAT             34  5  7       N 

LONG       0<.7  57       U 


C4STNUM/I1ME 


YE»a 

1970 

80IDP    04004 

i  IR 

TE'<P          19.3 

DIP     hGT     PEI 

<  1 VC-  C  1  R 

1> 

INST    STD    RECORDER 

T  = 

N    SJ    1206 

MONTk 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

6ULB          16.4 

15 

1          3 

WUD-SPO 

17 

TRACE    DIB                         0 

5 

SQUARE        2 

o«y 

OP 

04T4    list        1 

bAKCMETP     1024.0 

SEA 

»|MO-f Tk 

0UR4TIJN                   00.3 

2 

SQUARE    46 

HOUR 

06. i 

1BE4                05 

CIC 

Ul     T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

C»IG    E41    027 

1 

SOUiO;    47 

LVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGN4-T 

JYNOPTH 

SNO     VEL 

C/YG 

P34 

TOT    P         -102         N03 

si:i3 

PH 

oes 

00000 

18.59 

36.43 

26.24 

1519.9 

06  s 

00010 

18.51 

36.4  3 

26.26 

1519.8 

OBS 

ooo^o 

17.78 

36.40 

26.42 

1517.9 

OBS 

00030 

17.54 

36.40 

26.47 

1517.3 

OBS 

00050 

17.31 

36.43 

26.55 

1517.0 

OBS 

00075 

17.22 

36.40 

26.55 

1517.1 

OBS 

00100 

17.00 

36.40 

26.6  1 

1516.9 

OBS 

00W5 

16.92 

36.41 

26.63 

1517.1 

OBS 

00150 

16.90 

36.41 

26.64 

1517.4 

OBS 

OOJOO 

16.85 

36.40 

26.64 

1515.1 

OBS 

002  50 

16.80 

36.41 

26.66 

1518.8 

OBS 

00300 

16.75 

36.39 

26.66 

1519.4 

OBS 

OCOO 

16.52 

36.35 

<;6.6e 

1  5  20.  3 

OBS 

00<.10 

16.52 

36. j5 

26.68 

1520.5 

OBS 

00500 

14.97 

35.96 

26.7  5 

1516.7 

OBS 

00600 

13.14 

35.70 

25.92 

1512.1 

OBS 

00700 

10.70 

35.37 

27.14 

1504.9 

OBS 

00600 

08.28 

33.11 

27.34 

1497.3 

OBS 

009  00 

06.63 

35.05 

^7.53 

1492.5 

OBS 

OlOCO 

05.97 

35.03 

27.60 

1491 .5 

OiJS 

01100 

05.60 

35.11 

27.71 

1491.3 

OBS 

01200 

05.  18 

35.09 

27.75 

1491  .7 

OBS 

01255 

05.  10 

35.09 

27.76 

1492.3 

OBS 

01300 

04.90 

35.07 

27.76 

1492.2 

OBS 

01400 

04.53 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01420 

04.52 

35.04 

27. 7f 

1492.6 

OBS 

01500 

04.41 

35.05 

27.80 

1493.5 

««»«*  »•**« 


REflD       31       8173             YEAR     1970  BOTOP    03749             AIR     TEMP          20.6             DIR    HGT     PEP             UINB-OIR     IS              INST     STO    ac^QK,;,,                jc,    ^g     1  j.^, 

CONSEC                0028             MONT^       05  SHIP    EN                        JET     3UL8           19.2                 15        1          2                r<IMD-5P0     I'.             TBACE     ")  I R                         0             5     SQUARE       4 

LAT             35    08       N             DAY  08  DATA     USE        1             9AP0METR     1023.7             SEA                                    JINO-f:P                      DURATIDX                   00.3             2     SQUARE     46 

LON;       047    59       u             HOUR     12.2  AREA               05             CLOUD    T/a                              CL/TR                              JEATHtR        XI              ORIG    E41    02E                               1     SQUARE     57 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  TEMP                SAL  SI'-MA-T          DYNDPTH       SfiD     VcL       OXYG                PJ4       TCT     P          \^2          N03          SI03          PH 

12.2         OBS  00000  18.54  36.42  26. ■;4  1519.7 

OSS  00007  18.54  36.42  26.24  1519.9 

OBS  00010  18.34  36.36  26 . r 5  1519.3 

OBS  00020  17.56  36.40  2o.47  1517.2 

OBS  00030  17.31  36.42  26.^5  1516.7 

OBS  00050  17.06  3o.40  26.59  1516.2 

OBS  00075  16.96  36.41  26.62  1516.4 

OBS  00100  16.93  36.41  26.63  1516.7 

OBS  00125  16.92  36.42  26.64  l3l7.1 

OBS  00150  16.86  36.41  26.65  1*17.3 

OBS  00200  16.81  30.40  25.65  1516.0 

OBS  00250  16.77  36.39  26.65  1516.6 

OBS  00265  16.77  36.39  26.65  1518.9 

OBS  00300  16.65  36.35  26.65  1319.1 

OBS  00400  16.51  36.32  26.66  1520.2 

OBS  00500  14.60  35.97  26. 7t  1516.2 

OBS  00560  13.54  35.76  26. "O  1512.8 

OBS  00600  13.13  35.66  26.90  1512.0 

OBS  00700  10.26  35.26  27.13  1503.2 

OBS  00755  08.64  35.12  27.29  1497.9 

OBS  00780  08.61  35.13  27. jO  1496.2 

OBS  00600  08.40  35.14  27.34  1497.8 

OBS  00835  07.76  35.12  <:7.42  1495.9 

OBS  00900  07.03  35.08  27.50  1494.1 

OBS  01000  05.94  35.09  27.f.5  1491.5 

OBS  01100  05.59  35.12  27.72  1491.0 

OBS  01200  05.09  35.09  27.76  1491.4 

OBS  01300  04.74  35.06  27.77  1491.6 

OBS  01400  04.53  35.06  27.(10  1402.4 

OBS  01490  04.29  35.04  27.nl  149^.9 
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TABLE  XX.— Continued 

REFIO       31       8173             YE«(1  1970  60I0P     04389             AIR  lEMP          iO.2             DIB     HGT     Pt  R             HINO-DIR     13              INSI     SID    RECORDER                TEN    SO     1206 

CONSEC               0029            MONIn       05  SHIP    EN                      UEI  6UL6          18.9  16       2         2              KIND-SPD    15            TR«CE    DIR                      D            5    SQUARE       2 

LAT             3*    56       N             DAY             08  DATA    USE        1             BAROHETR     1022.4             SEA                                    KINO-fOR                     OURATIJN                  00.7             2     SOUARE    46 

LONG       047    59       U             HOUR  17.7  AREA               05             CLOUD     I/«  CL/TB                              HEATHER       XI              ORIG     E41     029                              1     SQUARE     47 

CASTNUH/TIHE       IVIIYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-I          DYNDPTH       SND    VEL       OXYG                P14       TOT    P          N02          NC3          SI03          PH 

17.7          DBS  00000  18.75  36.45  26.21  1520.4 

06S  00010  18.53  36.51  26.31  1520.0 

DBS  00020  18.18  36.49  i6.39  I'^l'J.l 

DBS  00030  17.88  36.46  26.44  1518.4 

OeS  00050  17.60  36.46  26.51  1517.9 

OBS  00075  17.49  36.45  26.53  1518.0 

OBS  00100  17.28  36.44  26.57  1517.8 

DBS  00125  17.24  36.42  26.56  1518.0 

OBS  00150  17.07  36.42  26.60  1517.9 

OBS  00200  16.93  36.42  26.64  1518.3 

OBS  00250  16.68  36.40  26.63  151«f.O 

OBS  00300  16.87  36.42  26.65  1519.8 

065  00400  16.47  36.35  26.69  1520.2 

OBS  00500  14.76  35.96  26.78  1516.0 

OBS  00600  12.93  35.63  26.91  1511.3 

OBS  00700  10.72  35.35  27.12  1504.9 

OBS  00800  08.27  35.10  27.33  1497.2 

OBS  00900  06.44  35.05  27.56  1491.7 

OBS  01000  05.70  35.07  27.67  1490.5 

OBS  01030  05.80  35.13  27.70  1491.5 

OBS  01100  05.53  35.12  27.73  14V1.5 

OBS  01200  05.03  35.07  27.75  1491.1 

OSS  01300  04.82  35.04  27.75  1491.9 

OBS  01400  04.49  35.01  27.76  1492.1 

OBS  01500  04.24  34.97  27.76  14^,2.7 

OBS  01750  03.94  34.97  27.79  1495.7 

OBS  02000  03.73  34.96  <;  7 . 8  0  1499.0 

OBS  02390  03.35  34.95  27.83  15C4.1 


INST    STO    PFCORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    DIH  0  5    SQUARE       4 

DURATION  00.2  2    SQUARE     46 

ORIG     E41     030  1     SQUARE     57 


REflO      31       8173 

YEAR 

1970 

BOTOP    04389 

AIR 

TEMP           19.4 

DIR 

HGT     PER 

KIND-OIR 

17 

CONSEC              0030 

MONTt- 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           18.8 

17 

2          2 

HIND-SPD 

15 

LAT            35    01       N 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1022.7 

SEA 

aiNO-fOR 

LONG       047    55       U 

HOUR 

00.1 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNG    VEL 

OXYG 

PI. 

00.1 

OBS 

00000 

19.07 

36.53 

26.19 

1521  .4 

OBS 

00010 

19.00 

36.51 

26.19 

1521.3 

OBS 

00020 

18.48 

36.42 

26.26 

1519.9 

OBS 

00030 

17.99 

36.48 

26.4  2 

1518.7 

OBS 

00050 

17.61 

36.46 

26.50 

1517.9 

CIBS 

00075 

17.46 

36.45 

26.53 

1517.9 

OBS 

00100 

17.35 

36.44 

26.55 

1518.0 

OBS 

00125 

17.18 

36.41 

26.57 

1517.8 

OBS 

00150 

17.08 

36.42 

26.6  0 

1518.0 

OBS 

002  00 

17.00 

36.42 

26.62 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.89 

36.40 

26.63 

1519.0 

OBS 

00275 

16.91 

36.4  0 

26.63 

1519.5 

OBS 

003  00 

16.77 

36.37 

26.64 

1519.4 

OBS 

00400 

15.57 

36.12 

26.72 

1517.1 

OBS 

00430 

15.48 

36.1  1 

26.74 

1517.3 

OBS 

00500 

14.36 

35.90 

26.82 

1514.7 

OBS 

00600 

12.52 

35.60 

26.97 

1509.8 

OBS 

00700 

10.22 

35.30 

27.17 

1503.1 

OBS 

00600 

08.20 

35.16 

27.39 

1497.1 

OBS 

00660 

07.47 

35.13 

27.47 

1495.2 

OBS 

006  90 

07.39 

35.14 

27.49 

1495.4 

OBS 

009  00 

07.03 

35.07 

27.49 

1494.1 

OBS 

01000 

05.88 

35.05 

27.63 

1491 .2 

OBS 

01025 

05.65 

35.04 

27.65 

1490.6 

OBS 

01060 

05.85 

35.12 

27.69 

1492.1 

OBS 

01100 

05.73 

35.13 

27.71 

1492.3 

OBS 

01180 

05.24 

35.  10 

27.75 

1451.6 

OBS 

01200 

05.23 

35.11 

27.76 

1492.0 

OBS 

01300 

04.89 

35.09 

27.  78 

1492.2 

OBS 

01400 

04.63 

35.06 

27.79 

1492.8 

OBS 

01500 

04.51 

35.07 

27.81 

1494.0 
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TABLE  XX.— Continued 


OfflO   31  6173 

CONSfC  0031 

lAT     35  04   N 

LONG   047  56   M 


REFID   31  8173 

CONSEC  0032 

LAT      ?".  56   N 

LONG   047  56   H 


CISTNUM/TIXE 


YESR 

1970 

BOTDP     04297 

AIR 

TEKP           19.6 

OIR     MGT     PER 

WIND-OIR 

19 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTrt       05 

SHIP    EN 

MET 

BULB           19.3 

18 

2         2 

KItO-SPO 

16 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

BARO'<ETR     1023.0 

SEA 

■IINO-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE     46 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLCUT     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X5 

ORIG     t41     031 

1     SQUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

5ND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

5133          PH 

□es 

00000 

18.97 

36.51 

25.20 

1521.1 

06  S 

00010 

18.94 

36.51 

26.21 

1521.1 

06  S 

00018 

18.69 

36.50 

.■'6.21 

1521.1 

06S 

000  20 

18.74 

36.45 

26.2  1 

1520.7 

OBS 

000  30 

18.13 

36.46 

26.37 

1519.1 

OSS 

00050 

17.82 

36.46 

26.45 

1518.5 

06  S 

00075 

17.63 

36.45 

26.49 

1518.4 

C6S 

00 1  00 

17.43 

36.44 

26.5  3 

151P.2 

OBS 

00125 

17.11 

36.41 

26.59 

1517.6 

OBS 

00150 

17.03 

36.41 

2o.6l 

1517.8 

C6S 

00200 

16.96 

36.42 

26.63 

1516.4 

06  S 

00250 

16.92 

36.42 

26.64 

1519.1 

OBS 

00300 

16.63 

36.36 

26.66 

15U.0 

08  S 

00400 

15.68 

36.17 

26.74 

1517.5 

OBS 

00415 

15.62 

36.17 

26.75 

1517.6 

oes 

00450 

14.92 

36.02 

26.79 

1515.8 

CBS 

00500 

14.29 

35.91 

26.6  5 

1514.4 

OBS 

OObOO 

12.82 

35.68 

25. ■:7 

1511.0 

OBS 

00700 

10.56 

35.35 

^?.14 

1504.4 

06  5 

00765 

09.02 

35.19 

27.26 

1499.6 

OBS 

00780 

06.88 

35.21 

27.32 

1499.4 

UBS 

0U795 

08.67 

35.18 

27.33 

1496.8 

ces 

00600 

08.73 

35.23 

27.36 

1499.1 

PRS 

00820 

08.25 

35.  16 

27.38 

1497.6 

UBS 

00860 

07.52 

35.13 

27.47 

1495.4 

oes 

009  00 

07.29 

35.16 

27. '2 

1405.2 

PBS 

OICOO 

05.66 

35.06 

2  7.66 

1490.3 

i'BS 

G1G30 

05.69 

35.09 

27.66 

1491 .0 

C6S 

01C70 

05.65 

35.14 

27. 7C 

1492.3 

'JbS 

01100 

05.68 

35.13 

27.72 

1492.1 

OBS 

C1200 

05.26 

35.11 

27.75 

1492.1 

OBS 

01300 

04.9= 

35.  10 

27.76 

14S2.6 

OBS 

01400 

04.64 

35.07 

27.79 

149?. 8 

OBS 

01500 

04.55 

35.07 

27.80 

1494.1 

YEAR 

1970 

BOTDP    04389 

AIR 

TEKP           19.9 

OIR     HGT     PER 

WINO-OIR 

24 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1J06 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           18.4 

20 

3          2 

WI>IO-SPD 

07 

TRACE    DIR                        D 

S    SQUARE        2 

DAY 

09 

DATA    USE       1 

BARCXETP     1022.4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    46 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XS 

ORIG    E41     032 

1     SQUARE    M 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SID3         PH 

OBS 

00000 

18.86 

36.44 

26.  1  7 

1520.7 

OBS 

000  10 

18.64 

36.44 

26.23 

1520.2 

OBS 

00020 

18.41 

36.4  7 

26.51 

1519.8 

OBS 

000  30 

18.24 

36.47 

26.35 

1519.4 

OBS 

00050 

17.83 

36.47 

26.46 

1518.6 

OBS 

00075 

17.54 

36.44 

26.51 

1518.1 

OBS 

00100 

17.35 

36.44 

26.55 

1518.0 

OBS 

00125 

17.23 

36.42 

26.57 

1518.0 

DBS 

00150 

17.11 

30.42 

26.59 

1518.0 

OBS 

002  00 

16.95 

36.4  1 

26.6  3 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.68 

36.40 

26.6  3 

1519.0 

OBS 

00  300 

16.69 

36.36 

26.65 

1519.2 

oes 

00400 

16.01 

36.19 

26,68 

1518.6 

OBS 

00500 

14,39 

35.89 

26.81 

1514.7 

OBS 

006  00 

12.88 

35.66 

26.95 

1511 .1 

oes 

00700 

10.83 

35.32 

27.07 

1505.3 

OBS 

00800 

08.49 

35.11 

27.30 

1496.1 

OBS 

00900 

06.44 

35.02 

27.53 

1491 .7 

DBS 

01000 

05.65 

35.07 

27.65 

14';i.l 

oes 

01020 

05.76 

35.07 

27.66 

1491 .0 

OBS 

01050 

05.80 

35.11 

27.69 

1491.8 

OBS 

01100 

05.57 

35.10 

27.71 

1491.7 

OBS 

01200 

05.04 

35.07 

27.75 

1491.1 

DBS 

01300 

04.76 

35.06 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01360 

04.69 

35.06 

27.78 

1492.4 

OBS 

01400 

04.51 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01500 

04.25 

34.99 

27,77 

1492.8 

OBS 

01750 

03.98 

34.98 

27,79 

1495.9 

OBS 

02000 

03.76 

34.97 

27.81 

1499.2 

OBS 

C2500 

03.25 

34.96 

27.85 

1505.5 

OBS 

03000 

02.61 

34.94 

<:7.S8 

1512.3 
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TABLE  XX.— Continued 


REfID      51 

8173 

YE«R     l'>70 

6OT0P     04755 

«l»     lEMP          19, 

.C 

OIR    MGI 

PEP 

4IND-DIR 

iO 

CONSEC 

0033 

MONTH       05 

SHIP    tN 

WET     6ULB           Id, 

>4 

00       0 

X 

WIVC-SPO 

10 

LIT             34 

53       N 

OAI              10 

rJTA     USE        1 

bl-CxETP     lOJ*. 

.C 

SEA 

HINO-FOfc 

LONG       0<.7 

58       H 

HOUP     OC.O 

IREA               05 

ri'-U3     T/1 

CL/TR 

.4E&THEP 

xi 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

OJk*TICK  00.2 

TRIG    E*l    033 


ICN  SO  1206 
5  SQUARE  ? 
2  S'JUARE  <.«> 
1     SOUARE     47 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


DYNOPTH       SrO    VEL        :)XYC 


P34       TCT     P 


OBS 

000  00 

19.44 

36, 

.47 

26 

.05 

JbS 

000  10 

19.10 

36 

.46 

20 

.  1  ; 

CBS 

C0020 

IB. 61 

36, 

.  j6 

26 

.It 

oes 

000  30 

18.46 

36, 

.44 

26, 

.28 

OSS 

00050 

17.78 

3o, 

.44 

26 

.45 

OBS 

00075 

17.63 

36, 

.44 

26. 

.4E 

oes 

UOIOO 

17.48 

36, 

.44 

Z6. 

.52 

PBS 

00125 

17.30 

36, 

.4/ 

26. 

.  55 

OBS 

00150 

17.20 

36. 

,4l 

2o. 

.it 

oes 

00200 

17.06 

36. 

.41 

2o. 

.60 

OBS 

002  50 

16.97 

Jb. 

.40 

26. 

.61 

OBS 

00300 

16.76 

36. 

.  37 

2o, 

.64 

oes 

00400 

15.84 

36. 

,  19 

2o. 

.7^ 

OBS 

00460 

15.44 

36. 

,  14 

26. 

.77 

OBS 

00500 

14.64 

35. 

,  ')0 

26. 

,81 

OBS 

00600 

12. 5S 

35. 

,64 

2o. 

.9*: 

OBS 

00700 

10.51 

35. 

■  jj 

<.7. 

.14 

OBS 

00730 

09.90 

35. 

,20 

27. 

.22 

oes 

00760 

08.82 

35. 

,i<; 

27.32 

oes 

006  00 

08.35 

35. 

17 

27. 

JBS 

OOVOO 

07.04 

35. 

,12 

27. 

OBS 

00975 

05.96 

35. 

06 

27. 

OBS 

01000 

05.95 

35. 

12 

27. 

oes 

01 1  00 

05.52 

35. 

1  1 

77. 

oes 

01200 

05.05 

35. 

J9 

27. 

oes 

01300 

04.65 

35. 

,05 

27. 

,78 

OBS 

01400 

04.40 

35. 

03 

27. 

,79 

DBS 

01500 

04.19 

35. 

Oi 

27. 

,80 

1522  .3 
1521.5 
1520.2 
1520.0 
151B.4 
1518.4 
151P.3 
1519.2 
1518.3 
t51f .7 
1519.3 
1519.4 
151.1.0 
1517.7 
151C .6 
1510.1 
15  04.1 
150.;. 4 
1498.9 
1497.6 
1404.2 

1491 .1 
1491  .5 
1491  .5 

1491 .2 
1491 .2 
1491  .6 
1492.0 


IVEFIO       31 

»173 

YEAS     1970 

60TDP    04755 

flIP     T£MP           19. 

.2 

OIP     H,jT 

PER 

KINC-DIR 

21 

CCNSEC 

0034 

NONTH       05 

SHIP    EN 

HfT     aUlh           18 

,c 

19        1 

2 

.(INC-SPD 

n 

LAT             34 

54       N 

DAY              10 

DATA    USE        1 

BAkC^ihTK     1024. 

.0 

SEA 

UlNC-FCP 

LONG       047 

5i       H 

HOUR    06.1 

AREA               05 

CLOin     T/A 

CL/TR 

wtlTHEP 

X7 

INST     STD    RECOOOFR 
T=4Ct    OIR  0 

DURATION  03.2 

ORIG    t41     034 


T=N  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUAB'  46 
1     SOUAOE     47 


CASTNUM/TIHE       LVLTYO 


DYNOPTH       c.Nfi     VEL       UXYC 


P34       TOT    p 


JbS 

00000 

19.16 

io.4d 

2o 

.13 

08  S 

00010 

19.15 

36.4" 

26. 

.13 

UBS 

00011 

18.89 

36.40 

if. 

.14 

CSS 

00020 

16. 5S 

36.4  3 

26, 

.24 

OBS 

00030 

18.:>7 

36.40 

26 

.27 

OBS 

00050 

17. £0 

36.44 

^•j, 

.44 

JBS 

00075 

17.59 

36. -I 

2,j, 

.4': 

{.as 

00100 

17.53 

30.-.6 

2o. 

.51 

cas 

00125 

17.38 

30.42 

26 

.53 

oes 

00150 

17.17 

36.4.; 

26. 

.58 

oes 

00200 

17.03 

36.42 

2'., 

.61 

res 

002  50 

16.91 

36.40 

2j. 

.63 

OBS 

00300 

16.77 

36.37 

2j. 

.o4 

cas 

00340 

16.52 

36.32 

25, 

.06 

OBS 

00400 

15.70 

36.15 

25, 

.  7c 

oes 

00500 

14.63 

35.95 

25, 

.40 

res 

006  00 

12.63 

35.63 

.''o. 

.97 

OBS 

00700 

10.98 

35.33 

.'7, 

.05 

DBS 

OOSOO 

08.58 

35.09 

27. 

.28 

?i)S 

00925 

07.91 

35.10 

27. 

.39 

oes 

006  35 

08.04 

35.17 

27. 

.4? 

oes 

009  00 

07.18 

?5.I? 

77. 

,5.'' 

OB!; 

OlOCO 

05.77 

35.07 

27. 

.66 

PBS 

01025 

05.87 

35.  11 

27, 

.68 

rps 

01C50 

05.80 

35.12 

27. 

.o9 

OBS 

01100 

05.63 

35.12 

77, 

.77 

-.es 

01200 

05.12 

35.06 

37. 

.75 

pes 

01290 

04.97 

35.07 

:7. 

.76 

PBS 

01300 

04.87 

35.07 

27. 

.77 

PBS 

01400 

04.42 

35.03 

27. 

.7C 

P5i 

01500 

04.22 

35.01 

27. 

.79 

1521.6 
1521 .7 
1520.9 
1520.2 
151V.7 
1518.5 
1518.2 
1518.7 
151B.4 
151b. 2 
151?. 6 
ISl'-.l 
15  19.4 
1519.3 
1517.6 
1515.6 
151C  .3 
1505. i 
1498.4 
1496.3 
1497. U 
1494.6 
1490.8 
1491 .6 
14S1 .6 
1491 .9 
14='1  .3 
1492  .3 
1492.1 
1491 .9 
1497.7 
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TABLE  XX.— Continued 


tEFlO       31 

(>173 

YEAR     1970 

60TDP     0'»755 

AIR     TF^'P           1<).5 

DIP     hGT 

PE  R 

WINO-DIR 

23 

CCNSEC 

OOiS 

rtONTM       05 

SHIP    in 

WET    BUIM          I'S.S 

20       1 

2 

KINC-SOO 

05 

L«T             3<i 

«••       N 

DAY             10 

TATS    USE        1 

bAkOMFTJ     lO.'S.*. 

SEA 

HINO-f JR 

LONG       0<>7 

5<;       1. 

HCUR     IJ.l 

JREA                05 

CLTiUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

Xl 

INSI     Srn    RECORDER 
TkACE     DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    E41    035 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


CASTNUH/T IMF        LVLTYP 


DYNOPTH       SM/     VEL       OXYG 


PCHt       TOT     P 


OBS 

OCOOO 

19.27 

36.45 

26. Of 

CBS 

00010 

19.24 

36.44 

2^.0f^ 

CBS 

00020 

18.99 

36.43 

26.13 

OBS 

C0030 

16.55 

36.49 

26.29 

JBS 

00050 

10.07 

36.47 

2o.40 

□  BS 

00075 

17.t4 

36.48 

21,. 51 

OSS 

COIOO 

17.48 

36.44 

2o.52 

DBS 

C0125 

17.21 

36.42 

26.57 

ces 

00150 

17.15 

36.42 

2i.5b 

09  5 

00200 

17.03 

36.42 

26.01 

CBS 

002  50 

16.94 

36.40 

2u  .  o  2 

OBS 

002  90 

16.85 

36.40 

2'>.64 

OBS 

00300 

16.76 

36.38 

2t..65 

OBS 

00400 

15.89 

36.17 

26.^9 

C!? 

005  00 

14.70 

35. S7 

2t>.80 

OBS 

OOoOO 

12.92 

35.68 

20.95 

oaj 

00700 

10.95 

35.4  1 

27.1,- 

OBS 

ooeoo 

08.37 

35.10 

27.32 

LBS 

00900 

06. ?» 

35.12 

27.55 

OBS 

00980 

05.85 

35.05 

27.63 

CBS 

OICOO 

05.82 

35.10 

27.08 

CBS 

01010 

05.95 

33.12 

,;7.67 

385 

01100 

05.52 

35.12 

27.73 

OBS 

01200 

05.09 

35.06 

27.7' 

[•BS 

01210 

05.03 

35.08 

27. 7( 

CBS 

01260 

04.99 

35.10 

27.78 

L'BS 

01300 

04. 7i 

35.07 

27.78 

CBS 

01340 

04.5  1 

35.04 

27.78 

1521.8 
1521.9 
1521 .3 
1520.3 
1519.5 
1518. 5 
1518.3 
1517.9 
1518.2 
1518.6 
1510.2 
1519.5 
1519. •. 
15H.2 
1513. d 
1511.3 
1505.3 
1497.6 
149i .6 
149C.7 
1491 .0 
1491 .7 
1491 .5 
1491. J 
1491.3 
1497.0 
1491 .5 
1491.2 


REFID       31  8173 

CONSEC  0036 

LAT             34  54       N 

LONG       047  56       W 


YEAR  1970 
MONTH  C5 
DAY  li) 

HOUR     17.8 


BOTDP    04755 
SHIP    EN 
DATA    USE       1 

AREA  05 


AIK    TEMP  23.4 

N'T     BULB  20.5 

BA1-,0«'R     1025.4 
CLlJUO     T/A 


DIR    HGT    PER 

18       1         2 
SEA 
CL/TR 


«nD-DIR     13 

WINC^SPD    06 
UINO-FTR 
kEATHEO        XI 


INST     ;TD    PECO^DER 
TRACE    DIR  D 

DUPATTlN  03.5 

TRIG    E41    036 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  4o 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/TIMF        LVLTYP 


.vltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

OBS 

OOOOO 

19.42 

36.42 

26. 

.01 

OBS 

00010 

19.29 

36.44 

26. 

,06 

OBS 

00020 

18.13 

36.30 

26. 

.25 

PBS 

00030 

16.19 

36.45 

2J. 

.35 

OBS 

00040 

18.09 

36.43 

2ft. 

.  36 

GBS 

0C050 

18.04 

36.46 

7o , 

.40 

OBS 

00070 

17.73 

36. '.6 

23. 

.47 

OBS 

00075 

17.77 

30.48 

2j. 

.48 

CBS 

00100 

17.65 

36.47 

2o. 

,50 

OBS 

00125 

17.49 

36.45 

26. 

,53 

OBS 

00150 

17.33 

36.45 

26. 

.56 

CBS 

002  00 

17.05 

36.42 

2o. 

,ol 

OBS 

00250 

16.97 

36.41 

2o. 

,62 

OBS 

00300 

16.90 

36.40 

26. 

,63 

OBS 

004  00 

16.13 

36.24 

26. 

,69 

OBS 

00500 

14.77 

35.97 

2a. 

.79 

OBS 

006  00 

13.  10 

35.  73 

2o. 

,96 

JBS 

00700 

10.80 

55.41 

27. 

.15 

OBS 

000  00 

08.35 

35.  15 

27. 

,34 

G6S 

00080 

07.06 

35.r.9 

2'. 

.50 

OBS 

00900 

06.99 

35.13 

27. 

,54 

OBS 

01000 

05.86 

35.06 

27. 

.64 

OBS 

010  30 

05.81 

35.08 

27. 

,66 

OBS 

U1045 

05.94 

35.13 

27. 

,68 

OBS 

01100 

05.66 

35.13 

27. 

,72 

OBS 

01200 

05.11 

35.  10 

27, 

,76 

CBS 

01300 

04.83 

35.09 

27. 

,79 

OBS 

01400 

04.50 

35.05 

27. 

,79 

OBS 

01500 

04.20 

35.02 

27. 

,80 

OBS 

01750 

03.89 

35.01 

27. 

.83 

OBS 

01980 

03.83 

35.03 

27. 

.85 

OBS 

02  000 

03.76 

35.01 

27. 

.84 

OBS 

02500 

03.30 

34.99 

27. 

.87 

06  S 

03000 

02.80 

34.97 

27. 

,90 

DYNDPTH       SNC    VEL       OXYG 

1522.2 
1522.0 
1518.8 
1519.3 
1519.1 
1519.2 
1518.6 
1518.8 
1518.9 
1516.8 
15  16.7 
1518.7 
1519.3 
1519.9 
1519.0 
1516  .1 
1512.0 
1505.3 
1497.6 
1493.9 
1494.0 
1491.1 
1491.4 
1492.3 
1492.1 
1491.5 
1492.0 
1492.2 
1492.6 
1495.5 
1499.2 
1499.2 
1 5  05  .  8 
1512.3 


P04       TOT    P 
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TABLE  XX.— Continued 


ktflP       31  al73 

CDNSfC  0037 

LSI            35  10      N 

LCNG      0<i7  S"*      M 


YtAP  1S70 
MONTH  CS 
0»Y  11 

HCUO     li.7 


BOTPP    Oitib 
SHIP    FN 
DATA    USt'        1 
ABE*  05 


■JET     iULP  19,^ 

o4fHETfl     1026.1 
-llOUO    T/£  4/6 


DIf     Hf,T 
00       0 

CL/IR 


HlVb-OlB     11 
WINP-SFO    09 
M1NP-F3R 
UEOTHEF        \2 


INST    NSNSEN    CAST 
TRACE    Oil. 
DURATION 
CRIG    F*!    037 


TEN  SO  1206 
5  SUUA*E  <. 
2  SOUARE  »6 
1     SOUARE     57 


TIME 

LVLiyP 

Cf  PTM 

TEMP 

SAL 

SI-.MA-T 

OBS 

00000 

19.36 

36.<.10 

26.02 

oes 

00023 

18.50 

36.132 

26.26 

OBS 

ccc? 

17.78 

36.45J 

26.46 

OBS 

00070 

17.5'. 

36.439 

i-6.50 

oes 

00091. 

17.28 

36.427 

26.56 

^BS 

00141 

17.03 

36.386 

26.59 

OBS 

T00188 

16.9'. 

36.379 

26.60 

OBS 

00282 

17.01 

36.384 

20.59 

OBS 

T00376 

16.3* 

36.269 

26.66 

oes 

00470 

14.81 

35.575 

26.78 

UJS 

T0056<. 

13.72 

35. "17 

26.89 

oes 

00752 

10.08 

35.287 

27.18 

CBS 

7009'.  I 

Co. 75 

35.087 

27.54 

CSS 

TOli-l* 

04.59 

35.046 

27.78 

OYNDPTH       SND    VEL       UXVf. 

1522.0 
1 5  20  .  0 
151R.4 
151S  .0 
1517.6 
1517.6 
1518.1 
1519.9 
1519.3 
1515.7 
1513.5 
1503.4 
1493.7 
1492.8 


p:>4     tot   P 


REFID      31      ol73 
CUf'SfC  -0  38 

LA'  35    09       N 

LONG      047    50      I. 


YEAR  1970 
MONTH  05 
DAY  12 

.HOUR     00.2 


t»CTDP    0109B 
SHIP    EN 
U4TA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.8 

KET    BULB  18. E 

6AR0METR     1026.1 
CLOUD    T/4 


DIR    HGT    PER 

00       0  X 

SEA 
CI,/TS 


WIND-DIR    14 
JIND-SPD    08 
HIND-FOB 
«EATHER        XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.2 

ORIG    E41     038 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TlHt       LVLTYB 


VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

19.54 

36.46 

26.01 

OBS 

00013 

19.03 

36.4? 

20.12 

UBS 

00020 

16.58 

36.47 

26.27 

OBS 

00030 

18.40 

36.52 

26.35 

06S 

COO  5  0 

18.28 

36.51 

26.38 

CflS 

00075 

17.83 

36.49 

2o.4  7 

OBS 

00100 

17.67 

36.47 

2  6.50 

OBS 

00125 

17.47 

36.45 

26. i3 

CSS 

00150 

17.26 

36.4  3 

26.57 

nbS 

00200 

17.12 

36. 4j 

25.60 

CBS 

002  50 

17.00 

36.42 

26.62 

CBS 

00300 

16.6" 

36.40 

26.63 

OSS 

O0322 

16.65 

36.40 

26.  c 4 

ces 

30,00 

16.05 

36.23 

26.70 

ORS 

00500 

14.58 

35.96 

26.82 

CBS 

00600 

13.02 

35.67 

26.93 

CBS 

00665 

12.12 

35.50 

2t>.9  7 

OBS 

00700 

11.12 

35.39 

27.08 

OBS 

00800 

C9.36 

35.25 

27.27 

OBS 

00S20 

oe.  =  i 

35.23 

i7.33 

DYNOPTH       SNC    VEL       OXYC 

1522.6 
1521 .3 
1520.2 
1520.0 
1519.9 
1519.0 
1518.9 
1516.7 
1516.5 
1518.9 
1519.4 
1519.8 
1520.1 
1518.7 
1515.4 
1511 .6 
1509.4 
1 5  06  .4 
1501.5 
1500.2 


P34   TOT  P 


REFID   31  8173 

CONSEC  0039 

LAT      35  00   N 

LONG   048  00   M 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOIOP    04297 

AIR 

TEMP          20.2 

DIR     HGT     PER 

.IIND-DIR 

14 

INST    SID    PECOROER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           19.1 

00 

0          X 

WINO-SPD 

10 

TRACE    DIR                      D 

5     SQUARE       4 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

84B0METR     1025.4 

SEA 

KIND-F3R 

DURATION                 00,  Z 

2     SOUARE     48 

HOUR 

06.1 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG     E41     039 

1     SOUARE     58 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PG4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

20.06 

36.41 

25.84 

1523.9 

OBS 

00010 

19.79 

36.41 

25.91 

1523.4 

OBS 

000  20 

19.05 

36.49 

26.16 

1521 .6 

OBS 

000  30 

18.73 

36.49 

26.25 

152C.9 

OBS 

000  50 

18.42 

36.44 

26.29 

1520.2 

OBS 

00075 

17.75 

36.44 

26.45 

1516.7 

OBS 

001  00 

17.59 

36.46 

26.51 

1518.7 

OBS 

00125 

17.38 

36.44 

26.54 

1516.5 

OBS 

00150 

17.13 

36.42 

26.59 

1518.1 

OBS 

002  00 

17.01 

36.41 

26.61 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.91 

36.40 

26.63 

1519.1 

OBS 

003  00 

16.80 

36.38 

26.64 

1519.5 

OBS 

00320 

16.76 

36.37 

26.64 

1519.7 

OBS 

00400 

15.95 

36.21 

26.71 

1516.4 

OBS 

00500 

14.75 

35.97 

26.79 

1516.0 

OBS 

00600 

13.  14 

35.71 

26.93 

1512.1 

OBS 

007  00 

10.85 

35.35 

27.09 

1505.4 

OBS 

00790 

08.74 

35.14 

27.29 

1498.9 

OBS 

008  00 

08.70 

35.20 

27.34 

1499.0 

OBS 

00880 

07.27 

35.11 

27.49 

1494.7 

OBS 

00900 

07.21 

35.13 

27.51 

1494.9 

OBS 

01000 

05.87 

35.05 

27.63 

1491.1 

OBS 

01020 

05.81 

35.06 

27.65 

1491.2 

OBS 

01055 

05.88 

35.11 

27.68 

1492.2 

OBS 

01100 

05.65 

35.11 

27.70 

1492.0 

OBS 

01200 

05.12 

35.07 

27.74 

1491.5 

OBS 

01300 

04.80 

35.06 

27.77 

1491.8 

OBS 

01400 

04.50 

35.04 

27.79 

1492.2 

OBS 

01500 

04.25 

35.03 

27.80 

1492.8 

• 

251 


TABLE  XX.— Continued 


REflO   31  8175 

CONSEC  0040 

L«T     35  15   N 

LLNG   0<.e  2  3   w 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YESii 

1970 

BCTD"     04480 

al« 

T£ 

>-P           19.9 

DIR    HOT     PI  P 

WIMCHOIR 

12 

INST     STC    RECOPnEP 

TEN    50    1206 

MONTh 

1       05 

SHIP    FN 

HET 

BULb           18.5 

13 

1         2 

KlND-SPD 

14 

TRACE     DtR                        n 

5     SQUARE        4 

D4r 

IJ 

DlTl    USE        1 

BARCIE 

It     1024.4 

SEA 

|<1NU-FUR 

DURATION                   00.2 

2     SaUARE     48 

MDUK 

le.i 

ARE!               05 

CLOUD 

T/« 

CL/TP 

JEA'HEP 

X2 

ORIG     E41    040 

1    SOUARt    58 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SI3M-T 

OYNOPTM 

SND    UEl. 

CXYG 

p;4 

TOT     P          N&2          N03 

SI03         Ph 

08S 

000  00 

17.89 

36.  J7 

26.3  7 

1517.8 

oes 

00010 

17.12 

36.39 

26.56 

1515.7 

OBS 

00020 

16.99 

36.  37 

26.58 

1515.5 

CBS 

OOOIO 

16.82 

36.37 

26.63 

1515.2 

CBS 

0CC50 

16.78 

36.38 

26.64 

1515.4 

OBS 

00075 

16.74 

36.38 

25.65 

1515.7 

OBS 

00100 

16.71 

36.38 

26.66 

1516.0 

OBS 

00125 

16.68 

36.38 

26.67 

1516.3 

OBS 

00150 

16.66 

36.3  8 

26.67 

1516.7 

oes 

00200 

16.65 

36.37 

26.6  7 

1517.4 

OBS 

002  50 

16.54 

36.35 

26.68 

1517.9 

OBS 

00300 

16.35 

36.33 

26.71 

1518.1 

OBS 

00<.00 

15.05 

36.05 

26.79 

1515.4 

OBS 

00500 

13.48 

35.78 

26.9  2 

1511 .6 

OBS 

006  00 

11.62 

35.45 

27.03 

1506.6 

OBS 

00685 

09.47 

35.18 

27.20 

1499,9 

CBS 

00700 

09.07 

35.12 

27.22 

1498.6 

OBS 

00755 

08.26 

35.13 

27.36 

1496.5 

CBS 

00800 

07.<J0 

35.07 

27.36 

1495.8 

OBS 

00840 

07.00 

35.09 

27.51 

1493.0 

OBS 

00650 

07.12 

35.15 

27.54 

1493.7 

oes 

00875 

06.60 

35.13 

27.58 

1492  .4 

CBS 

009  00 

06.62 

35.14 

27.60 

1492.6 

CBS 

01000 

06.17 

35.  13 

27.65 

1492.4 

oes 

01100 

05.63 

35.11 

27.71 

1491 .9 

OBS 

01170 

05.33 

35.11 

27.74 

1491 .9 

OBS 

01200 

05.03 

35.07 

27.75 

1491.1 

OBS 

01300 

04.7  7 

35.07 

27.78 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.55 

35.05 

27.79 

1492.4 

OBS 

01500 

04.  19 

35.02 

27. BO 

1492.6 

v«»*e»**9**» 


REFID   31  6173 

CCNSEC  0041 

LAT      35  0  1   N 

LCNG   048  OJ   W 


VEA^  1970 
MONTH   05 


HnuF  00.0 


BCTDP  04206 
SHIP  EN 
JATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.9 

WET     dUl-b  18.6 

BARCMETR     1024.4 
CLOUD    T/4 


DIR    HGT  PER             <IND-DIR     14  INST     STO    aECORDER  TEN    SO    1206 

13       1  2                HIND-SPD    14  TRACE    OIR                        0  5    SQUARE       4 

SEA  ■no-FJR  DURATION                 00.2  2    SQUARE    48 

CL/TB  WEATHER       X2  ORIG    E41    041  1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIMF        LVLTYP  DEPTH 


CBS 
LBS 

CBS 
UBS 

oes 

ljBS 

oes 
OBS 

oes 

ObS 

oes 
oes 

OBS 
OSS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 
ces 

OBS 

oes 
ces 

CBS 

oes 

OBS 
CBS 

oes 

OBS 
CBS 

OBS 
CBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00  300 
00315 
00400 
00500 
00600 
00700 

ooeoo 

006  30 
00640 
00680 
00900 
00920 
00940 
01000 
01030 
01080 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


TEMP 

19.87 
19.34 
18.89 
18.36 
18.18 
17.76 
17.50 
17.32 
17.16 
17.01 
16.92 
16.65 
16.81 
15.94 
14.87 
13.08 
11.02 
06.58 
07.74 
07.79 
07.25 
07.18 
Oe.86 
06.95 
06.26 
05.88 
05.88 
05.81 
05.20 
04.66 
04.53 
04.36 


SAL 

36.50 
36.49 
36.51 
36.51 
36.52 
36.4  7 
36.45 
36.43 
36.42 
36.41 
36.4  0 
36.40 
36.39 
36.2  0 
36.01 
35.71 
35.42 
35.14 
35.  14 
35.14 
35.06 
35.10 
35.06 
35.  14 
35.03 
35.07 
35.12 
35.10 
35.10 
35.07 
35.05 
35.04 


SIGMA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34       TOT    P 


25.96 
26.09 
26.22 
26.35 
26.4  1 
26.4  7 
26.52 
26.55 
26.58 
26.61 
26.6  2 
26.64 
26.64 
26.70 
26.60 
26.94 
27.12 
27.31 
27.44 
27.44 
27.47 
27.49 
27.50 
27.56 
27.56 
27.64 
27.68 
27.68 
27.74 
27.77 
27.79 
27.60 


1523.5 
1522.2 
1521.2 
1519.9 
1519.7 
1518.3 
1516.4 
1518.3 
1518.2 
1518.6 
1519.1 
1519.7 
1519.8 
1518.4 
1516.4 
1511 .9 
1506.1 
1498.5 
14  95.6 
1496.1 
1494.6 
1494.7 
1493.6 
1494.5 
1492.7 
1491.7 
1492.6 
1492.6 
1492.1 
1492.1 
1492.4 
1493.4 


2.52 


TABLE  XX.— Continued 

**FFIO       31        9173             YE48  1070  HDTDP    OUdB             4 1  ■=  TE^P           10.7             OIR    HGT     PC  P             WIND-DIR     ft              INST     STD    PECC^^fP                T  =  N    SO    120b 

CONSeC                00*?             *1P»<TH       OS  SHIP    FN                        WSI  ri^tie           18.5  13       1          ?                HIND-SPO     IJ             T«ACE    OU                        0             5     SQUARE       * 

L»t             35     10       N             D4Y  Ij  J«T«    USE        1             rlP^MFI*     1C22.7             SEA                                   MINO-FCIK                     DIIP4TI3N                   00.?             ?     SOUARF     <iR 

LONG       048    03       H             MOUk  Oo.?  AREA                0"^             1. 1  TUO    T/A  CL/TR                              iJEATMER        X?             CP  ir,     E41     C4?                               I     SQUARE     SS 

CAS'NUM/TIHE        IVLTYk'  t'E^'rH  TEMP                SAL  H'-^A-T          OVNDPTH       SND    VcL        JXY&               Pj^       TCT     P          V(C2           ilU          SIU          ""h 

06.3          l.es  00000  19.91  36. 5S  ?5.99  1S23.? 

;?S  00010  19.55  3c.. ".7  ?6.02  15?^. o 

.-»S  00C?0  16.76  36.51  .'o.?S  IIJO.I 

C3S  OPOJO  16.57  36.51  ?i.30  15?0.'. 

ibS  00050  16.19  36.52  ..6.41  1519.7 

.^B5  00C75  17.95  36.49  ?6.'.4  1S19.4 

';6S  00100  17.73  36.48  25.49  1519.1 

GBS  00125  17.60  36.45  2o.50  1519.1 

JbS  00150  17.36  36.'.l  26.54  151f.8 

nas  00200  17.14  36. 40  26.57  151R.9 

DBS  00250  17.02  36.41  2o.6l  1519.4 

CBS  00300  16.93  36.41  ?6.63  1520.0 

0»S  CC400  16.31  36.25  26.65  1519.5 

DBS  OC500  15.13  36.54  25.76  1517.3 

JBS  0C600  12.94  35.69  25. 9f  1511.4 

ChS  00703  11.32  35.41  ?7.05  1507.1 

LoS  00725  11.02  35.45  27.14  1506.5 

.?6S  cotoo  re. 92  35. le  27.25  1499.3 

CPS  LC850  07.67  35. J7  27.40  149S.7 

"".dS  00900  0t.8S  35.04  27,49  149^.5 

.IRS  C0950  U6.35  55.06  21. •:i  1452.2 

CeS  00955  06.43  35.3?  27.53  1492. T 

ZSS  0C970  06.22  35. i'.  27. 5o  1492.0 

OBS  01000  06.38  35.12  ?7.62  1493.3 

'9S  01040  C5.79  35.;-  :7.66  1491.5 

'.BS  01100  05.40  33.1.;  27.70  149ii.9 

?3S  C1130  05.30  35.0,-  ?7.7|  1491.) 


INST     STO    RECDROER  TFN    SO    1206 

TRACE     DIR  D  5    SQUARE        4 

DURATION  00.5  2     SQUARE     48 

ORIC-    F^i     043  1     SQUARE     58 


REFIO        31       8173 

YEAR 

1970 

fiCTOP     04389 

AIR 

TE^:P         21.1 

DIR    HGT     PER 

jImD-DIR 

14 

CCNSE:                0043 

1tl\TK 

05 

SHIP    EN 

.FT 

6U19           1.9.2 

12 

1          2 

JIND-SPD 

18 

lAT             35    CI       N 

OAY 

13 

DATA     JSc        1 

fAfiUMFTS     1023.0 

SEA 

»nc-FDR 

LTNO       041    01        w 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

ClIUO     I/A 

CL/Tf 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/T IMF 

IVIIYP 

r.tPTH 

Tt  HP 

SAL 

i  \  ,^•i-^ 

DYNOPTh 

SM      VEL 

OXYG 

P  1 

12.1 

oes 

00000 

19.67 

36.48 

2a. 00 

1523.0 

CBS 

00010 

19.62 

30.49 

25.02 

1523.0 

CBS 

00020 

19.  14 

36.49 

25.13 

1321.8 

JBS 

00030 

18.61 

36.50 

?4.2e 

13  20.5 

■jBS 

C0050 

18.34 

36.51 

2  J .  3  6 

1520.1 

?BS 

000  75 

17.93 

36.49 

,3.45 

151-,. 3 

GBS 

UOIOO 

17.76 

36.47 

,...47 

15U.2 

OBS 

0012  3 

17.55 

36. -.5 

.■5.51 

1519.0 

OBS 

C0150 

17.44 

36.45 

^5.54 

1519.1 

OBS 

00200 

17.11 

36.  19 

2j.:  7 

1511.9 

OBS 

C02  50 

I7.ri 

36.40 

2  *- .  6  0 

1519.4 

CBS 

003  00 

16.90 

36.36 

2  3. J  ! 

l3l^..- 

OBS 

00330 

16. 7B 

36.36 

2  >  .  o  ' 

151'  .9 

nss 

003  40 

16.84 

j6.^9 

t  ).64 

152. .3 

DBS 

Ju400 

16.34 

36.27 

2  >,af 

1519.7 

l-BS 

0C500 

14.54 

35. --4 

•  . .  ■•  1 

l5l;.3 

0P« 

00600 

13.  13 

35.66 

:   ;.'   1 

1512.1 

UBS 

007  00 

11.41 

35.50 

.'.11 

1507.3 

.IBS 

JCJOO 

03. 7o 

J5.14 

.7.;' 

I'.'.-.X 

OBS 

00900 

07.  13 

35. je 

2  7  .  -.  6 

1494.5 

OBS 

009  10 

06.99 

35. 0» 

2  7.50 

1494.1 

OBS 

00940 

06. 9d 

35.  14 

?7.5  5 

14 "4 .6 

OBS 

01000 

06.05 

35.05 

27.i..l 

1-M.9 

nas 

01030 

05.82 

35. 05 

2  7.64 

14'-1  .4 

CBS 

01070 

05.35 

35.  I  1 

2  7 .  t  H 

14',?.  3 
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•.'  •"  00=^50  06.30  35.01  c7.'4  14<"2.0 

••?;  00975  C6.30  j5.07  .7.'',  1452.5 

o^-  01000  06.24  33.08  ^'.M  14';;. 6 

-.:'  01100  05.76  33.10  27. t'  1492.4 

:•"  01200  05.51  .•;.)7  ^^l.^:^  1452.2 

j.---'  01240  ('5.11  35.36  27.71  14':,:.1 

•■■A'  C1275  05.04  35. .16  27.74  149^.4 

.i"^  C12o5  04. V3  33.04  /7.i4  14*:2.1 

0?S  01300  04.8°  35.04  27.74  149t.l 

•jn<  01170  04.74  35.02  27.74  14';2.7 

CtS  01400  04.65  35.04  i'.77  14=2.8 

1-^  01420  04.65  35.04  ^7.?7  1493.2 

0-.'  01500  C4.49  J'y.02  i  1 .17  1493.8 


REFIO       31       8173  YEAR     1970  8OT0P    04480  ilR     TfP           16.3  DIP     HGT  PF  P             HIND-OIR  01              INST     STD    i:ECr>i:ER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0063  MONTH       05  SHIP    EN  -fcT     BULfc          12.6                05       1  3  WINC-SPO  15             TRACE     IIR                         1  5    SUUARP        2 

LAT             34    53       N  OAY             19  DATA    USE        1  bAPCMETF     1C22.P  ScA  WINO-FGR                      DURATION                   ?1.3  2     SQUARE     48 

LONG       048    00       U  HOUR     06.2  AREA               05  CL'UO    T/A  CL/TR  .(EATHFR  XI             ORK.    F41     063  1     S3UARE     4R 

CASTNUH/TIME 


YEAR 

1970 

8OT0P    04480 

ilR 

JfP          16.3 

DIP     HGT     PF P 

WIND-DI  R    01 

INST     STD    i:ECr>i:5R 

MONTH       05 

SHIP    EN 

-tT 

"ULfc          12.6 

05 

1          3 

WINC-SPO     15 

TRACE     OIR                         T 

OAY 

19 

DATA    USE        1 

bAPCMETt     1C22.P 

ScA 

WINO-FGR 

DURATION                   ?1.3 

HOUR 

06.2 

AREA              05 

CL' 

UO    T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORK.    F41    063 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    V^L 

OXTC                PJ4 

TOT     P          N^2          N03 

08  S 

OOOOO 

19.12 

36.46 

2o.  14 

1521 .4 

DBS 

00010 

19.12 

36.48 

26.14 

1521.6 

OBS 

00020 

19.12 

3o.48 

26.14 

1521.8 

PBS 

00030 

18.71 

36.42 

20.20 

15  20.7 

OBS 

00050 

18.05 

36.49 

26.42 

1519.2 

OBS 

00075 

17.86 

36.47 

26.45 

1519.1 

OBS 

00100 

17.62 

36.44 

26.49 

1516.8 

OBS 

00125 

17.45 

36.44 

26.53 

1516.7 

OBS 

00150 

17.25 

36.40 

26.5  5 

1518.4 

OBS 

00^00 

17.04 

36.40 

26.60 

1516.6 

CBS 

002  50 

15.97 

36.39 

26.60 

1519.2 

OBS 

00300 

16.77 

36.3  6 

26.63 

1519.4 

OBS 

004  00 

15.99 

36.20 

26.6  9 

1518.5 

OBS 

00500 

14.88 

35.97 

26.76 

1516.4 

OBS 

006  00 

13.54 

35.77 

26.90 

1515.5 

OBS 

007  00 

11.45 

3  5.44 

27.05 

1507.6 

OBS 

00800 

09.20 

35.26 

27.31 

1500.9 

OBS 

00835 

09.06 

35.24 

27.32 

1501 .0 

OBS 

00660 

08.90 

35.21 

27.32 

1500.8 

OBS 

00900 

08.24 

35.24 

27.45 

1499.0 

OBS 

00925 

07.76 

35.20 

27.49 

1497.5 

OBS 

00950 

07.73 

35.22 

27.51 

1497.8 

OBS 

01000 

07.34 

35.24 

27.58 

1497.2 

06S 

01060 

06.81 

35.20 

27.62 

1496.1 

OBS 

01100 

05.66 

35.04 

27.65 

1491.9 

OBS 

01160 

05.48 

35.06 

27.69 

1492.2 

OBS 

01200 

05.48 

35.10 

27.72 

1493.0 

OBS 

01230 

05.46 

35.09 

27.71 

1493.4 

OBS 

01300 

05.11 

35.08 

27.75 

1493.1 

OBS 

01365 

04.84 

35.05 

27.75 

1493.0 

OBS 

01400 

04.84 

35.06 

27.76 

1493.6 

OBS 

01440 

04.70 

3  5.04 

27.76 

1493.7 

OBS 

01470 

04.42 

35.01 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.37 

35.01 

27.78 

1493.3 

»««««««*****«•* 
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TABLE  XX.— Continued 


KEflO       31        8173 

YESR 

19  70 

BOTDP    04369 

alt     TUk           17.9 

DIP     H 

',^    Pf « 

H  r  M  r-  •>  1  p 

04 

CONSft                OOC 

MPNTH 

01 

SHIP    EN 

-M     -tl. 

I'           13.2 

04 

wIMf-SPD 

17 

lAT             35    00       N 

odir 

W 

D«I»    JS'        1 

•^\hL-^' 

•"     1C27.8 

Sf» 

vinr-f  Tc 

LONG        04(-    07       ¥ 

"CUB 

ir.o 

4RE4               05 

LLC  UO 

1  /.■. 

CL/IR 

BH'Htt 

XI 

CiSIhU»/TIMf 

lvltvp 

DEPIH 

TFMP 

SAI. 

5 l-MA-T 

DYNOPTh 

•^NC     VFL 

cxtc 

„,, 

iJ.C 

;id= 

OOCPC 

19.36 

36. i5 

2o.l3 

i^;.  .2 

tb"; 

conic 

19.36 

36.55 

.'..13 

15»2.4 

JBS 

oouzo 

1  V.  J6 

36.5'-. 

.•..13 

I  5  22  .  3 

ooS 

0C0  30 

19.36 

30.55 

.•■.13 

l?.,-.7 

,-ps 

00050 

17. B4 

3.5.-5 

2U.44 

1513.6 

C'BS 

U0075 

17.  6  J 

30.44 

,6.49 

1516.3 

C!es 

OCIOD 

17.50 

36.44 

,.■..5  1 

151f..4 

oas 

001^5 

17.17 

J6.44 

.  't  .  '  5 

1U3.4 

OP  5 

00150 

17.20 

30.4.-' 

.  t..r  7 

I5U..1 

08  "i 

OOiOO 

17.05 

36.42 

;  •j .  t  1 

1510.7 

OBS 

00^50 

16.94 

36.40 

£6.02 

IMS. 2 

:6s 

00500 

16.84 

36.  3° 

2-j.f.4 

1510.7 

oas 

003iO 

16.84 

36.39 

26.6  4 

1520.0 

CBS 

OCOO 

16.03 

36.19 

.■'6.t  7 

15ir.6 

CBS 

00".  ".0 

15.4^ 

36.09 

26.7  4 

1517.3 

OBS 

00500 

14.65 

35.95 

76.60 

1515.7 

06  S 

OOftOO 

13.  16 

35.72 

.6.94 

1512.2 

oes 

000  40 

12.59 

35.60 

26.96 

1510.7 

JBS 

007  00 

11.25 

35.45 

2  7.10 

15  Co. 9 

PBS 

008C0 

09.71 

35.30 

.'  7  .  t  5 

15P.  .9 

00  S 

00(-20 

09.24 

35.26 

.7.30 

1501.4 

OBS 

00K70 

Ofl.5'. 

35.21 

27. '8 

1499.6 

OBS 

00900 

ou.rs 

35.22 

27.42 

14"'. 1 

OBS 

00940 

07.71 

35.20 

,'7.48 

14^7. 8 

PBS 

0097"; 

07.69 

35.25 

27.54 

149f.l 

OBS 

OlOOu 

07.29 

35.  lb 

27.54 

1496.9 

OBS 

010°0 

05.  73 

35.08 

2  7.67 

14<'2.l 

UBS 

01100 

05.82 

35.1  1 

77.68 

14  V.  7 

PB? 

CU30 

05.82 

35.10 

2  7  .  6  6 

1493.2 

CBS 

01170 

05.61 

3'^. 12 

.7.71 

149s. 3 

JBS 

01200 

0  5.46 

35.10 

27.72 

14  92.9 

OBS 

01  jnn 

05.07 

35.08 

27.75 

1492.9 

OBS 

0I3o0 

04.80 

35.05 

27.76 

1  4  92  .  8 

CBS 

01400 

04.76 

35.05 

27.76 

1493.3 

oas 

01450 

04.52 

35.01 

27.76 

1493.1 

OBS 

01500 

04.42 

35.02 

27.78 

1493.5 

INST     STP    6ECC-"-':R  ten    so    1236 

7PACE     Die                         0  5    SOUi«'        4 

D'JPaTIUW                   1).4  2     SO'taac     48 

CRIo    141    064  1     SO'JSPE    58 


REFI?       31        6173  VtaP  1970  PCTOP     04572  AIR     TE''P  17.2  OIR     HliT     PER  WIND-OIR    02  INST     STO    RECORDER  TEN    SO     1206 

CPN?EC  00f5  MOMH       C5  SHIP    EN  HET     BUI  i  13.4  02       2  2  lilNO-SPC     12  TR4CE    OIR  0  5    SQUARE        2 

LAT  34    57       >i  JAV  19  DATA    USE        1  PARPMF'C     1.23.0  SEA  »INO-FOR  DURATION  00.6  2    SQUARE    46 

LUNu       047    59       w  HCUR     17.6  AREA  05  TtOUO    T/.  CL/TR  WEATHER       XI  CPIG     E41    065  1     SQUARE     47 

CASTNU^/TI-^t        LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SK.Mt-T  DYNDPTH       SNP    VE  L       QXYG  P04       TOT    P  NQ2  N33  SI03  PH 

17. (         uRS  00000  18.71  36.46  i^cUy  1520.3 

PB^  00010  18.57  36.46  76. 2t  1520.0 

nps  0C020  18.51  36.45  26. t7  1520.0 

J6S  0C030  18.43  36.45  26.2=  1520.0 

JBS  0P050  17.62  36.45  2b. 49  1517.9 

JBS  00075  17.50  36.43  26.51  1518.0 

oes  00100  17.21  36.42  26. f7  1517.5 

OBS  00125  17.20  36.44  76.59  1517.9 

CBS  0C150  17.14  36.43  20 . '.  9  1518.2 

:>£  S  0C200  17.04  36.45  26. t3  1518.7 

OBS  00225  17.03  36.44  2o.63  1519.1 

CaS  0C250  16.91  36.41  26.63  1519.1 

OBS  00300  16.63  36.32  26. f3  1519. J 

CBS  0C400  16.03  36.21  2o.(.9  1518.6 

?e3  0C500  14.92  36.01  26.79  I516.fr 

OPS  00600  13.75  35.83  26.60  1514.2 

UBS  00700  11.51  35.49  27.Cie  1507.9 

OBS  00800  09.81  33.27  77.21  1503.2 

UbS  00900  08.37  35.25  27.43  1499.5 

OPS  01000  07.46  35.25  27.57  1497.7 

C9S  01100  06.72  35.22  27.65  1496.4 

OB?  01185  05.46  35.05  27.68  1492.6 

39S  01200  05.44  35.07  27.70  1492.8 

OBS  01220  05.36  35.07  27.71  1492.8 

OBS  01255  05.05  35.09  27.76  1492.1 

OBS  01300  05.05  35. OB  27.75  1492.9 

OSS  01400  04.77  35.06  27.77  1493.4 

OBS  01500  04.52  35.04  27.78  1494.0 

06S  01750  04.04  35.00  27.60  1496.1 

oes  01920  04.02  35.01  27.81  1498.9 

OBS  02000  03.84  35.00  27.82  1499.5 

OBS  02500  03.45  34.98  27.85  1506.4 

OBS  03000  02.73  34.97  27.91  1512.0 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO       31       8173  YEAR     1970  BOTDP    0<t755  AIR    TE^p          17.1  DIR     HGT  PER             WIND-DIR  02  INST     STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0066  MONTH       05  SHIP    EN  WET     BULb           12.9                02       2  2  HlNr>-SPO  17  TRACE     OIR                        3  5     SQ'jaoE        2 

CAT             34    55       N  DAY             19  DATA    USE        1  BABCMETH     K'2^-0  SEA  WlND-FQR  DURATION                  00.5  2     SQUARE    48 

LONG       0*8    07       H  MOUP     23.9  AREA                05  CLCUO    T/a  CL/TR  wEATHEa  XI  C I G     E41     066  1     SOUARE     'tS 


YEAR 

1970 

BOTDP    04755 

AIR 

TE"P          17.1 

DIB     HGT     PER 

yIND-DIR 

02 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

1       05 

SHIP    EN 

HEI 

BULb           12.9 

02 

2          2 

HIND-SPO 

17 

TRACE     OIR                        3 

DAY 

19 

DATA    USE        1 

BARCMETO     K24.0 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  0T.5 

MOUB 

33.9 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

MEATHEA 

XI 

C»I&     E41     066 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

*:  i:,NA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXVG 

P04 

TPT     P          NCI2          no:* 

DBS 

00000 

19.15 

36.47 

26.12 

1521.5 

oes 

000  10 

19.15 

36.4  7 

26.  12 

1521 .7 

OBS 

00020 

19.15 

36.4  7 

26.12 

1521 .8 

OBS 

00030 

18.57 

36.42 

26.2  3 

1520.3 

OBS 

00050 

17.79 

36.45 

26.45 

1516.4 

OBS 

00075 

17.51 

36.44 

.6.51 

1518.0 

OBS 

00100 

17.42 

36.45 

26.54 

1518.2 

OBS 

00125 

17.21 

36.41 

26.56 

1517.9 

OBS 

00150 

17.22 

36.44 

2i.5  8 

1518.4 

OSS 

00200 

17.13 

36.44 

24.60 

1519.0 

OBS 

002  50 

16.92 

36.40 

26.62 

1519.1 

OBS 

00  300 

16.85 

36.39 

26.63 

1519.7 

OBS 

00".  00 

16.41 

36.31 

26. t  I 

1519.9 

OBS 

00440 

15.56 

36.10 

2^.71 

1517.7 

OBS 

00500 

14.90 

36.00 

;o.78 

1516.5 

OBS 

006  00 

13.27 

35.72 

2''.91 

1512.5 

OBS 

00700 

11.22 

35.43 

27.09 

1506.8 

OBS 

008  00 

09.59 

35.29 

27.27 

1502.4 

OBS 

00900 

08.21 

35.21 

27.43 

1498.8 

OBS 

00945 

07.59 

35.20 

27.51 

1497.2 

OBS 

00970 

07.59 

35.24 

27.54 

1497.6 

OBS 

01000 

07.  19 

35.  19 

27.56 

1496.5 

OBS 

on  00 

05.71 

35.04 

27.04 

1492.1 

OBS 

01200 

05.37 

35.07 

27.71 

1492.5 

OBS 

01300 

05.00 

35.06 

27.74 

1492.6 

OBS 

013B0 

04.66 

35.03 

27.7c 

1492.5 

OBS 

01400 

04.67 

35.03 

27.  It 

1492.9 

OBS 

01500 

04.45 

35.02 

2  7.77 

1493.7 

REFIO       31  8173  YEAP     1970  BOTOP    04846  AIR    lEMl            16.9 

CONSEC  0C67  MCNTh       05  SHIP    EN  W=T    BULB           14.3 

LAT             34  50       N  DAY             20  DATA    USE        1  tJAKOHETt     1022.0 

LONG       048  21        >l  HOUR    06.1  AREA                05  CLOUD     T/n 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


DIP     HGT    PER 

02        1          3 
SEA 
CL/TR 

1.IN0-DIR 

wiND-s»n 

rtlNn-FDf 
HFATH£> 

03 
12 

Xi 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR                        0 
DURATION                   00.3 
ORIG    E41    067 

5 
2 

1 

N    SO    1206 
SOUARE        2 
SOUARE    4« 
SQUARE     48 

lOPTH       SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

S103 

PH 

06.1 

OBS 

00000 

19.26 

36.53 

26. 

.14 

OBS 

000  10 

19.26 

36.53 

26. 

.14 

CBS 

00020 

19.26 

36.53 

26. 

.  1  4 

OBS 

00030 

19.26 

36.53 

ib. 

.14 

UBS 

000  5  0 

18.52 

36.  39 

26. 

.^? 

DBS 

00075 

17.63 

36.42 

26. 

.4  7 

OBS 

00100 

17.38 

36.4  2 

26. 

.  r  3 

OBS 

0C125 

17.28 

36.42 

2,5. 

.55 

OBS 

00150 

17.19 

36.41 

26. 

.57 

OBS 

00200 

17.06 

36.40 

20. 

.59 

UBS 

C0250 

16.97 

JO. 40 

26, 

,6  1 

ObS 

OOiOO 

16.38 

36.39 

26. 

.  t  3 

OBS 

005  6  0 

16.82 

3o.  jF 

2;.. 

.(  i 

OBS 

004  00 

16.44 

36.,  9 

2'.. 

.f  5 

DBS 

005  00 

15.23 

16.00 

2o. 

.  7  1 

OBS 

00600 

13.49 

3.,.  76 

2f  1 

,^0 

OBS 

CG700 

11.66 

35. ..6 

;  7. 

.  .■  ' 

OBS 

ootoo 

09.47 

35.25 

;  7. 

.  •.  f 

OBS 

0C9  00 

0e.02 

35.19 

27. 

.44 

OBS 

009  20 

07.94 

35.17 

27. 

.44 

CBS 

00940 

07.24 

?5.  1  1 

27, 

.4  ^ 

DBS 

01000 

06.56 

35.11 

27. 

, -j9 

OBS 

C1060 

05.74 

35. "6 

2~. 

.  I.  5 

CBS 

01100 

05.65 

55. -^7 

27. 

.(  7 

OBS 

01175 

05.31 

35.07 

27. 

.72 

OSS 

01200 

05.31 

3  3.09 

c7. 

.7  ? 

CBS 

OIjOO 

04.03 

35.06 

2  /, 

.  15 

OBS 

01400 

04.54 

35.02 

27, 

.76 

CBS 

C1420 

04.48 

35.02 

27. 

,  7  7 

UBS 

ClSOu 

04 .  3  7 

35. o2 

.,*  '. 

,  7l 

1521 .9 
1522.1 
1522.2 
1522.4 
1520.5 
15le.3 
151i.O 
1511.1 
15ie  .3 
1513.7 
151". 3 
1519.9 
1520.6 
1522.. 0 
1517.5 
1513.3 
15  OS. 4 
1501 .9 
14'-e.l 
14S6.1 

14^4 .0 
14<:i  .6 
1491 .9 
U'.l.B 
14^7.3 
14  92.3 
1492.4 
14S2.4 
14'.;.  3 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO       31       6173 
COSSEC  0066 

L»T  34    5  6      N 

LONG      0*7    56       u 


yfSB  19  70 
MONTH  05 
Day  20 

MUUS     12.1 


eOTOP    0<.'.60 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    lEHP  19. C 

WET     BULb  1*1.6 

eARC^E'F     lt^O.7 
CLPUO    T/i 


DIR     MOT  Ft  0             WIND-DIR  01  INST     STO    RECORDER  TEN    SO     1206 

01        I  2                «I>gO-S»D  n  TRACE    DIR                        0  5    SQUARE        2 

SEA  klNO-FJR  DURATION                   00.3  2    SQUARE     *6 

CL/TR  HEAIHE*  XI  ORTG     E»l     068  1     SQUARE     *7 


CASTNUM/TIMf        LVLTYP  DEPTH 


OSS 
CB? 
OB' 
06  S 
06' 
CBS 
CBS 
l)6S 
DBS 
06  S 
OBS 
CBS 
OPt 
CBS 
OBS 
OB"; 
PBS 
f!B< 
CBS 
03^ 
UbS 
06  S 
IB'. 
CBS 
niiS 
CBS 
C«S 

ces 

CBS 
nhs 


JBS 
CrS 


000  00 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
CO  100 
00125 
00150 

002  00 
00250 

003  00 
003*0 
00360 
00400 
00425 
0C*65 
00500 
00535 
00600 
00700 
00800 
006*0 
00900 
00970 
01000 
01100 
01130 
01160 
01200 
012*5 
01300 
01350 
01*00 
01500 


TEMP 

18.1* 
IB. I* 
16.1* 
18.1* 
18.05 
17.  16 
17.17 
17.1* 
17.12 
17.  11 
17.09 
16.93 
16.68 
16.59 
16.56 
10.26 
16.05 
15.2* 
1*.61 
l*.l  7 
11.37 
09.52 
08.70 
06.  1* 
07.6* 
07.53 
06.80 
06.31 
06.31 
06.  06 
05.12 
05.13 
0*.8* 
0*.e2 

o*.*e 


SAL 

36. *3 
36. *3 
36.*  3 
36.*  3 
36. *1 
36.** 
36.** 
36.** 
36.** 
36.** 
36.** 
36. *1 
36.^6 
36.32 
36.3* 
36.28 
36.21 
36.06 
36.01 
35.91 
35. *3 
35.26 
35.2* 
35.25 
35.25 
35.26 
35.23 
35.19 
35.21 
35.17 
35.02 
35.07 
35.0* 
33.05 
35.03 


SluMA-T  DVNOPTH       SNC    VEL       OXY G 

23.35  1516.6 

26.35  151B.8 

26.35  1516.9 

26.35  1519.1 

26.36  1519.1 
26. 5<-  1517.1 
26.60  1517.* 

26.60  1517.8 

26.61  1516.1 
20.61  1518.9 
26.61  1519.7 
20.63  1520. 0 
26.65  1519.8 
2',.(,*  1519.8 
26. ff  1520.* 

26. 05  151S.b 
76.I.P  1519.6 
26.75  1517.7 
2a. Bl  1516.6 
2o.(7  1515.7 

27.06  1507.3 
27.26  1502.1 
27. j7  1*99.7 
27. *7  1*96.0 
:7.5*  1*97.9 
27.57  1*97.9 
27.65  1*96.7 
27.f,8  1*9'^. 2 
27. 7C  1*95.8 
27.70  1*95.* 
27.70  1*92.1 
27.7*  1*93.2 

27.75  1*92.8 

27.76  1*93.5 
27.76  1*93.9 


PJ*       TOT    P 


REFIO       31  6173  YEAR     1970  BCTDP    0*6*6 

CONSEC  0069  MONTH       05  SHIP    FN 

LAT             3*  53       N  DAY             20  DATA    USE        1 

LONG       0*7  56       h  HOUF     17.7  AREA                05 


Alt.     TE^iP  18.* 

UET     =ULe  16.1 

BAFCMETF     1019.3 
CLCUD    T/1 


DIR     hGT     PER 

02        1  2 

SEA 
CL/TR 


WIVO-DIR     3) 
UIMC-5P0    n 


INST     STD    RECnPO^R 
TOACE     DIR  n 

DURATION  CO. 6 

ORIC    E*l     069 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
?  SQUARE  *6 
1     SOUAPE     *7 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 


P3*       TOT     P 


OBS 

00000 

1B.*6 

36 

.*2 

2o, 

.26 

OBS 

00010 

18.31 

36. 

.39 

26, 

.te 

OBS 

00020 

18.13 

36, 

.*! 

26 

.3* 

OBS 

000  3  0 

18.06 

36, 

.  *2 

26, 

.^6 

OBS 

00050 

18.02 

36, 

.*! 

.:6, 

.  :i6 

OBS 

00075 

17.2* 

36, 

.*5 

2c. 

.59 

OBS 

00100 

17.13 

36. 

.** 

2  1. 

.6C 

OBS 

00125 

17.  12 

36, 

.45 

2o. 

.6  1 

OBS 

00150 

17.  12 

36. 

.45 

2f-. 

.M 

OBS 

00200 

17.06 

36. 

.** 

26. 

.62 

OBS 

002  50 

16.93 

36. 

.*1 

2o. 

.63 

OBS 

00300 

16.66 

36. 

.35 

2o. 

.(,5 

OdS 

00*00 

15.79 

36. 

,1* 

2o. 

,69 

OBS 

00500 

1*.P7 

35. 

,96 

26. 

.77 

OBS 

00600 

13. *3 

35. 

.77 

26. 

.92 

OBS 

00700 

11.52 

35. 

,*3 

27. 

,'^3 

OBS 

006  00 

09.51 

35. 

.25 

27. 

./5 

OBS 

C0900 

08.  19 

35. 

.2* 

27. 

.45 

CBS 

ClOOO 

07. *2 

35. 

,25 

27. 

.'6 

OBS 

01100 

06.63 

35. 

.21 

27. 

,  f.6 

OBS 

01170 

06.07 

35. 

,17 

27. 

.  70 

OBS 

01200 

06.2* 

35. 

.21 

27. 

,71 

OBS 

01260 

05.19 

35. 

.06 

27. 

.72 

OBS 

01290 

05.13 

35. 

,09 

27. 

,75 

OBS 

C1300 

05.  15 

35. 

,09 

27. 

,75 

OBS 

01*00 

o*.e2 

35. 

,06 

27. 

,76 

OBS 

01500 

0*.*9 

35. 

,0* 

27. 

,79 

OBS 

01750 

o*.o* 

35. 

,00 

,  7. 

,1  0 

JBS 

CiOOO 

03.61 

35. 

,00 

.7. 

,F  I; 

ens 

025O0 

03. *» 

35. 

,00 

27, 

,►6 

OBS 

03000 

02.90 

3*. 

97 

,'7. 

,.  C 

1519.5 
15H.2 
15U.9 
1518.9 
1519.1 
1517.2 
1517.3 
1517.7 
1516.1 
1518.7 
1519.1 
1519.1 
1517.8 
1516.* 
1513.1 
1507.8 
1502.1 
1*98.6 
1*97.5 
1*96.0 
1*94.9 
1*96.2 
1*92.7 
1*93.0 
1*93.3 
1*93.6 


W6, 
1*99, 
1506. 
1512. 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO        3'.        ■1173 

YEAI- 

1<:73 

rtOTDP    05121 

m 

TE( 

■P            16. ( 

DIP     hGT     PT k 

«IVO-DIP 

03 

INST     STD    RECaROEB 

Ttfl    '.J     1205 

CtNSEl-                C07C 

•^Qf^Tt 

c 

SHIP    EN 

..t  , 

ftUL''           l3.t 

02 

0          3 

wnO-SPL 

n 

TKACE    OIR                        D 

5     SiJAPt        2 

LAT             j*t    *^1        N 

DAY 

21 

DATA    USE 

1 

SAr 

.r«i[ 

Th     lOlli.. 

•             SEA 

.<!NO-FTP 

nuPATION                   00.3 

2     S"'JA<1C     4P 

LONG       n-,:'    07       f. 

H'JIlt 

ou.n 

AiJEA 

05 

C  LI- 

UJ 

V4 

CL/IP 

-tATHE' 

X. 

GRIG     E41    070 

1     Sk'UARE    4« 

CASTNU«/IP11- 

IVLTYI> 

ObPTH 

TEMP 

SAL 

<  i-.IA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

axYG 

P-  4 

TT     P          N02          N03 

sni       PH 

CO.O 

■IBS 
CSS 
IBS 
CBS 

das 

uPS 
U3S 

nbs 

OBS 
DBS 
CBS 
■^BS 
IBS 
09  S 
.-.BS 
UBS 
OB? 
OPS 
CBS 
OKS 

oas 

IBS 
CBS 
"BS 
OB? 
DBS 

oocoo 

COO  10 
00020 
00030 
000  50 
000  75 
00100 
00125 

roi50 

C02  00 
00250 
00300 
004  00 
00500 

out  00 

C0700 
OOf  00 

ucr<.o 
ccoo 

0070 

ciooo 

CI  100 
01120 
01200 
01300 
C1400 
Ol-iSO 
C1500 

18.66 
18.65 
18.60 
18.50 
18.05 
17.4C 
17.32 
17.16 
17.0<i 
16.96 
16.92 
16.67 
16.  19 
15.05 
13.61 
11.53 
19.2". 
OP. 02 
C:6.02 
07.3<i 
C7.26 
06.05 
C5.90 
05.51 
P5.  11 
04.75 
04.60 
C4.50 

36.4.. 
30.44 
30.-.5 
36.40 
36.42 
36.42 
30.43 
36.41 
36.40 
36.40 
36.41 
36.(9 
3o.t5 
36. OJ 
35.77 
35.47 
35.24 
35.26 
35.24 
35.21 
35.23 
35,09 
35.08 
35.09 
35.07 
35.04 
35.03 
35.02 

;6.2  3 

;'„.23 

2J.2  5 
2(-..8 

t  ti  .  :■  6 

2  > .  I  0 
26.;  5 
26.57 
26. fO 
2o.t2 
2,1.6? 
2*. .  t-  3 
26. cP 
20.77 
2o.t  f 
27.r.6 
?7.^  = 
27.49 
27.^.5 
27. tt 
27.'--? 
27.1:4 
27. r.  5 
27.71 
27.74 
27.76 
21. n 

n.n 

1520.1 
1520.2 
1520.3 
15  20.2 
151'-. 2 
1517.9 
1517.-) 
1517.!- 
1517. e 
15H.4 
1516.1 
151'-.l, 
15V<^.? 
1517.0 
1513.7 
1507.9 
1501.1 
149f .0 
149< .1 
149t  .6 
14=<..9 
149:.  .6 
1493.3 
149:3.1 
1493.1 
1493.2 
1493.1 
14':3.9 

f>«:»£««e«««s 


REFID       31       £173 

YFAP 

1970 

BOTOP    04938 

AIF 

TEMP           17 

CGNSEC               0071 

MTNTH 

05 

SHIP    tN 

hET 

BULt-           15 

LAT             35    00       N 

UAY 

21 

DATA    USE        1 

EABCIETf     K  15 

LCNG       04E     13       1. 

^il.UF 

06.4 

AREA              0  5 

CLCI 

JD    T/1 

CASTNUM/T IME 

L  VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIr.NA-T 

06.4 

L3S 

00000 

19.46 

36.55 

26.10 

oBS 

00010 

19.46 

36.55 

26.  10 

OBS 

O0020 

19.45 

36.55 

26.11 

DBS 

000  30 

19.44 

36.55 

26.1  1 

CBS 

00040 

18.42 

36.33 

26.20 

OBS 

000  50 

17.99 

36.44 

26.39 

CBS 

00075 

17.76 

36.46 

26.47 

DBS 

00100 

17.60 

36.45 

26.  to 

PBS 

00125 

17.46 

36.44 

2ii.l2 

OBS 

00150 

17. 3i 

36.43 

2b. i' 

ObS 

00200 

17.13 

36.42 

^5.59 

UBS 

002  50 

17.07 

36.42 

26.60 

OBS 

00300 

16.99 

36.40 

2o.(  1 

"BS 

00340 

16.84 

36.36 

2u.61 

099 

004  00 

16.24 

36.23 

26.6  5 

UdS 

00500 

15.03 

35. 9e 

2-. 74 

'Its 

006  00 

13.49 

35.75 

25. f  9 

uBS 

00700 

11.45 

35.46 

27.07 

OPS 

00600 

C9.H9 

35.31 

27.23 

UPS 

C0900 

OB. 47 

35.23 

27.40 

OPS 

01000 

06.59 

35.04 

27.53 

rus 

01060 

05.95 

35.06 

«7.t3 

our 

01100 

05.98 

35.12 

27. c7 

rB< 

01200 

05.45 

35.10 

27.7? 

OPS 

01300 

05.13 

35.07 

27.74 

oes 

01325 

05.  11 

35.06 

27.73 

OBS 

01400 

04.  74 

35.05 

27.77 

OBS 

01500 

04.50 

35.04 

27.79 

DIP     HGT     PfP 

HIMD-OIR 

09 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

04       1          i 

m-JO-SPD 

10 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE       4 

SEA 

^INO-FOP 

DURATION                  00.3 

2     SOUAB€    48 

CL/TO 

HEATHER 

X2 

ORIG     E41    071 

1     SOJARE     56 

lOPTH       SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

1522.5 
1522.6 
1522.8 
1522.9 
1519.9 
1519.0 
1518.8 
1518.7 
1518.7 
1516.7 
1518.9 
1519.6 
1520.1 
1520.3 
1519.3 
1516.9 
1513.3 
1507.6 
1503.5 
1499.6 
1494.0 
1492 .e 
1493.3 
1492  .8 
1493.2 
1493.5 
1493.2 
1493.9 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO       31 

8173 

YE40 

l'<70 

eOIDP    04114 

All< 

TE^■P          19.1 

DIS    HGT     PER 

(<INO-DIR 

03 

CONSEC 

0072 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

■  ET 

BULb          15.4 

04 

3          4 

KIMU-SPD 

09 

LIT            3? 

00      N 

DAY 

21 

DATS    USE        1 

BABOMEIF     K 16.6 

SEA 

WIND-FDR 

LONG       04 8 

02       W 

HOUR 

12.0 

4BEA               05 

CLOUO    I/A 

CL/TR 

WEATHFP 

XI 

C4STNUM/ 

I  IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

!  1    ."lA-I 

OYNOPIH 

SND     VEL 

OXY& 

PO' 

12.0 

OBS 

00000 

18.47 

36.41 

20.2  5 

1519.5 

pes 

00010 

18.47 

36.41 

26.25 

1519.7 

065 

00020 

18.47 

36.41 

2>-.25 

1519.9 

OBS 

000  30 

18.40 

36.41 

26.25 

1 5  2"  .  0 

06  S 

000  50 

17.60 

36.2  8 

26.32 

1518.3 

06  S 

00075 

17.07 

36.30 

26.i,l 

1516.6 

OBS 

00100 

16.81 

36.31 

2o.f  8 

1516.2 

OBS 

00125 

16.70 

36.32 

26.  (.2 

15  16.3 

OBS 

00150 

16.65 

36.33 

2o.(4 

1516.6 

OBS 

0C200 

16.60 

36.33 

26. e  5 

1517.2 

OBS 

002  50 

16.58 

36.34 

2o.t6 

1518.0 

OBS 

003  00 

16.51 

36.33 

25.67 

1518.6 

OBS 

00400 

16.22 

36.28 

26.7  0 

1519.3 

OBS 

00430 

15.63 

36.19 

26.  (2 

1513.5 

OBS 

00500 

15.29 

36.10 

26.77 

1517.9 

OBS 

00510 

15.26 

36.10 

26.76 

1517.9 

OBS 

00520 

14.65 

35.94 

26.79 

1516.0 

OBS 

006  00 

13.69 

35.82 

2o.90 

15  14.0 

OBS 

00700 

11.45 

35.46 

27.07 

15C7.6 

OBS 

008  00 

09.72 

35.29 

27.25 

1502.9 

OBS 

00900 

08.37 

35.25 

27.43 

1499.5 

OBS 

01000 

07.51 

35.24 

27.56 

1497.8 

OBS 

01045 

07.10 

35.22 

27.60 

1497.0 

OBS 

01100 

06.84 

35.23 

27.64 

14  96.9 

OBS 

01200 

05.32 

35.06 

27.71 

14S2.3 

OBS 

01255 

05.36 

35.06 

27.70 

1493.3 

OBS 

01280 

05.14 

35.05 

27.72 

1492.3 

OBS 

01300 

05.14 

35.07 

27.74 

1493.2 

08  S 

01310 

05.  14 

35.07 

27.74 

1493.4 

OBS 

01400 

04.86 

35.05 

27.75 

1493.7 

OBS 

01500 

04.62 

35.05 

27.78 

1494.4 

INST     STD    SEC0R:>EB 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     f4l    072 


TEN  SO  1216 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     5  8 


IGT    P         N02         N03         Sn3 


REFID       31  8173 

CONSEC  0C73 

LAT             35  Gl       N 

LONG        048  05       H 


CASTNUM/^IME        LVLTYP 


YEAR 

1970 

eCTCP    03109 

5IR 

TEllP           18. E 

DIR    HGT    M  1 

WIMD-DIR 

OS 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

"ONTH 

05 

SHIP    EN 

rtET 

BULt            15.1 

00 

0          X 

KlIO-SPQ 

07 

TRACE    DIR                        D 

5     SOUARE       4 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

CAROMETf     iri5.0 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION                   00.7 

2     SQUARE     48 

HPUR 

17. o 

AREA                05 

CLDUO    T/ii 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG     E41    073 

1     SOUARE     58 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

« ;gma-t 

CYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P)4 

TOT     P          ti02          N03 

SI33          Pi 

OBS 

OOCOO 

18.42 

36.42 

2c. 27 

151^  .4 

"BS 

OOCIO 

18.35 

36.45 

i.'>.3u 

1519.4 

OBS 

00020 

18.23 

36.43 

26.3: 

1519.2 

JbS 

00030 

18.16 

36.4? 

26.34 

1519.1 

OBS 

000  50 

17.61 

36.41 

20.47 

1517.9 

OBS 

00075 

17.27 

36.44 

26.57 

1517.3 

OPS 

00100 

17.16 

36.44 

20.60 

1517.4 

OBS 

00125 

17.15 

36.43 

26.5  9 

1517.8 

OBS 

00150 

17.13 

36.43 

26.(0 

1518.1 

OBS 

00200 

17.10 

36.44 

26. M 

15ie.9 

30S 

002  50 

17.05 

36.44 

26.4-2 

1519.5 

CPS 

00300 

16.83 

36.39 

26.64 

1519.6 

UPS 

004  00 

16.46 

36.31 

26.66 

1520.1 

06S 

00500 

15.55 

36.13 

20.74 

151'!.7 

OBS 

006  00 

13.75 

35.61 

26.60 

1514.2 

OBS 

00700 

11.42 

35.46 

27.07 

1507.5 

OBS 

00800 

C9.69 

35.29 

27.25 

1502.8 

OBS 

00840 

09.05 

35.25 

27.33 

1501.0 

DBS 

009  00 

08.37 

35.25 

27.4? 

1499.5 

DBS 

009  80 

07.51 

35.22 

27.54 

1497.5 

UBS 

01000 

07.54 

35.25 

27. 5t 

1498.0 

OBS 

01100 

06.00 

35.04 

27.61 

1493.3 

CBS 

01130 

05.85 

35.07 

27.65 

1493.2 

OBS 

01200 

05.73 

35.11 

27.6'? 

1494.0 

OBS 

01300 

05.24 

35.06 

27.  7i 

1493.6 

OBS 

01400 

04.94 

35.06 

27.75 

1494.1 

nss 

01500 

04.65 

35.04 

27.77 

1494.5 

OBS 

C1750 

04.25 

35.01 

27.79 

1497.0 

DBS 

02000 

0  3.92 

35. CO 

27. c2 

149=.' 

08  S 

02180 

03.83 

34.99 

27.(2 

1502.5 

OBS 

02260 

03.74 

34.99 

27.63 

1 503 . 5 

CiBS 

02  3  50 

03.48 

34.98 

77.84 

1 5  04  .  0 
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TABLE  XX.— Continued 


i-tFID       31  eiT3 

coNser  0074 

LAT            35  13      M 

LONr.        048  07       h 


YFlt     1<770 
MfN'H       0^ 

HDUR    00.0 


60IC.P    03286 
SHIP    EK 
OATS    USE       1 
AREA  05 


AIS    lEMF  le.l 

WET    BUie  15.5 

eaROMETP     1,116.3 
fLCUO     T/a 


OIB     HOT     PEP 

00       0  X 

SEA 
CL/TR 


«l-iD-OIR     05 
«IM0-SP0    10 

MIND-FDR 
WtSTHER   XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE     0I»  0 

DURATION  00.3 

QRIG     541    0711 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  *8 
1     SQUARE     5B 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


DVNDPTH       SND    VEl        ax»G 


PJ4       TOT     P 


n«s 

coooo 

19. 

.41 

36. 

.49 

26. 

,07 

OR  5 

occio 

19, 

,  18 

3  6. 

.49 

26. 

,  I  3 

U6S 

CC020 

19, 

.15 

36, 

,50 

2u. 

,15 

CDS 

00030 

19. 

.06 

36. 

,49 

26. 

.16 

OSS 

000  50 

18. 

.92 

?6, 

.47 

26. 

.16 

Oi-f 

000  75 

17. 

.83 

36, 

,43 

26. 

.4? 

ni><. 

COIOO 

17, 

.61 

36, 

,44 

26. 

.49 

JDS 

00125 
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REFID       31       8173 
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TABLE  XX.— Continued 
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TABLE  XX.— Continued 
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TABLE  XX.— Continued 
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51       k 

HfUi    PC.O 

«RE«              05 

alB    TE'-P         21. ^ 
UET     BUL?  iO.i 

EAROMEI'     1013."; 
CLOUO    t/» 


OIR     MGT     PER 

U       1         3 
SEA 
CC/TR 


•ilNO-OlR 
i<lNO-SPP    13 
WINO-FDP 
WEATHER       XI 


Stu    RECOROET 
TRACE    v<  0 

0URAII3»J  00.5 

ORIG    f.! 


OSv.^ 


lEN  SO  1206 
5  SJUARE  4 
2  SaUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/IIME        LVLTYP  TEF-TH 


TEMP 


SAL 


DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


PD<t       TOT     P 


OBS 
DBS 
DBS 
06S 
OBS 
CB"; 
OBS 
JBS 
OPS 

cas 

OPS 
OBS 
ObS 
GBS 
OPS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06S 
OXS 
OBS 
OBS 
OBS 
CPS 
CBS 
OBS 
CbS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
(I0n30 
00050 
00075 
00100 
00125 

ooi'o 

JOl  70 
00200 
C02  50 
00100 
00380 
00400 
00500 
00530 
006  00 
006  20 
00650 
00700 
COdOO 
00900 
COO  30 
00975 
010  00 
01050 
01085 
01100 
01160 
C1200 
01300 
01400 
01440 
01500 


19.75 
19.65 
19.00 
18.20 

17.77 
17.45 
17.14 
17.11 
17.07 
17. Ot 
16.79 
16.58 
16.28 
15.90 
15.66 
14.10 
14.03 
12.63 
12.25 
12.23 
10.68 
09.03 
07.89 
07.60 
07.43 
06.82 
05.82 
05.64 
05.66 
05.65 
05.45 
05.02 
04.73 
04.51 
04.43 


35.  5  C 
30.53 
36.52 
36.48 
36.44 
36.43 
36.40 
36.^2 
36. 4> 
30.43 
36.39 
3!>.36 
3o.  30 
36.23 

36.  16 
35.87 
35.87 
35.62 
35. 5o 
35.59 
35. 4C 
35.26 
35.22 
35.  17 
35.19 
35.1'i 
35.04 
35.06 
35.06 
35.  10 
35.10 
35.07 
35.09 
35.03 
35.03 


25.23 
26.04 
26.2  0 
26.37 

26.4  5 

20.5  2 
20.57 
20.59 
25.60 
2o.61 

26.6  5 
26.67 

26.7  0 
26.73 
26.73 
2t>.e6 
26.67 
23.97 
29.99 
27.02 
27.13 
27.34 
27.46 
27.49 
27.53 
27.58 
27.63 
27.67 
27. bb 
^7.70 
27.72 
27.75 
27.78 
27.78 
27.79 


1522.0 
1523.1 

1521 .6 
1519.3 
1518.4 
1517.8 
1517.3 
1517.6 
1517.9 
1518.2 
1517.9 
1518.0 
1517.9 
1517.9 
1517.4 
1513.8 
1514.0 
1510.2 
1509.2 
1509.7 
1505.6 
1500.3 
1497.6 
1496.9 
1497.0 
1495.0 

1491 .7 
1491.6 
1492.0 
1493.0 
1492.8 
1492.7 
1493.2 
1492  .9 
1493.6 


REfID       31       8173 
CONSEC  0087 

lAT  35   03      N 

LONG       048    02       u 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1970 

80TDP    04389 

AIR 

TEMP          19.7 

DIR    HGT    PER 

MINO-DU 

34 

INST    SIO    RECORDER 

TEN    Sa    1206 

HONTE 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

aULB           18.5 

12 

1          3 

mvo-spo 

06 

TRACE    OIR                      0 

5     SOUARE       4 

DAY 

25 

DATA    USE        1 

BAROMETf     1015.2 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE     48 

HOUR 

06.1 

AREA              0  5 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG     E41     087 

1     SOUARE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

Sn3         PH 

OBS 

00000 

19.63 

36.53 

26.0  4 

1522.9 

OBS 

00010 

19.63 

36.53 

26.04 

1523.1 

OBS 

00020 

18.48 

36.37 

2-,. 22 

1519.8 

OBS 

00030 

18.05 

36.41 

26.36 

1518.8 

OBS 

00050 

17.80 

36.44 

26.44 

1518.5 

OBS 

00075 

17.39 

36.40 

20.51 

1517.6 

OBS 

00080 

17.26 

36.39 

26.54 

1517.3 

OBS 

001  00 

17.12 

36.43 

26.60 

1517.3 

OBS 

00125 

17.07 

36.43 

26.61 

1517.5 

OBS 

00150 

16.93 

36.40 

26.62 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.70 

36.37 

26.65 

1517.6 

OBS 

002  50 

16.58 

35.36 

26.67 

1518.0 

OBS 

00300 

16.33 

36.30 

26.69 

1518.0 

OBS 

00345 

15.76 

36.20 

26.74 

1516.9 

OBS 

00380 

15.62 

36.17 

26.7  5 

1517.0 

OBS 

00400 

15.60 

36.17 

26.76 

1517.3 

OBS 

00435 

15.54 

36.16 

26.76 

1517.6 

OBS 

00500 

14.07 

35.86 

26.8  5 

1513.7 

OBS 

00570 

13.34 

35.76 

26.93 

1512.3 

OBS 

00600 

12.69 

35.64 

26.97 

1510.5 

OBS 

00700 

10.96 

35.42 

27.13 

1505.9 

OBS 

008  00 

09.12 

35.28 

27.34 

1500.7 

OBS 

00860 

08.62 

35.26 

27.40 

1499.8 

OBS 

00900 

08.11 

35.23 

27.46 

1498.5 

OBS 

00935 

07.54 

35.23 

27.54 

1496.9 

OBS 

01000 

07.03 

35.21 

27.60 

1495.9 

OBS 

OllOO 

05.72 

35.07 

27.66 

1492.2 

OBS 

01120 

05.45 

35.05 

27.68 

1491.4 

OBS 

01200 

05.29 

35.07 

27.72 

1492.1 

OBS 

01220 

05.29 

35.07 

27.72 

1492.5 

OBS 

01255 

04.94 

35.05 

27.74 

1491.6 

OBS 

01300 

04.90 

35.05 

27.75 

1492.2 

OBS 

01400 

04.60 

35.04 

27.77 

1492.6 

OBS 

01500 

04.33 

35.01 

27.78 

1493.1 
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TABLE  XX.— Continued 


HEFIO  31  8173 
CONSEC  0088 
LAT  35  03  N 
LONG   047  58   W 


YEaR 

197C 

BOTDP    0457^ 

&  IK 

TEMP          20.3 

DIR    H&T     PES 

J  1  N  0-  D 1  R 

3s 

INST     STD    PECORr'ER 

T:n    so     1206 

MONTH 

1       fJ 

SHIP    EN 

WET 

3ULE           18.4 

00 

0         X 

WIMO-SPO 

14 

TRACE    niR                        0 

5     SQUARE       '* 

DAY 

25 

DATA    USE       I 

BAOO^ETF     1C16.3 

SEA 

UIMD-FCIR 

DURATION                   00.4 

2    SJUARE     46 

HDl" 

12.0 

ABEA              05 

CLCUO     T/A 

CL/TR 

WbATHER 

X.' 

C01&     E41     088 

1     SQUARE     57 

.VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

t  IGi-A-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

CXYG 

p:,4 

TOT     P          N02          NCJ 

SI^3          PH 

OBS 

COOOO 

19.72 

36.54 

26.03 

1523.2 

□  BS 

00010 

19.70 

36.54 

26.0  3 

1523.3 

OBS 

00018 

19.59 

36.54 

26.06 

1523.1 

oes 

00020 

18.49 

36.30 

26.16 

1519.8 

OSS 

00030 

18.02 

36.46 

2o.40 

1518.8 

OBS 

00050 

17.80 

30.46 

26.46 

1518.5 

OBS 

00075 

17.53 

J6.45 

26.52 

1518.1 

OBS 

00100 

17.18 

36.39 

26.55 

1517.4 

OBS 

00125 

17.07 

36.40 

26.59 

1517.5 

OBS 

00150 

17.03 

36.40 

25.60 

1517.8 

OBS 

00200 

16.90 

36.39 

26.62 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.66 

36.3  3 

26.6  3 

1513.2 

OBS 

00300 

16.25 

36.26 

26.68 

1517.7 

OBS 

00370 

15.45 

36.07 

26.7  1 

1510.2 

OBS 

00390 

15. 40 

36.15 

26.7  7 

1516.6 

OBS 

00400 

15.38 

36.  13 

26.78 

1516.5 

OBS 

00408 

15.12 

36.04 

25.76 

1515.7 

DBS 

00490 

14.23 

35.91 

26. 8f 

1514.1 

OBS 

00500 

14.22 

35.91 

26.86 

1514.2 

OBS 

00540 

13.74 

35.78 

26.8  6 

1513.2 

OBS 

00560 

12.65 

35.63 

24.97 

1510.0 

OBS 

006  00 

12.43 

35.61 

27.00 

1509.6 

OBS 

007  00 

10.69 

35.39 

27.15 

1504.9 

OBS 

00750 

09.42 

35.27 

27.28 

1500.9 

OBS 

00800 

09.00 

35.27 

2T.35 

1500.2 

OBS 

00900 

07.89 

35.24 

27.50 

1497.6 

OBS 

01000 

07.19 

35.24 

27.60 

1496.6 

OBS 

01055 

06.91 

35.23 

27.63 

1496.4 

OBS 

01070 

06.91 

35.23 

27.63 

1496.7 

OBS 

01  100 

06.64 

35.20 

27.65 

1496.1 

oes 

01200 

05.19 

35.04 

27.71 

1491 .7 

OBS 

01270 

05.  18 

35.07 

2>.73 

1492.9 

OBS 

01300 

05.03 

35.06 

27.74 

1492.7 

OBS 
OSS 

01400 
01500 

04.70 
04.42 

35.04 
35.02 

27.76 
27.78 

1493.0 
1493.5 

» •**•••** 


RrfI3  31  8173 
CPN5EC  0089 
LAI  34  53  N 
LONG   048  02   U 


CASTNUh/TIMt   LVLTYP 


y;«k 

197C 

BOTOP    04934 

AIR 

TEMP          20.5 

OIR    HGI    PER 

■IMD-OIR 

35 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MPNTH 

05 

SHIP    EN 

WET 

8UL9           18.6 

35 

1         2 

HIND-SPD 

14 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

25 

DATA    USE        1 

6ARCMETR     1017.9 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                   00.6 

2     SQUARE    48 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     I/A 

CL/IR 

aEATHER 

XI 

ORIG     E41     089 

1     SQUARE    46 

.VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          Na2          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

19.45 

36.37 

25.97 

1522.2 

OBS 

00010 

18.90 

36.37 

26.11 

1520.9 

oes 

00020 

17.93 

36.42 

26.39 

1518.3 

OBS 

00030 

17.84 

36.42 

26.42 

1518.2 

oes 

000  50 

17.56 

36.42 

26.48 

1517.7 

OB? 

00075 

17.40 

36.41 

26.52 

1517.7 

OBS 

00100 

17.22 

36.41 

20.56 

1517.5 

OBS 

00125 

17.07 

36.43 

26.61 

1517.5 

oes 

00150 

17.05 

36.42 

26.61 

1517.9 

UBS 

002  00 

16.93 

36.4  1 

26.63 

1516.3 

oes 

002  50 

16.85 

36.39 

26.63 

1518.9 

oes 

00300 

16.66 

36.35 

26.65 

1519.1 

oes 

00400 

15.69 

36.18 

26.70 

1516.2 

oes 

00500 

14.58 

35.96 

26.82 

1515.4 

08  s 

00540 

13.48 

35.70 

26.85 

1512.2 

oes 

00600 

12.80 

35.67 

26.97 

1510.9 

oes 

00700 

10.61 

35.35 

27.14 

1504.5 

oes 

008  00 

09.09 

35.24 

27.31 

1500.5 

OBS 

00840 

06.50 

35.23 

27.40 

1498.9 

oes 

00900 

06.08 

35.24 

27.47 

1498.4 

oes 

01000 

07.24 

35.23 

27.59 

1496. B 

CBS 

01100 

06.37 

35.18 

27.67 

1495.0 

oes 

01140 

06.11 

35.19 

27.71 

1494.6 

oes 

01200 

05.89 

35.18 

27.73 

1494.7 

oes 

01240 

05.69 

35.16 

27.73 

1495.4 

oes 

01300 

05.54 

35.16 

27.76 

1495.0 

OBS 

01400 

05.10 

35.12 

27.76 

1494.8 

OBS 

01440 

04.77 

35.07 

27.78 

1494.0 

oes 

01500 

04.82 

35.08 

27.78 

1495.3 

oes 

01530 

04.58 

35.05 

27.78 

1494.7 

OBS 

01620 

04.42 

35.04 

27.79 

1495.6 

OBS 

016  50 

04.44 

35.07 

27.82 

1496.2 

OBS 

01690 

04.21 

35.03 

27.81 

1495.9 

OBS 

01750 

04.07 

35.01 

27.81 

1496.3 

OBS 

02000 

03.93 

35.00 

27.81 

1499.9 

oes 

02040 

03.77 

34.98 

27.82 

1499.9 

oes 

02500 

03.34 

34.98 

27.86 

1505.9 

OBS 

03000 

02.88 

34.94 

27.87 

1512.6 
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TABLE  XX.— Continual 


ttno     11     airj 

»f«« 

l«/0 

eoior  05W1        ii« 

TEKP          19.1            Ola    nGT    l>(  a 

MIND-Oia 

0* 

CONSIC             oo»o 

MONlH       0^ 

SHif    fH 

KET 

ame       la.i          02 

1          1 

alio- SCO 

23 

KT             i*    ii       H 

otr 

2» 

Oltt  usf 

1             6tlOM[f«     1021. >             Sft 

«IX0-FP« 

10>«       »»•    00       H 

MOOd 

00.0 

>>[* 

05             ClOUO    1/6 

ci/ia 

1 

iiOIHEa 

12 

C«ST>.0"/t  IXt 

t  VI  ?  VP 

OIPtM 

llxf 

S<l 

Sl,-N«-I 

OVNOPtM 

SND    V(l 

Qirc 

►  J' 

00.0 

(MS 

00000 

19.19 

lo.«) 

26.06 

1521.6 

OSS 

00010 

19. U 

it.M 

26.3  a 

1521.7 

OSS 

000  20 

ie.2* 

J6.»2 

26.11 

1519.) 

oes 

000)0 

la.io 

>6.»1 

26.  1* 

1519.0 

ocs 

oooso 

17. «0 

>6.*1 

26.52 

1517.) 

oes 

00075 

17.2) 

)6.*1 

26.56 

1517.2 

oes 

00100 

17.1* 

16. <2 

26.59 

1)17.) 

oes 

0012S 

17.10 

16.  *2 

26.60 

1517.6 

oes 

00150 

17.09 

)6.*2 

26.60 

1518.0 

oes 

00^  00 

17.05 

16. *2 

26.61 

1518.7 

oes 

00250 

I6.9S 

16. *2 

26.61 

1519.) 

oes 

00)00 

16.79 

16.  1  a 

26.6* 

1519.5 

oes 

00)90 

16.** 

J6.M 

26.67 

1519.9 

oes 

00«00 

16. )5 

J6.)0 

26.6a 

1519.7 

oes 

00««0 

15.75 

16.16 

26.71 

1518.* 

oes 

00500 

15.22 

16.07 

26.76 

1517.6 

oes 

ooseo 

D.se 

15.76 

26. aa 

1513.1 

oes 

00600 

1).*1 

15.76 

26.92 

1511.0 

oes 

ooteo 

11.5* 

15. 49 

27.08 

1507.7 

oes 

00700 

11.*) 

15. *a 

27.09 

1507.6 

oes 

007)0 

10. 9« 

15.** 

27.1* 

1506.5 

oes 

ooeoo 

09.26 

15.27 

27.11 

1501  .2 

oes 

ooaso 

oe.5o 

15.22 

27.39 

1*49.1 

oes 

00900 

os.oa 

)5.2) 

27. »6 

1*98.3 

oes 

01000 

07.  )0 

35.2) 

27.5a 

1*97.0 

oes 

01070 

06. e* 

)5.22 

27.61 

1*96.* 

oes 

OIIOO 

06.17 

35.1a 

27.69 

1*9*. 2 

oes 

oil  )0 

06.1) 

15.17 

27.69 

1*9*. 5 

oes 

01200 

05. ai 

15.16 

27.72 

1*9*.* 

oes 

0W50 

05.67 

15.17 

27.75 

1*9*. 7 

oes 

01)00 

0».99 

15.07 

2'. 75 

1*92.6 

oes 

01*00 

04.7* 

15.05 

27.77 

l*<i3.2 

oes 

01500 

0*.*6 

35.01 

27.78 

1*93.7 

iNSi   5tn  >KnaoFa  tm  so  1206 

I«»Cf    r)i«                    0  5    S0U>«E      2 

[UatllJN               »0.5  2    souiac    *8 

OalG    (*1    C90  I    SOutaF    *a 


MJJ 


afrio     )l     ai7j         veta    1970         botop  o*9)e        tiR  temp       17.6         oip  hot  pei         >ino-oip  01         itst   sto  aecoPDEa  ten  so  1206 

COaiSfC  0091  aONTM      05  SHIP   EN  HEI    tULt  15.6  0)      2         *  al'<0-SPn   23  TRtCE    01*  0  5    SOUtPE       2 

167  )*    57       N  06T  26  DtTt    USE        1  BaaOHETD     IG22.*  SEt  HiNO-fOP  OUa'TION  00.1  2     SOUOE     *e 

IIH6       0«e    0*       •  10U6    06.1  tOEA  05  ClOUO    T/>  CL/TP  ,<E>THE°       <2  0<IG    E*l    091  I    SOUIPE    *a 

CaSTMUH/IKE        UlTTP  OEPIm  TEHP  S»l  SU»»-T  OYNOPtM       SNO    VEl       OXYG  PT*       TCT     P  N02  NOl  SID)  PH 

1520.6 
1520.5 
1518.) 
1516.8 
1516.7 
1516.9 
1517.1 
1517.7 
1518.0 
1518. a 
1519.5 
1519.5 
1519.8 
1519.6 
1515.* 
1515.8 
1511.5 
1506.9 
1500.9 
1*97.9 
1*96.9 
1*97.* 
1*96.8 
1*96.* 
1*96.1 
1*96.1 
1*9*. a 
1*95.2 
1*93.7 
1*91.5 
1*9*. 0 


'.as 

000  00 

18.86 

26.12 

oas 

OOOIO 

18.77 

26.13 

oes 

00020 

17.96 

26. J) 

-les 

00030 

17.36 

26.51 

'jes 

00050 

17.20 

26.57 

ces 

000T5 

17.15 

26.58 

ces 

00100 

17.1) 

26.59 

-es 

0012  5 

17.12 

26.39 

oes 

00150 

17.08 

26.(0 

oes 

00200 

17.07 

26. CO 

les 

002  50 

17.0* 

26.61 

oes 

00)00 

16.79 

26. H 

oes 

00390 

16. *2 

25.67 

oes 

00*00 

16.30 

26.68 

OPS 

00500 

1*.57 

26.6) 

'■■es 

00515 

l*.60 

26.62 

oes 

00600 

13.5* 

25.91 

ces 

007  00 

11.25 

27.1  1 

"BS 

OOP  00 

09.19 

27.31 

oes 

009  00 

07.97 

27. *7 

3es 

009*0 

07.5* 

27.53 

^m^ 

004  70 

07.52 

i7.55 

oes 

01000 

07.2* 

27. ?9 

■les 

01100 

06.72 

.7.66 

ues 

011*5 

06. *5 

27.70 

ces 

012CP 

06.27 

27.72 

res 

012*2 

05.  7* 

27.72 

pes 

01270 

05.7* 

77.73 

"»% 

OIIOO 

05.27 

27.7) 

3«$ 

01*00 

o*,ao 

35.05 

27.76 

ut^ 

01500 

0*.52 

15.0* 

27.78 
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TABLE  XX.— Continued 


«EfID       31       8173 
CDNSEC  0092 

L«T  34    53      U 

LONG       048    10      >■ 


C4SINUM/TIME 


vt»R 

1970 

BOTOP    05029 

AIR 

TEHP          17.6 

OIP    HOT    PER 

KINO-DIR 

03 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    120* 

HQNTH 

05 

SHIP    EN 

WET 

BULE          15.4 

02 

3          3 

HINO-SPD 

18 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       2 

04V 

26 

DAT4    USE       1 

BAROMETR    1025.1 

SEA 

WIN0-f3R 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIS    E41    092 

1    SQUARE    *a 

LVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYMOPTH 

SND    VEL 

0X»G 

P04 

TOT    P         N02          N03 

SI03         PM 

OBS 

00000 

18.64 

36.44 

26.23 

1520.0 

OBS 

00010 

18.64 

36.44 

26.23 

1520.2 

□  BS 

00020 

18.63 

36.44 

26.23 

1 5  20  .  3 

OBS 

000?0 

18.32 

36.36 

20.25 

1519.5 

OBS 

00050 

17.54 

36.41 

26.48 

1517.7 

OBS 

00075 

17.23 

36.40 

26.55 

1517.2 

OBS 

00090 

17.18 

36.43 

26.59 

1517.3 

OBS 

00100 

17.17 

36.43 

26.59 

1517.4 

OSS 

00125 

17.14 

36.43 

26.59 

1517.7 

OBS 

00150 

17.11 

36.43 

26.60 

1518.1 

OBS 

00200 

17.07 

36.43 

26.6  1 

1518.8 

OBS 

00250 

16.93 

36.41 

26.63 

1519.1 

OBS 

00300 

16.79 

36.36 

26.62 

1519.5 

OBS 

00400 

16.13 

36.23 

26.68 

1519.0 

OBS 

00460 

15.16 

36.02 

26.74 

1516.7 

OBS 

00500 

14.89 

36.03 

26. Bl 

1516.5 

OBS 

00530 

14.73 

36.00 

26.82 

1516.5 

OBS 

006  00 

13.70 

35.83 

26.91 

1514.1 

OBS 

00650 

12.95 

35.72 

26.98 

1512  .3 

OBS 

00700 

11.41 

35.46 

27.08 

1507.5 

OBS 

008  00 

09.55 

35.27 

27.26 

1502.2 

OBS 

00900 

08.27 

35.24 

27.44 

1499.1 

oes 

00960 

07.53 

35.22 

27.54 

1497.2 

08  3 

OICOO 

07.28 

35.23 

27.58 

1496.9 

oes 

01100 

06.59 

35.22 

27.67 

1495.9 

OBS 

01115 

06.59 

35.23 

27.68 

1496.1 

OBS 

01200 

06.09 

35.21 

27.73 

1495.6 

OBS 

01300 

05.39 

35.09 

27.72 

1494.2 

OBS 

01330 

04.96 

35.06 

27.75 

1493.0 

OBS 

01400 

04.74 

35.06 

27.77 

1493.2 

OBS 

01500 

04.45 

35.03 

27.78 

1493.7 

REFID       31  8173 

CONSEC  0093 

.AT             34  48       N 

GNG       048  10       W 


YEAR 

1970 

BOTOP     04938 

AIR 

TEKP           17.4 

01 R     MOT     PER 

WI<4D-0IR 

Oa 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1204 

MONTH 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           14.4 

06 

2         2 

WIND-SPD 

20 

TRACE     DIR                        0 

5    SQUARE       2 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

6AR0HETF     1C26.1 

SEA 

W1-»D-F0R 

DURATION                   00.7 

2     SQUARE    48 

HOUR 

17.6 

AREA                05 

CLOUO    T/s 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E41    0  93 

1     SQUARE     49 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

3XYG 

P?4 

TOT     P          N02          NO' 

SI  33         PH 

OBS 

00000 

18.96 

36.44 

26.15 

1520.9 

OBS 

00010 

18.76 

36.40 

26.17 

15  20.5 

OBS 

00020 

17.88 

36.42 

26.41 

151B.2 

OBS 

000  30 

17.66 

36.43 

26.47 

1517.7 

OBS 

00050 

17.45 

36.43 

26.52 

1517.4 

OBS 

00075 

17.18 

36.40 

26.56 

1517.0 

OBS 

00100 

17.13 

36.43 

26.  6  C 

1517.3 

oes 

00125 

17.10 

36.43 

2o.60 

1517.6 

OBS 

00150 

17.08 

36.43 

26. t  1 

1518. 0 

OBS 

00200 

16.96 

36.41 

26.62 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.76 

36.36 

26.6  3 

1518.6 

OBS 

00  3  00 

16.57 

36.34 

26. t  6 

1518.8 

OBS 

00325 

16.54 

36.34 

26.67 

1519.1 

oes 

00400 

15.65 

36.16 

26.74 

1517.4 

OBS 

00500 

14.21 

35.85 

26.8  2 

1514.1 

OBS 

006  00 

12.15 

35.54 

27.00 

1508.5 

OBS 

00700 

10.93 

35.32 

27.06 

1505.6 

OBS 

008  00 

09.16 

35.2? 

27.29 

1500.3 

OBS 

00^00 

07.81 

35.21 

27.4'^ 

1497.3 

OBS 

01000 

07.17 

35.22 

27.59 

1 496 . 5 

OBS 

01040 

06.83 

35.21 

27.63 

1495.8 

OBS 

01100 

06.58 

35.20 

27.65 

1495.8 

OBS 

01200 

05.35 

35.05 

27.69 

1492.4 

oes 

01230 

C5.30 

35.07 

27.72 

1492.7 

08  s 

01300 

04.99 

35.06 

27.75 

1492.6 

oes 

01350 

04.77 

35.03 

27.75 

1492.5 

oes 

01400 

04.71 

35.03 

27.75 

1493.1 

OBS 

01500 

04.36 

35.00 

27.77 

1493.3 

OBS 

01520 

04.32 

35.00 

27.77 

1493.4 

OBS 

01600 

04.32 

35.01 

27.78 

1494.8 

OBS 

01750 

04.03 

35.00 

27.80 

1496.1 

OBS 

02000 

03.81 

34.98 

27.81 

1499,4 

oes 

02500 

03.41 

35.00 

27.87 

15C6.3 

oes 

03000 

C2.90 

34.95 

27.88 

1512.7 
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TABLE  XX.— continued 

«irio     11     •!>> 

»!»• 

l»?0 

•OI0»    OMU 

>l> 

IfKf          17.7 

0I>    HOT    Ma 

Kiio-oia  or 

CCXISIC              00«» 

•K'NtM       0» 

SHir  IN 

.l> 

•  OH           15.2 

0* 

*        3 

■  llO-S'b   20 

l«T             1*    «<       N 

P»» 

;t 

OIK    use        1 

e»o<ii<>   1021.6 

itk 

NlNO-rca 

IkNK      0*t   0«      ■ 

MOu» 

»>.* 

•■(*         at 

ClCUO    '/> 

ci/ia 

<EtTMf«        >l 

C4tlNUM/l|>l( 

l»l'»» 

OI»»M 

UK* 

S61 

SI0M4-7 

OfNOrTH 

SM>    VEL 

0»»f.              »J' 

iy.' 

o(t 

dOOOO 

l(.«l 

16.  >• 

151«.« 

<«k 

00010 

It.** 

16. 1« 

1514.6 

n 

000  70 

II. «« 

16.)* 

15H.7 

•■■<< 

OOOSO 

K.OO 

16.11 

I5la.6 

-■•n 

COO^O 

17. W 

16.11 

1516.3 

iMf 

OOOIt 

l*.7l 

16.^9 

1515.7 

J*S 

0010) 

16.96 

16.11 

1515.5 

"•< 

00W> 

16.  to 

16.  11 

1515.7 

.n 

001  JO 

|6.*'> 

!(..<« 

1516.1 

f»S 

CO/ 00 

16. )t 

16.11 

1516.5 

c^< 

»0/»0 

16.01 

16. 2> 

1516.2 

y% 

00100 

l).6i 

16.16 

1515.7 

o«» 

O0J»» 

l«.«t 

16.01 

151*. 2 

:»s 

00«00 

1«.*« 

1».»» 

1511.5 

r»j 

00«7» 

13. 6i 

H.  »1 

IMI  .7 

t-s 

uotoo 

1J.»* 

li.ao 

1511 .4 

p»» 

00»*0 

1>.0« 

1».7! 

1510.9 

uri 

00>*0 

W.67 

35.61 

1509.0 

0*4 

00*00 

\1.»\ 

15.60 

1509.1 

J*S 

00*  fo 

11.  *s 

35. »« 

1507.2 

oes 

00700 

10.10 

35.13 

1502.7 

OBS 

00800 

o(.«; 

35. J* 

1*99.9 

re« 

(ywoo 

07.76 

a. 11 

1*97.0 

J»» 

C09&0 

07. J7 

35.2* 

1*96.6 

rn 

01000 

06.61 

15.12 

1*9*. 2 

ott 

OIlOO 

0>.)6 

35. oa 

1*91 .6 

■<»s 

01  ISO 

C».»6 

35.07 

1*92.0 

ODS 

onto 

0S.I6 

35.07 

1*91.3 

061 

cwoo 

05.16 

35.07 

1*91  .6 

fpS 

01260 

06. (9 

35.0* 

1*91.5 

OSS 

OIJOO 

06. ■• 

35.05 

1*92.1 

b*S 

01*00 

06.67 

35.0* 

1*92.9 

OKS 

OlSOO 

06.11 

35.02 

1*9].* 

• 

iNSt  sio  afCOitoEa  »in  so  1206 

i««n  Ola  0  5  soutaF     2 

0U><6TI0N  00.5  2    SOUOE     *a 

0*10  E*i  04*  1  souABE  *a 


•trio    31    ai7) 

»f»» 

1»70 

aOIOP    0693* 

tin 

TEHP          18. » 

010     l-OT     PES 

KIN0-51P    07 

CONSCC             0095 

nONTH 

C5 

SMlP    EN 

HEt 

•IUL8           16. t 

07 

3         3 

VINO-SPD    21 

Lti        1*  5a    H 

06T 

27 

D1T6    USE       1 

StaOHETS    1027.1 

SEt 

m>IO-f3« 

lONC       0*7    5*       6 

Hjua 

C6.I 

AaEt             05 

CLCiOD    I/» 

CL/I* 

HEITmEK       HI 

C«5l»i*i"  fl 

l«l'»» 

D«PTH 

TE«>> 

S>1 

sr-.^i-t 

CYNOPTH 

Sno  vel 

OXft               PO' 

06.1 

OBS 

00000 

l*.51 

16.39 

26.23 

1519.6 

oas 

00010 

l*.5l 

16.19 

26.21 

1519.* 

o*s 

00020 

1*.51 

16.39 

26.23 

1514.9 

OSS 

000  30 

1*.69 

16.1* 

26.22 

1520.0 

OSS 

000  50 

16.(7 

36.26 

26.51 

1515.5 

OSS 

00075 

16.57 

36.29 

26.62 

1515.0 

OSS 

00100 

16.6* 

16.11 

26.6* 

1515.2 

OSS 

0012  5 

16.32 

3*. 2* 

26.67 

1515.1 

OSS 

00150 

16.12 

36.25 

26.70 

151*. 9 

Oti 

00200 

15.76 

16.1  a 

26.73 

1516.5 

oas 

0C2  5O 

15.** 

16.11 

26.76 

151*. 1 

OSS 

OOiOO 

15.07 

16.0* 

26.78 

1511.8 

OSS 

00*00 

13. S5 

15.85 

76. «9 

1511 .3 

OSS 

00*iJ 

13.60 

35. «l 

26.91 

1510.9 

OSS 

00500 

12.56 

35.66 

27.01 

1508.* 

OSS 

005*0 

11.62 

35. *a 

27.05 

1505.6 

OSS 

006110 

11.20 

35.** 

<7.10 

1509.1 

OSS 

00700 

09.** 

15.15 

27.27 

1501.8 

OSS 

00720 

04.61 

15.10 

27.27 

1501.3 

ass 

007*0 

07.79 

15.08 

27.19 

1*95.1 

OSS 

ooaoo 

07.91 

35.06 

27.61 

1*9*. 1 

OSS 

00*15 

07.25 

35.0* 

27.** 

1*93.5 

OSS 

00*4  0 

07.35 

15.  1* 

27.50 

1*9*.* 

CSS 

00150 

07,11 

15.09 

27. *9 

1*91.6 

OSS 

00**0 

07.20 

15.20 

27.57 

1*9*. 6 

OSS 

00900 

04.92 

15.16 

27.5* 

1*93.* 

OSS 

0097* 

06.61 

15.16 

27.6* 

1*53.1 

OSS 

oiooo 

06. *2 

15. la 

27.66 

1*93.5 

•ISS 

01020 

06.15 

15.23 

27.71 

1*43.6 

OSS 

01050 

06.05 

35.17 

27.70 

1*92.* 

OSS 

OIlOO 

05.91 

35.17 

27.72 

1*43.2 

OSS 

01200 

05.56 

35.1a 

27.77 

1*93.* 

OSS 

01235 

09.91 

35.17 

27.77 

1*43.8 

OSS 

012*0 

09.12 

35.11 

27.77 

1*92.8 

ost 

OISOO 

09.03 

35.11 

27.7* 

1*92.8 

OSS 

01*00 

0*.7I 

35. pa 

27.74 

1*93.1 

ost 

01500 

0*.*5 

35.05 

27. ao 

1 *41 . 7 

• 

INST    SIO   aECOaOEP  TEN   SO    120* 

TKtcE  DIB  OS  sauiae     ; 

0U«>TI3N  00.*  2     SOUtBE     *6 

Oaid    E*l    095  1    SOaKE    *7 
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TABLE  XX.— Continued 


REFID       31       8173 
CONSEC  0096 

L4T  3*    51        •. 

LONG       047    51       " 


CiSfNUM/riME 


YEJR 

l')70 

BOTOP    05029 

AIR 

rE"f           l-).» 

OIR     h 

.il     PER 

"INO-DIB 

n 

INST    Sin    BEC"ROER 

TEN    50    1206 

MONTH 

1       05 

SHIP    EN 

WET 

Bute         16. t 

07 

3          3 

UIMO-SPO 

2J 

TRACE    TIB                        D 

5    SOUARc        2 

DIY 

27 

04T4    USE       I 

BAROMETR     1028. e 

SEA 

m.VD-F:(c 

OURATn^.                   00.4 

2     SOUOOF    46 

HOUR 

12. 1 

aSEA                05 

CLOUO    T/a 

CL/TR 

WEATHER 

«1 

ORIG     E41     096 

1     SOJARc    47 

LVLTYP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

3XYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

S1J3         PH 

DBS 

OOCOO 

18.41 

36.37 

26.24 

1519.3 

oes 

00010 

18.40 

36.38 

26.2  5 

1519.5 

oes 

00020 

18.32 

36.37 

26.26 

1519.4 

oas 

00030 

17.78 

36.35 

26. j8 

1518.0 

OBS 

00U50 

16.91 

36.33 

26.57 

1515.7 

oas 

00075 

16.64 

36.31 

26.62 

1515.3 

OBS 

00100 

16.51 

36.31 

26.65 

1515.3 

DBS 

00125 

16.43 

36.29 

26.66 

1515.4 

OBS 

00150 

16.34 

36.2  9 

26.68 

1515.6 

OBS 

002  00 

16.07 

36.23 

26.69 

1515.5 

OBS 

00250 

15.60 

36.  13 

26.73 

1514.8 

OBS 

00300 

15.19 

36.07 

26.77 

1514.2 

OBS 

00400 

14.21 

35.69 

26.85 

1512.5 

OBS 

005  00 

13.12 

35.73 

26.95 

1510.4 

OBS 

00555 

12.26 

35.59 

27.01 

1506.2 

OBS 

006  00 

11.88 

35.57 

27.07 

1507.6 

OBS 

00700 

09.22 

35.14 

27.21 

1499.2 

OBS 

00725 

08.85 

35.16 

27.29 

1498.3 

OBS 

00800 

08.31 

35.24 

27.43 

1497.6 

OBS 

00900 

07.49 

35.24 

27.56 

1496.1 

OBS 

00970 

07.06 

35.24 

27.62 

1495.6 

□  BS 

01000 

06.78 

35.18 

27.61 

1494.9 

OBS 

01100 

05.74 

35.06 

27.65 

1492.3 

OBS 

01115 

05.54 

35.07 

27.69 

1491.7 

OBS 

01140 

05.89 

35.18 

27.73 

1493.7 

OBS 

01170 

05.88 

35.19 

27.73 

1494.2 

OBS 

01200 

05.77 

35.17 

27.74 

1494.2 

OBS 

01300 

05.33 

35.13 

27.76 

1494.1 

OBS 

01400 

04.90 

35.10 

27.76 

1493.9 

OBS 

01440 

04.77 

35.09 

27.79 

1494.1 

OBS 

01470 

04.53 

35.05 

27.79 

1493.5 

OBS 

01500 

04.52 

35.05 

27.79 

1494.0 

REFIO       31  8173  YfAP     1970  BOTDP     04938  AIP    TEf'P           18. P  DIR     Hr,T  PER             WINO-OIR  09  INST     STO    RECORDER  TEN    SO     1206 

CONSEC  0097  MONTH       05  SHIP    EN  WET    BULf            17.2  08       3  2                WIMD-SPO  !6  TRACE     OIR                         D  5     SQUARE        2 

LAT             34  46       N  DAY             27  DATA    USE        1  BAROMFTh     1L2R.4  SEA  WINO-FPR  DURATION'                   00.7  2     SQUARE    46 

LONO       047  57       W  Hi~UP     17.7  AREA                05  CLOUO    T/J  Cl/TR  WEATHER  »1  ORIG    E41     097  1     SQUARE     47 

CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG  P34       TOT     P  M02  N03  SI03  PH 

1522.5 
1522.5 

1522.4 
1521 .6 
151B.5 
1517.9 
1517.4 
1517.6 
1517.8 
1517.4 
1517.1 
1516.4 
1513.6 
1511 .2 
1506.4 
1501 .1 
1498.3 
1495.6 
1494.2 
1493.7 
1493.8 
1492.3 
1493.3 
1494.0 
1493.5 
1494.1 
1494.8 
1494.6 
1495.4 
1497.0 
1499.4 
1500.5 
1500.5 
1506.2 
1513.1 


OBS 

00000 

19, 

.47 

36. 

.51 

24.07 

nBS 

00010 

19, 

.44 

36, 

,52 

26. "9 

OBS 

00020 

19, 

.32 

3o, 

,51 

26.1  1 

OBS 

00030 

19, 

.02 

36, 

,42 

2<..12 

OBS 

00050 

17, 

.63 

36. 

,44 

26.43 

OBS 

00075 

17, 

.47 

36, 

,40 

26.49 

ORS 

00100 

17, 

.16 

36, 

.40 

26.57 

PBS 

00125 

17, 

.11 

36, 

,42 

25.59 

oes 

00150 

17, 

.02 

36. 

,41 

26.6  1 

OBS 

00200 

16, 

.64 

36. 

,33 

26. C4 

OBS 

002  50 

16, 

,29 

36, 

,29 

25.69 

OBS 

003  00 

15. 

,82 

36, 

,21 

26.74 

OBS 

00400 

14. 

,52 

35. 

,  96 

26. h3 

DaS 

00500 

13. 

.35 

35. 

,74 

26.91 

pRS 

006  00 

11. 

.56 

35. 

.47 

27.06 

OBS 

C07C0 

09. 

.69 

35. 

,29 

27.25 

OBS 

00800 

08. 

,51 

35. 

.24 

2'. 40 

ORS 

C0900 

07. 

.36 

35. 

.23 

27.57 

OBS 

01000 

06. 

.60 

35, 

,16 

27.62 

OBS 

01100 

06. 

.06 

35. 

,13 

27.67 

OBS 

01200 

05. 
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01*00 

0«.5I 

15.01 

1*92.5 

Mi 

ouoo 

0*.*l 

15. Oi 

1*91.5 

• 

•laio     11     •111 

>c*> 

l»ro 

•  C»0»    0*7S5 

«■• 

»{"»       ie.5 

oil.     t.OT     tft 

KlIO-OII'     OT 

ca*si(          0101 

*C«lN      05 

iMir  (N 

nil 

tmi       11.1 

0* 

1       1 

XI1D-SP0   li 

111          IS  02     •■ 

Ot< 

2* 

n«t»  uit      1 

»l*0«ft>    IC25.I 

sc< 

■  ihO-cr* 

t.cs»    o*r  so    ■ 

•ai» 

0*.2 

••(•             OS 

ClOUO    T/« 

Cl/l» 

•  EltHH      >l 

c*ii>iiMyiiiM 

i»ii»» 

OI»lB 

unr 

5*1 

ii..«*-i 

ovnohm 

SHO    V(l 

OITO              '1< 

M.I 

Ml 

00000 

n.»o 

1».1S 

2*. 10 

1520. t 

Mi 

OOOIO 

10. *0 

1*.  IS 

2*.  10 

IS20.t 

MS 

00020 

It. I* 

1*.)S 

2*. 12 

1520.1 

noi 

OOOIO 

11.11 

it.it 

2*. 19 

ISIS.* 

Mi 

000  so 

i*.r« 

it.Ji 

2*. 5* 

1515.1 

-••i 

OOOJS 

I*.t2 

M.2S 

2*. 60 

151*. 1 

OOS 

001  M 

i*.*0 

1*.2S 

2*. 1.1 

151*. 9 

11*1 

001 2  S 

l*.ll 

1*.2S 

2*.tS 

1515.1 

00  i 

OOIM 

It. 22 

It. 2* 

2*.*7 

IS1«  .2 

MS 

00200 

IS.I* 

l*.lt 

2*.'l 

151*. 5 

oos 

002  SO 

IS. SO 

1*.I5 

2*.** 

151*. 5 

Mi 

00100 

l*.«« 

M.OI 

<>.  IS 

1511.5 

3«i 

00*00 

1  l.»S 

IS.t* 

2*.»* 

ISII .* 

o*s 

oosoo 

U.SI 

1S.»I 

21.01 

iSOt.l 

Mi 

oos*o 

II. ts 

15.5* 

21.0* 

ISO*.! 

o»s 

OOSIO 

II. to 

15.5* 

2'.0* 

ISOk.l 

U»l 

00*00 

II. IS 

15.** 

21.11 

ISO*. I 

Mi 

00100 

0«.ll 

15.21 

It.l* 

1*9*. 1 

COi 

oorio 

0*.I2 

15.22 

11.1* 

1*9*. 1 

Ml 

ooito 

09.11 

15.10 

21.15 

l«»9.r 

Ml 

oor*o 

01.20 

15.1* 

21. •I 

1*9*. 9 

Mi 

0O40O 

01.11 

15.25 

It.** 

i*«r.i 

Mi 

00**0 

a*.*s 

15.1* 

21. *l 

1**2.* 

■>»\ 

00«M 

0*.** 

15.1* 

21. *l 

1*92.1 

CHS 

oo«*o 

r*.** 

15.1? 

.-r.t; 

1*91.1 

Ml 

oc»»o 

o*.s* 

>5.ll 

21. »l 

1*91.9 

MS 

OICM 

os.«r 

1 .     -  * 

.•».»* 

1*91 .* 

COI 

0IC20 

OS.fl 

• 

'.tt 

1**0.9 

0*1 

OI0*« 

OS. 21 

.1.11 

1*90.1 

0*\ 

OHM 

OS. 21 

> 

'.II 

1*90.* 

Mi 

OII*t 

OS. 21 

'.M 

1*91.2 

■*! 

OII*S 

OS.** 

.  '.  15 

1  **; .  1 

jai 

ewM 

0*.*1 

i  • .     ^ 

.1.1* 

I**?.! 

o»s 

OWM 

e*.»< 

15..-* 

21. »» 

l*»l  .1 

MS 

01  jM 

M.tt 

15.0* 

n.f 

1**1 .1 

MS 

OHM 

•*.«* 

!•   .   '   • 

;i.it 

1**1.1 

Mi 

ri*M 

••.So 

.1.11 

1*92.2 

Mi 

CItM 

0*.l* 

' 

.  '.It 

1**1.2 

IHST     SIO    tlCOKOCt 
•  •ICE    0I«  D 

tlU'lllVi  00. 1 

C*IO    (*l    101 


•fX  SO  120* 
S  SOUtllC  t 
2    S01J>»    «* 

1  iaj*t(  57 


•1*      101    • 
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TABLE  XX.— Continued 


REFIO  31  6173 
CONSEC  010* 
LAT  34  56  N 
LONG   0*7  55   W 


C«SINUH/TmE       LVI.TYP 


YE4R 

1970 

BOIOP    04480 

»I» 

TEMP         21.3 

01 B    HOT    PER 

MIND-OIB 

07 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

MET 

6U16          16.7 

08 

1          2 

M1M[>-SPD 

09 

TRACE    OIR                      D 

5    SOOARE        2 

0»T 

29 

04T4    USE        1 

eJROMETR     1025.4 

SEl 

MIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SOUARE    46 

HOUR 

W.l 

SBEl               05 

CLOUD    T/4 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

ORIG     E41     10* 

I     SOUARE    47 

VLTYP 

DEPIH 

TEMP 

S»L 

SIGMH-I 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          NC12          N03 

SI03          PH 

06S 

00000 

18.96 

36.36 

26.06 

1520.9 

OBS 

00010 

18.98 

36.36 

26.0  6 

1521 .1 

OBS 

00020 

16.64 

36.35 

26.11 

1520.8 

DBS 

00030 

16.66 

36.33 

26.14 

1520.5 

OBS 

00050 

17.06 

36.28 

26.50 

1516.1 

OBS 

00075 

16.57 

36.28 

26.62 

1515.0 

OBS 

00100 

16.50 

36.28 

26.6  3 

1515.2 

OBS 

00125 

16.32 

36.2  8 

26.67 

1515.1 

OBS 

00150 

16.22 

36.27 

26.69 

1515.2 

OBS 

002  00 

15.82 

36.20 

26.7  3 

1514.7 

OBS 

00250 

15.41 

36.11 

26.75 

1514.1 

OBS 

003  00 

15.04 

36.05 

26.79 

1513.7 

OBS 

00400 

14.19 

35.89 

26.6  5 

1512.5 

OBS 

00500 

12.85 

35.64 

26.94 

1509.4 

oes 

00570 

11.79 

35.52 

27.05 

1506.8 

OBS 

006  00 

11.61 

35.53 

27.09 

1506.6 

OBS 

00t30 

11.49 

35.50 

27.09 

1506.7 

OBS 

00700 

09.66 

35.27 

27.20 

1501.8 

OBS 

00730 

09.38 

35.24 

27.26 

150O.4 

OBS 

00600 

08.93 

35.28 

27.37 

1500.0 

OBS 

0064  0 

06.06 

35.23 

27.47 

1497.3 

OSS 

00860 

06.06 

35.23 

27.47 

1497.6 

OBS 

00900 

06.53 

35.04 

27.54 

1492.1 

OBS 

00940 

06.72 

35.17 

27.61 

1493.7 

OBS 

00960 

06.63 

35.17 

27.62 

1493.6 

OBS 

01000 

06.  17 

35.14 

27.66 

1492.4 

OBS 

01030 

05.68 

35.06 

27.66 

1490.9 

OBS 

01070 

05.66 

35.11 

27.70 

1491 .6 

OBS 

01100 

05.55 

35.10 

27.71 

1491.6 

OBS 

01120 

05.36 

35.09 

27.72 

1491 .1 

OBS 

01200 

05.28 

35.10 

27.74 

1492.1 

OBS 

01260 

04.68 

35.03 

27.76 

1490.6 

OBS 

01290 

04.65 

35.03 

27.76 

1491  .0 

OBS 

01300 

04.77 

35.06 

27.77 

1491.7 

OBS 

01380 

04.70 

35.06 

27.78 

1492.7 

OBS 

01400 

04.45 

35.02 

27.77 

1492.0 

OBS 

01440 

04.40 

35.02 

27.78 

1492.4 

OBS 

01465 

04.58 

35.06 

27.79 

1493.7 

OBS 

01500 

04.36 

35.02 

27.78 

1493.4 

**«*•*••••••••* 


REFID       31       8173 
CONSEC  0105 

LAT  35   03       N 

LONG      048    07      H 


YEAR 

1970 

60T0P    03658 

AIR 

TEMP          26 

MONTH 

05 

SHIP    EN 

WET 

BULB          21 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

EAROMETR     1024 

HOUR 

17.5 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

19.52 

36.37 

25.95 

OBS 

000  10 

19.  16 

36.36 

26.05 

OBS 

00020 

18.80 

36.35 

26.12 

OSS 

00030 

17.99 

36.35 

26.33 

OBS 

O00  5O 

17.27 

36.35 

26.50 

OBS 

000  75 

16.63 

36.32 

26.56 

OBS 

00100 

16.64 

36.29 

26.61 

OBS 

00125 

16.63 

36.29 

26.61 

OBS 

00150 

16.53 

36.29 

26.63 

OBS 

00200 

16.25 

36.25 

26.67 

OBS 

002  50 

15.81 

36.  19 

26.72 

OBS 

00300 

15.54 

36.15 

26.75 

OBS 

00400 

14.66 

36.01 

26.84 

CBS 

00500 

13.40 

35.74 

26.90 

OBS 

00600 

12.31 

35.62 

27.03  • 

OBS 

00700 

10.52 

35.38 

27.16 

OBS 

006  00 

C9.45 

35.34 

27.33 

OBS 

00900 

06.91 

35.  14 

27.56 

OBS 

00940 

07.13 

35.21 

27.59 

OBS 

01000 

06.45 

35.09 

27.59 

OBS 

01020 

06.11 

35.07 

27.61 

DBS 

01040 

06.24 

35.16 

27.67 

OBS 

01100 

05.52 

35.04 

27.67 

OBS 

01160 

05.28 

35.04 

27.69 

OBS 

01160 

05.66 

35.15 

27.74 

OBS 

01200 

05.30 

35.09 

27.73 

OBS 

01230 

05.40 

35.  14 

27.76 

OBS 

01300 

04.98 

35.06 

27.75 

OBS 

01350 

04.70 

35.02 

27.75 

OBS 

01400 

04.61 

35.04 

27.77 

OBS 

01500 

04.39 

35.02 

27.76 

OBS 

C1600 

04.19 

35.00 

27.79 

OBS 

01750 

04.06 

35.00 

27.80 

OBS 

02000 

03.73 

35.00 

27.64 

OBS 

02500 

03.30 

34.97 

27.85 

OBS 

03000 

02.69 

34.93 

27.86 

DIP    HOT    PER 

WIND-DI P 

01 

INST     STD    RECORDER 

no      0        X 

rflvD-SPD 

04 

TRACE    OIR                        ( 

SEA 

MINO-FCfl 

DURATION 

CL/TP 

i<E»THEP 

XI 

OPIG     E41     105 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1    SOUARE    58 


I'YNOPTH       SNO    VEL       CXYG 

1522  .4 
1521 .6 
1520.7 
1518.6 
1516.8 
1515.9 
1515.7 
1516.0 
15  16.2 
1516.1 
1515.5 
1515.4 
1514.1 
1511.3 
1509.2 
1504.2 
1502.0 
1493.  7 
1495.3 
1493.5 
1492.4 
1493.4 
1491 .4 
1491.4 
1493.4 
1492.2 
1493.2 
1492.5 
1492.2 
1492.7 
1493.4 
1494.2 
1496.2 
1499.1 
1505.8 
1512.6 


P''4         TOT      P 


e«t**A»( 
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TABLE  XX.— Continued 


OtFlO      31      aiT3 
COMSCC  0IC6 

ICNl       0*8    O;       M 


(.ISTNUM/TIHC        tVUVP 


yt»» 

1970 

BOTOP    0)6*0 

tik 

lEMP          19.9 

OIK    HOT    PEk 

•IINO-OK     2>. 

INSf     STP    »ECO«OER 

TEN    SO     1206 

"iriTr.       05 

SHIP   EN 

UEt 

BUie           17.5 

00 

0          X 

mso-spr  04 

TO»CE    OIR                        n 

5     S0U4RE        ? 

n»y 

«0 

0<l<    USE       1 

iim>o>tE'«   10^*. 0 

SEt 

KlNO-f- P 

OUPtllOt                 00.* 

2    S0O4PE    *^ 

MOUS 

00.11 

»»E»              05 

riouo  i/» 

c^./t^ 

XEATHEB        >1 

COlO     E41     106 

1    SauARE    48 

.VL'VP 

Ot»»M 

IE  HP 

Stl 

SIC"»-t 

OVNOPTM 

SNO    VEL 

T«TG               P3* 

TOT    P          NO?          N03 

5133         PH 

OBS 

00000 

19.52 

36.3* 

25.93 

1522.* 

UBS 

POO  1 3 

14.15 

36.33 

.!6.02 

1521.5 

OBS 

00020 

lB.5e 

36.1* 

26.1  7 

1520.1 

08S 

OOOJO 

i7.es 

36.35 

26.15 

1518.3 

OBS 

00050 

17. *7 

36.29 

26. »1 

1517.3 

3BS 

000  75 

17.02 

36.37 

26.58 

1516.5 

ObS 

00100 

16. e6 

30.37 

2».62 

1516.* 

OBS 

001J5 

16. 7< 

36.36 

25.6* 

1516.* 

oes 

00150 

16.65 

36.35 

25.65 

1516.6 

OSS 

00200 

16. *S 

36.30 

26.6  5 

1516.8 

3BS 

002  50 

16.12 

36.2  3 

26.68 

1516.5 

oes 

I.U300 

15.60 

36.10 

26.70 

1515.5 

IBS 

(•0325 

15.31 

36.05 

26.73 

1515.0 

JSS 

003«0 

l*.9* 

35.97 

26.75 

1516.0 

OBS 

003  70 

i*.e* 

35.99 

25.79 

151*.2 

oes 

00*00 

1*.50 

35.89 

26.78 

1513.5 

oes 

00500 

13.6* 

35.81 

20.91 

1512.2 

-■e"; 

00550 

13.15 

35.75 

26.96 

1511.3 

OBS 

00609 

12.09 

35.53 

27.00 

1508.3 

nes 

00(.60 

10.92 

35. *0 

27.12 

1505.0 

OBS 

006B5 

10.99 

35. *9 

27.18 

1505.8 

CBS 

00700 

10.7* 

15. »3 

27.18 

1505.1 

OBS 

007aO 

09.10 

35.29 

<:7.35 

1500.3 

CSS 

OCROO 

09.13 

35.29 

27.35 

1500.6 

DbS 

00)^20 

OB. 93 

35.  jf 

^7.18 

1500.3 

OSS 

OC"oO 

OB.OJ 

35.19 

27.** 

1*97.* 

06^ 

oa>i<)o 

07.96 

35.22 

27.47 

1*97.7 

IBS 

ooooo 

07.83 

35.^1 

iT.48 

1*97,* 

CBS 

009*0 

06.18 

35.01 

27.56 

1*91.3 

OBS 

00960 

06.59 

35.15 

27.61 

1*93.5 

OBS 

00970 

06.3* 

35.10 

27.61 

1*92.6 

oes 

CI  000 

06.29 

35.13 

27.6* 

1*«2.9 

OBS 

01030 

06.51 

35.22 

27. te 

1*9* .* 

oes 

01U50 

C6.50 

35.22 

27.68 

1*9*. 7 

OBS 

01100 

06.15 

35.17 

27.69 

1*9*.  1 

oes 

O12O0 

05.51 

35.13 

27.7* 

1*93.1 

oes 

01300 

04.90 

35.0* 

27.7* 

1*92.2 

nes 

013*0 

o*.e7 

35.0* 

27.7* 

1492.7 

CBS 

01370 

0*.59 

35.03 

2f.77 

1*92.1 

OBS 

01*00 

0*.5l 

35.03 

27.78 

1492.2 

OBS 

01*25 

0*.*0 

35.01 

27.77 

1*92.2 

oes 

01500 

0*.32 

35.01 

27.78 

1493.1 

r>»  »«•«»•»• 


BEFIO      31       8173 
CCNSFC  0107 

11'  3*    58      N 

LCT4G       0*6    08       ta 


IfU     1970 

'^0^4TH     05 
0»T  30 

HCUB    06.1 


BOTOP    0*755 
^HIP    EN 
Oltl    USE       1 
»PE4  05 


tIR    TEHP  18.6 

WET  euie       17.6 

BIROHETR    1020.7 
ClOUD    I/« 


OIR    HOT    PER 

00      0         X 
SE« 
CL/IR 


MIND-DIR     H 
NIWD-SPO    07 
HIND-FCh 
MEITHER       XI 


INST    STo    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DUBITION  00.4 

ORI&    E4I     107 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  *8 
1     SQUARE     *e 


CAST»iU"/T|HE        IVITYP  CEPTM 


TEMP 


SAL 


OVNOPTH   SNO  VEL   OXYG 


p-i*   TOT  P 


OBS 
QBS 

oes 
oes 

OBS 

oes 
ces 
oes 
oes 

ObS 
OSS 

oes 
obs 
oes 

OSS 
OBS 
06  S 

oes 

OBS 
OSS 
OSS 
CBS 

oes 

Of- 
065 
UBS 

ces 
oes 

oes 


ooooo 

00010 
00020 
000  30 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
0C200 

002  50 

003  30 
003  55 
00*00 
00500 
OOtOO 

007  00 

008  00 
00865 
00«O5 
00900 
00915 
009*3 
00960 
010<>C 
01100 
01200 
01300 
01*00 
0I50C 


19.39 
18.83 
17.68 
17.59 
17.15 
17.02 
16.88 
16.75 
16.70 
16.6* 
16.29 
15.75 
15. *3 
14.B7 
13.65 
12.09 
10.53 
09.23 
08.08 
07.10 
07.10 
07.05 
07.22 
07.22 
06.09 
05.65 
05.34 
05.01 
0*.65 
0*.32 


36.17 
36.35 
36.35 
36.33 
36.35 
36.39 
36.39 
34.37 
36.37 
36.35 
36.2  7 
36.17 
36.11 
36. CI 
35.91 
35.58 
35.37 
35.22 
35.15 
35.06 
35.11 
35.11 
35.19 
35.23 
35.06 
35.08 
35.08 
35.08 
35.0* 
35.02 


25.98 
26.1  1 
26,  *0 
26. *1 
20.53 

26.5  9 

26.6  3 
26.6* 
26.6  5 
26.65 
26.6  7 
20.72 
26.75 
2C..80 
26.90 
27.0* 
27.17 
27.27 
27. *P 
27. *7 
27.51 
27.32 
27.56 
27.59 
27.61 
27.6b 
27.71 
27.76 
27.77 
27.79 


1522.1 
1520.6 
1517.5 
1517.4 
15  16.* 
1516.5 
1516.5 
1516.5 
1516.8 
1517.* 
1517.0 
1516.1 
1515.9 
151*. 8 
1512.2 
1508.4 
1504.3 
1501.0 
1497.7 
1 4<;4  .  3 
149*.* 
1*9*. 5 
1*95.7 
1*96.0 
1*92,0 
1*91 .9 
1*92.5 
1*92.7 
1*92.8 
1*93.1 
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TABLE  XX.— Continued 


REflO       31       8173 

coNsec  oice 

LAT  3<.    51        N 

LONG       CS    00      1 


CASTNUM/TIME       IVLTYP 


YEAR 

1970 

BOIDP    04791 

41« 

TE1P           19.7 

01 C     hCT     PER 

»l-IC/-niR 

23 

I'IST    STO    RECn=3ER 

TEN    SQ     1206 

MONTh 

0"^ 

SUP    EN 

WET 

BULB           16.". 

00 

0          X 

v<lr4n-S''D 

Jh 

T3ACE    :)ia                    D 

5     SQUARE        2 

OAY 

3D 

OAIA    USE        1 

BARCMETR     1021.? 

SEA 

wINO-f:  p 

DURA•'IJ^                   01.4 

2     SOUAOF    4° 

HOUR 

\2.0 

AREA               05 

CLOUD    T/4 

CL/TS 

HE«THEP 

XI 

CKlb     E41     1C8 

1     SguARc     i^ff 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sii;ma-t 

UYNLPTh 

SND     VEL 

oxrG 

P  14 

'LT     P          M02           ir,3 

SID3          PH 

OBS 

00000 

19.13 

36.37 

26.00 

1521 .9 

oes 

000  10 

18.76 

36.33 

26.12 

1520.4 

OBS 

00020 

17.89 

36.34 

26.34 

1518.1 

OBS 

00030 

17.66 

J6.31 

26.38 

1517.6 

DBS 

000  50 

17.11 

36.36 

26.55 

1516.3 

OSS 

00075 

17.02 

36.3  8 

26.5° 

1516.5 

oes 

00100 

16.90 

36.38 

26.61 

1516.6 

OBS 

00125 

16.82 

30.38 

26.63 

1516.7 

OBS 

00150 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.9 

OBS 

002  00 

16.71 

36.35 

26.64 

1517.6 

OBS 

002  50 

16.59 

36.35 

26.66 

1518.1 

OBS 

00300 

16.15 

36.24 

26.6  8 

1517.4 

OBS 

00400 

14.98 

36.03 

26.79 

1515.2 

OBS 

005  00 

14.05 

35.85 

26.85 

1513.6 

OBS 

006  00 

12.76 

35.65 

26.96 

1510.7 

OBS 

00b  <*0 

12.22 

35.57 

27.01 

15C9.4 

OBS 

0C690 

10.83 

35.39 

27.13 

1505.2 

OBS 

00700 

10.79 

35.41 

27.15 

1505.2 

oes 

009  00 

09.64 

35.33 

27.^9 

1502.7 

OBS 

00850 

07.78 

35.06 

27.37 

1496.1 

OBS 

00870 

08.09 

35.23 

27.46 

1497.9 

OBS 

OO'yOO 

07.88 

35.20 

27.47 

1497.5 

oes 

009  30 

07.63 

35.15 

27.47 

1497.0 

OBS 

01000 

06.27 

35.05 

27.58 

1492.7 

oes 

OICO 

05.71 

35.05 

27.65 

1491  .1 

OBS 

01100 

05.66 

35.07 

27.67 

1492.0 

oes 

01 120 

0  5.49 

35.07 

27.69 

1491.6 

OBS 

01200 

05.31 

35.07 

27.72 

1492.2 

oes 

01300 

04.95 

35.06 

27.7? 

1492.4 

oes 

01400 

04.66 

35.03 

27.76 

1492.9 

oes 

01410 

04.59 

35.03 

27.77 

1492.7 

OBS 

01500 

04.52 

35.03 

27.78 

1494.0 

REFID       31       8173 
CONSEC  0109 

LAT  34    53       N 

LONG       048     14       W 


CASTNUM/TIHE        LVLTVP 


YcAK 

1970 

BOTDP    04838 

AIR 

TEMP         21.8 

DIP    HGT    PF  p 

HIVD-DIP     2-) 

INST    STD    RECORDER 

MPMH 

1      05 

SHIP    EN 

JET 

BULB           19.4 

CO 

0          X 

i<INO-SPr    0'. 

TO  ACE     OH                         D 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1020.3 

SEA 

WIND-FOP 

CUR  AT  I 3N                   00.8 

HDUt 

17.5 

AREA                05 

CLOUD     I/A 

CL/Tf 

■(EATHE'        XI 

0"IG     F41     109 

.VLTYP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG^A-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT     F          NQ2          NP3 

OBS 

00000 

19.13 

36.38 

26.06 

1521 .4 

-;as 

00010 

18.95 

36.38 

26.11 

1521 .0 

OBS 

000  20 

10.49 

36.37 

26.22 

1519.9 

oas 

00030 

1  7.89 

36.34 

26.34 

1518.3 

"65 

C0050 

17.21 

36.37 

26.53 

1516.6 

•IBS 

O0o75 

17.01 

36.39 

26.60 

151t .5 

GBS 

00100 

16.93 

36.39 

26.61 

1516.7 

OBS 

00125 

16.82 

36.38 

26.63 

1516.7 

OBS 

C0150 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.9 

OBS 

OO^CO 

16.68 

36.36 

26.65 

1517.5 

OBS 

002  50 

16.55 

36.34 

26.67 

1517.9 

OBS 

0C300 

16.24 

36.29 

26.70 

1517.7 

GBS 

0C400 

15.24 

36.07 

26.76 

15  16.0 

nes 

OO460 

14.44 

35.92 

26.82 

1514.3 

f^BS 

00500 

14.10 

35.90 

26.88 

1513.8 

oes 

00520 

13.77 

35.85 

26.91 

1513.0 

?RS 

00600 

12.68 

35.60 

26.94 

1510.4 

aes 

007  00 

10.96 

35.44 

27.14 

1505.9 

OBS 

00°  00 

08.  B2 

35.15 

27.2? 

1499.4 

IBS 

00515 

Ce.46 

35.22 

27.40 

1498.4 

OBS 

00900 

07.77 

35.21 

27.49 

1497.1 

OBS 

00930 

07.57 

35.22 

27.53 

1496.9 

OBS 

00980 

06.48 

35.11 

27.60 

1493.3 

oes 

01000 

06.29 

3  5.09 

27.61 

1492.9 

OBS 

01060 

05.64 

35.07 

<.7.67 

1491.2 

ces 

01100 

05.52 

35.07 

27.69 

1491.4 

CBS 

01200 

05.21 

35.09 

27.74 

1491 .8 

oes 

01280 

04.9  7 

35.07 

27.76 

1492.2 

OBS 

01300 

04.63 

35.06 

27.76 

1491 .9 

IBS 

01400 

04.55 

35.06 

27.80 

1492.4 

nes 

01500 

04.36 

35.05 

27.61 

1493.3 

OBS 

01  750 

04.03 

35.02 

27.82 

1496.1 

Obs 

02000 

03.82 

35.02 

27.84 

1499.5 

nes 

C224C 

03.65 

35.01 

27.05 

1502.8 

DBS 

02  3  00 

03.49 

35.01 

27.87 

1503.2 

OBS 

02500 

03.30 

35.00 

27.88 

1505.8 

OBS 

03000 

02.64 

34.97 

27.90 

1512.4 

TEN  SO  1206 
5  SOUAOE  2 
2  SQUARE  49 
1     SQUARE     48 


t^*(<  *«**«««« 
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TABLE  XX.— Continued 


»EFIO       31  8173  YEAO     1970  90TDP     05121  »IR     TEMP          Id. 3  DIP     HGI  PER             WIND-OIR  11  INST     5T0    RECORDER  TEN    SO     1206 

CONSEC  Olio  KJNTH       05  SHIP    EN  WtT    BULB          17.2               34      4  3  UINO-SPD  21  TR4CE    OIR                      D  5    SQUARE       4 

L4T             35  <.">       «l  04V             31  DATA    USE        1  BAROMETR    IC21.7  SEA  Wn0-F3R  DURATION                  00.5  2     SQUARE     48 

LONG       049  03        M  HOUR    OC.l  AREA                05  CLOUD    T/A  CL/TP  HEATHER  X2  ORIG     E41     110  1     SQUARE     59 

CASTNUM/TIMr        LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMfl-T  DYNOPTH       SND     VEL       OXYG  PD'f       TOT     P  Na2  NOS  SIJ3  PH 

1522.8 
1522.8 
1522.0 
1519.1 
1517.8 
1517.5 
1517.6 
1517.9 
1518.2 
151d.6 
1519.3 
1520.0 
1520.6 
1519.7 
1515.8 
1512.3 
1505. <. 
1502.5 
1499.1 
1495.4 
1493.9 
1492.0 
1492 .5 
1492.7 
1492.1 
1492.7 
1492.5 
1492.2 
1492.3 
1493.0 
1493.1 
1494.1 


CBS 

OOGOU 

19.61 

36. 

.51 

26. 

.03 

OBS 

000  10 

19.53 

36, 

.49 

26. 

,04 

OBS 

00020 

19.19 

36. 

.47 

26. 

.1  1 

OBS 

00U30 

18.18 

36 

.37 

26. 

,29 

OBS 

00050 

17.56 

36. 

.44 

26. 

.50 

OBS 

00C75 

17.32 

36. 

.43 

26. 

,55 

GBS 

00100 

17.24 

36 

.43 

26, 

.57 

OBS 

0012  5 

17.21 

36.43 

26. 

.58 

OBS 

00150 

17.  16 

36. 

.43 

26. 

,59 

CBS 

002  00 

17.04 

36. 

.40 

26. 

.60 

CBS 

002  50 

17.00 

36. 

.40 

26. 

,61 

OBS 

00300 

16.95 

36. 

.39 

26. 

,61 

CBS 

00340 

16.94 

36, 

,39 

26. 

,61 

OBS 

004  00 

16.36 

36. 

.25 

26. 

,64 

OBS 

005  00 

14.70 

35. 

.93 

26. 

.77 

OBS 

00600 

13.22 

35, 

,70 

26. 

,91 

OBS 

00700 

10.86 

35, 

,36 

27. 

,10 

oes 

00750 

09.84 

35. 

,27 

27. 

.21 

OES 

ooeoo 

08.76 

35, 

.13 

27. 

.26 

oes 

OOtbO 

07.54 

35. 

,04 

27. 

,39 

oes 

00900 

06.99 

35. 

,03 

27. 

.46 

oes 

00970 

06.22 

35. 

,05 

27, 

,58 

oes 

01000 

06.21 

35. 

,07 

27. 

,60 

oes 

01015 

06.20 

35. 

,07 

27. 

,60 

CBS 

01030 

05.99 

35. 

,07 

27. 

,63 

oes 

01070 

05.95 

35. 

,10 

27. 

,66 

OBS 

01100 

05.79 

35. 

,09 

27. 

.67 

OBS 

01200 

05.30 

35. 

,09 

27. 

,73 

OBS 

01300 

C4.91 

35. 

,06 

27. 

,75 

OBS 

01355 

04.67 

35. 

,06 

27. 

,76 

OBS 

01400 

04.70 

35. 

,06 

27, 

,78 

CBS 

01500 

04.54 

35. 

,04 

27. 

,78 
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TABLE  XXL— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BOUTWELL  at  Ocean  Station  ECHO,  31  May  1970  -  29  June  1970,  prepared  from  NODC 
Usting  No.  31-8177. 


REflO      31      8177 

YEAR 

1970 

BOIDP    04938 

AIR 

TEMP          18.0 

OIR    1 

■HGT     PER 

KIND-OIR 

36 

CONSEC             0001 

HONTh 

1       05 

SHIP    OU 

WET 

BULB          16.0 

20 

2         2 

HIHO-SPO 

15 

L«T            35   «7      N 

DAY 

31 

DATA    USE       1 

BABOHETR    1023.0 

SEA 

UIND-FOR 

LONG       049    30      u 

HOUR 

IB.O 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASINUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P3 

la.o 

oes 

00000 

18.89 

36.41 

26.14 

1520.7 

OBS 

00010 

18.84 

36.41 

26.16 

1520.7 

oes 

00020 

18.72 

36.41 

26.19 

1520.6 

OBS 

00030 

18.67 

36.43 

26.22 

1520.6 

OBS 

00050 

17.84 

36.34 

26.35 

1518.5 

□BS 

00075 

16.96 

36.39 

26.61 

1516.3 

OBS 

00100 

16.91 

36.37 

26.60 

1516.6 

OBS 

00125 

16.89 

36.40 

26.63 

1517.0 

OBS 

00150 

16.86 

36.41 

26.65 

1517.3 

oes 

002  00 

16.67 

36.36 

26.65 

1517.5 

OBS 

002  50 

16.56 

36.34 

26.66 

1517.9 

OBS 

00300 

16.32 

36.31 

26.70 

1516.0 

OBS 

00400 

14.94 

36.07 

26.83 

1515.1 

OBS 

005  00 

13.59 

35.86 

26.96 

IS12.1 

OBS 

00600 

11.94 

35.60 

27.08 

1507.9 

OBS 

00700 

09.95 

35.33 

27.24 

1502.1 

OBS 

ooaoo 

07.79 

35.13 

27.43 

1*95.5 

OBS 

00900 

06.52 

35.12 

27.60 

1*92  .2 

OBS 

OlOOO 

05.76 

35.14 

27.71 

1*90.6 

OBS 

01010 

05.59 

35.10 

27.71 

1*90.2 

OBS 

01025 

05. 6B 

35.17 

27.75 

1*90.9 

OBS 

01100 

05.27 

35.13 

27.77 

1*90.5 

OBS 

011*0 

05.34 

35.16 

27.80 

1*91.5 

OBS 

01200 

04.84 

35.12 

27.81 

1*90.* 

OBS 

01300 

04.66 

35.12 

27.83 

1491.3 

OBS 

01400 

04.36 

35.10 

27.85 

1*91.7 

OBS 

01480 

04.19 

35.09 

27.86 

1*92.3 

OBS 

01500 

04.31 

35.11 

27.86 

1493.2 

INST    SID   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

GRIG    E42    001 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
I     SQUARE     59 


•**•••••••••**• 


REFID       31        8177 

YEAR 

I'570 

60TDP    04755 

AIR 

TEMP           16.9 

DIR 

HGT     PER 

wnO-OIR     35 

CONSEC              0002 

MONT-I 

06 

SHIP    OU 

WET 

BULB           13.? 

05 

2         2 

WIND-SPD    U 

LAT             34    48       N 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

8AR0METR     1023.4 

SEA 

WIND-FCfi 

LONG        048    09       W 

HOUR 

05.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER        Yl 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG               PD' 

05.9 

OBS 

000  00 

18.89 

36.36 

26.12 

1520.7 

OBS 

00010 

18.82 

36.36 

26. li 

1520.6 

OBS 

00020 

17.92 

36.36 

26.35 

1518.2 

OBS 

00030 

17.52 

36.38 

26. *6 

1517.2 

oes 

00050 

17.17 

36.43 

26.59 

1516.6 

OBS 

00075 

17.  13 

36.43 

26.60 

1516.9 

OBS 

00100 

17.09 

36.44 

26.6  1 

1517.2 

OBS 

00125 

17.10 

36.44 

26.61 

1517.6 

OBS 

00150 

17.08 

36.44 

26.62 

1516.0 

oes 

00200 

16.90 

36.39 

26.62 

1518.2 

OBS 

00212 

16.79 

36.36 

26.62 

1518.0 

OBS 

002  50 

16.72 

36.36 

26.64 

1516.5 

OBS 

002  70 

16.32 

36.31 

26.70 

1517.5 

OBS 

003  00 

15.97 

36.22 

26.71 

15  16.8 

oes 

00335 

15.95 

36.25 

26.74 

1517.4 

OBS 

00400 

15.15 

36.09 

26.8  0 

1515.6 

OBS 

005  00 

14.35 

35.98 

26.6  9 

1514.7 

OBS 

006  00 

12.59 

35.66 

27.00 

1510.2 

OBS 

00660 

11.09 

35.46 

27.14 

1505.7 

OBS 

00670 

11.22 

35.53 

27.17 

1506.4 

oes 

007  00 

10.68 

35.48 

27.19 

1505.7 

OBS 

00800 

09.26 

35.37 

27.38 

1501.3 

oes 

00900 

07.51 

35.26 

27.57 

1496.2 

OBS 

00922 

06.54 

35.10 

27.56 

1492.6 

oes 

00935 

06.85 

35.20 

27.62 

1494.1 

OBS 

00960 

06.62 

35.16 

27.63 

1493.6 

OBS 

00970 

06.62 

35.24 

27.65 

1494.7 

OBS 

01000 

06.46 

35.19 

27.66 

1493.7 

OBS 

01060 

05.57 

35.04 

27.66 

1490.9 

OBS 

01080 

05.77 

35.1* 

27.71 

1492.2 

OBS 

OUOO 

05.56 

35.12 

27.72 

1491.7 

OBS 

01200 

05.24 

35.12 

27.76 

1492.0 

OBS 

01300 

04.63 

35.11 

27.60 

1492.0 

OBS 

01400 

04.55 

35.09 

27.62 

1492.5 

OBS 

01500 

04.24 

35.06 

27.83 

1492.6 

INST    STO    PECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E42    002 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


288 


TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31        6177  *£««     1970 

CONSEC  0003  MOMH       06 

L4T  35    00       N  DAY  01 

LONG       048    00      H  HOUR    12.2 


BOTDP  04480 
SHIP  OU 
0«TA  USE   I 
»IEA      OS 


AIR    TEMP  20.6 

NET     BULB  16.7 

BARONETR     1025.4 
CLOUO    I/A 


OIR    HGT     PER 

35      2         3 
SEA 
CL/IR 


WINtHOIR  01 

WINO-SPD  12 
HIND- FDR 

HEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00.  <• 

ORIG    E*2    0  03 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  t 
2  SQUARE  AS 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME        IVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEl       OXYG 


P04       TOT    P 


oes 

00000 

19.  13 

36.37 

26.05 

OBS 

00010 

19.04 

36.36 

26.0  7 

oes 

00020 

18.96 

36.35 

26.08 

oes 

00030 

18.51 

36.28 

26.14 

oes 

00050 

16.91 

36.29 

26.54 

GBS 

00075 

16.64 

36.32 

26.63 

OBS 

00100 

16.36 

36.27 

26.66 

oes 

00125 

16.06 

36.20 

26.6  7 

oes 

00150 

15.85 

36.18 

26.71 

DBS 

00200 

15.41 

36.12 

26.76 

OBS 

002  50 

14.94 

36.03 

26.80 

oes 

00300 

14.51 

35.97 

26.84 

OBS 

00355 

14.34 

35.96 

26.87 

oes 

00400 

13.78 

35.86 

26.92 

oes 

00500 

12.93 

35.70 

26.97 

OBS 

006  00 

11.39 

35.52 

27.13 

oes 

007  00 

09.52 

35.30 

27.29 

OBS 

00800 

07.49 

35.14 

27.48 

OBS 

00835 

07.19 

35.16 

27.54 

oes 

00875 

07.43 

35.29 

27.61 

oes 

00900 

07.03 

35.21 

27.60 

OBS 

00985 

05.54 

35.03 

27.66 

OBS 

OlOOO 

05.86 

35.14 

27.70 

oes 

01010 

05.94 

35.17 

27.72 

oes 

01040 

05.87 

35.17 

27.72 

oes 

01100 

05.01 

35.08 

27.76 

oes 

Oil  30 

04.76 

35.04 

27.76 

DBS 

01160 

04.73 

35.07 

27.76 

oes 

01165 

04.94 

35.13 

27.81 

oes 

01200 

04.95 

35.13 

27.61 

oes 

01235 

04.90 

35.12 

27.80 

oes 

01245 

04.73 

35.08 

27.79 

OBS 

01255 

04.91 

35.13 

27.81 

oes 

013  00 

04.39 

35.05 

27.81 

OBS 

01400 

04.29 

35.05 

27.82 

oes 

01500 

04.20 

35.04 

27.62 

1521.3 
1521.2 
1521.2 
1520.0 
1515.7 
1515.3 
1514.6 
1514.2 
1513.9 
1513.3 
1512.6 
1511 .9 
1512.3 
1511  .1 
1509.7 
1505.9 
1500.5 
1494.3 
1493.8 
1495.5 
1494.3 
14  69.5 
1491.2 
1491 .7 
1492.0 
1469.3 
1466.8 
1489.2 
1490 .2 
1490.8 
1491  .2 
1490.6 
1491.6 
1490.1 
1491.4 
1492.7 


•«•••••••**•*•• 


OEFID       31  6177 

CONSEC  0004 

LAT             35  06       N 

LONG        048  02       ■• 


YEAR 

1970 

eOTDP    03840             AIR 

TEMP           17.3 

DIR 

HGT     pc  R 

|<IND-D1R    01 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       06 

SHIP    OU 

HET 

60L8           13.9 

01 

3          2 

«IND-SPD    OV 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE       4 

DAY 

01 

DATA    USE 

1            BAROMETfl    1025.7 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    48 

HOUR 

18.0 

AREA               05             CLOUD    T/4 

CL/IR 

HEATHER        XI 

ORIG     E42    004 

1     SQUARE     56 

LVLTVP 

DEPTH 

TEBP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SID3          PH 

OBS 

00000 

19.28 

36.38 

26.02 

1521 .8 

OBS 

00010 

19.06 

36.36 

26.06 

1521.4 

oes 

00020 

18.21 

36.34 

26.26 

1519.0 

OBS 

000  30 

17.93 

36.38 

26.36 

151J.4 

oes 

00050 

17.21 

36.35 

26.52 

1516.6 

OBS 

00075 

16.69 

36.26 

26.5  9 

1515.4 

OBS 

00100 

16.59 

36.31 

26.6  3 

1515.5 

OBS 

00125 

16.46 

36.31 

26.66 

1515.6 

OBS 

00150 

16.39 

36.31 

26.66 

1515.8 

OBS 

00200 

16.21 

36.26 

26.68 

1516.0 

OBS 

002  50 

15.63 

36.17 

26.7  5 

1514.9 

OBS 

003  00 

15.01 

36.05 

26.80 

1513.6 

OBS 

00315 

14.98 

36.08 

26.83 

1513.8 

oes 

00350 

14.38 

35.92 

26.83 

1512.3 

OBS 

00370 

14.26 

35.92 

26.86 

1512.2 

oes 

00  3  80 

14.41 

36.00 

26.89 

1513.0 

DBS 

00400 

14.31 

35.98 

26.90 

1513.0 

OBS 

00500 

13.25 

35.60 

26.98 

1510.9 

oes 

00600 

11.61 

35.47 

27.05 

1506.6 

OBS 

00700 

10.36 

35.45 

27.26 

1503.8 

OBS 

00795 

08.19 

35.19 

27.41 

1497.0 

oes 

00800 

08.33 

35.22 

27.42 

1497.6 

OBS 

00810 

08.35 

35.30 

27.48 

1498.0 

OBS 

00815 

08.06 

35. .:5 

27.48 

1496.9 

OBS 

00835 

06.17 

35.30 

27.50 

1497.7 

OBS 

00840 

08.01 

35.26 

27.50 

1497.1 

OBS 

00865 

07.94 

35.29 

27.53 

1497.3 

OBS 

C0875 

07.54 

35.25 

27.56 

1495.9 

oes 

00900 

07.49 

35.25 

27.57 

1496.1 

OBS 

00915 

07.43 

35.25 

27.57 

1496.1 

oes 

009  20 

07.50 

35.32 

27.62 

1496.6 

OBS 

01000 

05.63 

35.08 

27.66 

1491 .0 

OBS 

01045 

06.00 

35.19 

27.72 

1492.6 

oes 

01090 

05.60 

35.14 

27.73 

1491.7 

OBS 

01100 

05.66 

35.16 

27.74 

1492.1 

OBS 

01130 

05.36 

35.12 

27.75 

1491.4 

OBS 

01140 

05.48 

35.18 

27.78 

1492.1 

OBS 

OllVO 

05.26 

35.14 

27.76 

1492.0 

oes 

01200 

05.35 

35.20 

27.81 

1492. o 

OBS 

01300 

05.02 

35.16 

27.82 

1492.3 

oes 

01345 

04.51 

35.09 

27.62 

1491.1, 

oes 

01370 

04.52 

35.08 

27.81 

1491 .8 

OBS 

01390 

04.76 

35.12 

27.82 

1493.2 

OBS 

01400 

04.71 

35.12 

27.83 

1493.2 

OBS 

01410 

04.55 

35.09 

27.82 

1492.7 

oes 

01480 

04.43 

35.06 

27.62 

1493.3 

oes 

01500 

04.30 

35.06 

27.62 

1493.1 

a» •••«•« 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31       ei77 
CONSEC  0005 

l«T  34    56       N 

LOMG       0<>a    04       H 


C4STNUH/TIME   LVLTVP 


YEAR 

1970 

BOTDP    04719 

AIR 

TEMP           16.7 

OIR 

HGT     PER 

«1'<D-DIR    03 

INST    STO    RECORDER 

HONTH 

06 

SHIP    OU 

NET 

SULB          12.3 

02 

2          3 

HIMO-SPO    01 

TRACE     OIR                        0 

DAT 

02 

Dili   USE       1 

8AB0METR     1027.6 

SEA 

HINO-FOR 

OUBAIION                  00.4 

HOUR 

00.0 

AREA              05 

CLCUD    T/a 

CL/TR 

LEATHER       XI 

ORIG    E42    005 

VLTYP 

DEPTH 

lEHP 

SAl 

Sir,M4-T 

DTNDPTH       SNO    VEL 

OXYG                P04 

TOT     P          M02          N03 

OBS 

00000 

18.99 

36.40 

26.11 

1521 .0 

OBS 

00010 

18.97 

36.40 

26.1^ 

1521 .1 

OBS 

OOOiO 

18.92 

36.40 

26.1  3 

1521  .1 

OBS 

000  30 

19.71 

36.39 

26.1  7 

1520.7 

CBS 

00050 

17.54 

36.38 

26.46 

1517.6 

OBS 

00075 

17.15 

36.40 

26.57 

1516.9 

CBS 

00100 

17.15 

36.42 

23.58 

1517.3 

OBS 

001J5 

17.09 

36.42 

26.60 

1517.6 

ObS 

00150 

17.06 

36.42 

26.61 

1517.9 

OBS 

OOiOO 

16.76 

36.36 

26.63 

1517.8 

OBS 

002  50 

16.54 

36.28 

26.62 

1517.8 

OBS 

00300 

15.67 

36.15 

26.72 

1515.8 

DOS 

OOAOO 

14.51 

35.98 

26.85 

1513.6 

09S 

00500 

13.39 

35.76 

26.92 

1511.3 

OBS 

006  00 

11.79 

35.55 

27.07 

1507.3 

OBS 

00700 

10.43 

35.42 

27.22 

1504.0 

OBS 

00800 

08.96 

35.31 

27.39 

1500.1 

ObS 

00865 

08.25 

35.32 

27.51 

14',8.5 

OBS 

00880 

07.81 

35.26 

27.53 

1497.0 

OBS 

00 '500 

07.80 

35.28 

27.54 

1497.3 

OBS 

00930 

07.66 

35.28 

27.56 

1497.3 

OBS 

OOT40 

07.11 

35.18 

27.57 

1495.2 

OBS 

009  70 

06.  16 

35.06 

27.60 

1491 .8 

OBS 

01000 

06.51 

35.18 

27.65 

1493.9 

CBS 

01020 

06-61 

35.20 

27.65 

1494.6 

OBS 

01050 

06.11 

35.13 

27.66 

1493.0 

ces 

01062 

06.44 

35.22 

27.69 

1494.7 

OBS 

01100 

06.  16 

35.22 

27.73 

1494.2 

OBS 

01120 

06.03 

35.20 

27.73 

1494.0 

"BS 

01140 

05.51 

35.12 

27.73 

1492.1 

OBS 

01200 

05.20 

35.10 

2/. 75 

1491 .d 

OBS 

01220 

05.38 

35.15 

27.77 

1493.0 

oas 

01240 

04.95 

35.07 

27.76 

1491.4 

CBS 

01270 

04.79 

35.06 

27.77 

1491.3 

OBS 

O1300 

04.84 

55.08 

27.78 

1492.0 

OBS 

01400 

04.67 

35.06 

27.76 

1492.9 

OBS 

01440 

04.90 

35.12 

27.80 

1494.6 

COS 

01500 

04.64 

35.08 

27.60 

1494.5 

TEN  SO  120& 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  4R 
1     SQUARE    48 


«»•«*• «**«*«*« 


REFIO       31        8177 

YEAR 

1970 

BOTDP     04755 

AIR 

TEMP            16.9 

DIB    HGT     PER 

«1N0-D1R 

04 

INSI 

CONSEC                0006 

MONTH 

1      06 

SHIP    OU 

HET 

BULB           13.2 

06 

^MD-SPO 

09 

TRACI 

LAT             34    56       N 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

BAROMEK     1027.2 

SEA 

3 

.IND-fOR 

DURA' 

LONG       048    06       U 

HOUR 

06.1 

AREA               05 

ClOUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

CASTNUn/TlME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

IXYC 

P34 

TOT    P 

06.1 

OBS 

00000 

18.85 

36.44 

26.  18 

1520.6 

OBS 

00010 

18.85 

36.44 

26.16 

1520.9 

OBS 

00020 

18.85 

36.44 

26.16 

1521 .0 

OBS 

00030 

18.37 

36.41 

26.28 

1519.7 

OBS 

00050 

17.50 

36.34 

26.44 

1517.5 

OBS 

00075 

17.19 

36.43 

26.58 

1517.1 

OBS 

00100 

17.13 

36.41 

26.58 

1517.3 

OBS 

00125 

17.13 

36.43 

26.60 

1517.7 

OBS 

00150 

17.02 

36.39 

26.59 

1517.7 

OBS 

00175 

16.85 

36.35 

26.60 

1517.6 

OBS 

002  00 

17.00 

36.41 

26.61 

1518.5 

CBS 

002  50 

16.78 

36.37 

26.64 

1518.6 

OBS 

00300 

16.16 

36.23 

25.67 

1517.4 

OBS 

00350 

15.51 

36.10 

26.72 

15  16.1 

OBS 

003  60 

15.65 

36.16 

26.7  4 

1516.6 

OBS 

00400 

14.97 

36.01 

26.77 

1515.1 

OBS 

00500 

13.83 

35.61 

26.8  7 

1512.8 

OBS 

006  00 

12.42 

35.64 

27.02 

1509.6 

OBS 

00700 

10.77 

35.43 

27.17 

1505.2 

OBS 

006  00 

09.40 

35.35 

27.35 

1501.8 

OBS 

009  00 

07.75 

35.24 

27.52 

1497.1 

OBS 

00945 

06.28 

35.03 

27.56 

1491.8 

OBS 

00960 

06.67 

35.19 

27.63 

1493.8 

OBS 

00990 

06.53 

35.  16 

27.63 

1493.6 

OBS 

01000 

06.80 

35.22 

27.64 

1495.0 

OBS 

01035 

06.35 

35.16 

27.65 

1493.6 

OBS 

01050 

06.45 

35.23 

27.70 

1494.5 

OBS 

01100 

05.73 

35.15 

27.73 

1492.4 

OBS 

OHIO 

05.88 

35.  18 

27.73 

1493.2 

OBS 

01130 

05.55 

35.12 

27.73 

1492.1 

OBS 

01140 

05.72 

35.15 

27.73 

1493.0 

OBS 

01145 

05.48 

35.12 

27.73 

1492.1 

OBS 

01200 

05.15 

35.10 

27.76 

1491 .6 

OBS 

01300 

04.67 

35.08 

27.76 

1492.1 

OBS 

01400 

04.50 

35.05 

27.79 

1492.2 

OBS 

01500 

04.32 

35.04 

27.81 

1493.1 

STO   RECORDER 

OIR  0 

■I3N  00.3 

E42    006 


TEN   SQ    120« 
i    SOUtOE      1 

2  souAKE  «a 

1    SQUtKE    «t 
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TABLE  XXI.— Continued 


RtflO       31       8177 
CONSEC  0007 

LIT  34    52       N 

LONG      OtS    13       H 


YEJH  1970 
MONTH  06 
OtV  02 

Houn   u.o 


SOTOP    0<.755 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  Oi 


AIK     lExP  18.4 

wft     -lUtE  15.0 

SArDXITI     1025.0 
CLCl'O     I/a 


OIK    MGI 

02       2 
Sf  A 
CL/rn 


PEI 
3 


KIND-OIO 
WINO-SPP 
HINO-FOR 
HEATHER 


INST    STO    BFCCPOER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.) 

ORIS    E4?    007 


TEN  S3  1206 
5  SOJAR?  2 
2  SQUARE  48 
1     SOUARP     48 


CASINUM/TIME       IVLIVP 


OVNOPTH       SNO    VEL        3X1 Q 


Pe4       TOT    P 


oes 

00000 

18.61 

36.43 

25.23 

08S 

00010 

18.57 

36.4  3 

^6.24 

OBS 

00020 

18.54 

36.42 

26.24 

oes 

000  30 

18.26 

36.  34 

24.25 

ots 

00050 

17.13 

36.35 

26.54 

oes 

00075 

17.08 

36.40 

2^.59 

oes 

00100 

16.99 

3o.3e 

26.59 

oes 

00125 

16.99 

36.39 

2-. to 

OBS 

00150 

16.85 

36.36 

23.61 

oes 

002  00 

16.67 

36.35 

26. f5 

OBS 

002  50 

16.55 

36.33 

26.66 

jes 

00300 

16.16 

36.24 

26.68 

oes 

004  00 

15.09 

36.05 

/6.  78 

oes 

00500 

13.51 

35.  75 

26.  f  9 

OBS 

00600 

12.  11 

35.55 

27.01 

CBS 

006  30 

1(.42 

35.45 

27.07 

OBS 

0O635 

11.51 

33.52 

27.10 

IBS 

007  00 

10.61 

35.43 

27.20 

OBS 

OOHOO 

09.41 

35.34 

27.  34 

oes 

OOSOO 

07.97 

35.24 

27.49 

oes 

00925 

06.94 

35.06 

27.45 

oes 

0O40 

07.14 

33.17 

27.55 

o^s 

00950 

07.01 

35.15 

^7.56 

oes 

009  70 

07.17 

35.22 

27.50 

09S 

01000 

06.84 

35.19 

27. to 

oes 

01015 

06.55 

35.  14 

27.6  1 

oes 

01025 

06.78 

35.21 

27. t4 

oes 

01055 

05.91 

35.08 

27. f5 

oes 

01100 

05.83 

35.12 

27.69 

OBS 

01200 

05.41 

35.10 

?7.73 

OBS 

01300 

04.96 

35.08 

27.76 

DBS 

01380 

04.58 

35.05 

27.76 

oes 

014  00 

04.62 

35.05 

^7.78 

oes 

01500 

04.46 

35.04 

27.79 

1520.0 
1520.0 
1520.1 
1519.3 
1516.4 
1516.7 
1516.8 
1517.2 
1517.2 
1517.5 
1517.9 
1517.4 
1515.5 
1511 .7 
15  08.4 
1506.4 
1506.9 
1504.6 
1501  .8 
1497.9 
1494.1 
1495.3 
1404.9 
1496.0 
1495.2 
1494.2 
1405.4 
14<;2.2 
1492.7 
1492.7 
1402.5 
1492.2 
1402.7 
14<;3.7 


a*a**« ••«*«•*» 


REFID        31        0177 
CONSEC  0008 

LA»  35   05      N 

LONv>       C46    03      W 


CASTNU«/TlHt       LVLTYP 


V^AR 

1970 

60T0P     01693 

AIR 

TE«r           19.5 

DIR     Hf.T     PER 

HINn-OlR 

01 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MCNTt. 

1       06 

SHIP    OU 

«EI 

SUlb           15.6 

33 

1          4 

KIND-SPO 

04 

TRACE     OIR                        0 

5     SQUARE        4 

OAY 

02 

OAIA    USE        1 

HAfO^ETF     1029.1 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE    48 

HOUR 

18.1 

AREA               05 

CLPUO    1/i 

Cl/IR 

HEAIHEO 

>! 

ORIG    E42    008 

1    SQUARE    5R 

vltyp 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG^:A-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

cxvr. 

P^4 

TOT    P          N02          N03 

SI  33         PH 

OBS 

00000 

19.86 

36.26 

25.78 

1523.2 

OBS 

000  10 

18.01 

36.35 

26.09 

152C.9 

OBS 

00020 

18.76 

36.31 

26.10 

1520.6 

CBS 

00330 

17.94 

36.34 

20.3  3 

1516.4 

OBS 

00050 

16.99 

36.21 

26.54 

1515.9 

IBS 

OOC7  5 

16.76 

36.31 

26.59 

1515.6 

OBS 

00100 

16.62 

36.31 

25.63 

1515.6 

OBS 

0012  5 

16.58 

36.32 

2Q.64 

1515.9 

OBS 

00150 

16.41 

36.29 

2i,.t6 

1515.8 

OBS 

002  00 

15.66 

36.15 

26.73 

1514.1 

oes 

002  50 

15.36 

36.09 

26.7  5 

1514.0 

IBS 

002  80 

14.96 

36.03 

26.79 

1513.1 

oes 

00300 

14.95 

36.02 

26.7  9 

1513.4 

oes 

00325 

14.86 

36.02 

26.61 

1513.5 

oes 

003  50 

14.41 

35.92 

2»-.£3 

1512.4 

oes 

00400 

13.91 

35.84 

25. f  7 

1511.5 

CBS 

00440 

13.66 

35.33 

2.S.0  2 

1511.3 

ces 

00500 

12. 7d 

35.66 

26.97 

1509.2 

oes 

005  80  ■ 

11.71 

35.56 

27.10 

1506.7 

oes 

00600 

11.24 

35.44 

27. CO 

1505.2 

CBS 

006  20 

10.55 

35.35 

27.15 

1503.0 

OBS 

00685 

09.94 

35.32 

27.23 

1501.8 

OBS 

00700 

10.06 

35.42 

27.29 

1502.6 

OBS 

00790 

08.82 

35.33 

27.42 

1490.5 

CBS 

00800 

08.81 

35.33 

27.43 

1499.6 

OBS 

00840 

08.37 

35.33 

27.50 

1498.6 

OBS 

00900 

07.66 

35.25 

27.54 

1496.3 

oes 

009  50 

07.23 

35.26 

27.61 

1496.0 

OBS 

00960 

06.91 

35.22 

27.62 

1494.3 

OBS 

OICCO 

06.68 

35.19 

<.7.t3 

1494.5 

CBS 

01020 

06.26 

35,  16 

27.67 

1493.2 

OBS 

O1050 

06.16 

35.14 

27.06 

1493.2 

oes 

OllOO 

05.46 

35.07 

27.70 

1491.2 

oes 

0116S 

05.30 

35.07 

27.72 

1491 .6 

oes 

01180 

05.42 

35.12 

27.74 

1402.4 

OBS 

01200 

05.31 

35.  11 

27.75 

14S2.3 

CBS 

01210 

05.40 

35.15 

27.77 

1492.9 

OBS 

01300 

04.81 

35.06 

27.77 

1491.8 

oes 

01400 

04.36 

35.02 

27.78 

1491 .6 

oes 

01500 

04.26 

35.03 

27.30 

•  ••••■ 

1402.9 
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TABLE  XXI.— Continued 

HEflO       31       8177  YE1»     1970  BOTOP    01335  »IP    TEMP  18.7  OIR    HOT     PER  idNOOIR    20  INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0009             HONTH       06             SHIP    nU                        «ET    BULE           15.$  36       1          2                «1V0-SPD    04             TR«CE    OIR                        D             5     SOUtRE        » 

L&T             35     10       N             DAY  03             DATA    USE        1             BAROMfTP     1029.8             SEA                                   HIND-FCB                     DURATION                  00.2             2    SQUARE    *8 
LONG       048    12       U             HOUR    00.0             AREA               05             CL  CUT    I/A                              CL/TR                              I.EATHE5        XI             ORIG     E*2    009                              1     SQUARE     58 

CASTNOH/IlMt        LVLIYP  DEPTH  TEMP  SAL  Sli'->'A-T          DVNDPTH       SND     VEL       DXYG                P04       lOT     P          N02          N03          S103          PH 

00.0          OBS  00000  19.41  36.39  23.99  1522.1 

DBS  00010  19.00  36.36  2o.CI8  1521.1 

OBS  00020  18.90  36.34  26.09  1521.0 

OBS  00030  18.15  36.33  26.27  1519.0 

OBS  00050  17.02  36.32  26.54  1516.0 

OES  0C075  16.77  36.33  26.61  1515.7 

CBS  00100  16.55  36.32  26.65  1515.4 

OBS  00125  16.44  36.29  26.65  1515.5 

OBS  00150  16.26  36.26  26. t7  1515.3 

OBS  00200  15.75  36.15  26.7  1  1514.4 

OBS  00250  15.30  36.09  25.76  1513.8 

BBS  00300  14.93  36.02  26.79  1513.3 

OBS  00322  14.68  35.95  26.79  1512.8 

OeS  00330  14.74  36.00  26. f2  151i.2 

PBS  00400  13.64  35.81  26.';  I  1510.6 

OBS  00500  12.82  35.71  27.00  1509.4 

OBS  00510  12.79  35.72  27. fl  1509.4 

OBS  00600  11.36  35.49  27.11  1505.7 

OBS  00635  10.55  35.35  27.15  1503.2 

OBS  00677  10.15  35.41  27.26  1502.6 

OBS  00700  10.18  35.43  27.28  1503.1 

OBS  00800  08.95  35.34  27.41  1500.1 

OBS  00900  07.55  35.28  27.58  1496.4 

OBS  OICOO  06.39  35.18  27.t(-  1493.4 

r.B'.  01037  05. 6B  35.08  27.1=6  1491.0 

OBS  01050  05.81  35.16  27.72  1491.9 

ObS  01100  05.30  35.12  27.76  1490.6 

OBS  01130  05.04  35.09  27.76  1490.0 

DBS  01175  05.13  35.12  27.78  1491.1 

CBS  01200  04.82  35.07  27.77  1490.2 

UBS  01212  04.90  35.10  27.79  1490.8 

CBS  01230  C4.90  35.10  27.79  1491.1 

OBS  01300  04.51  35.06  27.e.0  1490.6 


INST     STO    RECOBtE=  TEN    SO     1206 

'RACE    OIR  D  5    SQUARE       2 

DUkATION  03.3  2     SOUAOE     48 

ORIG     E42    010  1     SQUARE     48 


REFID       31       8177 

VEAP 

1970 

BOIDP    04572 

AIR     TE 

Vf          18.0 

DIR     HGT     PER 

rflND-DIB    12 

CONSEC                0010 

HONTH 

06 

SHIP    OU 

«ET    ol 

iLd          16.0 

05 

2          3 

,.iND-SP0    0» 

CAT             34    58       N 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

BABO-IETP     1029.1 

SEA 

UIMD-FOB 

LONG       048    09       W 

HOUR 

05.9 

AREA                05 

CLOUD 

T/6 

CL/TB 

WEATHER        XI 

CASTNUH/IIHE 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S  IG-^A-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

rXYG               PJ 

05.9 

OBS 

00000 

19.14 

36.39 

26. C6 

1521 .4 

OBS 

00010 

19.14 

36.37 

26. C5 

1521 .5 

OBS 

00020 

18.76 

36.33 

26.12 

1520.6 

OBS 

00030 

17.61 

36.32 

26.40 

1517.4 

DBS 

00050 

17.07 

36.  36 

.6.!6 

1516.2 

OBS 

00075 

16.89 

36.37 

26. (  1 

1510.1 

OBS 

00100 

16.75 

36.3  5 

.'6.63 

1316.1 

OBS 

00125 

16.59 

36.29 

ilo.hZ 

1515.9 

OBS 

00150 

16.49 

36.31 

26. o6 

1516.1 

OBS 

002  00 

16.21 

36.25 

26.68 

1516.0 

OBS 

002  50 

15.73 

36.15 

26.71 

1515.2 

OBS 

00300 

15.  11 

36.03 

26.76 

1513.9 

OBS 

00400 

14.05 

35.85 

26.0  5 

1512.0 

OBS 

00435 

13.85 

35.01 

26.86 

1511.8 

OBS 

00445 

13.96 

35.94 

20.94 

1512.5 

OBS 

00500 

13.05 

35.72 

26. '.6 

1510.1 

OBS 

00600 

11.19 

35.46 

27.12 

1505.1 

OBS 

006  50 

10.16 

35.31 

27.19 

1502.0 

OBS 

00665 

10.32 

35.46 

27.27 

1503.1 

OBS 

00700 

09.87 

35.41 

27.31 

1501.9 

OBS 

008  00 

08.21 

35.26 

27.48 

1497.3 

OBS 

00872 

07.39 

35.  1» 

27.53 

1495.2 

OBS 

00900 

07.41 

35.29 

27.61 

1495.9 

OBS 

00975 

05.93 

35.  10 

27.66 

1491.0 

OBS 

01000 

05.98 

35.13 

27.68 

1491.7 

OBS 

01025 

06.13 

35.21 

27.72 

1492.8 

OBS 

01065 

05.68 

35.14 

27.72 

1491.6 

OBS 

01070 

05.74 

35.18 

27.75 

1491.9 

OBS 

01100 

05.46 

35.12 

27.74 

1491  .2 

OBS 

01115 

05.23 

35.10 

27.75 

1490.5 

OBS 

01148 

05.57 

35.19 

2  7.78 

1402.6 

OBS 

01170 

05.54 

35.19 

27.78 

1492.8 

OBS 

01200 

05.06 

35.12 

^7.78 

1491 .3 

OBS 

01265 

04.76 

35.07 

27.78 

1491 .1 

OBS 

01290 

04.76 

35.09 

27. (.0 

1491  .5 

DBS 

01300 

04.83 

35.11 

27.60 

1492.0 

OBS 

01372 

04.30 

35.03 

27. BO 

1490.9 

OBS 

01400 

04.50 

35.06 

27.80 

1492.2 

OBS 

01500 

04.13 

35.02 

27.81 

1492.3 

t  **»X-**  ••«•*••* 
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TABLE  XXI.— Continued 


BfFia       il       6177  YEAB     1970 

CONSEC  0011  MONTH      Ot 

(.»T  i*    58       N  04Y  0? 

tOHC       0*«    C*       U  HOUR     12.3 


eoTDP    0<.370 

i\l-    lEtlp         20.0 

DIP    t-GT 

PER 

UIND-DIR 

14 

SHIP    OU 

WEI    =i'iLr          17.3 

01       1 

3 

WIMO-SRD 

0". 

0AT4    USE       1 

jABO'-r'P    1030.1 

SEA 

«1\0-FCF 

AREA              05 

CLCUO    '/i 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

INSI    SIO    RECOPEi':" 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

CRIG    £".2    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SOUAPE  2 
2  SOUARE  43 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TlMf       IVlTVP 


DYNDPTH       ;N[i     VEL        TXYG 


p:.4     tot  P 


PBS 

00000 

19. 

.16 

36. 

,39 

26, 

,06 

OSS 

00010 

IS. 

.98 

36. 

.36 

26. 

.08 

08S 

00020 

18. 

.93 

36. 

,37 

?o. 

,10 

OBS 

000  30 

18. 

.60 

36. 

.31 

26, 

.  14 

OBS 

00050 

17, 

.38 

36. 

,28 

26, 

,42 

oes 

C0075 

16. 

.72 

36. 

.30 

26, 

,60 

OBS 

00100 

16. 

,60 

36. 

.ii 

2  3, 

,64 

OBS 

00125 

16. 

.54 

36. 

,31 

26.65 

OBS 

00150 

16. 

,45 

36. 

.30 

26, 

.66 

OBS 

00200 

16. 

.18 

36. 

.24 

25. 

.68 

OBS 

002  50 

15. 

,82 

ib. 

,18 

26. 

.71 

OBS 

00300 

15. 

,45 

36. 

.10 

25, 

,74 

OBS 

00400 

14. 

,10 

35. 

.88 

26, 

,86 

OBS 

00500 

12. 

.40 

35. 

,63 

27, 

.C2 

OBS 

00535 

12. 

.17 

35. 

.62 

27, 

.06 

OBS 

00540 

11. 

.85 

35. 

.55 

27, 

.06 

OBS 

00570 

11, 

.43 

35. 

.50 

27. 

.10 

OBS 

OOoOO 

10. 

.45 

35, 

.33 

27. 

.15 

OBS 

00645 

09. 

.99 

35, 

.31 

27, 

.21 

OUS 

00655 

10. 

,13 

35, 

.42 

27. 

.28 

oas 

00700 

09. 

.75 

35. 

.37 

c7. 

.30 

OBS 

00730 

09, 

.45 

35, 

.36 

27. 

.35 

OBS 

00750 

08, 

.80 

35.28 

27. 

.59 

OflS 

00770 

08, 

.12 

35, 

,21 

27, 

,44 

CBS 

00?  00 

07, 

.86 

35, 

,20 

27. 

.47 

n»s 

00570 

07. 

,18 

35, 

.19 

27, 

.56 

OBS 

006 '50 

07, 

.40 

35, 

.28 

27. 

.60 

OBS 

00900 

07, 

,34 

35. 

.27 

27. 

.60 

OBS 

00S40 

06. 

,60 

35. 

.17 

27. 

,<3 

OBS 

ClOOO 

05, 

.83 

35. 

.07 

27, 

.65 

OBS 

01025 

05, 

,92 

35, 

,13 

27, 

.69 

OBS 

01070 

05. 

,85 

35, 

,16 

27. 

.72 

OBS 

01100 

05. 

,49 

35, 

.10 

27, 

,72 

OBS 

01120 

05. 

,48 

35, 

,13 

27, 

,74 

OBS 

01130 

05. 

,25 

35, 

,09 

27, 

.74 

OBS 

01200 

04. 

,85 

35. 

,06 

27, 

.76 

OBS 

01210 

04. 

,94 

35, 

,08 

27, 

,77 

OBS 

01220 

04. 

,79 

35, 

.04 

27, 

,75 

OBS 

01250 

05. 

09 

35. 

,13 

27, 

,79 

OBS 

01300 

04, 

,82 

35. 

,10 

27, 

.(■0 

IBS 

01315 

04. 

84 

35. 

,11 

27. 

,60 

OBS 

01360 

04. 

,45 

35. 

,04 

27, 

.79 

OBS 

01400 

04. 

35 

35, 

,04 

27. 

,90 

OBS 

01500 

04. 

,38 

35. 

,06 

27. 

,81 

1521.4 
1521.1 
1521 .1 
1520.3 
1517.0 
1515.5 
1515.6 
1515.6 
1515.9 
1515.9 
1515.5 
1515.1 
1512  .2 
1507.8 
1507.6 
1506.5 
1!;05.5 
1502.3 
1501.3 
1502.2 
1501.5 
1500.8 
149P.7 
1496.3 
1495.8 
1494.3 
1495.6 
1495.6 
1493.2 
1491 .0 
149! .9 
1492.4 
1491  .3 
1491 .7 
1490.8 
1490.3 
1490.9 
1490.4 
1492.2 
1491 .9 
1492 .3 
1491.3 
1491 .6 
1493.4 
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TABLE  XXI.— Continued 


REf 10        31  ei 77  YE4«     1970 

CONSEC  0012  "ONT>        06 

LAT             3*  53       N  DAY             03 

LCNG       048  10       H  MOUf     18. <i 


BCTDP     0457? 
ShlP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


A[R  TEKP 
UEI  3Ul' 
6AP0MFTP 
CLOUO    T/; 


21.7 

20.0 

1025.7 


DIR    t-GT    PER 

01       1         2 
SEA 
CL/TP 


.(INO-OIR  1". 

UINO-SPO  03 
(<IND-FDR 

rtEATHEf.  XI 


INST    STti    »ECO«DER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    E42    012 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    «e 


TIHE 

LVLlyP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI  j'  1-1 

18. 'I 

06  S 

00000 

19.30 

36.36 

^o.GO 

06S 

00010 

18.58 

36.36 

26.18 

OBS 

00020 

18.38 

36.38 

2t;.2  5 

DBS 

000  30 

17.88 

36.36 

26.36 

OBS 

00050 

17.05 

36.38 

26.58 

riBS 

00075 

17.00 

36.40 

26.61 

jes 

00100 

16.87 

36.37 

26.61 

uBS 

00125 

16.64 

36.32 

26.63 

OBS 

00150 

16.56 

36.32 

26.65 

OBS 

00180 

16.35 

36.2  6 

20.65 

OBS 

002  00 

15.95 

36.16 

i.6.67 

oes 

00218 

15.72 

36.16 

26.72 

OBS 

002  31 

15.80 

36.20 

26.73 

OBS 

00245 

15.55 

36.12 

26.73 

OBS 

002  59 

15.64 

36.17 

20.7  5 

OBS 

00300 

15.21 

36.06 

26.76 

OBS 

00400 

14.01 

35.84 

2t..b5 

oes 

00410 

13.86 

35.83 

26. P6 

CBS 

00425 

13.87 

35.85 

26.89 

OBS 

00440 

13.50 

35.75 

26.89 

CBS 

004  50 

13.63 

35.83 

26.92 

OBS 

00500 

13.10 

35.73 

26.96 

OBS 

00600 

1  1.30 

35.45 

27.0  = 

OBS 

00(55 

10.58 

35.41 

27.19 

OBS 

006  75 

10.09 

35.39 

27.26 

OBS 

006SO 

10.15 

35.41 

27.26 

OBS 

00700 

09.80 

35.36 

27.29 

OBS 

00740 

09.26 

35.36 

27.38 

OBS 

00800 

08.97 

35.39 

27.45 

OBS 

00830 

08.10 

35.26 

27.48 

OBS 

00870 

07.56 

35.25 

27.56 

OBS 

00885 

07.56 

35.26 

27.56 

OBS 

00900 

07.00 

35.15 

27.56 

OBS 

009  22 

06.3  3 

35.09 

27.60 

OBS 

0093B 

06.37 

35.09 

27.60 

OBS 

00988 

06.15 

35.11 

27.64 

OBS 

01000 

05.95 

35.11 

27.67 

OBS 

01 100 

05.28 

35.08 

27.73 

OBS 

01138 

05.17 

35.07 

27.73 

OBS 

01200 

05.57 

35.18 

27.77 

oes 

01300 

04.77 

35.09 

27.79 

OBS 

01309 

04.86 

35.11 

27.80 

OBS 

01355 

04.47 

3  5.04 

27.79 

OBS 

01400 

04.59 

35.08 

27.81 

oes 

01412 

04.63 

35.09 

27.81 

OBS 

01440 

04.50 

35.07 

27.81 

OBS 

01460 

04.50 

35.07 

27.61 

OBS 

01480 

04.61 

35.10 

27.82 

OBS 

01500 

04.49 

35.08 

27.82 

OYNDPTH       SND    VEL       JXYG 

1521.8 
1519.9 
1519.6 
1516.3 
1516.2 
1516.5 
1516.5 
1516.1 
1516.3 
1516.1 
1515.1 
1514.6 
1515.1 
1514.5 
1515.1 
1514.3 
1511 .8 

1511 .5 
1511.8 
1510.7 
1511.4 
1510.3 
1505.5 
1503.8 
1502.3 
1502.6 

1501 .6 
1500.3 
1500.3 
1497.3 
1495.9 
1496.1 
1494.1 

1491 .7 
1492.1 
1492.1 
1491 .5 
1490.4 
1490.6 
1493.4 
1491 .7 
1492.3 
1491.3 
1492.6 
1493.0 
1492.9 
1493.3 
14  94.1 
1493.9 


P04   TOT  P 


>•»«*•*•**•• 


REFIO   31  8177  YEAR  1970  BOTDP  04572 

CONSEC  0013  MONTH   06  SHIP  OU 

LAT      34  54   N  DAY      03  DATA  USE   1 

LONG   048  10   U  HOUR  23.6  AREA      05 


AIR  TEMP     19.0 
WET  BULB     16.6 

parohetr   1030.1 
Cloud  t/a 


DIR    HOT 

PER 

UIND-DIR 

li 

INST    STO    PECOROEB 

35      0 

3 

MINO-SPD 

04 

TRACE     OIR                        1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                  00.' 

CL/TR 

■EATHER 

XI 

DRIG    E42    013 

TEN  50  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUH/TIME       tVLIYP  DEPTH 


OBS 
OBS 

oes 

08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 

002  50 
00300 
00330 

003  50 
00400 
00500 
00600 
00700 
00772 
00600 
00845 
00900 
01000 
01010 
01020 
01100 
01200 
01255 
01300 
01322 
01340 
01380 
01400 
01420 
01500 


TEMP 

19.06 
18.70 
16.45 
18.15 
17.09 
16.98 
16.95 
16.73 
16.62 
16.25 
15.46 
14.70 
14.13 
14.25 
13.62 
12.15 
10.97 
09.94 
08.90 
08.79 
08.72 
07.47 
06.00 
05.96 
06.06 
05.43 
04.98 
05.07 
04.84 
04.75 
04.69 
04.70 
04.73 
04.48 
04.53 


SAL 

36.40 
36.34 
36.36 
36.38 
36.36 
36.39 
36.40 
36.34 
36.33 
36.25 
36.12 
35.97 
35.65 
35.92 
35.81 
35.57 
35.44 
35.39 
35.31 
35.32 
35.37 
35.25 
35.10 
35.11 
35.15 
35.08 
35.06 
35.12 
35.08 
35.06 
35.09 
35.06 
35.08 
35.04 
35.06 


SIGMA-T    OYNDPTH   SND  VEL   3XYG 


P04       TOT     P 


26.09 
26.14 
26.23 
26.31 
26.55 
26.60 
26.62 
26.62 
26.64 
26.67 
26.75 
26.60 
26.83 
26.86 
26.91 
27.02 
27.14 
27.29 
27.40 
27.42 
27.47 
27.57 
27.65 
27.67 
27.68 
27.71 
27.75 
27.78 
27.78 
27.77 
27.78 
27.76 
27.79 
27.79 
27.80 


1521 .2 
1520.3 
1519.8 
1519.1 
1516.3 
1516.4 
1516.7 
1516.4 
1516.5 
1516.1 
1514.3 
1512.5 
1511.1 
1511. 9 
1510.5 
1506.9 
1504.3 
1502.2 
1499.4 
1499.5 
1500.0 
1496.0 
1491.7 
1491.7 
1492.4 
1491.1 
1490.9 
1492.2 
1492.0 
1492.0 
1492.9 
1492.7 
1493.2 
1492.5 
1494.0 


294 


TABLE  XXI.— Continued 

REFID        31        8177  YEAR  1970  60TDP     04610  SIR    TE«P  19.0  OIR     HOT     Pt  R  Wl-tO-OIR     17  IMSI     SIO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                001".             MONTH       Ot             SHIP    OU                        WET    PULP           17. E  35       0          3                WIND-SPO    05             TRACE    OIR                        0             5     SQUARE        2 
lAT             34    56       N             DAY             04             DATA    USE        1             BABOHEIf     1027.6             SEA                                    .(INO-FDR                     DURATION                   00.3             2     SQUARE     49 

LCNG       04e     11        u  HOUR  06.0  AREA  05  CLOUD     T/A  CL/TR  LEATHER       XI  ORIG     E42    014  1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIME        IVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SICiMA-T  DYNDPTH       SND     VtL       OXYG  P04       TOT    P  NQ2  Nn3  SI03  PH 

06.0         OBS  00000  18.88  36.39  26.13  1520.7 

OBS  00010  18.87  36.39  26.13  1520.8 

085  00020  18.75  36.38  26.16  1520.6 

OBS  00030  18.46  36.38  26.23  1520.0 

OBS  00050  17.31  36.35  26.49  1516.9 

OBS  00075  17.03  36.40  26. 6C  1516.6 

G6S  00100  16.89  36.37  26.61  1516.5 

OBS  00125  16.67  36.31  26.62  1516.2 

OBS  00150  16.51  36.29  26.64  1516.1 

OBS  00170  16.13  36.22  26.67  1515.2 

OBS  00200  16.03  36.22  26.70  1515.4 

OBS  00250  15.64  36.15  26.73  1514.9 

OBS  00300  15.23  36.06  26.75  1514.3 

OBS  00400  14.30  35.93  26.86  1512.9 

OBS  00500  12.92  35.68  26.95  1509.7 

OBS  00600  11.25  35.43  27.08  1505.3 

OBS  00700  09.85  35.37  27.29  1501.8 

CBS  00750  08.92  35.31  27.39  1499.1 

OBS  00800  08.56  35.32  27.46  1498.6 

OBS  00805  08.64  35.37  27.48  1499.1 

OBS  00835  07.80  35.25  27.52  1496.2 

OBS  00900  07.28  35.18  27.54  1495.2 

OBS  00930  06.63  35.16  27.62  1493.1 

OBS  00940  06.25  35.09  27.61  1491.7 

OBS  01000  05.95  35.14  27.69  1491.6 

OBS  01010  06.00  35.14  27.68  1491.9 

OBS  01100  05.44  35.10  27.72  1491.1 

DBS  01138  05.19  35.08  27.74  1490.7 

OBS  01175  05.55  35.18  27.77  1492.9 

OBS  01200  05.37  35.15  27.77  1492.6 

OSS  01220  04.87  35.09  27.78  1490.8 

OBS  01300  04.51  35.03  27.78  1490.6 

OBS  01325  04.63  35.06  27.79  1491.5 

OBS  01400  04.53  35.07  27.81  1492.4 

OBS  01500  04.26  35.03  27.80  1492.9 


REFID       31       8177  YEAR    1970  BOTDP    04667  AIR    TEMP         21.2  DIR    HGT  PER           WIND-DIR  15            INST    STD    RECORDER  TEN    SQ    1206 

CONSEC                0015  MONTH       06  SHIP    OU  HET    BULE           16.8                36       0  3  KIND-SPO  03             TRACE    OIR                        D  5     SQUARE        2 

LAT             34    53       N  DAY             04  DATA    USE        1  BAROMETR     1028.1  SEA  HINO-FOR                     DURATION                  00.4  2    SQUARE    48 

LONG        046    03       H  HOUR     11.8  AREA               05  CLOUD    T/A  CL/TR  KEATHER  XI             ORIG     E42    015  1     SQUARE    49 

CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP    04667 

AIR 

TEMP         21.2 

DIR    HGT     PER 

WIND-DIR 

15 

INST    SID    RECORDER 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

BUL6           16.8 

36 

0         3 

WIND-SPO 

03 

TRACE    OIR                      D 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1028.1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                  00.4 

HOUR 

11.8 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E42    015 

LVL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          NQ2          N03 

OBS 

00000 

19.64 

36.39 

25.93 

1522.8 

OBS 

00010 

19.50 

36.36 

25.95 

1522.5 

OBS 

00020 

19.01 

36.33 

26.05 

1521.3 

OBS 

00030 

18.66 

36.3  1 

26.13 

1520.4 

OBS 

00050 

17.29 

36.24 

26.41 

1516.7 

OBS 

00075 

16.71 

36.30 

26.60 

1515.5 

OBS 

OOIOC 

16.58 

36.32 

26.64 

1515.5 

OBS 

00125 

16.52 

36.31 

26.65 

1515.7 

OBS 

00150 

16.32 

36.26 

26.66 

1515.5 

OBS 

002  00 

15.98 

36.21 

26.70 

1515.2 

08  S 

002  50 

15.49 

36.14 

26.76 

1514.4 

OBS 

00300 

14.86 

35.99 

26.76 

1513.1 

oes 

00363 

13.95 

35.84 

26.86 

1511.0 

OBS 

00372 

14.07 

35.92 

26.90 

1511.6 

DBS 

00400 

13.64 

35.81 

26.91 

1510.6 

OBS 

00500 

12.26 

35.60 

27.02 

1507.3 

OBS 

00542 

11.92 

35.59 

27.08 

1506.8 

OBS 

00600 

10.59 

35.32 

27.12 

1502.8 

08  5 

00700 

09.61 

35.37 

27.33 

1500.9 

OBS 

00800 

08.18 

35.23 

27.45 

1497.1 

OBS 

00820 

07.88 

35.22 

27.48 

1496.2 

OBS 

00839 

08.00 

35.27 

27.51 

1497.1 

OBS 

00880 

07.37 

35.23 

27.57 

1495.3 

OBS 

009  00 

07.39 

35.26 

27.59 

1495.7 

OBS 

00920 

07.37 

35.27 

27.60 

1496.0 

OBS 

00980 

05.96 

35.07 

27.63 

1491.2 

OBS 

01000 

06.20 

35.16 

27.67 

1492.6 

OBS 

01080 

05.55 

35.09 

27.70 

1491.2 

OBS 

01090 

05.68 

35.16 

27.74 

1492.0 

OBS 

01100 

05.62 

35.15 

27.74 

1491 .9 

OBS 

01155 

05.01 

35.07 

27.75 

1490.3 

OBS 

01200 

04.96 

35.07 

27.76 

1490.9 

OBS 

01300 

04.41 

35.01 

27.77 

1490.1 

OBS 

01400 

04.35 

35.03 

27.79 

1491.6 

OBS 

01500 

04.37 

35.04 

27.80 

1*93.4 

• 
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TABLE  XXI.— Continued 


»ffIO  31  6177 
CONSEC  0016 
L»T  35  0*  N 
LONG   047  53   H 


C4STNUM/TIHE   LVITYP 


YEAR 

1970 

eCTOP    04115 

AIR 

TEMP         22.0 

OIR    MGT    PER 

.*1ND-DIR 

lb 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

auLB          20.0 

49 

X          X 

WIND-SPD 

05 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

OflY 

04 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1026.4 

SEA 

WIM0-f3R 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE     46 

HOUR 

18.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

.^EITHER 

XI 

CRIG    E42    016 

1     SQUARE     57 

.VITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlliMA-T 

OYNOPTH 

SND     VE  L 

3XYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5103          PH 

oes 

00000 

20.13 

36.37 

25.79 

1524.1 

OSS 

000 10 

19.36 

36.24 

25. 6S 

1522.0 

oes 

00020 

16.97 

36.37 

26.09 

1521 .2 

OBS 

00030 

18.86 

36.33 

26.09 

1521 .1 

oes 

000  50 

17.99 

36.29 

26.28 

1516.8 

oes 

00075 

16.91 

36.26 

26.52 

1516.0 

oes 

00100 

16.  16 

36.  IS 

26.63 

15  14.1 

oes 

00U5 

15.63 

36.13 

26.72 

1512.6 

OBS 

00150 

15.26 

36.07 

26.76 

1512.0 

OBS 

00200 

15.03 

36.05 

26.79 

1512.1 

OBS 

00225 

14.76 

36.00 

26.61 

1511 .6 

OBS 

002  50 

14.76 

36.01 

26.82 

1512.0 

CBS 

00300 

14.26 

35.94 

26.8  6 

1511 .1 

OBS 

00400 

14.14 

35.94 

26.90 

1512.4 

OBS 

00410 

13.50 

35.30 

26.93 

1510.3 

OBS 

00500 

12.19 

35.59 

27.03 

1507.1 

oes 

00600 

10.52 

35.36 

27.16 

1502.6 

OBS 

00700 

08.63 

35.23 

27.35 

1497.9 

OBS 

00740 

08.57 

35.27 

27.42 

1497.6 

OBS 

006  00 

07.50 

35.16 

27.49 

1494.4 

OBS 

00660 

06.93 

35.15 

27.57 

1493.1 

OBS 

00900 

06.69 

35.  19 

27.60 

1493.7 

OBS 

009  2  5 

06.95 

35.24 

27.64 

1494.4 

OBS 

01000 

06.  17 

35.15 

27.67 

1492.5 

OBS 

01028 

05.76 

35.12 

27.70 

1491.2 

08S 

01090 

05.69 

35.  13 

27.72 

1492 .0 

OBS 

01100 

05.61 

35.11 

27.71 

1491 .6 

OBS 

01120 

05.26 

35.06 

27.71 

1490.7 

OBS 

01138 

05.54 

35.14 

27.74 

1492.2 

OBS 

01155 

05.33 

35.10 

27.74 

1491 .6 

OBS 

01200 

05.  16 

35.09 

27.75 

1491 .6 

OBS 

01216 

04.99 

35.07 

27.75 

1491 .2 

oes 

01232 

05.24 

35.12 

27.76 

1492.5 

OBS 

01268 

04.85 

35.07 

27.77 

1491 .8 

OBS 

01300 

04.93 

35.10 

27.78 

1492.4 

OBS 

01330 

04.  76 

35.06 

27.79 

1492 .2 

OBS 

01342 

04.67 

35.10 

27.79 

1492.9 

CiBS 

01400 

04.48 

35.05 

27. eo 

1492.1 

oes 

01500 

04.26 

35.03 

27.60 

1492.9 

REFIO  31  8177 
CONSEC  0017 
LAT  35  12  N 
LONG   047  59   M 


CAS7NUH/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP     03640 

AIR 

TEMP         20.2 

OIR    HGT     PER 

WIND-DIR 

15 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

1       06 

SHIP    OU 

WET 

8ULB           19.0 

17 

HINO-SPO 

06 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE        4 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1C25.5 

SEA 

2 

HlNO-FCip 

DURATION                 00.3 

2     SOUARE    46 

HPUP 

23.9 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG    E42    017 

1     SOUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S I5MA-T 

OYNDPTH 

5ND    VEL 

DXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI  03          PH 

OBS 

00000 

19.73 

36.3  6 

25.89 

1523.0 

OBS 

00010 

19.45 

36.27 

25.89 

1522.3 

OBS 

00020 

19.08 

36.32 

2a.  0  3 

1521 .5 

OBS 

00030 

18.71 

36.27 

25.06 

1520.5 

OBS 

00050 

16.66 

36.25 

26.57 

1514.9 

OBS 

00060 

16.52 

36.24 

26.60 

1514.6 

OBS 

00075 

16.59 

36.29 

26.62 

1515.1 

OBS 

00100 

16.55 

36.31 

26.64 

1515.4 

OBS 

00125 

16.39 

36.26 

26.66 

1515.3 

oes 

00150 

16.26 

36.26 

26.67 

1515.3 

oes 

00200 

15.54 

36.13 

26.7  4 

1513.7 

oes 

002  50 

14.96 

36.01 

26.78 

1512.6 

oes 

00290 

14.73 

35.97 

26.60 

1512.5 

UBS 

00300 

14.57 

35.95 

26.62 

1512.1 

OBS 

00400 

13.31 

35.74 

26.92 

1509.4 

DOS 

005  00 

12.01 

35.55 

27.03 

1506.4 

OBS 

006  00 

10.51 

35.37 

27.17 

1502.6 

oes 

006  40 

09.91 

35.28 

27.21 

1500.9 

OBS 

00660 

09.07 

35.17 

27. ..6 

1498.0 

CJBS 

007  00 

08.74 

35.24 

27. ?7 

1497.5 

PBS 

00750 

07.79 

35.13 

27.43 

1494.6 

OBS 

00800 

07.44 

35.  16 

27.50 

1494.1 

OBS 

00B35 

06.69 

35.13 

27.56 

14S2.5 

IBS 

00900 

06.79 

J5.21 

27.63 

1493.3 

OBS 

OluOO 

05.97 

35.14 

27. c9 

1491 .7 

CBS 

01070 

05.28 

35.08 

27.73 

14<-:0.0 

OBS 

01100 

05.23 

35.09 

27.  74 

149C.3 

oes 

01200 

05.05 

35.09 

2  /  .  V  6 

1491 .2 

OBS 

01260 

04.69 

35.04 

2  7.76 

14CC  .7 

OBS 

01277 

04.74 

35.06 

27.77 

1491.2 

OBS 

01265 

04.6  1 

35.03 

27.77 

1490.7 

ObS 

01300 

04. f  5 

35.06 

27.76 

1491 .2 

OBS 

01400 

04.63 

3  5.07 

27.79 

1492.3 

OBS 

01450 

04.41 

35.04 

2  7  .  C  0 

1492.7 

OBS 

01465 

04.56 

35.06 

27. 7<; 

1493.7 

OBS 

01500 

04.26 

35.01 

27.79 

1492.9 

»!«&*«•••«•* 
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TABLE  XXI.— Continued 


BEP=IO       31  6177 

CONSEC  0018 

l.«T             35  10       N 

LONG       0*7  57       » 


CUSTNUM/TIME       IVLIVP 


YE«I! 

1S70 

60T0P     02860 

AlP 

TEMP          20.6 

DIP     HGT     PER 

WIND-OIR     la 

INST     STO    RECOROER 

TEN    SO    1206 

HONTh 

i       06 

SHIP    OU 

MET 

6UL6          20. C 

17 

1          2 

-IMC-SPD    12 

TRACE     OIR                        0 

5    SSUARE       * 

DAY 

05 

D47A    USE        1 

OAROMETB     1023.0 

SEA 

W  1  N  0-  F  J  P 

DURATION                  00.3 

2    SQUARE    «« 

HOUB 

05.'* 

AREA               05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER        XI 

OP  IG    C42    016 

I    SOU»«E    JT 

VLTYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEl 

OXYG                PJ4 

TOT     P         N02          N03 

SI  33          PM 

06S 

00000 

19.71 

36.40 

25.92 

1523.0 

□  BS 

00010 

19.70 

36.40 

25.93 

1523.1 

OBS 

ooo^o 

19.51 

36.37 

25.95 

1522.7 

OBS 

00030 

16.99 

36.36 

26.06 

1521.4 

oes 

00050 

17.71 

36.27 

26.3  3 

1516.0 

OBS 

00075 

16.83 

36.31 

26.56 

1515.9 

06  5 

001  00 

16.55 

36.29 

26. f  3 

1515.4 

OBS 

00125 

16.46 

36.30 

26.65 

1515.6 

OBS 

00150 

16.37 

36.28 

26.66 

1515.7 

OBS 

002  00 

16.04 

36.23 

26.70 

1515.4 

OBS 

002  50 

15.69 

36.16 

26.7  3 

1515.1 

OBS 

00300 

15.21 

36.07 

^6.77 

1514.3 

06  S 

00395 

14.15 

35.90 

26.67 

1512.3 

OBS 

00400 

14.21 

35.93 

26.86 

1512.6 

OBS 

00500 

12.83 

35.69 

26.96 

1509.4 

OBS 

00560 

12.06 

35.60 

27.06 

1507.6 

OBS 

00578 

11.76 

35.57 

27.09 

1506.9 

OBS 

00600 

11.25 

35.45 

27.10 

1505.3 

OBS 

00700 

08.96 

35.20 

27.30 

1496.3 

OBS 

0072') 

06.39 

35.  17 

27.37 

1496.6 

OBS 

00750 

06.37 

35.25 

2T.43 

1497.0 

OBS 

007')0 

07.61 

35.17 

27.46 

1495.4 

OBS 

00600 

07.51 

35.16 

27.49 

1494.4 

OBS 

00620 

07.45 

35.17 

27.51 

1494.5 

OBS 

00690 

06.62 

35.17 

27.63 

1492.4 

OBS 

009  00 

06.61 

35.17 

27.63 

1492.6 

OBS 

0094  0 

06.78 

35.25 

27.67 

1494.0 

OBS 

00965 

06.61 

35.23 

27.67 

14  93.7 

OBS 

00983 

06.2  3 

35.16 

27.69 

1492.5 

OBS 

01000 

06.29 

35.20 

27.69 

1493.0 

OBS 

01015 

06.25 

35.19 

27.69 

1493.1 

OBS 

01022 

05.93 

35.14 

27.69 

1491.9 

DBS 

01041 

05.69 

35.15 

27.71 

1492.0 

OBS 

01100 

05.09 

35.07 

27.74 

1489.7 

OBS 

01157 

05.01 

35.07 

27.75 

1490.3 

OBS 

01165 

05.16 

35.11 

27.76 

1491.1 

OBS 

01200 

05.06 

35.09 

27.76 

1491.3 

OBS 

01300 

04.62 

35.06 

27.79 

1491.1 

OBS 

01320 

04.63 

35.06 

27.79 

1491 .4 

OBS 

01325 

04.54 

35.04 

27.76 

1491.1 

OBS 

01400 

04.42 

35.04 

27.79 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.32 

35.04 

27.81 

1493.2 

REFID      31  8177 

CONSEC  0019 

LAT             35  08       N 

LONG        048  01        M 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP    01930             AIR 

lEKP         20.0 

DIP     1 

NGT     PER 

<1"D-0IR    17 

HONTI- 

1       06 

SHIP    OU 

HET 

euiF           20.0 

17 

1          2 

uIND-SPD    15 

DAY 

05 

DATA    USE 

1             6APO'4ETR     1016.6 

SEA 

WI\D-FOR 

HOUR 

12.0 

AREA 

05             CLOUn    T/4 

CL/TR 

I.EATHE1        X2 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sr,>-«-T 

DVNDPTH 

5ND    VEL 

OXYG                PC:' 

OBS 

COOOO 

19.69 

36.41 

25. C4 

1522.9 

OBS 

00010 

19.43 

36.35 

<5.V6 

1522.3 

OBS 

00020 

19.  12 

36.39 

26.  C  7 

1521.7 

OBS 

00030 

16.96 

36.35 

26. C8 

15cl .3 

OBS 

00050 

17.02 

36.29 

tr..i2 

15  16.0 

OBS 

00075 

16.63 

36.31 

?f.<  2 

1515.3 

OBS 

00100 

16.46 

36.31 

;/..'  6 

1515.1 

OBS 

00125 

16.28 

36.26 

26. f  7 

1515.0 

OBS 

00150 

16.15 

36.24 

2(..<  3 

1514.9 

OBS 

00200 

15.69 

36.17 

26.74 

1514.3 

OBS 

002  50 

15.11 

36.06 

26.78 

1513.1 

OBS 

00300 

14.61 

35.98 

26.83 

1512 .3 

OBS 

00400 

13.39 

35.78 

26.93 

1509.7 

CBS 

004  30 

13.20 

35.76 

26.96 

1509.5 

OBS 

00440 

12.96 

35.72 

26.97 

1506.9 

OBS 

005  00 

12.33 

35.64 

27.04 

1507.6 

OBS 

00600 

10.66 

35.38 

27.15 

1503.1 

OBS 

00700 

09.21 

35.23 

27.28 

1499.3 

OBS 

00739 

08.  15 

35.15 

27.39 

1495.8 

OBS 

00756 

06.38 

35.25 

27.43 

1497.1 

OBS 

00760 

08.25 

35.25 

27.45 

1497.0 

OBS 

00600 

07.80 

35.19 

27.47 

1495.6 

OBS 

00900 

06.64 

35.18 

27.63 

1492.7 

OBS 

00905 

06.74 

35.23 

27. ft 

1493.2 

OBS 

00965 

06.66 

35.21 

27. t5 

1493  .9 

OBS 

00980 

06.35 

35.17 

27.66 

1492.9 

OBS 

01000 

06.28 

35.18 

27. fa 

1492.9 

OBS 

01022 

06.32 

35.20 

27.69 

1493.5 

OBS 

01100 

05.48 

35.12 

27.73 

1491 .3 

OBS 

01122 

05.15 

35.08 

27.74 

1490.3 

OBS 

012  00 

04.78 

35.04 

27.  75 

1490.0 

OBS 

01270 

04.71 

35.07 

27.79 

1490.9 

OBS 

01300 

04.59 

35.05 

27.76 

149C.9 

OBS 

01316 

04.39 

35.04 

27. ao 

1490.4 

OBS 

01400 

04.30 

35.03 

27.80 

14?1.4 

OBS 

01450 

04.14 

35.02 

.;7.61 

1*91.5 

CBS 

01500 

04.13 

35.01 

■:7.f  0 

1*92.3 

INST    STD   HECOROER 
TRACE     OIR  n 

OOPATIGN  00.4 

GRIG    E42    019 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  * 
2  SQUARE  4B 
1     SOUARE     58 


»•«••«•*••« 
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TABLE  XXI.— Continued 


PEFID       31       ^177 

YEIO 

l'?70 

erTDP  04481 

STB 

TEMP         20. C 

DIP     HGT     PER 

.ilND-OIR    20 

CtNStC              0020 
LftT             34    5^.5N 

MONTh 

1       Of 

SHIP    OU 

ktT 

»ULB           19. f 

17 

WIND-SPD    17 

0»» 

Oi 

DATA    USE       1 

9A0CJ1ETR    1022. r 

SEA 

3 

JiMO-fCR 

LONG       O*"    05. 5« 

MOOR 

lb. 3 

AREA                05 

ClOUO    '/A 

CL/TR 

^EATHE^        X6 

c^s^Nu>!/I  iHc 

lvltyp 

LtPIM 

lEMP 

SAL 

SIGfA-' 

OVNOPTH 

SNO    Vtl. 

OXVG                0? 

18.3 

oei 

00000 

19.62 

36.33 

25.69 

1522.7 

OBS 

00010 

l''.60 

36.37 

25. S3 

1522.8 

OBS 

00P?0 

19.02 

36.37 

26.08 

1521 .4 

OBS 

00030 

18.65 

36.34 

:6.15 

1520.4 

OBS 

00050 

17.01 

36.2  2 

26.47 

1515.9 

nas 

00075 

16.02 

36.09 

26. to 

15U.1 

OBS 

00100 

15.59 

36.12 

26.7  2 

1512.3 

OBS 

00125 

15.40 

36.10 

26.75 

1512.0 

OBS 

00150 

15.29 

36.09 

26.76 

1512.1 

OBS 

00200 

14.92 

36.00 

26.  7  B 

1511.6 

OBS 

002  50 

14.78 

36.01 

26. E2 

1512 .0 

oes 

00300 

14.37 

35.93 

26. {4 

1511.4 

OBS 

00325 

14.14 

35.89 

2c..  ft 

1511.1 

"BS 

00355 

14.29 

35.97 

26.69 

1512.1 

das 

004  00 

14.02 

35. Vl 

2o.'^0 

1511 .9 

OBS 

005  00 

12.02 

35.55 

27.03 

1506.4 

OBS 

005  30 

11.92 

35.57 

27.07 

15C6.6 

OBS 

OOtOO 

10.60 

35.37 

27.15 

1502.9 

OBS 

00t45 

09.55 

35.25 

27.24 

1499.7 

OBS 

COtbO 

C9.64 

35.35 

27.31 

1500.4 

OBS 

00700 

09.32 

35.16 

27.37 

1499.9 

OBS 

008  00 

07.67 

35.19 

27.49 

1495.1 

OBS 

OOP  32 

07.30 

35.17 

27.53 

1494.1 

OBS 

001168 

07.41! 

35.27 

27.  =  (: 

1495.6 

OBS 

OOSOO 

07.27 

35.25 

27. oC 

1495.3 

riBS 

01000 

05.62 

35.07 

27.68 

1490.1 

OBS 

01025 

05.67 

35.15 

27.73 

1490.9 

OBS 

OUOO 

05.32 

35.11 

27.75 

1490.7 

OBS 

01200 

04.96 

35.07 

27.76 

1490.8 

CBS 

01300 

04.59 

35.05 

27.78 

149P.9 

06S 

01400 

04.43 

35.04 

27.79 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.29 

35.04 

27. H 

1493.0 

INS'     STO    RECORDER  TEN    S3    1206 

TRACE    DIR                        0  5    SUUARE        2 

DURATION                  00.4  2     SOUARE     48 

CRIG    E42    020  I    SOUARE    48 


; »*«**«** 


REFID      31       8177 

YEAR 

1970 

BOTDP    03658 

AIR 

TEKP           19.8 

DIB    HGT    PER 

WIND-OIR    24 

CONSEC              0021 

MDNT^ 

1      06 

SHIP   OU 

WET 

eUL6           19.5 

20 

2          3 

WIND-SPD    14 

LAT             35    01       N 

CAY 

05 

DATA    USE       1 

BARCIETF     1021.7 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       048    04       H 

HOUR 

23.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

Cl/TR 

WEATHEJ       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG               P3 

23.8 

OBS 

000  00 

19.65 

36.34 

25.89 

1522.7 

OBS 

00010 

19.64 

36.34 

25.90 

1522.9 

oes 

00020 

18.83 

36.33 

26.10 

1520.8 

OBS 

00030 

18.51 

36.30 

26.16 

1 5  20  .  0 

OBS 

000  50 

16.71 

36.22 

26.54 

1515.0 

OBS 

000  75 

16.26 

36.20 

26.63 

1514.0 

OBS 

001  CO 

16.18 

36.22 

26.66 

1514.2 

OBS 

00125 

15.91 

36.16 

26.6  8 

1513.7 

OBS 

00150 

15.82 

36.  17 

26.7  1 

1513.8 

OBS 

0C2  00 

15.51 

36.11 

26.73 

1513.6 

OBS 

00250 

15.03 

36.04 

26.7  8 

1512.9 

OBS 

00300 

14.41 

35.93 

26.84 

1511  .6 

OES 

00325 

14.19 

35.91 

26.87 

1511 .2 

OBS 

00385 

14.16 

35.95 

26.90 

1512.2 

CBS 

00400 

14.03 

35.91 

26.90 

1512.0 

OBS 

004  50 

12.87 

35.66 

26.95 

1506.6 

oes 

00500 

12.  13 

35.55 

27.01 

1506.8 

OBS 

00560 

10.63 

35.40 

27.14 

1503.1 

ObS 

006  00 

10.51 

35.36 

27.16 

1502.5 

OBS 

00640 

09.46 

35.26 

27.27 

1499.3 

oe< 

00700 

08.73 

35.24 

27.37 

1497.5 

OBS 

00750 

08.29 

35.25 

27.45 

1496.7 

OBS 

00770 

07.44 

35.13 

27.46 

1493  .6 

OBS 

OOOOO 

07.19 

35.15 

27.53 

1493.2 

OBS 

00852 

06.93 

35.17 

27.56 

1493.0 

OBS 

00873 

07.01 

35.23 

27.62 

1493.8 

OBS 

00900 

06.83 

35.21 

27.6  3 

1493.5 

OBS 

C0990 

05.71 

35.08 

27.67 

1490.4 

oes 

01000 

05.64 

35.12 

27.71 

1490.3 

OB? 

01078 

05.54 

35.16 

27.76 

1491 .2 

OBS 

OUOO 

05.24 

35.  10 

27.75 

1490.3 

OBS 

01180 

05.31 

35.17 

27.79 

1492.0 

OBS 

01200 

05.31 

35.16 

27.79 

1492.4 

OBS 

01300 

04.63 

35.07 

27.79 

1491.1 

OBS 

01400 

04.31 

35.04 

27.81 

1491 .4 

OBS 

01500 

04.13 

35.03 

27.82 

1492.3 

INSI    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    DIP                        0  5    SOUARE       4 

DURATION                 00.3  2    SOUARE    46 

CRIG    E42    021  1    SQUARE    58 


«*  >«•«•••• 


298 


TABLE  XXI.— Continued 


REFIO   31  8177  YE»«  1970 

CONSEC  0022  nONTn   06 

CAT      34  SI   N  r«T      06 

LONG   046  06   M  MCUR  06.0 


BOIOP  04343 
SHIP  OU 

osr*  USE     I 
a»E»  05 


hET    BUIE  19.5 

BiSOMflt     1021.6 

;louo    T/4 


OIB     MGI     PER 

28      2         2 
SE4 
Cl/tk 


alvO-OIR    27  INSI    SIO   SECOSOEO  IE W    SO    1206 

■iHD-SPD    09  IRSCt    oil  O  5    sau«»E       2 

r<l(D-FDR  DURATION  CD. 3  2     SOUAKF    4fl 

jUtmE)       »s  ColO    t42    022  I    SQUAD';    48 


CASTNUH/TIHE        LVLIYP 


DYNOPIH       S^O    VEt        J»»G 


P?4       lOT     P 


oes 

00000 

19.50 

36,3.. 

25.^2 

oes 

COO  10 

19.44 

36.29 

25.9  1 

oes 

00020 

19.01 

36.30 

26.03 

06S 

00030 

18.01 

36.28 

26.27 

oes 

00050 

16.80 

36.27 

26.55 

oes 

000  75 

16.47 

36.26 

2*. 62 

OBS 

00100 

16.39 

36.2  7 

26.65 

oes 

00125 

16.27 

36.24 

26.66 

oes 

00150 

16.  16 

36.2  3 

26.67 

oes 

00160 

16.01 

36.20 

26.69 

IBS 

00200 

15.57 

36.12 

26.72 

OBS 

002  50 

14.88 

36.00 

26.79 

OBS 

002  70 

14.58 

35.96 

26.82 

oes 

00300 

14.42 

35.93 

26.83 

OBS 

004  00 

13.39 

35.76 

26.92 

DBS 

00466 

12.68 

35.67 

25.  =  9 

oes 

00500 

12.03 

35.54 

27. C2 

ces 

005  50 

11.51 

35.47 

27.07 

OBS 

006  00 

10.57 

35.37 

27.16 

OBS 

006  66 

08.96 

35.22 

<7.32 

oes 

00700 

06.91 

35.22 

27.22 

oes 

00740 

08.26 

35.22 

^7.43 

OBS 

00764 

08.11 

35.22 

27.45 

OBS 

00760 

07.54 

35.15 

;7.48 

OBS 

008  00 

07.36 

35.14 

27.50 

OBS 

006  55 

06.93 

35.17 

.7.;e 

OBS 

00874 

07.04 

35.23 

27. <  1 

OBS 

00900 

06.43 

35.15 

27.64 

OBS 

00940 

06.21 

35.14 

27,66 

OBS 

009  SS 

.5.94 

35.11 

27.67 

OBS 

01000 

.77 

35.12 

27.70 

OBS 

01040 

C-..67 

35.12 

^7.71 

OBS 

01050 

U3.  43 

35.08 

27.71 

OBS 

01100 

05.18 

35.06 

27.74 

OBS 

0U26 

05.09 

35.07 

27.74 

oes 

01134 

04.92 

35.04 

27.74 

OBS 

01200 

04.82 

35.06 

27.76 

OBS 

01300 

04.44 

35.02 

27,78 

OBS 

01400 

04.35 

35.02 

27,79 

OBS 

01500 

04.21 

35.01 

27,79 

1522.3 
1522,3 
1521.3 
1516.5 
1515.3 
1514.7 
1514.9 
1514.9 
1515.0 
1515.0 
1513.6 
1512.3 
1511.7 
1511.6 
1509.7 
1508,3 
1506.5 
1505.4 
1502.8 
1498.1 
1498.2 
1496.4 
1496.2 
1494,2 
1493.8 
1493,1 
1493.9 
1491 .8 
1491.6 
1 490 . 7 
1490,8 
1491.1 
1490,2 
1490.0 
1490.1 
1469.5 
1490.2 
1490.3 
1491 .5 
1492.7 


REFID      31  8177  YEAR    1970 

C0N5EC  0023  HUNTH       06 

I  AT             34  5  8       N  DAY             06 

LCNO       047  56       »  HOUR     11 .6 


BCTDP     04480 
SHIP    CU 
DATA    USE        1 
AFEA  05 


AIR    TEhP  19.= 

^'ET     flut  tf  19.5 

dARCHtTt     1C24,4 
CLCUI     T/A 


DIR     HOT    PEP 

19      2         3 
SEA 
CL/TR 


^INO-DIP    25 
WINO-SPO    05 
KIN0-F3R 
HEATHEN       XI 


INST    STD    RECOFDER 
TRACE     OIR  0 

DURATION  00.4 

r»IG    E42    023 


TFN  SO  12?6 
5  SOUAOF  2 
2  SOUAOF  46 
1     SO'JARF     47 


CASTNUM/TI'^E       LVLTYP 


DYNOPTH       SND    VEL 


P34       TCT    P 


OBS 

00000 

19,56 

36,33 

i5,oi 

oes 

OOCIO 

19.52 

36,33 

25,^2 

OBS 

00020 

19.43 

36,32 

25,94 

oes 

00030 

19.03 

36.33 

2o,05 

oes 

00050 

17.31 

36.32 

26,47 

ces 

000  75 

16,74 

36.31 

26.60 

UBS 

00100 

16,50 

36.28 

26,6  3 

nss 

00125 

16,36 

36.28 

2o,<  7 

OBS 

00150 

16,27 

36.26 

26,67 

:;bs 

002  00 

15,90 

36.21 

c6,72 

OBS 

00  300 

14,46 

35.93 

26,f.2 

DBS 

00400 

13.27 

35.75 

26,94 

TBS 

004  50 

12.35 

35.61 

27,01 

oes 

00468 

12.31 

35.61 

27.02 

3BS 

00500 

11.60 

35,50 

27.07 

OBS 

00543 

10.51 

35.35 

27.15 

OBS 

00600 

09.51 

35,27 

27,26 

"95 

00635 

08.93 

35.24 

27,34 

OBS 

C0660 

06.93 

35,25 

27,54 

OBS 

0C6O6 

08.78 

35,23 

27.35 

oes 

00700 

08.61 

35,26 

27.40 

oes 

00718 

06.55 

35,27 

27.42 

TBS 

C0760 

07.96 

35,W 

27.45 

OBS 

00770 

07.52 

35,16 

27.49 

-B5 

00766 

07.46 

35,14 

27.48 

CBS 

OOoOO 

07.19 

35.13 

27.51 

OBS 

0082  3 

06.95 

35,17 

21. '.e 

ces 

00868 

07.09 

35,25 

27. t  2 

nes 

00900 

06.46 

35,16 

27.64 

OBS 

0093  5 

05.87 

35,10 

^7.67 

"OS 

01000 

05.66 

35,12 

27.71 

ces 

01100 

05,14 

35,09 

27.75 

OBS 

01142 

05,24 

35,13 

.:7.77 

OBS 

01150 

05,06 

35,10 

27,77 

OoS 

01200 

04,76 

35,06 

27,77 

CBS 

01240 

04,5  3 

35,04 

27.78 

CBS 

01300 

04,41 

35,03 

27.79 

OB"; 

01400 

04,19 

35,01 

27.80 

oes 

01500 

04.06 

35,00 

27.10 

1522.5 
1522.5 
1522.4 
1521.5 
1516.9 
1515.6 
1515.2 
1515.2 
1515.3 
1515.0 
1511 .7 
1509.3 
1506.6 
1507.0 
1504.9 
1501.6 
1498.6 
1497.2 
1497,6 
1497,1 
1497.1 
1497.2 
1495.5 
1494.0 
1494.0 
1493.1 
1492,6 
1494,0 
1492.0 
1490,1 
1490,4 
1469,9 
1491,1 
149C.4 
1490,0 
1489.7 
1490,2 
1490,9 
1492,0 
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TABLE  XXI.— Continued 


BEFID      il  8177 

CONftC  002'. 

lAI            3»  57      N 

LONG        0't!<  06       W 


CASTNU*'/TIMe       LVLTVP 


YEIR 

1970 

eCTCP    04471 

AIP 

TEMP         21., 

MO\Tt 

.       (16 

SHIP    OU 

KET 

BULB          19. 

DAY 

06 

0A1A    USE        1 

BABO^EIf    1025. 1 

HOUt' 

18.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

.VLTVP 

OtPTH 

TEKP 

SAL 

SIG-A-I 

06S 

OODOO 

20.43 

36.33 

25.67 

OSS 

000  10 

19.58 

36.29 

25.87 

OBS 

00020 

18.93 

36.32 

26.07 

OBS 

00030 

17.71 

36.20 

26.28 

OBS 

000  50 

16.77 

36.2  3 

26.53 

OBS 

00075 

16.54 

36.29 

26.6  3 

OBS 

00 1 00 

16.44 

36.28 

26.6  5 

OBS 

00125 

16.29 

36.27 

26.6  7 

OBS 

00150 

16.13 

36.24 

26.69 

OBS 

00200 

15.64 

36.17 

26.7  5 

OBS 

002  50 

15.08 

36.06 

26.79 

OBS 

0C300 

14.48 

35.96 

26.84 

OBS 

00400 

13.33 

35.77 

26.94 

OBS 

004  80 

12.18 

35.59 

27.03 

OBS 

00500 

12.07 

35.60 

27.06 

OBS 

006  00 

10.18 

35.34 

27.21 

oes 

006  60 

09.00 

35.21 

27.30 

OBS 

00700 

08.63 

35.23 

27.38 

OBS 

00750 

08.43 

35.25 

27.42 

OBS 

00760 

08.16 

35.15    P 

27.390» 

OBS 

008  00 

07.27 

35.  17 

27.53 

OBS 

00835 

06.95 

35.16 

27.57 

OBS 

00865 

07.08 

35.26 

27.63 

OBS 

00900 

06.42 

35.17 

27.65 

OBS 

00975 

05.71 

35.10 

27.69 

OBS 

009B8 

05.61 

35.15 

27.72 

OBS 

01000 

05.79 

35.15 

27.72 

OBS 

01100 

05.22 

35.  11 

27.76 

OBS 

01135 

05.04 

35.09 

27.76 

OBS 

01145 

05.24 

35.12 

27.76 

OBS 

01170 

04.93 

35.09 

27.76 

OBS 

01200 

04.62 

35.07 

27.77 

OBS 

01300 

04.44 

35.03 

27.78 

OBS 

01400 

04.30 

35.04 

27.61 

DBS 

01500 

04.07 

35.01 

27.6  1 

01 R    HOT     PER 

20       2         3 
SEA 
CL/TR 


KINO-OIR  27  INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

MI\D-SPD  04  TRACE    OIR  0  5    SOUARE       2 

IIINO-<:aF  DURATION  00.3  2    SOOARE    46 

WEATHER  XI  GRIG    E42    024  1     SQUARE     45 


PYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1525.0 
1522.7 
1521.1 
1517.6 
1515.2 
1515.0 
1515.1 
1515.0 
1514.9 
1514.1 
1513.0 
1511.6 
1509.5 
1506.7 
1506.7 
1501 .3 
1497.8 
1497.1 
1497.2 

1493.5 
1492.6 

1494.0 
1491 .8 
1490.1 
1490.8 
1490.9 
1490.2 
1490.1 
1491 .1 
1490.2 
1490.2 
1490.3 
1491.4 
1492.1 


P34       IDT     P 


REFID       31       8177 
CONSEC  0025 

LAT  34    57       N 

LONG       047    57      H 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


YEAR 

1970 

eOTDP    04572 

AIR 

TEMP          19.9 

DIR     HGT     PER 

MINO-OIR 

27 

INST    SID    RECCROER 

MONTH' 

1       06 

SHIP    OU 

WET 

RULB           18.7 

19 

2          3 

WIND-SPD 

05 

TRACE    DIR                        D 

DAY 

07 

DATA    USE       1 

6ARQMETB     1026.8 

SEA 

HINO-EQR 

DURATION                   00.3 

HOUR 

00.0 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/7R 

»EATHER 

XI 

ORIG    E42    025 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

DBS 

00000 

20.23 

36.34 

25.74 

1524.3 

OBS 

00010 

19.74 

36.33 

25.86 

1523.1 

OBS 

00020 

19.36 

36.32 

25.95 

1522.3 

OBS 

00030 

17.68 

36.23 

26.31 

1517.5 

OBS 

00050 

16.78 

36.31 

26.59 

1515.3 

OBS 

000  75 

16.56 

36.31 

26.64 

1515.1 

OBS 

00100 

16.53 

36.32 

26.66 

1515.4 

OBS 

00125 

16.33 

36.28 

26.67 

1515.1 

OBS 

00150 

16.16 

36.25 

26.69 

1515.0 

OBS 

002  00 

15.71 

36.18 

26.74 

1514.3 

OBS 

002  50 

15.07 

36.08 

26.61 

1513.0 

OBS 

00300 

14.51 

35.99 

26.86 

1512.0 

□es 

003  50 

13.64 

35.80 

25.90 

1509.7 

OBS 

004  00 

13.31 

35.79 

26.96 

1509.4 

OBS 

00460 

12.00 

35.55 

27.03 

1505.7 

OBS 

00500 

11.49 

35.49 

27.08 

1 504 . 5 

OBS 

00600 

09.82 

35.32 

27.25 

1500.0 

OBS 

00655 

09.02 

35.24 

27.32 

1497.9 

OBS 

00700 

08.58 

35.25 

27.40 

1497.0 

OBS 

007  30 

06.26 

35.25 

27.45 

1496.2 

OBS 

00750 

07.68 

35.15 

27.46 

1494.2 

OBS 

OOBOO 

07.16 

35.15 

27.53 

1493.0 

OBS 

00812 

07.01 

35.16 

27.56 

1492.7 

OBS 

00840 

07.23 

35.28 

27.63 

1494.2 

OBS 

00900 

06.43 

35.15 

27.64 

1491 .8 

OBS 

00914 

06.02 

35.11 

27.66 

1490.4 

OBS 

00955 

06.08 

35.16 

27.69 

1491.4 

OBS 

01000 

05.50 

35.09 

27.71 

1469.7 

OBS 

01044 

05.43 

35.08 

27.71 

1490.1 

OBS 

01055 

05.65 

35.16 

27.74 

1491.3 

OBS 

01100 

05.28 

35.11 

27.75 

1490.5 

OBS 

01150 

04.92 

35.07 

27.76 

1489.8 

OBS 

01170 

04.99 

35.10 

27.78 

1490.5 

OBS 

01200 

04.76 

35.06 

27.77 

1490.0 

OBS 

01300 

04.37 

35.02 

27.78 

1490.0 

OBS 

01400 

04.21 

35.01 

27.79 

1491.0 

OBS 

01500 

04.01 

35.00 

27.81 

1491.8 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SQUARE    47 
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TABLE  XXI.— Continued 


B E  F  I D       .'I       617  7 
CCiHSeC  C0i6 

L/IT  ,".51        N 

innc      0'.7    5  7      u 


YEafi 

1970 

BOIDP    04755 

aiB 

TEMP         20. C 

DIR    HGT    PEB 

JINO-DIR 

27 

INST    STO    JECOROEB 

TfN    SO    1206 

HONTH 

1       C6 

SHIP    QU 

WET 

■iUlP          19.5 

20 

1          3 

W1N0-5PD 

03 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE        2 

DAY 

07 

D4IA    USE        1 

eARO-^ETh     lf27.I 

SEA 

WIND-FDB 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     46 

HOUP 

06.0 

ASE4                05 

CLCUO    T/A 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

ORIG    F42    026 

1     SauARE     47 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1(,MA-T 

OVNOPIH 

SNO    VEl 

axTG 

PT4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

20.08 

36.3  6 

25.80 

1523.9 

OBS 

00010 

19.66 

36.31 

25.i,2 

1523.5 

oes 

00020 

19.46 

36.31 

23.92 

1522.5 

oes 

00030 

18.83 

36.26 

26.04 

1520.9 

oes 

00050 

17.11 

36.31 

26.51 

1516.3 

08  s 

00075 

16.73 

36.3  3 

2t.(  2 

1515.6 

oes 

00100 

16.51 

36.26 

26. t  3 

1515.3 

oes 

00125 

16.34 

36.28 

26.67 

1515.2 

oes 

00150 

16.13 

36.24 

26.69 

1514.9 

oes 

00200 

15.35 

36.09 

26.75 

1513.1 

oes 

00250 

14.71 

35.99 

<:6.f  2 

1511.8 

oes 

00  3  00 

14.29 

35.94 

26. t7 

1511.2 

oes 

00331 

13.93 

35.69 

26.  =  1 

1510.5 

ces 

00357 

14.14 

35.96 

26.92 

1511 .7 

oes 

00372 

14.  U 

35.95 

26.91 

1511.6 

oes 

004  00 

13.81 

35.87 

26.92 

1511.2 

oes 

004  10 

13.35 

35.76 

26.93 

1509.7 

oes 

00500 

11.65 

35.51 

27.07 

1505.1 

oes 

00600 

09.74 

35.30 

27.25 

1499.7 

oes 

00635 

09.icr 

35.27 

27.33 

1497.9 

oes 

00652 

09.21 

35.32 

27.35 

1498.6 

oes 

00700 

08.81 

35.31 

27.41 

1497.9 

oes 

00720 

08.51 

35.27 

27.43 

1497.1 

oes 

00740 

07.81 

35.20 

27.46 

1494.6 

OBS 

00751 

07.61 

35.18 

27.49 

1494.0 

oes 

00800 

07.26 

35.20 

27.56 

1493.5 

oes 

008  31 

07.13 

35.27 

27.63 

1493.6 

oes 

00650 

07.07 

35.25 

27.63 

1493.7 

oes 

00660 

06.65 

35.19 

27.64 

1492.1 

oes 

00890 

06.36 

35.14 

27.64 

1491 .4 

OBS 

00900 

06.21 

35.14 

27.66 

1490.9 

OBS 

00925 

06.06 

35.13 

27.67 

1490.8 

CBS 

00950 

06.19 

35.19 

27.70 

1491.8 

oes 

01000 

05.60 

35.11 

27.71 

1490.1 

oes 

01010 

05.36 

35.11 

27.74 

1489.3 

oes 

01018 

05.61 

35.17 

27.73 

1491 .3 

OBS 

01100 

05.41 

35.14 

27.76 

1491.1 

OBS 

01200 

04.76 

35.06 

27.77 

1490.0 

OBS 

01270 

04.55 

35.05 

27.79 

1490.3 

OBS 

01275 

04.6  3 

35.07 

27.79 

1490.7 

OBS 

01300 

04.61 

35.06 

27.79 

1491 .0 

OBS 

01320 

04.61 

35.06 

27.79 

1491.4 

OBS 

01350 

04.22 

35.00 

27.78 

1490.2 

OBS 

01400 

04.22 

35.00 

27.78 

1491.0 

oes 

01500 

04.01 

34.99 

27.80 

1491 .8 
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TABLE  XXI.— Continued 


»EHD       31  8177 

CONSEC  0027 

L4T             34  57       N 

LONG       0<>8  02       U 


VEAfl 

1'570 

80TDP    04444             flIR 

TEMP         20.0 

DIB 

HGT    PER 

XIND-DIR 

01 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SQ    1206 

HONTh       06 

SHIP    OU 

HET 

BULB          19.5 

30 

1          3 

HIND-SPD 

03 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       2 

OAY 

07 

D4t4    USE 

1             BAROMETR     IC29.1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE    48 

HOUB 

a. 8 

»RE« 

05             CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E42    027 

1    SQUARE    49 

LVLIrP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMt-I 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

SI  03         PH 

08  S 

000  00 

20.47 

36.34 

25.68 

1525.0 

06  S 

00010 

20.36 

36.31 

25.68 

1524.8 

06S 

00020 

19.94 

36.31 

25.79 

1523.8 

oes 

00030 

19.12 

36.24 

25.96 

1521.7 

oer 

00050 

17.42 

36.30 

26.43 

1517.2 

OBS 

00075 

16.97 

36.33 

26.56 

1516.3 

OBS 

00100 

16.72 

36.29 

26.59 

1515.9 

OBS 

00125 

16.42 

36.27 

26.64 

1515.4 

OBS 

00150 

16.26 

36.25 

26.67 

1515.3 

OBS 

002  00 

15.80 

36.17 

26.71 

1514.6 

OBS 

002  50 

15.31 

36.10 

26.77 

1513.8 

OBS 

00  300 

14.58 

35.97 

26.8  3 

1512.2 

OBS 

004  00 

13.25 

35.72 

26.92 

1509.2 

OBS 

00500 

11.79 

35.53 

27.06 

1505.6 

OBS 

00540 

11.10 

35.43 

27.11 

1503.7 

OBS 

00575 

10.28 

35.36 

27.20 

1501.3 

OBS 

006  00 

09.77 

35.28 

27.23 

1499.6 

OBS 

00640 

09.15 

35.20 

27.27 

1498.0 

OBS 

00655 

08.43 

35.13 

27.33 

1495.5 

OBS 

00673 

08.64 

35.22 

27.37 

1496.7 

OBS 

00685 

06.42 

35.19 

27.38 

1496.0 

OBS 

00700 

08.42 

35.23 

27.41 

1496.3 

OBS 

00710 

08.13 

35.21 

27.44 

1495.4 

OBS 

00731 

07.99 

35.16 

27.44 

1495.1 

OBS 

00740 

07.67 

35.15 

27.46 

1494.0 

OBS 

008  00 

07.10 

35.17 

27.56 

1492.6 

OBS 

00815 

06.94 

35.15 

27.57 

1492.4 

OBS 

00840 

06.89 

35.19 

27.60 

1492.7 

OBS 

00856 

07.00 

35.24 

27.63 

1493.5 

OBS 

OOB^l 

06.77 

35.23 

27.65 

1493.1 

OBS 

00900 

06.63 

35.20 

27.65 

1492  .7 

OBS 

00980 

05.72 

35.15 

27.73 

1490.3 

OBS 

01000 

05.73 

35.15 

27.73 

1490.7 

OBS 

01029 

05.66 

35.14 

27.73 

1 490 . 9 

OBS 

01048 

05.41 

35.12 

27.74 

1490.2 

OBS 

01060 

05.47 

35.14 

27.75 

1490.6 

OBS 

01100 

05.18 

35.10 

27.75 

1490.1 

OBS 

01200 

04.72 

35.08 

27.79 

1489.6 

OBS 

01260 

04.50 

35.07 

27.81 

1469.9 

OBS 

01276 

04.50 

35.07 

27.81 

1490.2 

OBS 

01285 

04.59 

35.10 

27.8  2 

1490.7 

OBS 

01300 

04.51 

35.08 

27.82 

1490.6 

OBS 

01332 

04.23 

35.03 

27.81 

1469.9 

OBS 

01400 

04.15 

35.04 

27.62 

1490.8 

OBS 

01421 

04.19 

35.05 

27.83 

1491.3 

OBS 

01500 

04.08 

35.02 

27.82 

1492.1 

REFIO  31  6177 
CONSEC  0028 
LAT  34  53  N 
LONG   047  40   U 


YEAR 

1970 

BOTDP    04847 

AIR 

TEMP          20.9 

OIR    HGT    PER 

H  1 N  D-  D I  R 

35 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

BULB           18.2 

31 

WIND-SPD 

02 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE        2 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1029.1 

SEA 

3 

WIND-FCR 

DURATION                   00.4 

2     SOUAOE    46 

HOUR 

18.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEA  THFP 

XI 

ORIG    E42    028 

I     SQUARE     47 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

aXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

5103          PH 

OBS 

00000 

21.05 

36.28 

25.47 

1526.4 

OBS 

00010 

20.13 

36.2  7 

25.71 

1  5  24  .  1 

OBS 

00020 

19.51 

36.32 

25.92 

1522.7 

OBS 

00030 

19.06 

36.31 

26.02 

1521.6 

OBS 

00050 

17.42 

36.25 

26.39 

1517.1 

OBS 

00075 

16.55 

36.23 

26.56 

1514.9 

OBS 

00100 

16.46 

36.23 

26.60 

1515.1 

OBS 

00125 

16.23 

36.21 

26.64 

1514.7 

OBS 

00150 

16.21 

36.23 

26.66 

1515.1 

OBS 

00170 

16.13 

36.22 

26.67 

1515.2 

OBS 

00200 

15.51 

36.11 

26.73 

1513.6 

OBS 

002  50 

14.49 

35.92 

26.81 

1511  .0 

OBS 

00300 

13.66 

35.80 

26.89 

1509.0 

OBS 

00340 

13.36 

35.75 

26.9  2 

1508.6 

OBS 

003  90 

12.30 

35.57 

26.99 

1505.6 

OBS 

004  00 

12.23 

35.58 

27.01 

1505.5 

OBS 

00440 

11.93 

35.54 

27.04 

1505.1 

OBS 

00500 

10.75 

35.39 

27.14 

1501.8 

OBS 

006  00 

08.61 

35.13 

27.30 

1495.3 

OBS 

006  10 

06.52 

35.14 

27.32 

1495.1 

OBS 

00620 

06.68 

35.23 

27.3  7 

1496.0 

OBS 

006  7  0 

08.16 

35.13 

27. ?7 

1494 .7 

OBS 

00685 

08.25 

35.22 

27.43 

1495.4 

OBS 

00700 

08.19 

35.22 

27.44 

1495.4 

OBS 

00760 

07.34 

35.16 

27.52 

1493.1 

OBS 

00775 

07.33 

35.19 

27.54 

1493.3 

OBS 

00800 

07.00 

35.16 

27.57 

1492.4 

OBS 

00870 

06.81 

35.23 

27.65 

1492.9 

OBS 

00900 

06.46 

35.20 

27.67 

1492.0 

OBS 

00960 

05.66 

35.10 

27.69 

1489.6 

OBS 

010  00 

05.71 

35.15 

?7.7  3 

1490.6 

CBS 

01100 

04.97 

35.00 

27.75 

1489.2 

OBS 

01200 

04.61 

35.03 

/:7.77 

1489.3 

OBS 

01300 

04.40 

35.00 

27.76 

1490.1 

OBS 

01400 

04.16 

34.99 

27.76 

1490.8 

OBS 

01500 

04.01 

34.57 

27.78 

1491 .8 
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TABLE  XXI.— Continued 


.VLTYP 

PEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

20.93 

36.36 

25.57 

oes 

00010 

20.14 

36.34 

25.76 

06  S 

OOOiO 

19.53 

36.33 

25.92 

08$ 

00030 

19.01 

36.32 

26.04 

06S 

000  50 

16.86 

36.19 

26.46 

□  BS 

000  75 

16.51 

36.22 

26.58 

DBS 

00  I  00 

16.47 

36.24 

26.61 

oes 

00125 

16.30 

36.24 

26.65 

oes 

00150 

16.24 

36.23 

26.65 

OBS 

00200 

16.01 

36.17 

26.66 

OBS 

002  50 

14.66 

35.95 

26. SO 

OBS 

00300 

13.95 

35.85 

26.(17 

OBS 

00400 

12.41 

35.58 

26.98 

OBS 

005  00 

10.76 

35.35 

27.1  1 

CBS 

00600 

08.78 

35.13 

27.27 

OBS 

00605 

08.69 

35.15 

27.30 

OBS 

006  10 

08.87 

35.19 

27.31 

OBS 

006  49 

08.20 

35.10 

27.34 

OBS 

00655 

08. 3B 

35.25 

27.43 

09S 

C0700 

08.12 

35.22 

2  7.45 

OBS 

00770 

07.19 

35.15 

27.53 

ObS 

00800 

07.04 

35.20 

27.59 

OBS 

00900 

06.65 

35.23 

27.67 

OBS 

00990 

05.62 

35.10 

27.70 

HBS 

01000 

05.70 

35.12 

27.71 

OBS 

01010 

05.74 

35.16 

27.73 

OBS 

01100 

05.01 

35.07 

27.75 

OBS 

01200 

C4.50 

35.02 

27.77 

OBS 

01222 

04.46 

35.03 

27.78 

oes 

01250 

04.31 

35.01 

27.78 

OBS 

01300 

04.30 

35.01 

27.78 

OBS 

01400 

04.18 

35.00 

27.79 

OBS 

01500 

04.0  7 

34.99 

27.79 

aeflO       31  9177  YEAR     1970  BOIOP    04847  4IP    TEMP          19.8  DIP    HOT  PE*            HINO-riR  03  INSI    STO   PECOOOER  TEN    SO    1206 

CONSEC  0029  MONTH       06  SHIP    OU  rtEI     SULB           16.5  31        2  3                Hlta-if)  09  TRACE    OIB                        0  5     SQUARE        2 

LAT             34  47       N  DAY             07  DATA    USE        1  BAkC^ETR     1030.4  SEA  WINO-FTR  DURATION                  00.3  2     SQUARE     46 

LONO       047  43       H  HOUR    23.7  AREA               05  CLbUD     I/A  CL/TR  HEATHE>  XI  OPIG    E42    029  1     SQUARE     47 

CASTNUM/TIME        LVLTYP  PERTH  TEMP  SAL  SI&MA-T  OYNDPTH       SNO    VEL       nXYG  PJ4       TOT     P  N02  N03  SI33  PH 

1526.2 
1524.2 
1522.7 
1521.4 
1515.4 
1514.8 
1515.1 
1515.0 
1515.2 
1515.2 
1511 .6 
1510.0 
1506.2 
1501 .8 
1495.9 
1495.7 
149t .5 
1494.5 
1495.5 
1495.2 
1492.6 
1492.6 
1492.9 
1490.0 
1490.5 
1490.9 
1489.3 
1488.8 
1489.1 
1468.9 
1489.7 
149C.8 
1492.0 


REFIO       31  8177  YEAR     1970  BOTOP     04114  AIR     TEHP          18.4  OIR     HOT  PER             m><0-DlR     Oi  INST     SID    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC  0030  MONTH       06  SHIR    OU  MET    BULB           16.7  31        1  2                WIND-SPD    0'  TRACE    OIR                        0  5    SQUARE        2 

LAT             34  58       N  DAY             08  DATA    USE       1  BAROMETR     1029.1  SEA  *IN0-fCf  DURATION                  00.4  2     SQUARE     46 

LONG       047  56       H  HOUR     06.0  AREA                05  CLOUD     T/A  CL/TR  HFlTHEt        XI  ORIG     E42    0  30  1     SQUARE     47 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG  P:J4       TOT    P  N02  N03  SI03  PH 

1524.0 
1522.9 
1522.0 
1521.3 
1516.8 
1515.9 
1515.0 
1515.2 
1514.6 
1513.7 
1513.1 
1512.5 
1512.7 
15U.9 
1511 .1 
1509.1 
1507.8 
1504.9 
1499.8 
1499.2 
1497.2 
1497.2 
1494.2 
1495.0 
1495.3 
1495.6 
1494.9 
1493.7 
1493.7 
1493.7 
1491 .7 

1491 .1 
1491  .0 
1492.4 
1492.2 
1491 .6 
1491.5 
1490.6 
149C.6 

1491 .2 
1492.4 


OBS 

00000 

20.08 

36.41 

25.93 

OBS 

00010 

19.61 

36.39 

25.94 

OBS 

00020 

19.26 

36.37 

26.02 

OBS 

00030 

18.95 

36.36 

26.0  9 

OBS 

00050 

17.31 

30.28 

26.44 

OBS 

00075 

16.93 

36.32 

26.58 

oes 

00 100 

16.45 

36.2  5 

26.62 

OBS 

00125 

16.34 

36.2  6 

26.6  7 

OBS 

00150 

16.05 

36.21 

26.68 

OBS 

002  00 

15.53 

36.12 

26.73 

OBS 

00250 

15.10 

36.05 

26.78 

OBS 

00265 

14.84 

36.00 

26.80 

CBS 

00300 

14.71 

36.03 

26.65 

OBS 

00332 

14.34 

35.92 

26.84 

OBS 

004  00 

13.80 

35.63 

26.89 

OBS 

005  00 

12.77 

35.64 

26.95 

OBS 

00553 

12.  15 

35.59 

27.04 

ObS 

C0600 

11.16 

35.42 

27.09 

OBS 

00700 

09.34 

35.23 

27.26 

OBS 

00719 

09.11 

35.22 

27.29 

OBS 

00738 

08.51 

35.15 

27.33 

OBS 

00760 

08.41 

35.19 

27.38 

OBS 

00775 

07.58 

35.13 

27.46 

oes 

00782 

07.73 

35.20 

27.49 

OBS 

ooeoo 

07.73 

35.21 

27.50 

oes. 

00921 

07.70 

35.21 

27.50 

OBS 

00826 

07.51 

35.  19 

27.52 

oes 

00975 

07.01 

35.16 

27.56 

OBS 

00900 

06.90 

35.17 

27.59 

OBS 

00950 

06.67 

35.  19 

27.63 

OBS 

01000 

05.99 

35.10 

27.65 

OBS 

01007 

05.81 

35.09 

27.67 

OBS 

01020 

05.75 

35.09 

27.67 

oes 

01055 

05.93 

35.16 

27.71 

oes 

01100 

05.71 

35.12 

27.71 

oes 

01112 

05.52 

35.09 

27.71 

oes 

01200 

05.  13 

35.08 

27.74 

oes 

01244 

04.75 

35.04 

27.76 

OBS 

01300 

04.51 

35.02 

27.77 

OBS 

01400 

04.27 

35.01 

27.79 

OBS 

01500 

04.  16 

35.01 

27.80 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31       8177 

YEAR 

1970 

BOTDP    0285 

3             AIR 

TFMP           19. C 

DIR    1 

■-GT    PFR 

HIND-DIB     06 

CONSEC              0031 

MONTH       06 

SHIP    OU 

HET 

eulB           16.7 

03 

2          3 

WI\D-SPO    07 

LAT             35    03       N 

DAY 

09 

DATA    USE 

1             BAPCtE'P     K29.t 

SEA 

WINn-f OR 

LONG       O'.e    05       H 

HOUB 

u.e 

AREA           05         Cloud   t/» 

CL/TP 

**EATHEO       XI 

CASTNUM/TIMf 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuH; -t 

DYNDPTH 

SNL*    V£L 

LtXYG               PH' 

08  S 

00000 

20.05 

36.41 

2^.  t4 

1573. i 

OBS 

00010 

20.01 

36.41 

25.1  5 

1524.0 

OBS 

00020 

19.60 

36.39 

*:'•.*  4 

1525.0 

39S 

000  30 

19.<.6 

36.39 

25. '•t 

1522.8 

OBS 

000  50 

18. 8H 

36.36 

!t.  1  1 

1521 .4 

3BS 

000  75 

17.20 

36.34 

26. '1 

I'^IT.O 

OBS 

00100 

16.83 

36.  32 

26. ^e 

15U  .3 

ass 

00125 

16.54 

36.28 

^6.62 

1515.8 

OBS 

00150 

16.12 

36.21 

It,. I  7 

1514.8 

OBS 

00200 

15.68 

36.16 

26.73 

1514.2 

OBS 

002  50 

15.35 

36.10 

26.76 

1513.9 

OBS 

00300 

14.86 

36.00 

26.79 

1513.1 

OBS 

00310 

14.69 

35.97 

26.81 

1512.7 

OBS 

00<.00 

13.89 

35.84 

26.  b8 

1511 .4 

OBS 

00451 

13.13 

35.72 

26.94 

1509.6 

OBS 

00'.56 

13.25 

35.60 

26.98 

1510.2 

OBS 

00500 

12.51 

35.62 

26.99 

1508. 2 

OBS 

00600 

11.13 

35.45 

27.12 

1504.9 

OBS 

00700 

08. 61 

35.16 

27. i3 

1497.0 

OBS 

00709 

08.54 

35.17 

2^.34 

1496.9 

OBS 

00712 

08.62 

35.23 

27. 3r 

1497.3 

OBS 

00751 

07.68 

35.  11 

2  7.43 

1494.2 

OBS 

00775 

07.89 

35.23 

27.49 

1495.6 

OBS 

OOnOO 

07.61 

35.20 

27.51 

1494 ,9 

OBS 

009  00 

06.81 

35.20 

27.62 

1493.4 

OBS 

00958 

06.35 

35.16 

27.t  ■; 

1492.5 

OBS 

00987 

06.03 

35.14 

27.68 

1491 .7 

OBS 

01000 

05.76 

35.09 

?7.f  8 

1490.7 

OBS 

01011 

05.59 

35. 0« 

27.(9 

14  0(1.2 

OBS 

OllOO 

05.21 

35.07 

27.73 

1490.2 

OBS 

01130 

05.06 

35.06 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

05.01 

35.08 

27.76 

1491.0 

OBS 

01217 

04.92 

35.06 

27.75 

1490.9 

CBS 

01235 

05.04 

35.11 

27.78 

1491.8 

OBS 

01300 

04.67 

35.06 

27.78 

1491  .3 

OBS 

01370 

04.39 

35.02 

27.78 

1491 .2 

OBS 

01380 

04.47 

35.05 

2  7  .  >,  0 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.41 

35.04 

27.00 

1491 .8 

OBS 

01500 

04.18 

35. CI 

27. tC 

1492.5 

INST    STil   RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE     DIR                        0  5     SQUARE       4 

OURATIJN  2     SQUARE     48 

ORIG    t42    C3l  I    SQUARE    58 


REFID       31  8177 

CCNSEC  0032 

LAT             35  07       N 

LLNo       048  C4       h 


CASINL^M/TKE 


YEAR 

1970 

BOTDP    02286 

AIR 

TEMP         20.0 

DIP     HGT     PER 

JINO-OIR 

10 

INST     STD    PECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

-ET 

BULB           16.4 

36 

JIMD-SPO 

05 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

6AR0HETR     1028.6 

SEA 

3 

HIND-F3R 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    49 

HOUR 

18.1 

AFEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

CRIG    c42    032 

1     SQUARE     58 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P           lO;           -103 

SIC3          PH 

OBS 

00000 

20.38 

36.42 

25.76 

1524.8 

CBS 

000  10 

19.86 

36.31? 

25.67 

1523.5 

OBS 

00020 

19.03 

36.37 

26.08 

1521  .4 

OBS 

OO03O 

17.88 

36.36 

26.36 

1518.3 

OBS 

00050 

17.16 

36.35 

26.53 

1?16.5 

06  S 

00075 

16.67 

36.37 

26.61 

1516.0 

OBS 

00  I  00 

16.66 

36.33 

2(  .6  3 

1515.8 

oes 

00125 

16.60 

36.33 

26.65 

1516.0 

OBS 

00150 

16.41 

36.29 

26.66 

1515.8 

ObS 

00200 

15.98 

36.20 

26.69 

1515.2 

OBS 

002  50 

15.49 

36.14 

26.7  6 

1514.4 

OBS 

003  00 

15.03 

36.05 

26.79 

1513.7 

OBS 

00400 

14.08 

35.91 

26.69 

1512.1 

oes 

00420 

14.04 

35.  VO 

26. t9 

1512.3 

OBS 

00500 

12.66 

35.(5 

26.98 

150°. 7 

oes 

006  00 

10.93 

35.58 

27.10 

1504.1 

OBS 

00700 

08.90 

35.  19 

27.50 

149B.1 

OBS 

00720 

08.31 

35.11 

27.23 

1496.1 

CBS 

00740 

08.48 

35.25 

27.42 

1497.2 

OBS 

00770 

08.47 

35.27 

27.43 

1497.7 

OBS 

00800 

07.51 

35.09 

27.44 

1494.3 

OBS 

00810 

07.36 

35.13 

27.49 

1494.0 

OBS 

00820 

07.61 

35.21 

27.52 

1495.2 

OBS 

00870 

07.00 

35.15 

27.56 

1493.6 

OBS 

00900 

06.88 

35.20 

27.61 

1493.7 

oes 

00930 

06.83 

35.21 

27.63 

1494.0 

OBS 

01000 

06.14 

35.15 

27.67 

1492.3 

OBS 

01042 

05.59 

35.09 

27.70 

1490.8 

OBS 

01C70 

05.74 

35.15 

27.73 

1491.9 

OBS 

01100 

05.51 

35.11 

27.72 

1491 .4 

OBS 

01200 

05.08 

35.09 

^7.76 

1491  .3 

CBS 

01300 

04.54 

35.04 

27.76 

1490. 7 

CBS 

01400 

04.27 

35.02 

27.79 

1491 .2 

oes 

01500 

04.  15 

35.02 

2  7  .  H 

1492.4 

(.»««<<*«»••*•»«« 
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TABLE  XXI.— Continued 


RCFIO        31        8177 
CCNSEC  0033 

CAT  3<t    5  7      N 

LONG      047    57      w 


rEAP  l'J70 
MONTH  Oft 
OAY  oe 

HOUR    23.8 


BniDP  04531 
SHIP  OU 
DATA  use   I 
AREA      05 


AIR     lEMP  19.6 

nET    aULB  16. ^ 

dARONETR     1028.6 
CLOUO     T/A 


DIR    HGI     PER 

05       2  3 

SEA 
CL/TR 


WINO-DIR  09 

K1><0-5PD  05 
MINO-FOR 

HEATHEN  XI 


INST     SID    RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00. <• 

ORIS    E'.2    033 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  <>6 
1     SQUARE     47 


CASTNU^'/T  IME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-I  OYNOPTH        SND     VEL       OXTG 


P04   TOT  P 


DBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CbS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
PBS 
CBS 
OBS 
PBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
065 
CBS 
OBS 


00000 
00010 
C0020 
00130 
00050 
00075 
00100 
00115 
00125 
0C150 
00200 
002  50 
00  300 
00<iOC 
00500 
006  00 
0C700 
00712 
00750 
00775 
00800 
00860 
00880 
00900 
01000 
01010 
01020 
01045 
01065 
01100 
01170 
01175 
C1200 
01228 
01233 
01250 
01275 
01300 
01345 
01361 
013  =  0 
01400 
01500 


20.59 
20.42 
19.77 
19.37 
18.77 
16. B7 
16.62 
16.34 
16.44 
16.  12 
15.67 
15.42 
14.66 
13.53 
12.27 
10.37 
08.59 
08.65 
07.64 
07.91 
07.42 
06.98 
0  7.04 
06.77 
05.62 
05.59 
05.71 
05.47 
05.59 
05.17 
04.87 
04.95 
04.62 
04.54 
04.65 
04.56 
04.62 
04.52 
04.70 
04.51 
04.56 
04.48 
04.2  7 


36.42 
36.38 
36.36 
36.3  7 
36.34 
36.28 
36.29 
36.24 
36.31 
36.23 
36.  15 
36.09 
35.98 
35.77 
35.61 
35.34 
35.13 
35.22 
35.10 
35.22 
35.16 
35.17 
35.22 
35.20 
35.08 
35.0V 
35.13 
35.09 
35.14 
35.08 
35.05 
35. OB 
35.02 
35.02 
35.04 
35.02 
35.05 
35.04 
35. U8 
35.04 
35.06 
35.05 
35.0? 


25.70 
25.72 
25.88 
25.99 
26.12 
26.54 
26.61 
26.64 
26.67 
26.68 
26.7  2 
26.74 
26.82 
26.90 
27.03 
27.1  7 
27.30 
27.37 
27.43 
^7.48 
27.51 
27.58 
27.61 
27.63 
27.68 
27.70 
27.71 
27.71 
27.74 
27.74 
27.75 
27.77 
27.76 
27.76 
27.77 
27.76 
27.78 
27. 7B 
27.79 
27.78 
27.79 
27.80 
27.79 


1525.4 
1525.0 
1523.4 
1522.5 
1521.1 
1515.9 
1515.6 
1514.9 
1515.5 
1514.8 
1514.2 
1514.1 
1512.4 
1510.1 
1507.4 
1502.0 
1496.8 
1497.4 
1494.0 
1495.6 
1494.1 
1493.4 
1494.0 
1493.2 
1490.2 
1490.2 
1490.9 
1490.3 
1491 .2 
1490.0 
1469.9 
1490.4 
1489.3 
1489.5 
1490.0 
1489.9 
1490.6 
1490.6 
1492.2 
1491.6 
1492.3 
1492.1 
1492.9 


REflO       31  8177 

CONSEC  0034 

LAT             34  50       N 

LONG        048  00       H 


CASTNUf'/TlME 


YEAR 

1970 

BOTOP    04480 

AIR 

TE>1P         n.c 

DIR     HOT     PER 

«IND-D1R 

05 

INST    STD    RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

1       06 

SHIP    OU 

MET 

BULB          17.3 

05 

1          2 

«IMT-SP0 

02 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       2 

DAY 

09 

DATA     USE        1 

BAOCIEIP     1G27.1 

SEA 

XINO-FJR 

DUPATI3N                   00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

lEATHE" 

XI 

P°IG     E42    034 

1     SOUARE     48 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1G»'A-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

IXVG 

P04 

TOT     0          N02          NG3 

S133          PH 

OBS 

00000 

20.31 

36.41 

25.77 

15  24.6 

OBS 

00010 

19.66 

36.34 

2  5  .  (1  9 

1522.9 

OBS 

00020 

19.41 

36.34 

25.46 

1522.4 

OBS 

00030 

18.76 

36.24 

26.05 

1520.6 

08S 

00050 

17.22 

36.32 

26.4  9 

1516.6 

OBS 

00075 

16.95 

36.36 

26.59 

1516.3 

DBS 

00100 

16.65 

36.30 

26. »  1 

1515.7 

OBS 

00125 

16.45 

36.^8 

2o.^4 

1515.5 

OBS 

00150 

16.24 

36.24 

20.66 

1515.2 

OBS 

00200 

15.83 

36.16 

26.7  0 

1514.7 

OBS 

002  50 

15.53 

36.12 

26.73 

1514.5 

OBS 

003  00 

15.06 

36.04 

26.76 

1513.8 

OBS 

00340 

14.48 

35.04 

26.83 

1512.5 

OBS 

00400 

13.99 

35.88 

26.89 

1511.8 

OBS 

004  7  0 

12.66 

35.61 

26.95 

1508.2 

OBS 

00480 

12.87 

35.68 

26.96 

1509.2 

OBS 

005  00 

12.41 

35.60 

26.99 

1507.8 

OBS 

00600 

10.56 

35.36 

27.15 

1502.7 

OBS 

00690 

09.16 

35.23 

27.29 

1498.9 

OBS 

00700 

08.69 

35.20 

27.34 

1497.3 

OBS 

00740 

08.35 

35.20 

27.40 

1496.7 

OBS 

00750 

07.81 

35.11 

27.41 

1494.7 

OBS 

00765 

07.90 

35.21 

27.47 

1495.4 

OBS 

00800 

07.69 

35.21 

27.51 

1495.2 

06  S 

008  20 

07.51 

35.19 

27.52 

1494.8 

DBS 

008  30 

07.18 

35.14 

27.52 

1493.6 

OBS 

00900 

06.79 

35.20 

27.63 

1 4  93  .  3 

OBS 

009  50 

06.32 

35.16 

27.66 

1492.2 

OBS 

01000 

05.62 

35.08 

27.68 

1490.2 

OBS 

01024 

05.54 

35.08 

27.69 

1490.2 

OBS 

01080 

05.64 

35.13 

27.72 

1491.6 

OBS 

01100 

05.49 

35.10 

27.72 

1491.3 

OBS 

01170 

05.04 

35.07 

27.75 

1490.6 

OBS 

01200 

05.  19 

35.12 

27.77 

1491.8 

OBS 

01230 

05.06 

35.11 

27.  78 

1491.8 

OBS 

01240 

04.76 

35.06 

27.77 

1490.6 

OBS 

013  00 

04.65 

35.05 

27.78 

1491.2 

OBS 

01400 

04.44 

35.03 

27.76 

1492.0 

OBS 

01460 

04.27 

35.02 

27.79 

1492.2 

OBS 

01500 

04.26 

35.02 

27.80 

1492.9 

305 


TABLE  XXI.— Continued 


atflD       31        ?177             VE4B 

1O70 

BTTDP    02377 

itn 

TEMP          19 

CJISeC                0035             MONTH 

1       06 

Ship    OU 

WET 

8ULb          15 

LST             35    00       N             0«Y 

09 

naTa  USE     1 

BABCMETO     1026 

IfNb       046    05       H             HCUP 

11.8 

aRE4              05 

CLCUO    T/a 

CiSTNUM/IlME       LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5  1 jMl-I 

Il.B          CiBS 

00000 

20. *7 

36. *7 

25.77 

OBS 

00010 

20.0* 

36. *6 

25.68 

OBS 

00020 

19.63 

36.** 

25.92 

OBS 

00030 

19.11 

36. *3 

26.10 

08  S 

00050 

17.61 

36. *l 

26. *7 

OBS 

00075 

17.13 

36.39 

26.55 

OBS 

00100 

16.95 

36.-7 

26.59 

OBS 

001J5 

16.62 

3o.3C 

26.62 

CBS 

00150 

16, *6 

36. i3 

26.6* 

OBS 

00189 

16.12 

36.21 

26.67 

OBS 

002  00 

16.21 

36.26 

26.66 

OBS 

OOiSO 

15.7* 

36.17 

26.7  2 

OBS 

00300 

15.0* 

36.03 

26.77 

OBS 

003*0 

1*.56 

35.95 

25.82 

OBS 

00400 

1*.15 

35.89 

26.86 

CBS 

00*80 

13.17 

35.72 

26.93 

IBS 

00500 

12.56 

35.61 

26.97 

OBS 

00560 

11.  18 

35. *1 

27.08 

OBS 

006  00 

10.5* 

35.32 

J7.13 

OBS 

00608 

10. *1 

35.33 

27.16 

OBS 

00612 

10.56 

35.36 

27.15 

DBS 

006  80 

06.69 

35.17 

i7.32 

OBS 

00691 

08.65 

35.16 

27. b3 

OBS 

00700 

08. *5 

35.15 

27. J* 

IBS 

00710 

08.23 

35.13 

27.26 

OBS 

007*0 

08. *3 

35.27 

27.** 

OBS 

00768 

08.26 

35.25 

27. *5 

06  S 

00790 

07.59 

35.13 

27. *6 

OBS 

008  00 

07.56 

35.16 

27. *6 

OBS 

00830 

07. *1 

35.19 

27.53 

OBS 

00850 

06.98 

35.  17 

27.58 

OBS 

00900 

06.63 

35.20 

27.02 

IBS 

009*1 

C6.50 

35.17 

27.6* 

OBS 

01000 

05.69 

35.09 

27.68 

OBS 

010*2 

05.91 

35.16 

27.71 

OBS 

01100 

05.51 

35.11 

27.72 

OBS 

01200 

C5.0* 

35.08 

27.76 

OBS 

012*5 

0*.61 

35.02 

27.76 

OBS 

01300 

0*.53 

35.05 

27.79 

06  5 

01330 

0*.31 

35.02 

27.79 

OBS 

01*00 

04.20 

35.01 

27.79 

OBS 

01500 

0*.ll 

35. CI 

27.80 

01"     HOT     PER 


SE4 
CL/TR 


HINO-OIR     00 
/II\D-SPD    00 
WI\n-F3B 
HtftTME-J        X2 


INST     STO    <FCO=r)FO 
TRACF    OIR  D 

DURATnN  nc.3 

ORIG    '5*2    035 


TEN  SO  1206 
5  S0U4RE  4 
2  SauARE  *6 
1    SQUARE    58 


DYNDPTM       SND    VcL       UXVG 

1525.1 
1524.1 
1523.7 
1521.8 
1517.9 
1517.0 
1516.7 
1516.0 
1515.9 
1515.5 
1516.0 
1515.2 
1513.7 
1512  .7 
1512.3 
1510.2 
1508.4 
1504.3 
1502.6 
1502.3 
1502.9 
1496.9 
1*97.0 
1*96.3 
1*95.6 
1*97.1 
1*96.9 
1*94.5 
1494.6 
1494.6 
1*93.2 
1*93.5 
1*92.8 
1*90.5 
1*92.1 
1*91 .* 
1*91.1 
1*90.0 
1*90.7 
1*90.2 
1490.9 
1*92.2 


Pj*       TOT     P 


REFED      31       8177  TEAR     1970 

CONSEC  0036  MONTH       06 

L4T  35    03      N  OAV  09 

LONG       0*8    02        H  HGUP     17.9 


60TDP    04*81  AIR    TEMP          21.2 

SHIP    OU  WET    BULB           16.2 

DATA    USE        1  bAftOMETR     102*. 1 

AREA               05  CLOUD     T/A 


OIR     HGT 

PER 

WINC-OI  R 

25 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

0*       0 

3 

WI-^D-SPD 

05 

TRACE    OIR                        0 

5     SaUARE       4 

SEA 

WU!0-FOR 

DURATION                  00.5 

2    SOUARE    *8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    E*2    036 

1     SQUARE     58 

CASTNUM/TIMf       LVLTYP 


DYNOPTH       SNO    VEL       OXVC 


PJ-V       TOT    P 


08  S 

00000 

20. 

.79 

36. 

.** 

25.67 

06S 

00010 

19. 

.90 

36. 

.39 

25.87 

06S 

00020 

19. 

.20 

36. 

.  3* 

26.01 

OBS 

00030 

18. 

.82 

36. 

.3* 

26.1  1 

OBS 

00050 

17. 

,05 

36. 

.30 

26.52 

OBS 

00075 

16. 

.7* 

36. 

.31 

26.60 

OBS 

00100 

16. 

.5* 

36, 

.29 

26.63 

OBS 

00125 

16. 

.35 

36. 

,27 

26.66 

OBS 

00150 

16. 

.21 

36. 

,26 

26.6  8 

065 

00170 

16. 

.19 

36. 

,26 

26.69 

OBS 

00200 

15. 

.76 

36. 

,17 

26.72 

OBS 

00250 

15. 

.*5 

36. 

.1* 

26.77 

OBS 

00300 

1*. 

.95 

36. 

,05 

26.61 

OBS 

00*00 

13. 

.77 

35, 

,85 

26.91 

DBS 

00500 

12. 

,2* 

35, 

,57 

27.00 

06S 

00520 

11. 

.65 

35. 

,51 

27.03 

CBS 

00523 

11. 

.95 

35. 

,59 

27.07 

oes 

00600 

10. 

.57 

35. 

,38 

27.17 

OBS 

006  72 

08. 

.55 

35. 

,17 

27.3* 

OBS 

00700 

08. 

.39 

35. 

,20 

27.39 

OBS 

00720 

08. 

.23 

35. 

,19 

27. *1 

06S 

00730 

08. 

,32 

35. 

,26 

27. *5 

06S 

00770 

07. 

,50 

35. 

,19 

27.52 

OBS 

00791 

07. 

,52 

35. 

,21 

27.53 

OBS 

00600 

07. 

,44 

35. 

,20 

27.53 

OBS 

00620 

07. 

,00 

35. 

,16 

27.57 

OBS 

008*5 

06. 

,97 

35. 

,21 

27.61 

06S 

009  00 

06. 

,13 

35. 

,12 

27.65 

OBS 

009  20 

05. 

,87 

35. 

,08 

27.65 

OBS 

00980 

05. 

,80 

35. 

,13 

27.70 

DBS 

01000 

05. 

,52 

35. 

,10 

27.71 

OBS 

01020 

05. 

,33 

35. 

,07 

27.71 

OBS 

01030 

05. 

,48 

35. 

,  1* 

27.75 

OBS 

01090 

05. 

,12 

35. 

,08 

27.75 

OBS 

01C95 

05. 

,20 

35. 

,10 

27.75 

OBS 

01100 

05. 

,15 

35. 

,06 

27.7* 

OBS 

01130 

0*. 

,90 

35. 

,06 

27.76 

OBS 

01200 

0*. 

,59 

35. 

,03 

27.77 

OBS 

01220 

0*. 

,49 

35. 

,02 

27.77 

OBS 

01265 

0*. 

,43 

35. 

,03 

27.79 

OBS 

01300 

0*. 

,52 

35. 

.06 

27.60 

OBS 

01*00 

0*. 

,  12 

35. 

,00 

27.79 

OBS 

01450 

0*. 

,08 

3*. 

,99 

27.79 

OBS 

01*60 

0*. 

,26 

35. 

,03 

27.80 

CBS 

01500 

0*. 

.22 

35. 

,02 

27.60 

1525.9 
1523.7 
1521.8 
1520.9 
1516.1 
1515.6 
1515.* 
1515.2 
1515.1 
1515.* 
151*. 5 
151*. 3 
1513.* 
1511 .0 
1507.2 
1506.1 
1506.6 
1502.6 
1*96.3 
1*96.2 
1*95.9 
1*96.5 
1*93.9 
1*9*.* 
1*9*. 2 
1*92.8 
1*93.1 
1490.6 
1489.8 
1490.6 
1*89.6 
1*89.3 
1*90.2 
1*89.6 
1*90.1 
1*69.9 
1*89.* 
1*69.2 
1*69.1 
1490.0 
1490.6 
1490.6 
1*91.2 
1*92.2 
1*92.7 
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TABLE  XXI.— Continued 


»EFID       31       8177 
CONSEC  0037 

LAT  3*    56       N 

LONG       046    04       W 


CASTNUK/tlME       IVLIVP 


YEAR 

1970 

BOIDP    04709 

AIR 

TEMP          19.6 

DIR    HGT    PER 

KINO-OIR 

31 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

KET 

BULB           16.9 

27 

1         3 

KIND-SPO 

05 

TRACE    OIR                        0 

DAY 

10 

OATA    USE       1 

BAROMETR     1023.8 

SEA 

HINO-FOB 

DURATION                   00.4 

HOUR 

00.0 

AREA              05 

CtOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIC     E42    037 

VLIYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

OBS 

00000 

20.68 

36.42 

25.68 

1525.6 

OBS 

00010 

20.53 

36.41 

25.71 

1525.4 

OBS 

00020 

19.36 

36.34 

25.97 

1522.3 

OBS 

00030 

18.58 

36.27 

26.12 

1520.2 

OBS 

00050 

17.01 

36.32 

26.54 

1516.0 

OBS 

00075 

16.69 

36.32 

26.6  2 

1515.4 

06S 

00100 

16.46 

36.30 

26.66 

1515.1 

OBS 

00W5 

16.26 

36.26 

26.67 

1514.9 

OBS 

00150 

16.05 

36.22 

26.69 

1514.6 

OBS 

00200 

15.48 

36.13 

26.75 

1513.6 

OBS 

002  50 

14.87 

36.02 

26.80 

1512.3 

OBS 

00300 

14.34 

35.94 

26.86 

1511.4 

OBS 

00400 

13.08 

35.73 

26.96 

1508.6 

OBS 

004  30 

12.86 

35.66 

26.9  7 

1508.3 

OBS 

00500 

11.57 

35.49 

27.07 

1504.8 

OSS 

00510 

11.69 

35.55 

27.09 

1505.5 

OBS 

006  00 

09.55 

35.25 

27.24 

1498.9 

OBS 

00700 

08.31 

35.22 

27.42 

1495.9 

OBS 

00720 

07.63 

35.13 

27.45 

1493.5 

OBS 

0073  5 

07.84 

35.20 

27.47 

1494.7 

OBS 

00775 

07.17 

35.15 

27.53 

1492.7 

OBS 

00800 

07.13 

35.19 

27.57 

1*93.0 

OBS 

00B55 

06.98 

35.22 

27.62 

1493.3 

OBS 

00900 

06.21 

35.15 

27.66 

1491.0 

OBS 

00939 

05.65 

35.07 

27.67 

1469. 3 

OBS 

00962 

05.49 

35.07 

27.69 

1489.0 

OBS 

00980 

05.64 

35.12 

27.71 

1490.0 

OBS 

01000 

05.43 

35.09 

27.72 

1489.4 

OBS 

01040 

05.10 

35.06 

27.73 

1488.7 

OBS 

01100 

05.15 

35.10 

27.76 

1489.9 

OBS 

01200 

04.80 

35.07 

27.78 

1490.1 

OBS 

01300 

04.43 

35.03 

27.79 

1490.2 

OBS 

01400 

04.22 

35.01 

27.79 

1491.0 

OBS 

01410 

04.24 

35.02 

27.80 

1491.3 

OBS 

01500 

04.05 

35.00 

27.60 

1492.0 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


••«*««••«•**•** 


REFIO       31  8177  YEAR     1970 

CONSEC  0038  MONTH      06 

LAT             34  59       N  DAY             10 

LONG       048  01       M  HOUR     11.6 


60T0P     04755 
SHIP    OU 
OATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.5 

WET    BULB  16.9 

BAPOMETR     1023.6 
CLOUO    T/A 


OIR     HGT     PER 

36      2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  36 

WINO-SPD  16 
WIND-F3R 

WEATHER  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E42    C3B 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 

11.6  OBS 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00000 

20.46 

36. 

.42 

25. 

.74 

00010 

19.81 

36. 

.37 

25. 

.67 

00020 

19.25 

36. 

.37 

26. 

.02 

00030 

18.51 

36. 

.31 

26. 

.16 

00050 

16.99 

36. 

.32 

26. 

.55 

00075 

16.76 

36. 

.30 

26. 

.59 

00100 

16.49 

36, 

.28 

26. 

.63 

00125 

16.33 

36. 

.26 

26. 

.66 

00150 

16.25 

36. 

.27 

26. 

,68 

002  00 

15.56 

36. 

.13 

26. 

.73 

002  50 

15.  16 

36. 

.07 

26. 

.78 

00300 

14.52 

35. 

.95 

26. 

.63 

00400 

13.36 

35. 

.77 

26. 

.93 

004  6  0 

12.71 

35. 

,68 

27. 

.00 

00500 

11.67 

35. 

,51 

27. 

.07 

00510 

11.74 

35. 

,55 

27. 

,08 

005  90 

10.21 

35. 

.34 

27. 

,20 

006  00 

09.74 

35. 

.26 

27. 

.22 

00640 

08.98 

35. 

.22 

27. 

.31 

00650 

09.01 

35. 

,25 

27. 

.33 

00700 

08.46 

35. 

,23 

27. 

.40 

00730 

07.81 

35. 

.18 

27. 

.46 

00774 

07.53 

35. 

,20 

27. 

.52 

00790 

07.  11 

35. 

.15 

27. 

.54 

00600 

07.14 

35. 

,  16 

27. 

.56 

00840 

06.97 

35. 

.20 

27. 

.60 

00900 

06.36 

35. 

,16 

27. 

,65 

01000 

05.58 

35. 

.09 

27. 

.70 

01022 

05.29 

35. 

.06 

27. 

,71 

01037 

05.34 

35. 

,  1 1 

27.74 

01100 

05.10 

35. 

,08 

27. 

.75 

01200 

04.39 

34. 

,99 

27. 

,76 

01275 

04.30 

34. 

.99 

27. 

,77 

01300 

04.36 

35. 

,01 

27. 

,77 

01400 

04.29 

35. 

,01 

27. 

,78 

01500 

04.12 

35. 

,00 

27, 

,79 

OYNOPTH       SND     VEL       OXYG 

1525.0 
1523.4 
1522.0 
1520.0 
1515.9 
1515.6 
1515.2 
1515.1 
1515.3 
1513.6 
1513.3 
1511.9 
1509.6 
1508. 3 
1505.2 
1505.6 
1501.3 
1499.6 
1497.4 
1497.7 
1496.5 
1494.4 
1494.1 
1492.7 
1493.0 
1493.0 
1491.6 
1490.0 
1469.2 
1489.7 
1489.7 
1466.3 
1489.2 
1490.0 
1491.3 
1492.3 


P34       ICT     P 


••••*•**••••••• 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO  31  8177 
CONSeC  0039 
L«T  35  00  N 
LONG   046  00   H 


VEAR 

1970 

BOTOP    04390 

AIR 

TEMP          19.6 

OIR     HOT     PER 

WINO-OIR 

03 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

NET 

BULB           16.7 

31 

1          3 

KINO-SPD 

10 

TRACE     DIR                        D 

5    SQUARE       4 

0«Y 

10 

o«T4  use     1 

BAROMETR     1023.7 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE    4S 

HOUR 

16.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E42    039 

1    SQUARE    58 

.VITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

20.72 

36.41 

25.66 

1525.7 

06S 

00010 

20.37 

36.39 

25.74 

1524.9 

OBS 

000  JO 

19.93 

36.34 

25.82 

1523.8 

OBS 

00030 

19.26 

36.33 

25.99 

1522.1 

OBS 

000  50 

17.15 

36.21 

26.42 

1516.3 

OBS 

00075 

16.68 

36.26 

26.59 

1515.4 

OBS 

00100 

16.53 

36.28 

26.63 

1515.3 

OBS 

00125 

16.29 

36.2  5 

26.66 

1515.0 

ObS 

00150 

16.20 

36.25 

26.68 

1515.1 

OBS 

OOiOO 

15.53 

36.14 

26.75 

1513.7 

OBS 

002  50 

14.93 

36.02 

26.79 

1512.5 

OBS 

00300 

14.47 

35.97 

26.65 

1511.8 

DBS 

00320 

14.2  7 

35.93 

26.87 

1511.4 

OBS 

00365 

14.13 

35.90 

26.87 

1511.7 

OBS 

00362 

14.15 

35.94 

26.90 

1512.1 

OBS 

OO^OO 

13.66 

35.61 

26.90 

1510.6 

OBS 

00420 

12.96 

35.66 

26.93 

1508.4 

OBS 

00<>3e 

12.85 

35.64 

26.9  4 

1508.3 

OBS 

00442 

13.01 

35.74 

26.98 

1509.1 

OBS 

00500 

11.98 

35.55 

27.04 

1506.3 

OBS 

005  90 

10.37 

35.34 

27.17 

1501.8 

OBS 

00600 

10.46 

35.40 

27.20 

1502.4 

OBS 

00665 

09.35 

35.30 

27.32 

1499.3 

OBS 

006  75 

08.44 

35.15 

27.34 

1495.9 

OBS 

006  60 

08.57 

35.17 

27.34 

1496.5 

OBS 

00693 

08.57 

35.24 

27.39 

1496.8 

OBS 

00700 

08.27 

35.18 

27.39 

1495.7 

OBS 

00720 

08.21 

35.19 

27.41 

1495.8 

OBS 

00742 

08.43 

35.32 

27.48 

1497.2 

OBS 

00600 

07.72 

35.23 

27.52 

1495.3 

OBS 

008  50 

06.85 

35.13 

27.56 

1492.6 

OBS 

00865 

06.93 

35.20 

27.61 

1493.3 

OBS 

00900 

06.46 

35.16 

27.64 

1492.0 

OBS 

00918 

06.01 

35.10 

27.65 

1490.4 

OBS 

01000 

.05.67 

35.11 

27.70 

1490.4 

OBS 

01100 

05.16 

35.08 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

04.65 

35.03 

27.76 

1489.5 

OBS 

01272 

04.40 

35.00 

27.76 

1489.6 

OBS 

01280 

04.51 

35.01 

27.76 

1490.2 

OBS 

01300 

04.34 

34.99 

27.76 

1489.8 

OBS 

01370 

04.64 

35.07 

27.79 

1492.3 

OBS 

01400 

04.53 

35.05 

27.79 

1492.4 

OBS 

01500 

04.30 

35.03 

27.60 

1493.1 

•*••••***••»*** 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO  31  8177 
CONSEC  0040 
L*T  3*  5  7  N 
LONG   048  04   H 


TE4R 

1<)70 

BOTDP     04718             AIR 

TEMP          19.) 

1               OIR     H&T     PER 

KINO-DIR 

05 

INST     STD    OECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       06 

SHIP    OU 

WET 

BULB           16.1 

1                 34 

1          3 

WIND-SPD 

06 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAT 

U 

DATA    USE 

1             BAROMETR     1025.8             SEA 

H!NO-F?B 

DURATION                   00.5 

2     SOUARE    48 

HOUR 

01.9 

AREA 

05             CLOUD     I/A 

CL/TH 

WEATHER 

XI 

ORIG    £42    040 

1     SOUABE     48 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

oxrG 

PC4 

TOT     P          N02          N03 

5133          PH 

CBS 

00000 

20.63 

36.42 

25. 6S 

15  25.5 

06S 

00010 

20.3  7 

36.34 

25.70 

1524.9 

06  S 

00020 

19.66 

36.32 

25.86 

1523.1 

oes 

00030 

19.36 

36.34 

25.97 

1522.4 

OBS 

0C0  5O 

17.36 

30.20 

26.37 

1516.9 

oes 

00075 

16.76 

36.32 

26.60 

1515.7 

oes 

00100 

16.47 

36.29 

26.65 

1515.2 

OBS 

00125 

16.32 

36.25 

26.65 

1515.1 

UBS 

00150 

16.01 

36.19 

26.68 

1514.5 

OBS 

00162 

15.94 

36.  18 

26.6  9 

1514.4 

oes 

00173 

16.00 

36.2  3 

20.71 

1514.8 

OBS 

00200 

15.66 

36.17 

26.74 

1514.2 

OBS 

00250 

15. OB 

36.05 

26.7  8 

1513.0 

OBS 

00  300 

14.59 

35.96 

26.82 

1512.2 

OBS 

00400 

13.84 

35.82 

26.87 

1511.2 

OBS 

005  00 

11.89 

35.50 

27.02 

1505.9 

oes 

00570 

10.42 

35.30 

27.13 

1501.6 

PBS 

00580 

10.53 

35.40 

27.19 

1502  .3 

OBS 

00600 

09.91 

35.28 

27.21 

1500.3 

OBS 

00658 

09.01 

35.21 

27.30 

1497.8 

oes 

0066'? 

08.62 

35.13 

27.30 

1496.4 

OBS 

00700 

08.41 

35.20 

27.39 

1496.3 

OBS 

00745 

07.48 

35.10 

27.45 

1493.3 

OBS 

00765 

07.62 

35.21 

27.52 

1494.3 

oes 

0060C 

07.11 

35.11 

27.51 

1492.8 

OBS 

00638 

07.03 

35.21 

27.60 

1493.2 

OBS 

00845 

07.07 

35.24 

27.62 

1493.6 

OBS 

009  00 

06.12 

35.10 

27.ft4 

1490.5 

DBS 

009  12 

06.02 

35.08 

27.63 

1490.3 

OBS 

COS  3  5 

06.08 

35.14 

27.67 

1491 .0 

OBS 

00960 

06.05 

35.15 

27.69 

1491.3 

OBS 

00970 

05.  74 

35.10 

27.69 

1490.2 

OBS 

00990 

05.69 

35.10 

27.69 

1490.3 

OBS 

01000 

05.43 

35.05 

27.66 

1489.4 

OBS 

01020 

05.23 

35.01 

27.68 

1488.8 

oes 

01055 

05.47 

35.13 

27.74 

1490.5 

OBS 

01080 

05.42 
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01030 

05.67 

35.16 

27.74 

1491.0 

OBS 

01070 

05.21 

35.10 

27.7  5 

1489.7 

OBS 

01100 

05.13 

35.10 

27.76 

1489.9 

oes 

01130 

04.90 

35.07 

27.76 

1469.4 

OBS 

01150 

04.97 

35.10 

27.78 

1490.0 

OBS 

01200 

04,60 

35.04 

27.77 

1489.3 

OBS 

01300 

04.46 

35.04 

27.79 

1490.4 

OBS 

01400 

04.20 

35.02 

27.ro 

1490.9 

OBS 

01500 

04.05 

35.00 

27.80 

1492.0 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIO    642    045 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


«««*«*««» 


REFID       31  8177 

CONSEC  0046 

LAT             35  02       N 

LONG       048  03       U 


YEAR  1970 
MONTH  06 
DAY  12 

HOUR     18.6 


bPTDP     03383 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


A|0    TEMP  21.6 

MET  nuLB  lo.e 
BARCMETR  1029.7 
ClOUO     T/A 


DIR     HGT     PER 

111         2 
SEA 
CL/IR 


JIND-OIR    21 
WIND-SPO    08 
WIMD-F?R 
WEATHER       XI 


INST     STD    SECOROER 
TRACE    OIR  D 

OUPATnN  00.4 

ORIG    F42    046 


T'M  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OY.»OPTH       SNO     VEL        DXYG 


P34       TOT     P 


OBS 

ooqoo 

21.67 

36.26 

^5, 

.29 

OBS 

00010 

20.26 

36.40 

2i 

.78 

OBS 

00020 

19.10 

36.33 

26, 

.03 

DBS 

00030 

18.87 

36.34 

26. 

.10 

OBS 

C0050 

16.94 

36.28 

26, 

.53 

OBS 

00075 

16.39 

36.30 

26, 

.67 

OBS 

00100 

16.12 

36.25 

26, 

.70 

CBS 

00125 

15.79 

36.18 

26, 

.72 

OBS 

00150 

15.52 

36.14 

26. 

.75 

OBS 

00200 

15.32 

36.12 

26, 

,78 

OBS 

002  50 

14.89 

36.04 

26. 

.62 

OBS 

00300 

14.22 

35.95 

25. 

.89 

OBS 

00350 

13.94 

35.90 

26, 

.91 

OBS 

00385 

13.25 

35.76 

26. 

.95 

OBS 

00400 

13.31 

35.80 

26, 

.97 

OBS 

00500 

11.32 

35.47 

27. 

.10 

OBS 

00580 

10.17 

35.33 

27. 

,20 

OBS 

006  00 

09.97 

35.36 

27. 

.26 

OBS 

00640 

08.89 

35.20 

27. 

.31 

OBS 

006  6  0 

09.07 

35.33 

27. 

.36 

oes 

00700 

07.90 

35.16 

27. 

.43 

OBS 

00720 

08.37 

35.31 

27. 

,48 

oes 

00750 

08.06 

35.30 

27. 

.52 

OBS 

00770 

07.39 

35.17 

27. 

,52 

OBS 

008  00 

07.25 

35.20 

27. 

.56 

OBS 

00860 

06.71 

35.17 

27. 

,(  1 

OBS 

00870 

06.82 

35.24 

27. 

.65 

08S 

00900 

06.52 

35.19 

27, 

.65 

OBS 

00920 

05.94 

35.12 

27. 

.68 

OBS 

01000 

05.85 

35.17 

27. 

.73 

OBS 

01100 

05.31 

35.12 

27. 

.75 

OBS 

01200 

04.76 

35.08 

27. 

.79 

OBS 

01240 

04.55 

35.05 

27. 

.79 

OBS 

01300 

04.45 

35.06 

27. 

.81 

oes 

01400 

04.26 

35.04 

27. 

.61 

oes 

01500 

04.12 

35.02 

27. 

,61 

1528.0 
1524.6 
1521.5 
1521.1 
1515.7 
1514.5 
1514.0 
1513.4 
1512.9 
1513.1 
1512  .4 
1511  .0 
1510.8 
1509.0 
1509.5 
1503.9 
1500.9 
1500.6 
1497.1 
1498.2 
1494.3 
1496.6 
1496.0 
1493.5 
1493.5 
1492.3 
1493.0 
1492 .2 
1490.2 
1491.2 
1490.6 
1490.1 
1469.6 
1490.4 
1491.2 
1492.3 


•*h •«••«• 
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TABLE  XXI.— Continued 


»EFID       31  8177 

CONSEC  00'.7 

LAT             3<,  58       N 

LCNG       048  ^0       H 


YEAR     1970  80fOP    0*759  AIR    TEMP  21.3 

MONTH       Ot  SHIP    OU  HEI    BULB  19.4 

DAY  13  DATA    USE        1  SAROMETP     1030.1 

HOUR    00. »  AREA  05  CLL'U3    T/A 


OIR    HOT 

PER 

HIMD-OIR 

17 

INST    STO    RECORDER 

T=N    SO     1206 

*9       X 

X 

rflNO-SPO 

Oi 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

SEA 

<INP-FnR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    48 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

00 IG     F42    047 

1     SQUARE     48 

C4STNUM/T IME         LVLTYP 


OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


PT-t       TOT     P 


OBS 

00000 

21. 

.23 

36.47 

25. 

.57 

DBS 

00010 

20. 

,78 

36. 

.44 

25. 

.67 

OBS 

00020 

19. 

.73 

36. 

,36 

25. 

.F9 

CBS 

000  30 

19. 

,18 

36. 

,34 

26, 

.02 

OBS 

00050 

17. 

.43 

36. 

.28 

26. 

,41 

oes 

000  75 

17, 

.00 

36. 

,37 

26. 

,58 

OBS 

00100 

16. 

,81 

36. 

.36 

26. 

.62 

OBS 

ooi.;5 

16. 

.46 

36. 

,31 

26. 

,66 

OBS 

00150 

16. 

.28 

36, 

,26 

26, 

,66 

ObS 

00200 

15. 

.77 

36, 

,19 

26. 

.■"3 

OBS 

00250 

15.21 

36, 

,09 

2o. 

.78 

OBS 

003  00 

14, 

,66 

36, 

.01 

26. 

,64 

OBS 

00400 

13.53 

35. 

.i2 

26. 

.94 

CI6S 

00500 

12. 

,43 

35. 

.6? 

27. 

,01 

OBS 

00515 

11. 

,93 

35, 

.53 

27, 

,03 

ObS 

005  70 

11, 

.21 

35, 

,44 

27.10 

OBS 

00600 

10. 

.16 

35. 

.32 

27, 

,19 

OBS 

006  20 

C9. 

,75 

35, 

,29 

27. 

,24 

OBS 

00655 

09. 

.73 

35, 

,36 

27. 

,30 

OBS 

00665 

09, 

,28 

35, 

.28 

27. 

,31 

OBS 

00700 

08. 

.93 

35. 

.29 

27. 

,38 

3BS 

00720 

09. 

.11 

35. 

.40 

27, 

.43 

OBS 

00780 

07. 

.88 

35, 

.24 

i7. 

,50 

OBS 

OOBOO 

07. 

.78 

35. 

,24 

27. 

.t>2 

OBS 

00B20 

07. 

.23 

35. 

.  16 

27, 

.53 

OBS 

00B60 

07. 

,18 

35. 

■  22 

27, 

.59 

OBS 

00680 

06. 

.78 

35, 

.18 

27. 

,61 

OBS 

00900 

06, 

.70 

35. 

.21 

27. 

,65 

OBS 

00995 

05. 

.85 

35. 

.15 

27, 

.71 

OBS 

ClOOO 

05, 

.70 

35. 

.12 

27, 

.71 

OBS 

01030 

05, 

.35 

35. 

.08 

27, 

,72 

OBS 

01100 

05. 

.27 

35. 

.12 

27. 

,76 

OBS 

01200 

04. 

.97 

35. 

.10 

27. 

,78 

OBS 

01300 

04. 

.67 

35. 

.08 

27. 

,80 

OBS 

01400 

04. 

.47 

35. 

.06 

27, 

.80 

OPS 

ClbOO 

04. 

.38 

35. 

.06 

27. 

.81 

1527.1 
1526.1 
1523.3 
1521.9 
1517.2 
1S16.4 
1516.3 
1515.6 
1515.4 
1514.5 
1513.5 
1512.5 
1510.2 
1507.9 
1506.3 
1504.6 
1501.2 
1500.0 
1500.6 
1499.0 
1498.3 
1499.5 
1496.6 
1495.6 
1493.7 
1494.2 
1492.9 
1493.0 
1491.1 
1490.5 
1489.6 
1490.5 
1490.9 
1491 .3 
1492.1 
1493.4 


*«•»»••*•« 


REFID  31  8177 
CCNSEC  0048 
LAT  35  01  N 
LONG   046  00   u 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BDTDP    04206 

AIR 

TEMP         20.9 

DIR    HGT     PER 

HIND-DIR 

19 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

I       06 

SHIP    OU 

XEI 

BULB         19.0 

19 

0          2 

■<INO-SPO 

08 

TRACE    DIR                      0 

5    SauARE       4 

DAY 

13 

OATA    USE       1 

BAROMETR     1028.2 

SEA 

HIVD-FDR 

DURATION                   00.5 

2    SQUARE    46 

HOUR 

06.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E42    048 

1    SQUARE    58 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI  03         PH 

OBS 

000  00 

21.20 

36.44 

25.55 

1527.0 

OBS 

00010 

20.23 

36.33 

25.73 

1524.5 

OBS 

00020 

19.41 

36.32 

25.94 

1522.4 

OBS 

00030 

19.00 

36.31 

26.04 

1521.4 

OBS 

00050 

17.78 

36.34 

26.37 

1518.3 

OBS 

00075 

16.86 

36.30 

26.56 

1515.9 

OBS 

00100 

16.52 

36.30 

26.64 

1515.3 

OBS 

C0125 

16.37 

36.29 

26.6  7 

1515.3 

OBS 

00150 

16.08 

36.22 

26.68 

1514.7 

OBS 

00200 

15.48 

36.11 

26.74 

1513.5 

OBS 

002  50 

14.98 

36.10 

26.84 

1512.8 

OBS 

00300 

14.53 

35.97 

26.84 

1512.0 

OBS 

00400 

13.40 

35.79 

26.94 

1509.7 

OBS 

005  00 

11.58 

35.49 

27.07 

1504.8 

OBS 

00576 

09.99 

35.38 

27.27 

1500.3 

OBS 

006  00 

09,60 

35.31 

27.28 

1499.2 

OBS 

00628 

09.37 

35.31 

27.32 

1498.8 

OBS 

006  80 

08.25 

35.15 

27.37 

1495.3 

OBS 

00700 

08.68 

35.35 

27.46 

1497.5 

OBS 

00750 

08.27 

35.32 

27.50 

1496.7 

OBS 

00755 

07.97 

35.26 

27.50 

1495.6 

OBS 

00775 

07.81 

35.28 

27.54 

1495.3 

OBS 

006  00 

07.15 

35.19 

27.57 

1493.1 

OBS 

00850 

06.64 

35.16 

27.61 

1491.8 

OBS 

00900 

06.71 

35.25 

27.68 

1493.1 

OBS 

00940 

06.30 

35.17 

27.67 

1492.0 

OBS 

01000 

05.68 

35.12 

27.71 

1490.5 

OBS 

01030 

05.32 

35.09 

27.73 

1489.5 

OBS 

01054 

05.49 

35.15 

27.76 

1490.6 

OBS 

01100 

05.31 

35.13 

27.76 

1490.6 

OBS 

01200 

04.93 

35.09 

27.78 

1490.7 

OBS 

01238 

04.6B 

35.08 

27.80 

1490.3 

OBS 

01300 

04.56 

35.06 

27.79 

1490.8 

OBS 

01400 

04.29 

35.03 

27.80 

1491.3 

OBS 

01500 

04.12 

35.02 

27.81 

1492.3 

*• **••»**» 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO      31  8177  TEiR    1970 

CONSEC  0049  MONTH       0& 

LAI             35  01       N  OAr             13 

LONG      048  18       H  HOUR    11.9 


BOTDP    04572 
SHIP   GU 
DATA    USE       I 
AREA  05 


AIR    TEHP  21.4 

WET    BULB  19.4 

BAROHETH     1028.9 
CLOUO     1/4 


Olfi     HGT     PER 

19        I  2 

SEA 
CL/TR 


WINO-DIR     19 
WINO-SPO    10 
HIND-FOR 
HEATHER       XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    01  R  n 

DURATION  00.4 

ORIG     E42    049 


T'N  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIHE       IVLTVP  DEPTH 


11.9  OSS 
OBS 
06S 
OBS 
OBS 
□  BS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00582 
006  00 
006  75 
00690 
00700 
00710 
00729 
00734 
00766 
00800 
00810 
00821 
00880 
00900 
00980 
01000 
01040 
01063 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


TEMP 

21.08 
20.64 
19.29 
17.68 
17.38 
17.01 
16.51 
16.29 
16.  11 
15.66 
15.09 
14.62 
13.75 
12.14 
10.58 
10.51 
08.72 
08.78 
08.80 
08.54 
08.62 
08.54 
07.96 
07.59 
07.20 
07.24 
06.55 
06.49 
06.27 
05.86 
05.76 
05.44 
05.29 
04.87 
04.65 
04.42 
04.24 


SAL 

36.42 
36.31 
36.21 
36.36 
36.39 
36.36 
36.29 
36.28 
36.25 
36.16 
36.06 
35.97 
35.84 
35.55 
35.35 
35.36 
35.20 
35.24 
35.25 
35.21 
35.36 
35.31 
35.20 
35.21 
35.15 
35.21 
35.15 
35.16 
35.20 
35.15 
35.13 
35.09 
35.10 
35.08 
35.06 
35.04 
35.03 


SI.,"A-T  OYNOPTH       SNO     VEL        DXYG 


P04       TOT    P 


25.57 
25.61 
25. P9 
26.38 
26.51 
26.57 
26.64 
26.68 
26.70 
26.7  3 
26.7  9 
26.6  2 
26.91 
27.01 
27.  14 
27.16 
27.34 
27.36 
27.37 
27.38 
27.45 
27.45 
27.46 
27.52 
27.53 
27.57 
27.62 
2T.fc4 
27.70 
27.71 
27.70 
27.72 
27.74 
27.78 
27.78 
27.79 
27.81 


1526.7 
1525.6 
1521.9 
1518.3 
1517.2 
1516.4 
1515.3 
1515.0 
1514.8 
1514.2 
1513.1 
1512.3 
1511 .0 
1506.8 
1502.5 
1502.5 
1497.0 
1497.5 
1497.8 
1496.9 
1498.5 
1497.4 
1495.6 
1494.8 
1493.4 
1493.6 
1492.0 
1492.1 
1492.6 
1491.2 
1491.5 
1490.5 
1490.5 
1490.4 
1491.2 
1491.9 
1492.6 


*««•*••••••**•• 


REFIO   31  8177  YEAR  1970 

CONSEC  0050  MONTH   06 

CAT      35  02   N  DAY      13 

LONG   047  58   H  HOUR  18.4 


eOTOP  04389 
SHIP  OU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  22.0 

WET    BULB  19.8 

BAROMETR     1027.6 
CLOUO     T/A 


01 R    HGT    PER 

20       1         3 
SEA 
CL/TR 


WINO-OIR  21 

WIIO-SPD  03 
WiND-FDR 

WEATHER  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E42    050 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06S 

OGOOO 

21.76 

36.41 

25.37 

OBS 

00010 

20.79 

36.36 

25.60 

OBS 

000  20 

19.67 

36.30 

25.86 

oes 

00030 

18.54 

36.16 

26.04 

OBS 

00050 

17.29 

36.30 

26.46 

OBS 

00075 

16.56 

36.30 

26.6  3 

OBS 

00100 

16.37 

36.28 

26.66 

OBS 

00125 

16.04 

36.22 

26.69 

OBS 

00150 

15.81 

36.19 

26.7  2 

OBS 

00200 

15.46 

36.14 

26.76 

OBS 

002  50 

15.02 

36.05 

26.7  9 

OSS 

00300 

14.39 

35.95 

26.65 

OBS 

00315 

14.26 

35.92 

26.86 

OSS 

00340 

14.16 

35.93 

26.89 

oes 

00400 

13.44 

35.81 

26.';'5 

oes 

005  00 

11.69 

35.53 

27.08 

CBS 

005  75 

09.64 

35.25 

27.19 

OBS 

006  00 

09.59 

35.27 

27.25 

OBS 

006  50 

08.46 

35.14 

27.3  3 

OBS 

006  30 

08.56 

35.25 

27.40 

OBS 

00685 

06.32 

35.  19 

27.39 

OBS 

006  90 

08.55 

36.32 

27.46 

OBS 

00700 

08.50 

35.31 

27.46 

OBS 

00800 

07.04 

35.13 

27.54 

OBS 

006  50 

06.48 

35.14 

27.62 

OBS 

00680 

06.69 

35.22 

27.66 

DBS 

00900 

06.66 

35.22 

27.66 

oes 

00915 

06.37 

35.17 

27.66 

OBS 

00935 

06.28 

35.19 

27.69 

OBS 

00950 

05.97 

35.14 

27.69 

OBS 

01000 

05.54 

35.09 

27.70 

OBS 

01010 

05.29 

35.07 

27.72 

OBS 

01060 

05.19 

35.08 

27.74 

OBS 

01070 

05.34 

35.13 

27.76 

OBS 

01100 

05.11 

35.09 

27.75 

OBS 

01140 

05.  14 

35.12 

27.77 

OBS 

012  00 

04.71 

35.06 

27.78 

OBS 

01250 

04.61 

35.05 

27.78 

OBS 

01273 

04.63 

35.06 

27.79 

OBS 

01300 

04.49 

35.04 

27.79 

OBS 

01310 

04.36 

35.02 

27.78 

OBS 

01400 

04.28 

35.02 

27. 7<; 

DBS 

01500 

04.23 

35.03 

27.81 

OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1528.4 
1524.0 
1523.1 
1519.9 
1516.8 
1515.0 
1 5  14  .  6 
1514.2 
1513.8 
1513.6 
1512.8 
1511.5 
1511.3 
1511.4 
1509.9 
1505.3 
1499.6 
1499.1 
1495.6 
1496.6 
1495.7 
1496.8 
1496.7 
1492.5 

1491 .2 
1492.6 
1492.9 
1491 .9 
1491.9 
1490. B 
1489.9 
1489.0 
1489.4 
1490.3 
1489.8 
1490.6 
1489.6 
1490.2 
1 490 . 7 
1490.5 
1490.1 

1491 .3 
1492.8 


PJ4       TOT    P 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO       31  8177  YEAS     1970  SOIOP    04*63 

CON? EC  0051  HONIH       06  SHIP    OU 

L»T             34  56       N  Oir             14  OAIA    USE        1 

LONG       0*8  05       H  HOUR    00.7  AREA                05 


AIR    TEMP  ^1.0 

WET    BULB  19.6 

BAftOMETR    1027.0 
CLOUD    T/A 


DIP     MGT  PER             WIND-OIR  1? 

19       1  2                MIND-SPD  07 

SEA  MIND-FUR 

CL/IB  HEATHER  XI 


INSI    STO    RECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.* 

ORIG    E*2    051 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
Z  SQUARE  *S 
1    SQUARE    *8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliiMA-T 

00.7 

DBS 

00000 

21.16 

36.41 

25.5* 

08  S 

C>0010 

20.06 

36.31 

25.76 

08S 

00020 

19.06 

36.32 

26.03 

DBS 

00030 

18.76 

36.32 

26.11 

08$ 

00050 

17.73 

36.27 

26.33 

08S 

00075 

16.26 

36.24 

26.66 

OBS 

00100 

15.90 

36.21 

26.72 

08S 

00125 

15.53 

36.15 

26.76 

OBS 

00150 

15.29 

36.10 

26.77 

OBS 

002  00 

15.01 

36.06 

26.80 

OBS 

002  50 

l*.5t 

35.97 

26.63 

OBS 

00275 

1*.32 

35.93 

26.85 

08  S 

00300 

1*.20 

35.93 

26.86 

OBS 

00*00 

13.16 

35.74 

26.9  5 

OBS 

00500 

11.67 

35.52 

27.07 

OBS 

005  70 

10.** 

35.37 

27.18 

OBS 

00580 

10.53 

35.40 

27.19 

OBS 

006  00 

10.02 

35.30 

27.20 

OBS 

006*0 

09.01 

35.24 

27.32 

OBS 

00655 

08.98 

35.27 

27.35 

OBS 

00670 

09.0* 

35.32 

27.36 

OBS 

00700 

08.12 

35.20 

27. *3 

OBS 

00708 

08.10 

35.20 

27. ♦* 

OBS 

00720 

08.53 

35.33 

27. *7 

OBS 

00750 

08.31 

35.30 

27. *8 

OBS 

00800 

07.** 

35.22 

27.55 

OBS 

008*0 

06.91 

35.19 

27.60 

OBS 

00870 

06.89 

35.22 

27.63 

OBS 

009  00 

06.36 

35.16 

27.67 

OBS 

009*5 

05.78 

35.13 

27.70 

OBS 

01000 

05.56 

35.13 

27.73 

OBS 

01070 

05.  19 

35.12 

27.77 

08  S 

01100 

05.17 

35.11 

27.76 

OBS 

01200 

0*.7  7 

35.08 

27.79 

OBS 

01250 

04.70 

35.08 

27.79 

OBS 

01285 

0*.*5 

35.06 

27.81 

OBS 

01300 

0*.52 

35.07 

27.81 

OBS 

01325 

0*.31 

35.04 

27.61 

OBS 

013*0 

0*.** 

35.07 

27.62 

OBS 

01352 

0*.28 

35.0* 

27.81 

oes 

01365 

0*.39 

35.05 

27.81 

OBS 

01*00 

04.21 

35.0* 

27.82 

OBS 

01*25 

04.38 

35.06 

27.81 

oes 

01*38 

04.23 

35.03 

27.81 

OBS 

01*75 

04.42 

35.08 

27.83 

OBS 

01500 

04.24 

35.05 

27.82 

OVNDPTH       SND     VEL       OXVG 


P0«   TOT  P 


1526 

.9 

152* 

.0 

1521 

1520 

1518 

151* 

1513 

1512 

1512 

1512 

1511 

1510 

1510 

1506 

1505 

1501 

1502 

1500 

1*97 

1*97 

1*96. 

1*95 

1*95, 

1*97, 

1*96 

1*9*, 

1*92, 

1*93, 

U91.6 

1*90, 

.0 

1490. 

,0 

1*69. 

.6 

1*90. 

.0 

1*90. 

,0 

1*90.6 

1*90. 

.1 

1*90.7 

1*90. 

.2 

1*91. 

,0 

1*90. 

,5 

1*91. 

,2 

1*91. 

.0 

1*92. 

,2 

1*91. 

,7 

1*93. 

,2 

1*92. 

8 

REFIO  31  8177 
CONSEC  0052 
LAf  35  0*  N 
LONG   048  03   X 


YEAR 

1970 

80TOP    0*206 

AIR 

TEMP         21.6 

OIR 

HOT     PER 

WIND-DIR 

20 

INSI    5TD   »EC0R0ER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1       06 

SHIP    OU 

WET 

BULB           20.2 

25 

2          3 

WIND-SPO 

10 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        * 

DAY 

1* 

DATA    USE        1 

BABOMETR    102*. 5 

SEA 

WINO-FTR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    *8 

HOUR 

06.7 

AREA                05 

ClOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E*2    052 

1     SQUARE     56 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT     P          N02          N03 

SI  03          PH 

OBS 

00000 

21.28 

36.** 

25.53 

1527.2 

OBS 

000  10 

21.2* 

36.45 

25.55 

1527.3 

OBS 

00020 

20.6* 

36.35 

25.6* 

1525.8 

OBS 

00030 

19.36 

36.31 

25.95 

1522.4 

OBS 

00050 

17.30 

36.31 

26.46 

1516.6 

OBS 

00075 

16.  56 

36.30 

26.63 

1515.0 

OBS 

00100 

16. *6 

36.32 

26.67 

1515.2 

OBS 

00125 

16.20 

36.27 

26.69 

1514.7 

OBS 

00150 

15.95 

36.21 

26.71 

151*. 3 

OBS 

002  00 

15.38 

36.11 

26.76 

1513.2 

OBS 

002  30 

15.05 

36.06 

26.79 

1512.6 

OBS 

00250 

15.01 

36.04 

26.79 

1512.8 

OBS 

003  00 

1*.57 

35.95 

26.82 

1512.1 

OBS 

00*00 

13. *8 

35.78 

20.92 

1510.0 

OBS 

00500 

11.88 

35.54 

27.05 

1505.9 

OBS 

00560 

10.56 

35.35 

27.15 

1502.0 

OBS 

00560 

10. *1 

35.34 

27.16 

1501 .8 

OBS 

006  00 

09.66 

35.34 

27.26 

1500.2 

OBS 

00611 

10.00 

35.38 

..7.27 

1500.9 

OBS 

00660 

08.95 

35.23 

27.33 

1*97.7 

OBS 

006  70 

06.63 

35.21 

27.33 

1497.3 

OBS 

006  78 

08.96 

35.30 

27.36 

1498.1 

OBS 

00  700 

08.78 

35.26 

27.38 

1497.7 

OBS 

00710 

08.06 

35.14 

27.39 

1495.0 

OBS 

00600 

07.68 

35.19 

27. *6 

1495.9 

OSS 

00875 

06.62 

35.15 

27.61 

1492.2 

OSS 

00690 

06.61 

35.23 

27.65 

1493.3 

OBS 

009  00 

06.61 

35.19 

27.64 

1492.6 

OBS 

009*0 

06.25 

35.16 

27.67 

1491 .8 

OBS 

009  7  0 

05.87 

35.10 

27.67 

1490.7 

OBS 

OlOOO 

05.92 

35.16 

27.71 

1491 .5 

OBS 

01100 

05.36 

35.11 

27.74 

1490.8 

OSS 

011*0 

05.31 

35.11 

27.75 

1491.3 

OSS 

O12O0 

0*.96 

35.07 

27.76 

1490.8 

OSS 

01300 

0*.*9 

35.04 

27.79 

I  490 . 5 

CSS 

01*00 

0*.29 

35.02 

27.79 

1*91.3 

OBS 

01500 

0*.16 

35.02 

27.81 

1*92.5 
I* 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO  31  8177 
CONSeC  0053 
LIT  35  00  N 
LONG   048  05   u 


CASTKUM/T[ME       LVLTYP 


YESR 

1970 

BOIDP     03795 

alR 

TEMP          21.6 

01 R     HOT     PEP 

NIND-DIR 

21 

INST     STD    RECORDER 

TEN    Sa    1206 

HONTH       06 

SHIP    OU 

HET 

BUIB           20.4 

21 

2         2 

MINO-SPD 

15 

TRICE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

0«» 

14 

D4T4    USE        I 

BAROHETR     1024.2 

SE4 

HIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE    48 

HOUR 

12.5 

UREA               05 

CI  QUO    T/a 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

tjRIG    E42    053 

1     SQUARE     58 

.  VLTYP 

DEPTH 

lEMP 

S»l 

SIGM«-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

3XYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI  03         PH 

OBS 

00000 

21.18 

36.41 

25.54 

1526.9 

08  S 

00010 

20.86 

36.34 

25.57 

1526.2 

OBS 

OOOiO 

19.61 

36.23 

25.62 

1522.6 

OBS 

000  30 

18.51 

36.31 

2'..  16 

1520.0 

OBS 

00050 

17.11 

36.26 

26.47 

1516.2 

OBS 

00075 

16.38 

36.27 

26.65 

1514.4 

OBS 

00100 

16.21 

36.25 

26.66 

1514.3 

OBS 

001J5 

16.00 

36.2  3 

2o.7l 

1514.1 

OBS 

00150 

15.77 

36.18 

26.7  2 

1513.7 

OBS 

002  00 

15.41 

36.11 

26.75 

1513.3 

OBS 

002  50 

14.93 

36.02 

26.79 

1512.5 

OBS 

00300 

14.52 

35.96 

26.83 

1512.0 

OBS 

00375 

13.69 

35.89 

26.92 

1511.1 

CBS 

00*00 

13.31 

35.77 

26.94 

1509.4 

OSS 

00'.50 

12.45 

35.61 

<r6.99 

1507.2 

CBS 

00485 

12.23 

35.59 

27.02 

1507.0 

OBS 

00500 

11.98 

35.56 

27.05 

1506.3 

OBS 

00540 

11.31 

35.46 

27.09 

1504.5 

OBS 

00600 

10.13 

35.38 

27.24 

1501.2 

OBS 

006  34 

09.11 

35.23 

27.  30 

1497.8 

OBS 

006  55 

06.88 

35.19 

27.31 

1497.3 

OBS 

00660 

09.08 

35.33 

27.36 

1496.6 

OBS 

00700 

09.08 

35.35 

27.40 

1499.0 

OBS 

00711 

08.98 

35.34 

27.41 

1496.8 

OBS 

00724 

07.9  3 

35.14 

27.41 

1494.7 

OBS 

00742 

06.31 

35.30 

27.46 

1496.7 

OBS 

00760 

08.09 

35.26 

27.48 

1496.1 

OBS 

00770 

07.64 

35.  19 

27.50 

1494.5 

OBS 

00800 

07.38 

35.19 

27.53 

1494.0 

OBS 

00845 

06.81 

35.15 

27.58 

1492.4 

OBS 

00860 

06.87 

35.20 

27. t  1 

1493.0 

OBS 

00669 

06.69 

35.16 

27.6  I 

1492.4 

OBS 

00675 

06.81 

35.24 

27.65 

14=3.0 

DBS 

009  00 

06.71 

35.24 

?  "> .  (  7 

14°3  .1 

OBS 

01000 

05.84 

35.15 

2  7.71 

1491.1 

CBS 

01050 

05.42 

35.1  1 

27.73 

1490.2 

nes 

01080 

05.41 

35.12 

27.74 

1490.7 

OBS 

OUOO 

05.30 

35.11 

27.75 

1490.6 

ObS 

C1200 

04.98 

35.10 

27.78 

149C.9 

09S 

01300 

04.52 

35.05 

27.  79 

1490.6 

OBS 

01345 

04.75 

35.10 

27. ?0 

1492.4 

OBS 

01365 

04.52 

35.06 

27.80 

1491.7 

OBS 

01400 

04.54 

35.07 

27.60 

1492.4 

ObS 

01420 

04.47 

35.06 

27.80 

1492 .5 

OBS 

01440 

04.58 

35.  10 

.7.62 

1493.3 

OBS 

01470 

04.52 

35.08 

27. m 

1493.5 

OBS 

01500 

04.31 

35.06 

^  / .  S  2 

1493.1 

316 


TABLE  XXI.— Continued 


\ 


«EFIO  31  8177 
CONSEC  0054 
lAT  3«  57  N 
ICNC   04K  03   H 


CiSINUM/IlME   IVLIYP 


YE4R 

19  70 

60I0P    04572 

AIR 

TEMP         22.4 

DIR    HOT     PER 

ilIND-OIR 

22 

INST    STO   RECO^OEK 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP   OU 

HET 

BULB          21.0 

21 

MIMO-SPD 

14 

TRACE    Om                        0 

i    SQUARE        ; 

OIV 

14 

Dtli   USE       1 

eiROHETR    1022.5 

SEA 

3 

WINO-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    4) 

HOUP 

le.e 

4RE4              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

KEATHEH 

XI 

ORIS    E42    054 

I     SQUARE     46 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OVNOPTH 

SND    Vtl 

OXYO 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03         Pm 

06  S 

00000 

21.62 

36.43 

25.43 

1526.1 

QSS 

00010 

20.41 

36.32 

25.66 

1525.0 

OBS 

00020 

19.56 

36.36 

25.93 

1522.9 

OBi 

00030 

19.  19 

36.34 

26.01 

1522.0 

oes 

00050 

17.48 

36.32 

26.4  3 

1517.4 

OSS 

000  75 

16.83 

36.31 

26.58 

1515.9 

oes 

00100 

16.52 

36.30 

26.64 

1515.3 

06  S 

00125 

16.23 

36.2  5 

2o.t7 

1514.8 

06$ 

00150 

16.10 

36.23 

26.69 

1514.8 

oes 

00200 

15.56 

36.14 

26.74 

1513.8 

oes 

002  50 

15.10 

36.05 

26.76 

1513.1 

res 

00300 

14.42 

35.96 

26.66 

15U  .6 

06S 

00400 

13.26 

35.77 

26.9  5 

1509.3 

06  s 

004  90 

12.14 

35.60 

27.05 

1506.7 

06S 

005  00 

11.83 

35.52 

27.04 

1505.7 

OBS 

005  50 

10.54 

35.37 

27.17 

1501.8 

OBS 

00570 

10.36 

35.33 

27.17 

1501 .5 

oes 

00575 

10.44 

35.42 

27.22 

1502.0 

OSS 

00600 

09.78 

35.31 

27.25 

1499.8 

OBS 

00650 

08.91 

35.22 

27.32 

1497.3 

OBS 

00682 

08.13 

35.13 

27.38 

1494.8 

oes 

00700 

06.21 

35.23 

27.44 

1495.5 

OBS 

00710 

08.26 

35.26 

27.46 

1495.9 

OBS 

00770 

07.65 

35.24 

27.53 

1494.6 

OBS 

ooeoo 

07.06 

35.18 

27.57 

1492.7 

ces 

00625 

06.90 

35.16 

27.58 

1492.5 

CBS 

00850 

06.94 

35.23 

27.63 

1493.1 

OES 

00970 

06.49 

35.17 

27.64 

1491 .6 

OBS 

00900 

06.38 

35.20 

27.68 

1491 .7 

oes 

00925 

06.41 

35.21 

27.69 

1492.3 

OBS 

009  70 

05.79 

35.14 

27.71 

1490.4 

OBS 

01000 

05.30 

35.07 

27.72 

1488.9 

OBS 

01100 

04.93 

35.07 

27.76 

1489.0 

oes 

012  00 

04.40 

35.00 

27.76 

1466.4 

OBS 

01235 

04.25 

35.00 

27.78 

1488.4 

OBS 

01280 

04.35 

35.02 

27.79 

1469.6 

OBS 

01300 

04.35 

35.02 

27.79 

1489.9 

OBS 

01330 

04.32 

35.02 

27.79 

1490.3 

oes 

01340 

04.21 

35.00 

27.79 

1 490 . 0 

OBS 

01400 

04.14 

35.01 

27.80 

1490.7 

OBS 

01440 

04.18 

35.02 

27.60 

1491 .5 

OBS 

OlSOO 

04.08 

35.01 

27.81 

1492.1 

**  *«**«**• 


REFIO   31  8177 

CONSEC  0055 

LAT      34  50   N 

LONG   048  00   u 


CASTNLH/T IME 


YEAR 

1970 

BOTDP    04591 

AM 

TffP         22.0 

DIR    1 

HGT    PER 

WIMO-OIR    22 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH       06 

SHIP    OU 

JET 

8U18          21.0 

22 

2         2 

HINO-SPD    U 

TRACE    DIR                        D 

5     SOUARE        2 

OAY 

14 

DATA    USE       1 

PAROMtTI.     K22.7 

SEA 

UIND-FDR 

DURATION                   00.6 

2     SaUARE     48 

HOUR 

23.9 

AREA                05 

CLCiUD     T/a 

CL/TR 

hFATHE"        XI 

ORIG    E42    055 

1     SQUARF     48 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sir."t-T 

OYNOPTH 

SNC     VEL 

1XYG                P-,4 

TCT     P          Nn2          NC'i 

S1J3          PH 

OBS 

00000 

21.40 

36.41 

25.46 

1527.5 

06  S 

00010 

19.91 

36.30 

25.79 

1523.6 

OBS 

00020 

19.27 

36.^0 

2  5  .  t  6 

1522.0 

OBS 

000  30 

18.33 

36.22 

26.14 

1519.4 

OBS 

00050 

16.93 

36.28 

26.53 

1515.7 

OBS 

00075 

16.54 

36.29 

26.63 

1515.0 

CBS 

00100 

16.50 

36.31 

2c».f  6 

1515.3 

oes 

00125 

16.16 

36. 2j 

26.67 

1514.6 

oes 

00150 

15.68 

36.20 

26.72 

1514.1 

oes 

002  00 

15.53 

36.13 

26.74 

1513.7 

oes 

00250 

15.13 

36.05 

26.7  7 

1513.2 

OBS 

00300 

14.58 

35.97 

26.63 

1512.2 

oes 

00400 

13.33 

35.77 

<:6.94 

1509.5 

oes 

00500 

11.96 

35.55 

27.04 

1506.2 

oes 

006  00 

09.77 

35.27 

27.22 

14=9.7 

OBS 

00640 

08.76 

35.  19 

27.32 

1496.6 

OBS 

006  75 

08.26 

35.16 

27.40 

1495.2 

OBS 

C0700 

08.22 

35.22 

i7.43 

1495.6 

OBS 

007  30 

08.10 

35.25 

27.47 

1495.6 

OBS 

ooeoo 

07.00 

35.17 

27.57 

1492.4 

oes 

00820 

06.95 

35.19 

^7.60 

1492.6 

OBS 

00640 

06.95 

35.21 

27.61 

1493.0 

oes 

C0900 

06.41 

35.21 

27. »S 

1491.8 

OBS 

00920 

06.41 

35.21 

27.69 

1492.2 

OBS 

009  35 

06.05 

35.16 

27.69 

1490.9 

OSS 

01000 

05.54 

35.11 

27.72 

1489.9 

oes 

01025 

05.19 

35.07 

27.73 

1468.6 

OBS 

01050 

05.43 

35.14 

27.76 

1490.3 

OBS 

01060 

05.21 

35.09 

27.74 

1489.5 

OBS 

01100 

04.96 

35.06 

27.75 

1480.2 

oes 

01200 

04.46 

35.01 

27.77 

1468.7 

oes 

01220 

04.30 

34.99 

27.77 

1466.3 

oes 

01300 

04.26 

35.01 

27.79 

1469.6 

oes 

01330 

04.24 

35.00 

27.^6 

1469.9 

oes 

013*5 

04.32 

35.03 

77. eo 

1490.5 

OBS 

01400 

04.24 

35.02 

27.80 

1491.1 

08  S 

01420 

04.24 

35.02 

27. to 

1451.4 

OBS 

01440 

04.  12 

35.00 

27.79 

1491.3 

ces 

01500 

04.12 

35.01 

2  7  .  fc  0 

•«*•••*• 

1492.3 

* 
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TABLE  XXI.— Continued 


BEfiD     ;i     urn 

CUNSEC  0056 

LAT  ?<,    5B       N 

LONG       0<i7    '■3       H 


CaSINUH/IIME 


YEJS 

1970 

BPTOP    04462 

Aia 

TE"P         22. 

DIP     H 

5T     Ptft 

«IN0-D1P     2<; 

MONTH       06 

SHIP    OU 

WET 

»UL6          21. 

21 

2          2 

HIN0-5PD    2? 

OAT 

»5 

OATA    USE        1 

EABCETS     1021.3 

SEA 

•lIND-FnR 

Hrut 

06.^ 

AREA                05 

CLCUT     T/» 

CL/Tt. 

HEATHEO       XI 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S  I.^MA-T 

DVNOPTH 

SNO     V'L 

OXYG                PO' 

oes 

00000 

21.43 

36.3  7 

25.44 

15  27.5 

(IBS 

00010 

21.39 

36.35 

25.43 

1527. c. 

ous 

000^0 

20.40 

36.22 

25. CO 

1525.0 

OBS 

00030 

19.30 

36.32 

25.97 

1522.2 

OBS 

000  50 

17.15 

36.26 

26.46 

1516.3 

CBS 

00075 

16.57 

36.28 

26. (  2 

1515  .0 

OBS 

00100 

16.43 

36.26 

i'-.ii 

1515.0 

OBS 

O01J5 

16.25 

36.2  4 

2L,tb 

1514.6 

ObS 

00150 

16.17 

36.2  3 

26.67 

1515.0 

OBS 

00200 

15.61 

36.15 

20.74 

1514.0 

OBS 

002  50 

15.10 

36.05 

^6.78 

1513.1 

OBS 

00300 

14.60 

35.97 

2o.E  2 

1512.2 

OBS 

00-00 

13.32 

35.76 

26.93 

1509.4 

3BS 

00450 

12.65 

35.65 

26. ve 

1507.9 

OBS 

00500 

11.  15 

35.39 

27.07 

15C3.2 

OBS 

00522 

10.77 

35.35 

2'.1  1 

150?  .2 

OBS 

00540 

10. S7 

35.43 

27.15 

1502.9 

OBS 

00600 

10.04 

35.36 

27.24 

15CC.8 

OBS 

00652 

06.84 

35.25 

27.36 

1497.1 

OBS 

00670 

08.73 

35.26 

27.36 

1497.0 

CBS 

00700 

06.07 

35.19 

27.43 

1494 .9 

OBS 

00712 

06.05 

35.  19 

27.44 

1495.1 

OBS 

007  30 

06.27 

35.32 

27.50 

1496.4 

OBS 

00780 

07.65 

35.24 

27.53 

1494.7 

OBS 

00800 

07.  16 

35.  17 

27.55 

1493.1 

OSS 

C0900 

06.37 

35.17 

27. C6 

1491 .6 

res 

00920 

06.50 

35.22 

27.68 

1492.5 

OBS 

00S65 

06.31 

35.22 

27.71 

1492.5 

nes 

010  00 

05.63 

35.11 

27.71 

1490.2 

OSS 

01069 

05.25 

35.06 

27.71 

1490.1 

06  s 

01100 

0  5.04 

35.05 

27.73 

14f':.4 

nps 

01200 

04.65 

3  5.02 

27.75 

14f9.5 

OBS 

01240 

04.44 

35.00 

27.76 

148". 2 

nes 

01300 

04.37 

35.00 

27.77 

1489 .9 

OB? 

01400 

04.34 

35.01 

27.78 

1491 .5 

OBS 

01440 

04.14 

34.99 

27. 7P 

14C! .3 

09  5 

01500 

04.10 

34.99 

27.79 

1492.2 

INST     STO    KECOBOER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    E42    056 


TEN  SO  1205 
5  SQUARE  ? 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


s^«si^»***a««a 


REFIO   31  8177 

CONSEC  0057 

LAT     34  56   N 

LONG   047  59  n 


YEAR  1970 
"ONIH  06 
CAY  15 
HOOP  11.5 


BOTOP  04526 
SHIP  OU 
OATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEf'P  22.0 

WET  BULB  20.9 
BARO.-IETR  1022.5 
CLOUO    T/A 


DIP     HGT 

22       4 
SEA 
CL/TR 


.(INO-DIR     22 
HiND-SPD    20 
KIND-F3R 
WEATHER        X2 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

0R1&    E42    05  7 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     4T 


CASTNUM/TIMF   LVLTYP    DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGKA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P34   TOT  P 


OBS 
095 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
PbS 

oes 

OPS 

nes 

OBS 
CBS 
OBS 

oes 

OBS 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
00  5 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
PBS 
OBS 


000  00 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 

001  50 

002  00 
002  50 
00300 
00400 
00460 
005  00 
00529 
00533 
00600 
00690 
00700 

007  31 
00740 
00777 
00780 

008  00 
00840 
00665 
00690 
00900 
00945 
00965 
00972 
01000 
01040 
01060 
01100 
01150 
C1190 
01200 
01300 
01330 
01385 
01400 
01420 
01500 


21.24 
21.24 
19.60 
18.90 
17.20 
16.66 
16.46 
16.33 
16.13 
15.74 
15.23 
14.63 
13.51 
12.75 
11.69 
11.06 
11.21 
10.03 
06.14 
06.21 
08.15 
08.29 
07.40 
07.47 
07.20 
06.60 
06.41 
06.73 
06.67 
06.28 
05.91 
05.98 
05.70 
05.60 
05.23 
05.10 
04.60 
04.40 
04.43 
04.30 
04.39 
04.2  7 
04.40 
04.25 
04.20 


36.40 
36.40 
36.29 
36.30 
36.26 
36.29 
36.29 
36.25 
36.23 
36.16 
36.07 
35.97 
35.80 
35.66 
35.45 
35.40 
35.51 
35.35 
35.17 
35.24 
35.25 
35.32 
35.17 
35.23 
35.17 
35.  13 
35.12 
35.23 
35.21 
35.20 
35.13 
35.16 
35.  12 
35.  13 
35.06 
35.08 
35.04 
34.99 
35.00 
35.00 
35.02 
35.01 
35.03 
35.01 
35.01 


25.51 
25.51 
25.87 
26.06 
26.45 
26.60 
26.6  5 
26.6  5 
26.68 
26.72 
26.76 
26.6  2 
26.9  3 
26.<^7 
27. C2 
27.09 
27.  15 
27.24 
27.41 
27.45 
27.47 
27.50 
27.52 
27.55 
27.54 
27. to 
27.61 
27.66 
2-'. 65 
27.69 
27.69 
27.70 
27.71 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.  78 
27.78 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 


1527.1 
1527.2 
1522.9 
1521 .1 
1516.5 
1515.4 
1515.1 
1515.1 
1514.9 
1514.4 
1513.5 
1512.3 
1510.1 
1508.4 
1505.2 
1503.4 
1504.1 
1500.8 
1495.0 
1495.5 
1495.8 
1496.6 
1493.6 
1494  .0 
1493.2 
1491 .5 
1491 .1 
1493.0 
1492.9 
1492.1 
1490.8 
1491  .3 
1490.5 
1490.8 
1489.6 
1499.7 
1469.3 
1488.2 
1488.5 
1489.7 
1490.6 
1491 .0 
1491 .8 
1491 .5 
1492.6 


<.*»*»*•«*•«•••• 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31       8177 

YEAR 

1S70 

6CT0P    04481 

SIP 

Il;^'P          20.5 

DIP    HGT     PER 

WIMO-OIR    02 

CONSEC              0058 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

3Ul»          19.5 

23 

3          2 

WIND-SPD    08 

LAT            3*    5  8      N 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAPO'tEIt     1C'22.E 

SEA 

,INO-Fnp 

LONG      0«8    05       H 

HOUft 

la. 4 

AREA              05 

CLOUO    I /a 

CL/TP 

HEATHER       X2 

CASTNUH/TIHE 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

si;ma-t 

DVNDPTH 

ShO    VEl 

OXVG                P3 

18. <. 

ries 

000  00 

21.47 

36.36 

25.42 

1527.6 

oes 

00010 

21.14 

36.29 

25.46 

1526.9 

06  S 

00020 

20.24 

36.2  3 

23.65 

1 5  24  . 6 

oes 

00030 

19.30 

36.21 

25.89 

15  22.1 

08  S 

00050 

17.19 

36.23 

26.43 

1516.4 

08S 

00075 

16.54 

36.24 

26.59 

1514.9 

□as 

00100 

16.39 

36.25 

26.64 

1514.9 

OBS 

00125 

16.26 

36.25 

26.1.7 

1514.9 

oes 

00150 

16.15 

36.23 

26.68 

1514.9 

OBS 

00200 

15.46 

36.12 

26.75 

1513.5 

OBS 

002  50 

15.09 

36.04 

26.77 

1513.0 

oes 

00300 

14.49 

35.93 

2o.H2 

1511.8 

OBS 

00400 

13.04 

35.71 

26.^5 

1508.4 

OBS 

004  70 

12.04 

35.53 

27.01 

1506.0 

OBS 

00500 

11.24 

35.42 

27.08 

1503.6 

oes 

00510 

10.97 

35.37 

27.09 

1502.7 

OBS 

00530 

11.09 

35.47 

27.14 

1503.6 

OBS 

00600 

09.94 

35.34 

2  7.25 

1500.5 

OBS 

00620 

09.79 

35.34 

27.2  7 

1  5  00  . 2 

OBS 

006  30 

09.24 

35.25 

27.29 

1498.3 

OBS 

006  80 

Oe.03 

35.13 

27.39 

1494.4 

OBS 

00700 

08.24 

35.24 

27.45 

1495.7 

OBS 

00708 

08.28 

35.28 

27.47 

1496.0 

OBS 

00745 

08.08 

35.28 

27.50 

1495.8 

OBS 

00800 

07.09 

35.17 

27.56 

1492.8 

OBS 

00830 

06.78 

35.14 

27.58 

1492.0 

oes 

008  55 

06.91 

35.21 

27.62 

1493.1 

OBS 

00900 

06.36 

35.15 

27.64 

1491 .6 

OBS 

00914 

06.26 

35.16 

27.67 

1491 .4 

oes 

00930 

06.29 

35.18 

27.68 

1491 .8 

oes 

00970 

05.57 

35.08 

27.69 

1489.5 

OBS 

00978 

05.64 

35.11 

27.71 

14B9.9 

OBS 

01000 

05.34 

35.07 

27.71 

1489.0 

oes 

01025 

05.22 

35.07 

27.73 

14n8.9 

oes 

01074 

05.33 

35.11 

,^7.74 

1490.3 

OBS 

01080 

04.97 

35.06 

27.75 

1486.8 

oes 

01100 

04.86 

35.04 

27.74 

1488.7 

oes 

01190 

04.53 

35.02 

27.77 

1488.8 

OBS 

012  00 

04.56 

35.02 

27.76 

1489.1 

OBS 

01230 

04.44 

35.01 

27.77 

1489.1 

oes 

01290 

04.31 

35.00 

27.77 

1489.5 

OBS 

01300 

04.42 

35.03 

27.79 

1490.2 

OBS 

01340 

04.36 

35.01 

27.78 

1490.6 

OBS 

01350 

04.27 

35.01 

27.79 

1490.4 

OBS 

01400 

04.32 

35.02 

c7.79 

1491 .4 

OBS 

01500 

04.11 

35.00 

27.80 

1492.2 

INS>    STD    ^ECOROER  'EN    SO     1206 

TRACE   OIR  0  5     SQUARE        2 

DUPATn^  00.'  2     SQUARE     48 

ORIG    E42    ^58  I    SQUARE    48 


P34       ICT     P 
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TABLE  XXI.— Continued 


REfin   31  6177 

CONSEC  0059 

LAT      3*  57   N 

LONG   0A8  02   W 


YEAR  1970 
MONTH  06 
OAY  i5 
HOUR  ^3.7 


BOIDP  0<.572 
SHIP  OU 
04TA  USE   I 
AREA      05 


AIR    TthP  la.O 

WET    atlLb  17.5 

BAROtE'l.     ln25.6 
CLOUO    '/A 


DIR    HOT    PER 

03       3  2 

SEA 
CL/TR 


UINO-OIR  01 
-IMO-SPD  15 
HINO-FCR 
WEATHER   X? 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.7 

ORIG     E42    051 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    <>8 


CASTNUM/TIME 


LVLlYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGI-A-T 

38  S 

00000 

21.22 

36.39 

25.51 

DBS 

000  10 

21.22 

36.39 

25.51 

06S 

00020 

20.01 

36.37 

25. E2 

DBS 

00030 

19.19 

36.30 

25.98 

OBS 

C0050 

17.29 

36.54 

26.49 

DBS 

00075 

16.74 

36.32 

26.61 

DBS 

00100 

16.40 

36.2  7 

20.6  5 

DBS 

00125 

16.26 

36.26 

26.6  7 

OBS 

00150 

16.05 

36.23 

26.70 

OBS 

00200 

15.56 

36.14 

26.74 

OBS 

002  50 

15.29 

36.10 

26.7  7 

OBS 

00300 

14.61 

35.99 

26.8  4 

DBS 

00*00 

13.44 

35.79 

26.93 

OBS 

00500 

11.74 

35.54 

27.08 

OBS 

006  00 

09.72 

35.31 

27.26 

OBS 

00630 

09.05 

35.23 

27.:;! 

OBS 

00640 

09.11 

35.26 

27.32 

OBS 

006  65 

08.06 

35.15 

27.40 

OBS 

00700 

08.25 

35.25 

27.45 

OBS 

00710 

08.33 

35.27 

27.46 

OBS 

00745 

07.99 

35.27 

27.51 

CBS 

00775 

07.35 

35.20 

27.5  5 

CBS 

OOROO 

07.11 

35.19 

27.57 

OBS 

00812 

06.98 

35.18 

27.58 

OBS 

00835 

06.99 

33.21 

27.61 

OBS 

00t72 

06.56 

35.19 

27.65 

CBS 

00900 

06.26 

35.15 

27.66 

OBS 

0C9  20 

05.82 

35.12 

27.69 

CBS 

00925 

05.88 

35.13 

27.69 

OBS 

00975 

05.39 

35.08 

27.71 

OBS 

01000 

05.36 

35.09 

27.72 

OBS 

01015 

05.21 

3  5.07 

27.73 

OBS 

01020 

05.27 

35.09 

27.74 

OBS 

01070 

05.18 

35.09 

27.75 

OBS 

01100 

04.99 

35.08 

27.76 

OBS 

Oil  70 

04.56 

35.03 

27.77 

OBS 

01200 

04.56 

35.05 

27.79 

OBS 

01230 

04.66 

35.06 

27.78 

OBS 

01240 

04.57 

35.04 

.17.78 

OBS 

01260 

04.61 

35.06 

27.79 

OBS 

01290 

04.44 

35.03 

27.78 

OBS 

01300 

04.42 

35.03 

27.79 

OBS 

01400 

04.25 

35.02 

27. to 

OBS 

01500 

04.14 

35.02 

27. f  I 

DYNDPTH       SND    VEL        OXY& 

1527.0 
1527.2 
1524.1 
1521 .) 
1516. b 
1515.6 
1514.9 
1514.9 
1514.6 

1513 .8 
1513.8 
1512.3 
1509.9 
1505.5 
1499.6 
1497.5 
14S.t  .0 
1494.6 
14<55.7 
1490.2 
1495.5 
1493.4 
1492.9 
1492.6 
1493.0 

1491 .9 
1491 .2 
1489.7 
1490.0 
1488.8 
1489.1 
1488.7 
1489.1 
1489.6 
1489.3 
1488.6 
14  89.1 
1490.1 
1489.6 
1490.4 
1490.1 
1490.2 
1491.2 
1492.4 


Pj4       TOT    P 


&*«««««*«*•*•* 


REFID       31        6177 
CONSEC  0060 

LAT  35    04       N 

LONG       046    03       w 


C4STNU"/TIME 


YEAR 

1970 

8CTDP    0365f 

AIR 

TEMP          18.9 

DIR 

HGT     PER 

WIND-DIR 

OB 

INST     STD    RECORDER 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

6ULP           17.2 

06 

2          3 

WINO-SPD 

15 

TRACE    DIR                        0 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

8AR0METR     1025.7 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION                  00.4 

HOUR 

06.4 

AREA               05 

CL0U3    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    E42    060 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

OBS 

00000 

21.12 

36.38 

25.53 

1526.7 

OBS 

00010 

21.07 

36.38 

25.54 

1526.8 

OBS 

00020 

20.95 

36.31 

25.52 

1526.5 

OBS 

00030 

19.35 

36.28 

25.93 

1522.3 

OBS 

00050 

17.20 

36.25 

20.44 

1516.5 

OSS 

00075 

16.60 

36.30 

26.62 

1515.2 

065 

00100 

16.40 

36.30 

26.67 

1515.0 

OBS 

00125 

16.21 

36.25 

26.68 

1514.7 

OBS 

00150 

16.03 

36.24 

26.71 

1514.6 

OBS 

002  00 

15.74 

36.16 

26.72 

1514.4 

OB! 

002  50 

15.07 

36.04 

26.78 

1513.0 

06  S 

00300 

14.53 

35.95 

26.82 

1512.0 

OBS 

004  00 

13.47 

35.77 

26.91 

1510.0 

OBS 

00442 

12.69 

35.64 

26. '■T 

1507.9 

oes 

00492 

11.69 

35.54 

27.05 

1505.8 

OBS 

00500 

11.96 

35.56 

27.05 

1506.2 

CBS 

00600 

10.11 

35.34 

27.22 

1501  .1 

OBS 

00666 

09.08 

35.25 

27.32 

1498.3 

OBS 

006  74 

09.20 

35.34 

27.57 

1499.0 

OBS 

00700 

06.4  5 

35.21 

27.39 

1496.4 

OBS 

00710 

08.55 

35.29 

27.44 

1497.1 

OBS 

00770 

07.24 

35.11 

27.49 

1492.8 

OBS 

00775 

07.36 

35.19 

27.54 

1493.5 

08  5 

008  00 

07.17 

35.15 

27.53 

1493.1 

OBS 

00625 

06.60 

35.  13 

27.57 

1492.0 

oes 

008B2 

06.40 

35.14 

27.63 

1491 .4 

OBS 

00692 

06.66 

35.23 

27.67 

1492.7 

065 

00900 

06.53 

35.19 

27.65 

1492.3 

OBS 

00950 

05.93 

35.10 

27.66 

1490.6 

06S 

01000 

05.67 

35.11 

27.70 

1490.4 

06S 

01036 

05.66 

35.13 

27.72 

1491.0 

06  S 

01100 

05.36 

35.11 

27.74 

1490.8 

oes 

01200 

05.01 

35.09 

27.77 

1491.0 

OBS 

01256 

04.97 

35.10 

27.78 

1491.9 

oes 

01272 

04.72 

35.06 

27.78 

1491.0 

OBS 

01277 

04.60 

35.09 

27.79 

1491.5 

OBS 

01300 

04.50 

35.03 

27.78 

1490.5 

OBS 

01400 

04.31 

35.03 

27.80 

1491.4 

DBS 

01500 

04.  16 

35.01 

27.80 

1492.4 

•  • 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


320 


TABLE  XXI.-Continued 


"EFIO  31  8177 
CONSEC  0061 
LAT     35  02   N 

LONG   0«8  03   u 


rem   1970 

MONTH  06 
0A»  16 
HOUR  11.5 


BDIOP  04068 
SHIP  OU 
OATA  USE   1 
AftEA      05 


CASTNUM/IIME   LVLIVP    DEPtH 


■  06S 
06S 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 

00100 

00125 
00150 
002  00 
002  50 
00257 
00  300 
00400 
00475 
00485 
00500 

005  30 
00600 
00645 
00654 

006  7  0 
006  75 

006  80 
00700 
00722 
00780 

007  90 

008  00 
00835 
00868 
00900 
00935 
00952 
00960 
00971 
00990 

01000 

01040 

01071 

01090 

01100 

01112 

01200 

01300 

01360 

01400 

01500 


AIR     TfM-  18.6 

"EI     Buie  16.0 

BAPOHETR     1027.8 
CLCJUO     I /a 


DIP     HG 
31       4 
SEA 
CL/TR 


PE  R 
3 


wnO-OIR     06 
HI^)0-SPD    15 
WINO-FOR 
WEATHER       X2 


INST\,o 
TRACE   W 
OURAIION" 
TRIG     F42    06^ 


RECORDER 
0 
00.5 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     Sa 


TEMP 

20.94 

20.94 

19.71 

18.73 

17.18 

16.55 

16.35 

16.22 

16.07 

15.73 

15.13 

15.17 

14.53 

13.41 

12.29 

11.69 

11.48 

11.47 

10.00 

09.00 

09.01 

08.42 

08.53 

08.41 

08.48 

08.55 

07.94 

07.43 

07.35 

06.92 

06.93 

06.28 

06.01 

05.65 

05.77 

05.40 

05.39 

05.53 

05.58 

05.32 

05.38 

05.24 

05.04 

04.73 

04.50 

04.43 

04.22 

04.07 


SAL 

36.38 

36.3  8 

36.27 

36.28 

36.25 

36.25 

36.24 

36.24 

36.20 

36.16 

36.04 

36.08 

35.94 

35.79 

35.60 

35.45 

35.47 

35.50 

35.31 

35.18 

35.22 

35.09 

35.21 

35.18 

35.23 

35.30 

35.25 

35.18 

35.18 

35.13 

35.20 

35. U 

35.14 

35.08 

35.10 

35.05 

35.06 

35.10 

35.12 

35.07 

35.11 

35.08 

35.06 

35.04 

35.02 

35.01 

34.99 

34.99 


S  IGMA-T 

25.58 

25.58 

25.82 

26.09 

26.45 

26.60 

26.64 

26.6  7 

26.6  7 

26.72 

26.76 

26.78 

26.82 

26.94 

27.02 

27.02 

27.05 

27.10 

27.21 

27.28 

27.31 

27.30 

27.38 

27.37 

27.40 

27.44 

27.50 

27.52 

27.53 

27.55 

27.61 

27.62 

27.68 

27.68 

27.68 

27.69 

27.70 

27.71 

27.72 

27.71 

27.74 

27.73 

27.74 

27.76 

27.77 

27.77 

27.78 

27.79 


DVNOPTH       SND     VEL       OX»G  P34 


N02 


1526.3 

1526.4 

1523.2 

1520.6 

1516.4 

1514.9 

1514.7 

1514.7 

1514.6 

1514.4 

1513.2 

1513.5 

1512.0 

1509.8 

1507.0 

1504,9 

1504.3 

1505.0 

1500.6 

1497.5 

1497.8 

1495.7 

1496.3 

1495.9 

1496.6 

1497.3 

1495.9 

1494.0 

1493.8 

1492.7 

1493.3 

1491 .2 

1490.7 

1489.5 

1490.1 

1488.7 

1489.0 

1489.8 

1490.7 

1490.1 

1490.7 

1490.3 

1489.6 

1489.8 

1490.5 

1491.2 

1491.0 

1492.0 


••••••••**••••• 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31  H\ll 

CONSEC  0062 

LAT             3U  56       N 

LONG        048  03       k 


VE4I1  1970 
MONTH  CO 
DAY  16 

MCUf-     1*5.3 


eCTOP    01,572 
SHIP    nu 
O/lTi    USE        I 
40f4  05 


All-    XtfP  19. <; 

"ET    SULF  16.6 

BAROMETP     1027.5 
CLOUD    t/4 


DIP    HGT    PER 

0*      2         2 
SEJ 
CL/IP 


WIND-DIR  05 

HINO-SPD  11 
WINO-FDS 

WEATHER  yi 


INST    STD    RECOPOER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00. 't 

ORIG    £<.2    062 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     <>8 


CASTNUK/TIME       IVLTYP  DEPTH 


ues 
nas 
oes 
oes 

DBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00567 
00585 
006  00 
00640 
006  70 
00700 
00730 
00780 
00800 
00840 
00855 
00900 
00942 
00975 
00985 
01000 
01006 
01040 
01055 
01080 
01100 
01105 
0U20 
01130 
01160 
01170 
01190 
01200 
01220 
01240 
01300 
01400 
01500 


TEMP 

20.85 
20.33 
19.28 
17.83 
16.90 
16.53 
16.37 
16.05 
15.89 
15.51 
15.23 
14.66 
13.72 
11.90 
10.30 
10.29 
09.86 
08.88 
09.03 
08.15 
08.52 
07.45 
07.31 
06.97 
07.10 
06.36 
05.  75 
05.71 
05.78 
05.76 
05.77 
05.30 
05.39 
05.22 
05.28 
05.33 
05.18 
05.09 
05.33 
05.20 
05.21 
05.15 
05.06 
05.11 
04.85 
04.31 
04.08 


SAL 

36.40 
36.31 
36.29 
36.28 
36.28 
36.2  6 
36.^7 
36.21 
36.19 
36.  13 
36.07 
35.98 
35.83 
35.52 
35.32 
35.32 
35.30 
35.17 
35.29 
35.  16 
35.28 
35.  17 
35.18 
35.16 
35.21 
35.14 
35.09 
35.10 
35.13 
35.14 
35.15 
35.08 
35.11 
35.09 
35.  11 
35.13 
35.11 
35.09 
35.14 
35.12 
35.13 
35.12 
35.11 
35.13 
35.11 
35.04 
35.00 


SIGWA-T  DYNDPTH       SNO     VEL       JXYC 


PP4       TOT     P 


25.62 
25.69 
2^.95 
26.31 
26.54 
26. t  3 
26.66 
26.68 
26.71 
26.  75 
26.76 
26.82 
26.90 
27.03 
27.17 
27.17 
27.23 
27.29 
27.36 
27.40 
27.43 
27.51 
27.54 
27.57 
27.59 
27.64 
27.68 
27.69 
27.70 
27.71 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.79 
27.80 
27.81 
27.80 


1526.1 
1524.7 
1522.0 
1518.0 
1515.6 
1514.9 
1514.8 
1514.2 
1514.1 
1513.7 
1513.5 
1512.4 
1510.8 
1506.0 
1501 .2 

1501 .4 
1500  .1 
1497.0 
1498.2 
1495.2 
1497.3 
1493.9 
1493.7 
1493.0 
1493.8 

1491 .5 
1489.7 
1490.1 
1490.6 
1 490 . 8 
1491 .0 
1489.5 
1490.2 
1489.9 
1490.5 
1490.8 
1490.4 
1490.2 
1491 .7 
1491.3 
1491 .7 
1491.6 
1491.6 
1492.2 
1492.1 
1491.4 
1492.1 


*«**•****••*••« 
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TABLE  XXL— Continued 


REFID       31        8177 
CONSEC  0063 

LAT  34    55       N 

LONG       048    08       W 


YEAR 

1970 

eOTDP    04755 

AIR 

TEHP          19.4 

OIR    HOT    PER 

<(IND-01R 

07 

IffiT    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MON^^ 

4       06 

SHIP    OU 

HET 

euie           16.4 

02 

2         3 

KINO-SPO 

13 

TRACv   DIR                      0 

5    SQUARE       2 

t«Y 

17 

0414    USE        1 

BABOHfTB     1029.1 

SEA 

«1'«D-F0R 

OURATtuN                   00.6 

2    SQUARE    48 

HOUR 

00.7 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E42  063 

1    SQUARE    48 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXVG 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

oes 

00000 

20.90 

36.42 

25.62 

1526.2 

OBS 

00010 

20.90 

36.42 

25.62 

1526.4 

DBS 

00020 

19.79 

36.19 

25.74 

1523.3 

06S 

00030 

16.79 

36.37 

26.14 

1520.9 

OBS 

00050 

17.54 

36.29 

26.39 

1517.5 

oes 

00075 

16.92 

36.  37 

26.60 

1516.2 

OBS 

00100 

16.63 

36.  31 

26.62 

1515.7 

OBS 

00125 

16.42 

36.28 

26.65 

1515.4 

OBS 

00150 

16.30 

36.2  7 

26.6  7 

1515.4 

OBS 

00200 

15.65 

36.16 

26.71 

1514.6 

OBS 

00250 

15.36 

36.06 

26.74 

1513.9 

OBS 

00300 

14.79 

35.99 

26.8  0 

1512.9 

06  S 

00312 

14.56 

35.93 

26.80 

1512.2 

OBS 

OO^OO 

14.01 

35.90 

26.90 

1511.9 

OBS 

00*30 

13.41 

35.78 

26.93 

1510.3 

oes 

00450 

13.34 

35.78 

26.95 

1510.4 

OBS 

00500 

12.54 

35.65 

27.01 

1508.3 

OBS 

005<.6 

11.84 

35.54 

27.06 

1506.6 

oes 

006  00 

10.49 

35.33 

27.14 

1502.4 

OBS 

00637 

09.73 

35.25 

27.21 

1500.2 

OBS 

00647 

09.81 

35.33 

2  7.26 

1500.7 

OBS 

00675 

08.87 

35.19 

27.31 

1497.6 

oes 

00669 

08.97 

35.25 

27.34 

1496.2 

OBS 

006  9<. 

08.69 

35.18 

27.33 

1497.2 

OBS 

00700 

06.76 

35.27 

27.39 

1497.7 

OBS 

00720 

08.36 

35.21 

27.40 

1496.4 

oes 

00734 

08.33 

35.22 

27.42 

1496.5 

oes 

00745 

08.66 

35.33 

27.45 

1496.1 

OBS 

00800 

07.91 

35.19 

27.46 

1496.0 

oes 

008  50 

06.89 

35.14 

27.56 

1492.6 

OBS 

00900 

06.67 

35.18 

27.63 

1492.6 

OBS 

00990 

05.92 

35.14 

27.69 

1491.3 

OBS 

01000 

05.52 

35.08 

27.70 

1489.8 

OBS 

01031 

05.50 

35.10 

27.72 

1490.2 

OBS 

01050 

05.28 

35.07 

27.72 

1489.6 

oes 

01050 

05.39 

35.10 

27.7  3 

1490.3 

OBS 

01100 

05.19 

35.08 

27.74 

1490.1 

OBS 

01200 

04.85 

35.06 

27.76 

1490.3 

oes 

01300 

04.64 

35.05 

27.78 

1491.1 

OBS 

01390 

04.42 

35.03 

27.79 

1491.7 

OBS 

01400 

04.53 

35.07 

27.61 

1492.4 

oes 

01445 

04.60 

35.10 

27.62 

1493.5 

oes 

01500 

04.47 

35.07 

27.81 

1493.8 

*••»•••*••••••• 


REflO       31       8177  YEAR     1970  BOTDP    03237 

CONSEC                0064  MONTH       06  SHIP    OU 

LAT             35    03       N  DAY             17  DATA    USE        1 

LONG       048    08       M  HOUR    06.6  AREA               05 


AIR     TEMP  18.7 

WET     BULB  15.3 

BAROMETR     1028.7 
CLOUO     t/A 


OIR     HOT     PER 

05       2  3 

SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  06 

WIND-SPD  II 

HIND-FDR 

WEATHER  XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

0»IG    £42    064 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASINOM/TIME       LVLTYP 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

20.54 

36.41 

25.71 

OBS 

00010 

20.54 

36.41 

25.71 

oes 

00020 

19.43 

36.23 

25.87 

OBS 

000  30 

18.29 

36.29 

26.20 

OBS 

00050 

16.90 

36.26 

26.54 

oes 

000  75 

16.60 

36.30 

26.6  2 

oes 

00100 

16.49 

36.30 

26.65 

oes 

00125 

16.33 

36.28 

26.67 

oes 

00150 

16.22 

36.26 

26.68 

oes 

00200 

15.78 

36.18 

26.72 

06  5 

002  50 

15.28 

36.09 

26.77 

oes 

003  00 

14.75 

36.01 

26.82 

OBS 

00400 

13.55 

35.79 

26.91 

oes 

00500 

12.20 

35.57 

27.01 

oes 

00575 

10.96 

35.42 

27.13 

oes 

006  00 

11.00 

35.50 

27.16 

OBS 

00645 

10.43 

35.41 

27.22 

oes 

006  80 

09.53 

35.24 

27.24 

oes 

007  00 

09.20 

35.27 

27.32 

OBS 

00715 

09.46 

35.34 

27.3  3 

oes 

00730 

08.69 

35.17 

27.32 

OBS 

00740 

08.71 

35.25 

27.38 

OBS 

00755 

08.33 

35.17 

27.36 

oes 

00775 

06.48 

35.26 

27.42 

oes 

008  00 

07.78 

35.16 

27.45 

oes 

006  14 

07.95 

35.23 

27.46 

oes 

00825 

07.71 

35.  19 

27.49 

oes 

00845 

07.72 

35.24 

27.52 

OBS 

00890 

07.41 

35.28 

27.60 

oes 

00900 

07.10 

35.25 

27.62 

OBS 

00940 

06.78 

35.  19 

27.62 

OBS 

00965 

06.23 

35.13 

27.65 

OBS 

01000 

05.96 

35.14 

27. t9 

oes 

01042 

05.90 

35.16 

27.71 

oes 

01050 

05.95 

35.18 

27.72 

OBS 

01100 

05.65 

35.14 

27.73 

OBS 

01140 

05.09 

35.07 

27.74 

CSS 

01200 

04.97 

35.07 

27.76 

OBS 

01300 

04.80 

35.07 

27.76 

ces 

01310 

04.66 

35.06 

27.76 

OBS 

01410 

04.45 

35.04 

27.79 

oes 

01500 

04.26 

35.02 

27. fO 

OYNOPTH       SND    VEL       0XY6 

1525.2 
1525.4 
15  22.3 
1519.4 
1515.6 
1515.2 
1515.2 
1515.1 
1515.2 
1514.6 
1513.7 
1512.8 
1510.2 
1507.1 
1503.8 
1504.5 
1503.1 
1500.1 
1499.3 
1500. o 
1497.8 
1498.1 
1496.8 
1497.8 
1495.5 
1496.4 
1495.6 
1496.1 
1495.7 
14  94.6 
1493.9 
1492.1 
1491.6 
1492.1 
1492.5 
1492.0 
1490.3 
1490.8 
1491 .8 
1491 .5 
1492.2 
1492.9 


Pa4       TOT    P 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31        8177 
CCNSEC  0065 

l«T  35    05      N 

LONG      0*8    10      H 


YE4R 

1970 

BOTOP    03107 

AIR 

TEMP           19.1 

DIP    Hi,T    PER            WIND-DIR    03 

MONTH 

•      Ob 

SHIP    OU 

WET 

BULB           15.3 

07       2          2                WIMO-SPO    10 

OAT 

1" 

DATA    USE        1 

8APCMETP    1029.7 

SEA                                   WIND-FGR 

HOUR 

l--i 

AREA               05 

CLCUO     T/A 

CL/Tf                              HEATHER       XI 

LVL'VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

'l.iMA-T 

DVNOPTH       SND    VEL       OXV,               P3. 

jas 

00000 

21.08 

36.40 

75.56 

1 5  26  .  7 

OBS 

00010 

21.04 

36.41 

25.57 

1  5  26  .  7 

OBS 

OOOiO 

21.02 

36.40 

25.57 

1526.8 

OBS 

00030 

19.37 

36.30 

25.94 

1522.4 

OBS 

00050 

17.02 

36.28 

26.51 

1516.0 

OBS 

000  75 

16.66 

36.33 

26.63 

1515.4 

oes 

00100 

16.55 

36.33 

26.66 

1515.4 

OBS 

00125 

16.39 

36.30 

16.67 

1515.3 

OBS 

00150 

16.17 

36.26 

26.69 

1515.0 

OBS 

00200 

15.92 

36.18 

26.69 

1615.0 

OSS 

002  50 

15.22 

36.10 

26.79 

1513.5 

OBS 

00260 

14.90 

36.05 

25.62 

1512.6 

OBS 

002  70 

14.94 

36.07 

26.63 

1512.9 

OBS 

00300 

14.48 

36.00 

26.87 

1511 .9 

OBS 

00400 

13.40 

35.81 

26.96 

1509.S 

OBS 

OO^^S 

12.94 

35.75 

27.00 

1506.9 

oes 

00500 

11.77 

35.56 

27.09 

1505. o 

OBS 

00540 

11.12 

35.46 

27.13 

1503.8 

OBS 

005  90 

09. 7<: 

35.33 

27.26 

149Q,7 

OBS 

OOtOO 

09.91 

35.3  7 

2  7.28 

1500.4 

OBS 

00660 

08.90 

35.30 

27.39 

1497.6 

OBS 

00690 

08.72 

35.28 

27.40 

1497.4 

OBS 

00700 

08.50 

35.26 

i7.42 

1496.7 

CBS 

00720 

07.87 

35.18 

?7.45 

1494.5 

OBS 

00760 

07.48 

35.16 

27.50 

1493.6 

OBS 

00765 

07.56 

35.20 

27.52 

1494.1 

QbS 

00790 

07.27 

35.20 

2  7.56 

1493.4 

OPS 

00800 

07.27 

35.20 

27.56 

1493.5 

res 

00880 

06.48 

35.17 

27. (  4 

1491 .7 

TBS 

00900 

06.46 

35.21 

,:.i.a 

14S2.0 

015 

00925 

06.54 

35.24 

■■7.69 

1492.8 

oes 

00960 

06.10 

35.19 

2  7.71 

1491.6 

OBS 

01000 

05.87 

35.17 

27.72 

1491.3 

oes 

OlOBO 

05.32 

35.12 

27.75 

1 490 . 3 

OBS 

01090 

05.36 

35.13 

27.76 

1490.7 

OBS 

01100 

05.29 

35.12 

27.76 

1490.5 

"es 

01180 

04.81 

35.06 

t7.77 

1499.6 

OBS 

01200 

04.84 

35.09 

27.79 

1490.3 

ces 

01240 

04.65 

35.00 

27.79 

1491 .0 

IDS 

01265 

05.08 

35.15 

27.61 

1492.5 

oes 

01300 

04. B5 

35.11 

;  7.1-C 

1492.1 

OBS 

01305 

04.78 

35.10 

J  7  .  r  0 

1491  .9 

OBS 

01320 

04.95 

35.14 

27. hi 

14^,2.9 

OBS 

01350 

04.74 

35.11 

2'.1  1 

1492.5 

PBS 

01355 

04.78 

35.11 

.7.H 

1492.7 

OBS 

01400 

04.61 

35.09 

.-■7.11 

1492.7 

:ies 

01450 

04.52 

35.07 

/  7  .  f  1 

1493.2 

CBS 

01460 

04.37 

35.05 

.-7.11 

14=2.7 

ObS 

C1500 

04.22 

35.04 

,/.H2 

14'r?.7 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00.9 

ORIG    E42    065 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOJARF     58 


«•» •••»»»a 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID      31       8177 
CONSEC  0066 

L«T  35   01       N 

LCNG        Ca    03       H 


CASTNUH/TIHE        LVLTVP 


VE>R 

1970 

BOTDP    03658 

IIR 

TEMP          20.0 

01 R    HOT     PER 

UINO-OIR    0? 

INST   jTO    RECORPER 

TEN  SQ    I20» 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

8UL8          16.0 

00 

0         % 

«1'(0-SP0    05 

T^acE   »!«                     0 

5    SOU* RE       ♦ 

0»Y 

17 

OaTa    USE        1 

eiROMETt     1029.2 

SE« 

WINO-FOR 

DuR»t|0^                00.5 

J    SOU»RE    *» 

HOUR 

18.3 

«B61               05 

CLOUO    T/J 

CL/TB 

HEiTHE'*        XI 

ORIG    E42    Ot» 

1    SaUtRE    it 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

Sit 

SlGMi-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYC               PT4 

TOT     P          N02          N03 

S103         PH 

OBS 

000  00 

21.56 

36.39 

25.41 

152f .0 

06  S 

00010 

21.10 

36.38 

25.53 

15  26.9 

OBS 

00020 

19.75 

36.30 

25.84 

1523.3 

oes 

00030 

18.73 

36.29 

26.09 

1520.6 

OBS 

000  50 

17.66 

36.23 

26.31 

1517.8 

oes 

00075 

16. 45 

36.28 

26.64 

1514.7 

OBS 

00100 

16.32 

36.25 

26.6  5 

1514.7 

OBS 

0012  5 

16.  19 

36.25 

26.68 

1514.7 

OBS 

00150 

16.12 

36.2  3 

26.6? 

1514.8 

oes 

00200 

15.54 

36.14 

26.75 

1513.8 

OBS 

00250 

15.01 

36.04 

26.79 

1512.8 

OBS 

00300 

14.52 

35.96 

26.B3 

1512.0 

oes 

00400 

13.57 

35.83 

26.94 

1510.4 

oes 

004  50 

12.78 

35.67 

26.97 

1509.3 

oes 

00500 

11.53 

35.44 

27.04 

1504.6 

OBS 

00533 

10.90 

35.40 

27.12 

1502.9 

C9S 

005*0 

11.01 

35.49 

27.17 

1503.5 

OBS 

00556 

10.95 

35.47 

27.17 

1503.5 

OBS 

00600 

10.17 

35.38 

27.24 

1501 .3 

nes 

00629 

09.33 

35.24 

27.27 

1498.6 

oes 

00662 

08.47 

35.  14 

27.33 

1495.8 

oes 

00690 

08.03 

35.15 

27.41 

1494.6 

!!PS 

00700 

08.38 

35.25 

27.43 

1496.2 

JBS 

0070<. 

08.19 

35.20 

27.42 

1495.5 

OBS 

00722 

08.41 

35.32 

27.48 

1496.8 

■)ns 

00744 

08.21 

35.30 

27.50 

1496.4 

OBS 

00790 

07.18 

35.14 

27.52 

1492.9 

^l.  r. 

008  00 

07.  12 

35.17 

27.56 

1492 .9 

OBS 

00805 

06.96 

35.16 

27.57 

1492.4 

OBS 

00850 

06.91 

35.21 

27. .,2 

1493.0 

JBS 

009  00 

06.  16 

35.14 

27.66 

1490.7 

res 

00952 

05.72 

35.10 

27.69 

1489.8 

JBS 

00972 

05.79 

35.13 

27.70 

1490.4 

OBS 

00<=78 

05.69 

35.12 

27.71 

1490.1 

^ss 

01000 

05.71 

35.13 

27.71 

1490.6 

OBS 

01050 

05.33 

35.10 

27.74 

1489.8 

OPS 

01068 

05.45 

35.14 

27.75 

1490.7 

HBS 

01096 

05.25 

35.10 

27.75 

1490.3 

r  BS 

OUOO 

05. oe 

35.07 

27.74 

1489.6 

oes 

01117 

04.99 

35.07 

27.75 

1489.5 

CBS 

01137 

05.06 

35.09 

27.76 

1490.2 

OBS 

01200 

04.67 

35.04 

27.77 

1489.6 

ribS 

012<.0 

04.65 

35.06 

27.78 

1490.2 

CBS 

01300 

04.37 

35.01 

27.78 

1490.0 

C'i.<; 

014  00 

04.23 

35.00 

27.76 

1491 .0 

nns 

01500 

04.05 

34.98 

^7.79 

1491.9 

«««*  ««•«•**« 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31       8177           »f«B    I97c 
COHSeC              0067           MOI.'M      0- 
L«'            35   00       N           041'           17 
LONG       04d    15       V            rtOUC    ii.9 

60T0P    043B9             klh 

Ship  nu                 .*et 

0»la    USE       1            ■,t.:c 

asEa           05         rii.ir 

Il.^^         20.0 
>.-lLr          17.C 
■•"■•■■    1"29.<. 

DIP     h.,T     K  a 

09       0          2 
S6i 
CL/TS 

■JIK-O-OIB    C- 
-.IVO-SPO    ^r 

<ii.n-Fnfi 

.tftTHES        XI 

INST    ST.-i   P6C0.<r.^i; 
Tt«E    ois                    r> 
^u^4TI■'^             01.5 

"  10     c,,;    i(,7 

TN    SO    1206 
5    SJIJftRE       4 
7    SOUaoF    41 
1     Sf/JA9c    5" 

CiSThUH/TIMF       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SIL 

'^I'-.Mfi-T 

nVNDPTH 

SND    VEL 

rxvG            P.-.H 

MT    p          ^02          ^JP■\          < 

I  ,  -,            PH 

23.*      oes 

00000 

21.31 

Jt.-^-^ 

23.46 

1527.3 

IPS 

00010 

21.05 

36.;  7 

2«.54 

1526.7 

r.f.s 

00020 

19.65 

36.27 

75. "4 

1525.0 

nBs 

00030 

18.28 

36. 2^ 

2o.l6 

1519.3 

(IBS 

00050 

17.08 

36.27 

:^.49 

1514.1 

O'S 

00075 

16.61 

36.28 

26.61 

1515.7 

CBS 

00100 

10.52 

36.31 

.'■«.. 65 

1515.3 

S9S 

00125 

16.40 

36. 2S 

26.66 

1515.4 

nes 

C0150 

16.22 

36.26 

26. 6  E 

15  15.7 

CBS 

C0200 

15.77 

36.17 

26.72 

1514,5 

JBS 

00/50 

15.47 

3c. 12 

?•..  75 

1514.3 

oes 

00  3  00 

14. 7P 

36.00 

<~.'  1 

1  3  12  .8 

UBS 

OCOO 

li.34 

35.77 

26. '.4 

15C9.5 

uBS 

OCiOO 

11.72 

35.53 

2/.:.7 

150S.4 

:>BS 

0C522 

11.  19 

35.42 

■'7.09 

1503 .7 

IBS 

COtOO 

10.01 

35.31 

77.21 

l5Cn.7 

"as 

006  31 

C9.90 

35.35 

27.26 

1500 .8 

CBS 

00(.61 

08. V9 

35.21 

.-7.-.0 

1457.8 

.-es 

00679 

08.82 

35.<;1 

/7.33 

14*^7  .5 

c:fcs 

00690 

08.92 

35.2'. 

t  7  .  3 1) 

149f-  .1 

CBS 

007C0 

08.86 

3i.3u 

27.  ,■, 

14•*^  .  1 

OBS 

00713 

C8.76 

35.27 

.'7.  <9 

1497 .9 

06  5 

0C72I 

08.86 

35. iJ 

^7.42 

1498.5 

OBS 

00750 

07.92 

35.17 

27. ,4 

1495.2 

DBS 

00759 

C7.95 

35.20 

27.46 

1495.5 

OBS 

00790 

07.28 

35.15 

27.52 

1493 .3 

OBS 

ooeco 

07.23 

35.15 

27.52 

1493.3 

oes 

00840 

07.03 

35.18 

27.58 

1493,2 

oas 

00890 

06.56 

35.16 

27.63 

1492.2 

CBS 

00=00 

06.60 

35.  19 

27.64 

1492  ,6 

OBS 

C0920 

06.64 

35.20 

W.t5 

1493 , 1 

CBS 

ooceo 

05.91 

35.1  1 

;7.i  7 

1491 ,0 

OBS 

LlOOO 

05.62 

35.12 

27.1  5 

1491  .J 

OBS 

C1020 

C5.62 

35.1/6 

t  /.6d 

149C ,5 

PB": 

C1060 

05.60 

35.13 

27.73 

1491 .1 

oes 

l/llOO 

05.19 

35.0b 

27.74 

149C.1 

c»s 

C1190 

04.95 

35.06 

;7.77 

1410 .6 

ibS 

01200 

05.16 

^5.14 

<  /.?' 

1491 .7 

cas 

01240 

05.29 

35.15 

2  7.76 

1 4  92  .  9 

oas 

01300 

05.05 

35.13 

2  7.79 

14  92 .9 

CBS 

01400 

04.55 

35.06 

2  7  .  fi  0 

14c^ .5 

DBS 

01430 

04.42 

35.04 

2'. 19 

1<,92  .4 

^BS 

01442 

04. 4B 

35.06 

.7.1,0 

1492  ,9 

CBS 

01500 

C4.14 

35.01 

2  '  .  f  0 

1492.4 
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TABLE  XXI.— Continued 


offlO       31       81" 

cijNSfi:  0068 

LUNG       0<.7    5a       W 


yE4B    i^yc 

KONTH       06 
04V  IP 

HOUF     06.0 


flOTDP    0^572 
SHIP    CU 

OATS  use      1 

AREA  05 


AIR    TS»<f-  19.4 

WET     3UL'>  16.6 

BABOIBT'-     1029.3 
CLOUJ    T/l 


Olfi     HOT     PEP 

02       1         2 
SEA 


WINC-OIR  07 

«nD-SPO  10 
*II,D-FC.R 

WEATHEO  XI 


CASTNUS/TIME        LVL^YP  DEPTH 


OBS 

00000 

20.97 

36.4  1 

^'■.^■•i 

CbS 

00010 

20.96 

36.4? 

25. lO 

59  3 

00020 

20.96 

5h.42 

'/  5 .  t.  C 

res 

00030 

20.83 

36.38 

<5.bl 

."i6S 

00050 

18.28 

36.23 

26.16 

res 

00075 

16.5-i 

36.26 

I'j.bO 

OSS 

00100 

16.41 

36.26 

;  ..(.4 

IBS 

00125 

16.27 

36.^6 

.^'>.  6  7 

U&S 

00150 

16.18 

36.24 

/it.bt! 

OBS 

002  00 

15.51 

36.13 

26.75 

OBS 

00220 

15.53 

36.  14 

20.  75 

OBS 

002  50 

15.29 

36.0  7 

26.7  5 

DbS 

00300 

14.73 

35.99 

26.80 

oes 

00400 

13.45 

35.78 

26.9  2 

CBS 

00500 

11.93 

35.51 

2'. 02 

OPS 

00520 

11.31 

35.37 

27.03 

CBS 

00525 

11.37 

35.49 

?/.  1  1 

nBS 

OOS'.O 

11.19 

35.44 

^7,10 

OBS 

00552 

11.18 

35.47 

27.13 

ObS 

006  00 

09.78 

35.27 

27.22 

CBS 

00fc70 

08.33 

35.  15 

^'7,36 

OBS 

006  80 

08.27 

35.14 

27.36 

OBS 

006  85 

08.33 

35.19 

27,39 

OBS 

00700 

08.25 

35.20 

27.41 

CBS 

00730 

08.09 

35.23 

27.46 

OBS 

00760 

07. 5j 

35.16 

27.49 

OBS 

00800 

07.05 

35.15 

27.55 

OBS 

00820 

07.02 

35.18 

27.58 

OBS 

00850 

06.83 

35.18 

27.60 

008  70 

06.45 

35.14 

27.62 

^flS 

C0900 

06.  13 

35.13 

27.66 

OBS 

0095J 

05.80 

35.11 

27.69 

CBS 

CICOO 

05.30 

35.06 

2'. 71 

OBS 

01010 

05.23 

35.08 

27.73 

CBS 

01030 

05.44 

35.12 

27.74 

"BS 

01060 

05.15 

35.08 

2T  .  74 

OBS 

01070 

05.22 

35.10 

2  7  .  ">  5 

Ot*S 

01100 

04.82 

35.03 

2  '  .  7  4 

OBS 

01135 

04.60 

34.99 

27.73 

ObS 

01150 

04.65 

35.01 

2''  .7  4 

OBS 

01200 

04.55 

35.00 

2^.75 

OBS 

01300 

04.38 

35.00 

2". 77 

OBS 

01330 

04.22 

34.97 

2  7  .  7 1 

CBS 

Ol^OO 

04.15 

34.99 

27.78 

OB^ 

01450 

04.  11 

34.98 

27.7b 

OBS 

01500 

03.95 

34.96 

27. 78 

lN?v    STO    PECOROER 
TRACE   OIP  D 

DURATION  0?.4 

ORIG     E42    Ota 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUABF  46 
1     SQUARE     47 


S1'."A-T  DYNDPTH       S'lD    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


1520.4 

1526.5 

1^2' .7 

15  26.5 

151'-. 6 

1515.0 

1514.9 

1514.9 

l"'  1=.0 

151j  .7 

1514.1 

1513.7 

1512.8 

1509.9 

1506.1 

1504.1 

1504.5 

1504.1 

1504.3 

1499.8 

1495 .4 

14<.';.5 

1495.7 

1495.6 

14*^5.6 

1493.8 

1492.6 

149^.9 

1492.6 

14"\ .4 

149C.6 

1490.1 

14"?. 8 

1488.7 

1490.0 

1489.3 

1469.7 

14''f  .5 

14b':. 1 

l48f .6 

I4t9.0 

149U.0 

1489.8 

1490,7 

1491 .4 

l'''1.5 


3  ««*«•»  *****«*'' 


327 


TABLE  XXI.— Continued 


"EflO      31       91f7 
COhSEC  0069 

L«T  35    Oi       N 

LONG       046    Oi       b 


C&STNUH/T IMF 


Vf»R 

1970 

BOTDP    02743 

IIR    TEMP          20.2 

DIP    HOT     PEO 

«IND-DIH 

06 

INST    STD    BECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1       0» 

SHIP    OU 

MET     bULB           16. P 

05 

2         3 

.IMD-SPD 

06 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE        4 

Day 

18 

D»T«    USE       1 

EASOMETB     1030.2 

Sit 

UINO-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE     48 

HCl/P 

11.4 

«RE1              05 

CLOUD     I/S 

CL/TB 

•lEtTHEP 

XI 

CHIG    E42    069 

1     SQUARE     58 

.VlTYP 

CEPTH 

TEMP 

S4L 

SI jNJ-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

S103          PH 

GS< 

00000 

21.11 

36.39 

25.54 

1526.7 

cas 

000 10 

21.10 

36.39 

25.54 

1526.9 

OBS 

00020 

20.53 

36.31 

25.64 

1525.4 

OBS 

00030 

19.13 

36.29 

25.99 

1521 .7 

OBS 

00050 

17.40 

36.28 

26.42 

1517.1 

OBS 

000  75 

16.59 

36.26 

26. (0 

1515.1 

OBS 

00100 

16.42 

36.26 

26.64 

1515.0 

OBS 

00125 

16.34 

36.26 

26. (  5 

1515.1 

OBS 

00150 

16.08 

36.23 

^■6.65 

1514.7 

OBS 

0C200 

15.69 

36.17 

26.74 

1514.3 

OBS 

00250 

15.26 

36.06 

26.76 

1513.6 

OBS 

00300 

14.60 

35.99 

26.84 

1512.3 

ObS 

00  ".00 

13.53 

35.76 

ii.oi 

1510.2 

OBS 

005  00 

11.93 

35.54 

27.04 

1506.1 

OBS 

ootoo 

10.06 

35.33 

27.22 

1500.9 

OBS 

006  5  C 

C9.47 

35.31 

27. 3C 

1499.5 

OBS 

00660 

09.40 

35.29 

27.30 

1499.4 

06  S 

006  70 

09.00 

35.21 

27.30 

1499  .0 

OBS 

00683 

09.05 

35.29 

27.36 

1498.5 

OBS 

00700 

06.80 

35.23 

27.  35 

1497.8 

09  S 

00725 

06.01 

35.13 

27. 3S 

1495.1 

OBS 

00735 

06.38 

35.23 

27.42 

1496.6 

OBS 

00760 

07.53 

35.12 

27.46 

1493.3 

OBS 

00760 

07.60 

35.19 

i7.50 

1494.5 

OBS 

00800 

07.21 

35.11 

27.50 

1493.2 

CBS 

00830 

07.06 

35.16 

27.57 

1493.2 

OBS 

00860 

06.60 

35.16 

27.59 

1492.6 

CBS 

00673 

06.49 

35.10 

27.59 

1491.5 

OBS 

00900 

06.42 

35.17 

27.65 

1491 .8 

OBS 

00915 

06.48 

35.22 

27.66 

1492.4 

OBS 

01000 

05.70 

35.11 

27. 7C 

1490.5 

OBS 

01 100 

05.05 

35.07 

27.75 

1499.5 

OBS 

01135 

04.90 

35.05 

27. '5 

1499 .4 

OBS 

01200 

05.21 

35.14 

27.76 

1491  .9 

OBS 

01230 

C4.95 

35.09 

27.-7 

1491 .3 

OBS 

01255 

04.89 

35.06 

27.77 

1491 .4 

nas 

01290 

05.02 

35.13 

27. KG 

1492.6 

OflS 

01300 

04.99 

35.12 

27.79 

1492.7 

OflS 

01340 

04.63 

35.06 

27.79 

1491 .8 

jBi 

01365 

04.68 

35.08 

27.80 

1492.4 

OoS 

01400 

04.58 

35.06 

27.79 

1492.6 

3»S 

01500 

04.21 

35.02 

27.60 

1492.7 

REFIO       31       8177  YEAR     1970  BCTOP    04460  AIR    TEIIP          22.6  DIB     hiT    PER  ,<IN0-DIR     12  INST     STD    BECOPDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0070  MONTH       06  SHIP    OU  «ET    9UL^           19. C                Of        1          2  JfNO-SRD    1.1  TRACE    DIR                        0  5    SQUARE        4 

LAT             35    03       N  OAY             18  DATA    USE        1  3»B0<E'B     1029.2  SEA  «.1N0-FC'B  DUPATinf;                   "0.4  2     SQUARE     46 

LONG       046     16       U  HOUR     19.2  AREA                05  CLOUD     T/t  CL/TB  WEATHER        XI  O'lG     €42    070  1     SQUARE     58 

CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  Sl".f'A-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG  P")4       TC'T     P  N02  ND3  SI33  PH 

1527.7 
1526.4 
1523.2 
1521.0 
1515.7 
1514.9 
1515.1 
1514.7 
1514.5 
1513.9 
1512.6 
1512.0 
1511.2 
1509.9 
1509.6 
1507.9 
1506.0 
15  05.6 
1499.6 
15  00.4 
1497.4 
1497.1 
1498.3 
1497.6 
1495.2 
14  9-,  .9 
1494.1 
1493.5 
1493.4 
1491.8 
1492.9 
1492.3 
1490.4 
1490.2 
1490.7 
1491 .4 
1490.6 
1490.9 
1491 .9 
1492.3 
1493.1 
1493.5 
1492.8 

9 •«*&*( *****4 


19.2 

OBS 

00000 

21.49 

36.41 

.;5.45 

OBS 

00010 

20.94 

36.39 

.J. 59 

OBS 

00020 

19.73 

36.27 

25.112 

OBS 

00030 

18.66 

36.27 

26.04 

OBS 

00050 

16.94 

36.29 

26.  s  4 

CBS 

00075 

16.51 

36.27 

:o.<,2 

OBS 

00100 

16.44 

36.28 

26.0  5 

OBS 

00125 

16.21 

36.25 

26.1  9 

OBS 

00150 

16.03 

36.21 

^0.69 

OBS 

002  00 

15.55 

36.12 

.6.73 

CBS 

002  50 

14.96 

36.00 

2I..7  7 

OBS 

00300 

14.53 

35.95 

26. R2 

OBS 

00372 

13.95 

35.90 

^5.91 

OBS 

00400 

13.46 

35.77 

iu.-n 

OBS 

004  20 

13.26 

35.76 

26.95 

PBS 

00452 

12.65 

35.62 

26.96 

OBS 

00462 

12.62 

35.65 

26.99 

OBS 

00500 

11.80 

35.50 

27.03 

OBS 

006  00 

09.78 

35.27 

27.22 

OBS 

006  20 

09.64 

35.33 

27.26 

08  S 

00650 

08.93 

35.19 

27. -<0 

CBS 

00668 

08.76 

35.22 

27.  j5 

OBS 

00700 

08.90 

35.33 

27.41 

OBS 

00730 

C6.60 

35.30 

27.44 

OBS 

00760 

07.67 

35.20 

,7.47 

OBS 

00789 

07.67 

35. 2C 

27.50 

OBS 

00600 

07.42 

35.20 

27.54 

OBS 

00615 

07.20 

35.17 

27.54 

OBS 

00660 

06.97 

35.21 

77.61 

OBS 

009  00 

06.43 

35.13 

27. f  2 

OBS 

00922 

06.57 

35.24 

27.69 

OBS 

01000 

06.12 

35.18 

27.70 

OBS 

01056 

05.43 

35.10 

27.72 

OBS 

01100 

05.21 

35.09 

2  7.73 

OBS 

01200 

04.93 

35.09 

27.76 

OBS 

01233 

04.96 

35.10 

27.78 

oes 

01300 

04.51 

35.03 

27.76 

OBS 

01332 

C4.46 

35.03 

27.76 

CBS 

01345 

04.63 

35.08 

,7.80 

DBS 

01400 

04.51 

35.05 

2  7.79 

OBS 

01423 

04.61 

35.06 

27. PO 

OBS 

01496 

04.41 

35.05 

27.90 

OflS 

01500 

04.23 

35.05 

27.92 

TABLE  XXI.— Continued 


SEflD        31  8177 

CONSEf  0071 

L4T             35  01        N 

t.L'Nr.        PAC  0'^       W 


(.aSTNur/TlMfc 


Yfafc 

l')70 

BOTOP    02743 

lit 

TEM">           20.0 

OIK    HOT    PEP 

niMn-oiR   12 

INST  sto    RECOPOER 

TEN    SO    1206 

MGNTh 

1      06 

SHIP    OU 

WET 

8UIP           17.-. 

08 

2          3 

JIMD-SPD    10 

TRACE    -OIK                        D 

5     SOUIRE        4 

HAY 

ll' 

D«T4    USE       1 

BlBCMETt     1030.2 

SEA 

WIND-F[  f. 

DURATION                  00,5 

2     SQUARE    49 

HO'JI. 

?3.6 

tfiti              05 

CI  CUD    I/« 

CL/TR 

.yEATHEl        XI 

C'PIG    E42    07. 

1     SQUARE     58 

LVt-TYP 

DE^T" 

7EMP 

S«L 

51GMA-t 

OYNOPTH 

SND     V?l 

OXYG                PT4 

TC'T     P          N02          NC3 

S103          PH 

C6S 

00000 

21.42 

36.40 

25.46 

1527.6 

OBS 

000  10 

21.26 

36.39 

25. iO 

1527.3 

OBS 

00020 

20.98 

36.31 

25.51 

1526 .6 

OBI 

00030 

18.90 

30.28 

2u.C'4 

1521 .1 

OBS 

000  50 

17.08 

36.31 

i'..'2 

1516.2 

OBS 

00075 

16.70 

36.33 

26.1.2 

1515.5 

OBS 

00100 

16.40 

36.28 

2f  .66 

1514.9 

OBS 

00125 

16.  18 

34.25 

,6.tP 

1514.6 

OBS 

00150 

16.05 

36.23 

20.70 

1514.6 

OBS 

002  00 

15.63 

36.16 

2f'.7  4 

1514.1 

OBS 

00250 

15.02 

36.03 

20.76 

1512.8 

OSS 

00300 

14.47 

35.96 

2O.05 

1511.8 

OBS 

00*00 

13.33 

35.78 

26.95 

150'.. 5 

OBS 

005  00 

11.78 

35.51 

27.05 

1505.6 

OBS 

006  00 

10.09 

?5.35 

27.23 

1501.0 

OBS 

00633 

09.55 

35. iJ 

27.27 

1499.5 

oes 

006*'. 

09.61 

35.32 

27.29 

1500. C 

CBS 

00700 

OS. 38 

35.20 

27.3'; 

1496.1 

OBS 

00711 

OS. 36 

35.20 

27.40 

1496.2 

OBS 

00730 

07. S6 

35.17 

27.45 

1494.6 

OBS 

00740 

08.24 

35.28 

27.48 

1496.4 

OSS 

00780 

07.35 

35.16 

27.52 

1493.5 

"IS 

007a9 

07.40 

35.19 

27.53 

1493.8 

JBS 

008  00 

07.26 

35.18 

27.54 

1491.5 

OBS 

00841 

06.74 

35.  16 

27. OC 

149^ .1 

OBS 

00860 

06.78 

35.22 

,-■7.04 

14<5t.6 

OBS 

00900 

06.57 

35.21 

27. (.6 

1492.5 

.IBS 

01000 

05.61 

35.12 

27.72 

149C.2 

CBS 

01032 

05.58 

35.13 

27.73 

1490.6 

CBS 

01100 

05.13 

35.08 

27.74 

1480.9 

OBS 

C1118 

05.26 

35.  12 

27.76 

1490.7 

OBS 

01123 

C5.16 

35.  10 

27.76 

14<;C.4 

OPS 

01158 

05.12 

35.11 

27.77 

1490.8 

OBS 

01181 

04.79 

35.06 

27.77 

148';. 8 

IBS 

01200 

C4.94 

35.09 

27.77 

1490.7 

OBS 

01210 

04.95 

35.10 

27.78 

1491.0 

DBS 

01219 

04.78 

35.07 

27.70 

1490.4 

OBS 

01240 

04.85 

35.09 

27.79 

1491  .0 

OBS 

01250 

04.75 

35.07 

27.76 

14'iG.8 

OBS 

01265 

04.90 

35.11 

27.80 

1491 .7 

OBS 

01278 

04.69 

35.07 

27.79 

1491 .0 

OBS 

01290 

04.88 

35.11 

27.80 

1492.0 

OBS 

01  300 

04.84 

35.11 

27.80 

1492. C 

OBS 

01400 

04.53 

35.06 

27.80 

1492.4 

OBS 

01500 

04.14 

35.01 

27.60 

1492.4 
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TABLE  XXI.— Continued 


OEflO      31       6177 
CONSEC  0072 

L»T  35   02      r> 

ICNG      048    02       ¥ 


C4STNUM/TIHE 


MONT 

r.4v 

1970 

H        3ti 

BOTOP    03201 

Alt 

TEMP          20.4 

DIR    HOT     PEP 

UIKD-OIR     10 

INST     STO    RECOPDEP 

TEN    SO     1206 

SHIP    OU 

U[T 

BULB          IP.C 

05       1 

1          2 

HIND-SPO    09 

TRACE     010                           D 

5    SQUARE       4 

19 

DATA    use        1 

bABOMETF,     1U28.S 

SEA 

KlNO-FOR 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    48 

06.2 

AkFA                05 

CLOUT     T/A 

CL/TS 

HEATHER       XI 

ORIi    E42    072 

1    SQUARE    59 

.VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SU.r<.-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXY&               P04 

TOT    P         N02         N03 

SIC3         »H 

OBS 

COOOO 

21.27 

36.40 

25.50 

1527.2 

3?S 

000  10 

21.25 

36.40 

2J.51 

1527.3 

OoS 

000  20 

21.25 

36.40 

25.51 

1527.4 

OBS 

00030 

19.38 

36.21 

25. o7 

1522.3 

OBS 

00050 

16.96 

36.23 

26.46 

1515.8 

CBS 

00075 

16.61 

36.29 

26.61 

1515.2 

CBS 

000  60 

16.71 

36.32 

26.61 

1515.6 

OES 

00100 

16.45 

36.28 

26.1.4 

1515.1 

OfS 

00125 

16.26 

36.25 

26. f  7 

1514.9 

CBS 

00150 

16.15 

36.24 

26.6  6 

1514.9 

OSS 

00200 

15.77 

36.16 

26.72 

1514.5 

oes 

002  50 

15.50 

36.13 

26.75 

1514.4 

PBS 

00300 

14.78 

36.01 

26.82 

1512.9 

OBS 

00372 

13.69 

35.83 

26.91 

1510.3 

OBS 

00393 

13.67 

35.84 

26.9  2 

1510.6 

OBS 

00<.00 

13.59 

35.93 

2U.93 

1510.4 

CBS 

005  00 

12.08 

35.56 

27.03 

1506.7 

OBS 

OOS'.O 

11.06 

35.43 

27.11 

1503.7 

OBS 

00563 

10.79 

35.38 

27.13 

1503.0 

OBS 

00573 

10.85 

35.44 

27.  16 

15 03 .4 

OBS 

O06C0 

10.35 

35.38 

27.21 

1502.0 

OBS 

006  <.0 

09.81 

35.33 

27.26 

1500.6 

OBS 

00700 

06.33 

35.17 

27.38 

1495.9 

OBS 

00705 

09.40 

35.21 

27.40 

1496.3 

OBS 

00710 

08.26 

35.18 

27.40 

1495.3 

OBS 

007  15 

08.44 

35.27 

27.44 

1496.7 

OBS 

007  20 

08.15 

35.20 

27.43 

1495.6 

OBS 

00738 

06.41 

35.30 

27.47 

1497.0 

CBS 

00745 

08.05 

35.23 

27.47 

1495.7 

OBS 

00750 

08.30 

35.32 

27.50 

1496.8 

CBS 

00770 

06.13 

35.29 

27.50 

1496.5 

ObS 

OOPOO 

07.39 

35.18 

27.53 

1494.0 

CBS 

00840 

06.89 

35.16 

27.56 

1492.7 

OBS 

008  55 

07.11 

35.23 

27.60 

1493.9 

□  BS 

00900 

06.45 

35.15 

27.63 

1491.9 

OBS 

00910 

06.03 

35.06 

27.63 

1490.3 

OBS 

00930 

06.02 

35.12 

27.67 

1490.7 

OBS 

01000 

05.53 

35.07 

27.69 

1489.8 

OBS 

01020 

05.35 

35.06 

27.72 

1489.4 

OBS 

010  40 

05.40 

35.10 

27.73 

1490.0 

OBS 

01050 

05.30 

35.08 

27.72 

1489.7 

OBS 

oioao 

05.34 

35.11 

27.74 

1490.4 

OBS 

01090 

05.16 

35.10 

27.75 

1469.9 

OBS 

01100 

05.16 

35.10 

27.76 

1490.0 

oes 

01140 

05.06 

35.08 

27.75 

1490.2 

OBS 

OUBO 

04.6  7 

35.04 

27.77 

1489.2 

OBS 

01200 

04.71 

35.04 

27.76 

1499.7 

OBS 

01205 

04.53 

35.02 

27.77 

1469.0 

OBS 

01210 

04.66 

35.05 

27.76 

1469.7 

OBS 

01300 

04.37 

35.02 

27.78 

1490.0 

OBS 

01322 

04.24 

35.00 

27.78 

1489.8 

OBS 

01400 

04.16 

34.99 

27.76 

1490.7 

OBS 

01500 

04.09 

35.00 

27.90 

1492.1 

«•«*«*»••••••*« 
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iABLiE  XXI. — Continued 


REFIO       31        8177 
CONSEC              0073 
LAT             35    01       N 
LONG       048    04       H 

YEAR 
MONTH 
DAY 
HOUR 

1970 

1       06 

1'3 

11.2 

BOTOP    03383 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA                05 

AIR    TEMP          20.8 
MET    BULB           18.1 
BAROMETR     1029.7 
CLOUD     T/A 

DIP     HOT     PER 

07       2          2 
SEA 
CL/TR 

KIND-DIR    12 
WIND-SPD    08 
UIND-FOK 
MEAIhER       XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S|r,MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO 

11.2 

OBS 

00000 
00010 

21.24 
21.22 

36.41 
36.41 

25.52 
25.52 

1527.1 
1527.2 

DBS 

00020 

20.03 

36.27 

25.74 

1524.0 
1520.7 

OBS 

00030 

18.78 

36.25 

26.05 

OBS 

00050 

16.85 

36.25 

26.53 

1515.4 
1514.7 
1514.7 
1514.7 

OBS 
OBS 

00075 
00100 

16.48 
16.33 

36.26 
36.2  5 

26.62 
26.6  5 

OBS 

00125 

16.20 

36.24 

26.67 

OBS 

00150 

16.06 

36.21 

26.68 

1514.6 
1514.1 
1513.3 
1511.2 

OBS 

002  00 

15.63 

36.15 

26.73 

OBS 

00250 

15.18 

36.03 

26.74 

OBS 

00300 

14.31 

35.92 

26.8  5 

OBS 

00335 

14.15 

35.91 

26.88 

1511-3 
1509.3 

OBS 

00400 

13.28 

35.77 

26.95 

OBS 

00442 

12.86 

35.71 

26.99 

1508 .5 

OBS 

00500 

11.78 

35.49 

27.03 

1505-5 

OBS 

00530 

10.90 

35.39 

27.12 

1502 .8 

OBS 

OBS 

00555 
006  00 

10.78 
09.80 

35.43 
35.32 

27.17 
27.26 

1502 .9 
1499.9 

OBS 

006  20 

09.68 

35.33 

27.28 

1499.8 

OBS 

00690 

08.00 

35.15 

27.41 

1494.5 
1495 .0 

OBS 

00700 

08.08 

35.19 

27.43 

OBS 

00715 

08.30 

35.27 

27.46 

1496.2 

OBS 

00740 

08.30 

35.29 

27.48 

1496 .6 

00800 

07.18 

35.18 

27.56 

1493 .2 

OBS 

008  30 

06.95 

35.17 

27.58 

1492 .7 

OBS 

00855 

07.10 

35.24 

27.61 

1493 .8 

OBS 

00900 

06.03 

35.11 

27.66 

1490.2 

OBS 

00910 

05.95 

35.11 

27.67 

1490.0 

OBS 

00920 

06.03 

35.14 

27.68 

1490 .6 

OBS 

00965 

05.79 

35.12 

27.70 

1490.3 

OBS 

00995 

05.44 

35.09 

27.72 

1489  .4 

OBS 

01000 

05.50 

35.11 

27.72 

1 4  89  .  7 
1489.3 

OBS 

01030 

05.27 

35.10 

27.74 

OBS 

01050 

05.40 

35.11 

27.74 

1490 .1 

OBS 
OBS 

01100 
01130 

05.17 

04.85 

35.09 
35.04 

27.75 
27.75 

1490.0 
1489.1 

OBS 

01165 

04.91 

35.07 

27.76 

1490.0 
1489.3 

OBS 

01200 

04.62 

35.02 

27.76 

OBS 

01300 

04.41 

35.02 

27.78 

1490 .1 

OBS 

01400 

04.28 

35.01 

27.79 

1491 .3 

OBS 

01420 

04.17 

34.99 

27.78 

1491 .1 

OBS 

01500 

04.08 

34.98 

27.78 

1492 .1 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    01 R  0 

DURATION  00.6 

ORIO    E42    073 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    58 


••••*♦*••••♦••• 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO  31  8177 
CONSEC  007« 
LAT  35  01  N 
LONG   048  02       w 


VEiB  1970 

HONTH  06 
DAY  19 
HOUP  ie.I 


Boiop  o3;oo 

SHIP  OU 
DAIA  USE   1 
ABEA      05 


AIR    TE^'P  22. f 

MEI     euLf  19. (J 

6AP0HETP     lt29.5 
CLOUD    I/a 


OIR    HGI     PER 

06       1  3 

SEA 
CL/IR 


MnO-DIR  11 

rtlND-SPD  oe 
WIND-FOP 

UEATHE'  XI 


INSI    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E42    0  74 


TEN  SO  1206 
5  SOUS  RE  * 
2  SQUARE  411 
1    SQUARE    58 


CASINUX/T IME   IVLT»P 


oes 

00000 

21.58 

36.41 

25.43 

OBS 

OOOIO 

21.31 

36.39 

25.46 

OBS 

0002  0 

21.28 

36.39 

25.49 

oes 

00030 

19.94 

36.25 

25.75 

OBS 

00050 

18.04 

36.23 

26.22 

OBS 

00075 

16.57 

36.28 

26.62 

OBS 

00100 

16.42 

36.28 

26.6  5 

OBS 

00125 

16.24 

36.25 

26.6  7 

OBS 

00150 

16.  13 

36.24 

26.69 

OBS 

00200 

15.73 

36.19 

26.74 

OBS 

002  50 

15.32 

36.10 

26.7  7 

OBS 

003  00 

14.75 

35.99 

26.81 

OBS 

00400 

13.38 

35.  79 

24.94 

OBS 

004  70 

12.61 

35.66 

27.00 

OBS 

005  00 

11.81 

35.46 

27.00 

OBS 

00520 

11.48 

35.47 

27.07 

OBS 

00535 

11.00 

35.39 

27.10 

OBS 

00574 

10.88 

35.45 

27.17 

OBS 

00600 

10.24 

35.35 

27.20 

OBS 

00653 

09.64 

35.32 

27.26 

OBS 

00700 

06.94 

35.17 

27.26 

OBS 

00715 

08.06 

35.13 

27.39 

OBS 

00751 

08.35 

35.30 

27.48 

OBS 

00791 

07.90 

35.25 

27.51 

OBS 

00800 

07.54 

35.17 

27.50 

OBS 

00820 

07.14 

35.16 

27.5  5 

OBS 

00845 

06.95 

35.15 

27.56 

OBS 

00870 

07.02 

35.23 

27.62 

OBS 

009  00 

06.29 

35.10 

27.61 

OBS 

0093  5 

05.87 

35.10 

27.67 

OBS 

00940 

05.99 

35.14 

27.69 

OBS 

00951 

05.75 

35.12 

27.70 

OBS 

00970 

05.74 

35.12 

27.70 

OBS 

01000 

05.40 

35.08 

27.71 

OBS 

01040 

05.43 

35.11 

27.73 

OBS 

01050 

05.22 

35.07 

27.73 

OBS 

01063 

05.35 

35.14 

27.77 

OBS 

01100 

05.  14 

35.11 

27.77 

OBS 

01140 

05.08 

35.10 

27.77 

OBS 

01200 

04.69 

35.04 

27.76 

OBS 

01210 

04.76 

35.06 

27.77 

OBS 

01230 

04.61 

35.04 

27.77 

OBS 

01300 

04.48 

35.03 

27.78 

OBS 

01345 

04.25 

34.99 

27.77 

OBS 

01400 

04.19 

35.00 

27.79 

OBS 

01500 

04.06 

34.99 

27.79 

SIGM6-T  OYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


1528.0 

1527.4 

1527.5 

1523.9 

1518.9 

1515.0 

1515.0 

1514.8 

1514.9 

1514.4 

1513.8 

1512.7 

1509.7 

1508.1 

1505.6 

1504.8 

1503.2 

1503.5 

1501.6 

1S00.2 

1498.2 

1495.1 

1497.0 

1495.9 

1494.5 

1493.3 

1493.0 

1493.8 

1491 .2 

1490.1 

1490.7 

1489.9 

1490.2 

1489.3 

1490.1 

1489.4 

1490.2 

1469.9 

1490.3 

1489.7 

1490.1 

1489.6 

1490.4 

1490.2 

1490.9 

1492.0 


Pn4       TOT     P 


*•»*••**•••*••* 
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TABLE  XXI.— Continued 


REfID      31       8177            yE4F 

1970 

BOTDP    04389 

AIR 

lEMP          21 

CONSEC              0075            ^■OMI^ 

•       0t> 

SHIP    OU 

UEI 

BULB           18 

L4T             34    57       N             D4Y 

20 

04TA    USE        1 

BARGMETP     1029 

LONG       048    OS       b«             MOUk 

00.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

C4STNUH/T1ME       LVLTYP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGMA-T 

00.6         OBS 

00000 

21.44 

36.44 

25.49 

OBS 

00010 

21.27 

36.41 

25.51 

OBS 

00020 

20.77 

36.36 

25.61 

OBS 

00030 

18.77 

36.30 

26.09 

OBS 

00050 

17.02 

36.29 

26.52 

OBS 

00075 

16.59 

36.27 

26.60 

OBS 

00100 

16.48 

36.28 

26.64 

OBS 

00125 

16.30 

36.27 

26.67 

oes 

001  50 

16.21 

36.2  5 

26.68 

oes 

00200 

15.67 

36.14 

26.72 

OBS 

00250 

14.91 

36.03 

26. BO 

OBS 

002  82 

14.40 

35.92 

26.83 

OBS 

00  3  00 

14.36 

35.93 

26.8  5 

OBS 

004  00 

13.27 

35.77 

26.9  5 

OBS 

00440 

12.78 

35.70 

27.00 

OBS 

00500 

11.32 

35.43 

27.07 

OBS 

00515 

11.15 

35.43 

27.10 

OBS 

00525 

11.19 

35.50 

27.15 

OBS 

00578 

10.32 

35.38 

27.21 

OBS 

006  00 

09.73 

35.28 

27.24 

OBS 

00650 

08.57 

35.19 

27.35 

OBS 

00668 

08.36 

35.16 

27.36 

OBS 

00678 

08.40 

35.19 

27.38 

OBS 

00700 

08.21 

35.21 

27.43 

OBS 

00713 

08.26 

35.25 

27.45 

DBS 

00755 

07.78 

35.21 

27.49 

OBS 

00760 

07.49 

35.16 

27.50 

OBS 

00800 

07.07 

35.17 

27.56 

OBS 

00831 

07.03 

35.21 

27.60 

OBS 

00900 

06.38 

35.20 

27.68 

OBS 

00970 

05.70 

35.11 

27.70 

OSS 

00981 

05.40 

35.07 

27.70 

OBS 

01000 

05.29 

35.08 

27.73 

OBS 

01060 

04.98 

35.05 

27.74 

OBS 

01100 

04.95 

35.07 

27.76 

OBS 

01107 

04.82 

35.04 

27.75 

OBS 

01118 

04.92 

35.07 

27.76 

OBS 

01143 

04.66 

35.03 

27.76 

OBS 

01160 

04.73 

35.05 

27.77 

OBS 

01200 

04.60 

35.03 

27.77 

OBS 

01270 

04.26 

34.98 

27.76 

OBS 

01300 

04.29 

35.00 

27.78 

OBS 

01400 

04.10 

34.98 

27.78 

oes 

01500 

04.00 

34.98 

27.79 

OIR     HOT     PER 

06       0         2 
SEA 
CL/TR 


KINO-DIR  14 

WIND-SPO  06 
XIND-FOR 

WEATHER  X2 


INST     STD    RECORDER 
TRACE     OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIS     E42    075 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     48 


OYNOPTH       SND     VE L       OXYG 


1527 

.7 

1527 

.3 

1526 

•  1 

1520 

.7 

1516 

.0 

1515 

.1 

1515 

.2 

1515 

.0 

1515 

.1 

1514 

.2 

1512 

.5 

1511 

.2 

1511 

.4 

1509 

.3 

1508 

.2 

1503, 

.9 

1503 

.5 

1503, 

.9 

1501  , 

.5 

1499 

.6 

1496, 

.0 

1495, 

.5 

1495. 

.8 

1495.5 

1496, 

.0 

1494. 

.a 

1493. 

,7 

1492. 

.7 

1493. 

.1 

1491. 

.7 

1490. 

,0 

1468. 

.9 

14BB. 

.8 

1488. 

,5 

14B9. 

.1 

1468. 

,6 

1489, 

,3 

1488. 

,6 

1489. 

2 

1469. 

,3 

1489. 

,0 

1489. 

6 

1490. 

-5 

1*91. 

7 

P04       TOT     P 


***•*•••••••**• 


REFID      31       8177 
CONSEC  0076 

lAT  35    05       N 

LONG       04B    11       U 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

eOTDP    02789             AIR 

TEMP          20.9 

DIR     HGT     PER 

M  INO-DIR 

13 

INST     STD    RECORDER 

MONTH       06 

SHIP    OU 

WET 

BULB           19.1 

06 

WIMO-SPD 

07 

TRACE    DIR                        0 

DAY 

20 

DATA    USE 

1             BAROHETR     1029.1 

SEA 

3 

WIND-FGR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

06.5 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHEJ 

XI 

ORIG    E42    076 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

OBS 

00000 

21.33 

36.43 

25.51 

1527.4 

OBS 

00010 

21.17 

36.42 

25.55 

15  27.1 

OBS 

00020 

20.81 

36.38 

25.61 

1526.3 

OBS 

00030 

19.27 

36.29 

25.95 

1522.1 

OBS 

00050 

17.08 

36.2  5 

26.47 

1516.1 

oes 

00075 

16.69 

36.28 

26.59 

1515.4 

08  S 

00100 

16.62 

36.31 

26.63 

1515.6 

oes 

00125 

16.43 

36.29 

26.66 

1515.4 

OBS 

00150 

16.34 

36.27 

26.66 

1515.6 

OBS 

00200 

15.90 

36.18 

26.70 

1514.9 

OBS 

002  50 

15.22 

36.05 

26.7  5 

1513.5 

OBS 

00300 

14.64 

35.96 

26.8  1 

1512  .3 

OBS 

00320 

14.14 

35.89 

26.8  6 

1511.0 

OBS 

00340 

14.10 

35.90 

26.88 

1511 .2 

OBS 

00390 

13.77 

35.82 

26.89 

1510.8 

OBS 

00400 

13.44 

35.76 

26.91 

1509.8 

OBS 

005  00 

11.78 

35.52 

27.05 

1505.6 

OBS 

006  00 

10.09 

35.31 

27.20 

1501 .0 

OBS 

00700 

08.62 

35.16 

27.32 

1497.0 

OBS 

00710 

08.51 

35.16 

27.34 

1496.7 

OBS 

00715 

08.65 

35.26 

27.40 

1497.5 

OBS 

00740 

07.82 

35.10 

27.40 

1 494 . 5 

OBS 

00760 

07.82 

35.17 

27.45 

1495.3 

OBS 

00800 

07.54 

35.17 

27.50 

1 494 . 5 

OBS 

00840 

07.02 

35.15 

27.55 

1493.2 

OBS 

00880 

06.78 

35.15 

27.59 

1492.9 

OBS 

00900 

06.2  7 

35.10 

27.62 

1491  .1 

oes 

00940 

06.44 

35.19 

27.67 

1492.6 

OBS 

01000 

05.73 

35.10 

27.69 

1490.6 

DBS 

01100 

05.29 

35.08 

27.73 

1490.5 

OBS 

01200 

04.60 

35.03 

27.74 

1490.1 

OBS 

01240 

04.65 

35.02 

27.75 

1490.1 

OBS 

01270 

04.71 

35.05 

2T.77 

1490.9 

OBS 

01290 

C4.60 

35.03 

27.77 

1490.8 

OBS 

01300 

04.70 

35.05 

27.77 

1491.4 

OBS 

01345 

04.86 

35.09 

27.78 

1492.8 

oes 

01380 

04.64 

35.09 

zr.  79 

1493.3 

OBS 

01400 

04.75 

35.07 

27.78 

1493.3 

OBS 

01500 

04.24 

35.01 

27.79 

1492.8 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     58 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31       8177 

YEAR 

1970 

BOTDP    03840 

»IB 

TEMP          21.7 

01 R    HOT    PER 

CONSEC              0077 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

KET 

euLe       19.0 

09 

L«T            35    01       N 

D»Y 

JO 

04T4    USE        1 

eaROMETB     1029.9 

SE4 

3 

LONG       0«8    03       U 

HOUR 

11.". 

4REi                05 

CLOUO     T/4 

CL/IR 

C4STNUM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SSL 

SIOMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEI 

11. « 

06S 

00000 

21.35 

36.43 

25.50 

1527.4 

OBS 

00010 

21.33 

36.42 

25.50 

1527.5 

OBS 

OOOJO 

21.25 

36.39 

25.50 

1527.4 

OBS 

00030 

19.07 

36.27 

25.99 

1521 .5 

OBS 

00050 

16.98 

36.25 

26.50 

1515.8 

OBS 

00075 

16.52 

36.25 

26.60 

1514.8 

OBS 

00100 

16.35 

36.23 

26.63 

1514.7 

OBS 

00106 

16.25 

36.21 

26.64 

1514.5 

OBS 

OOliS 

16.24 

36.24 

26.66 

1514.8 

OBS 

00135 

16.24 

36.2  3 

26.65 

1515.0 

OBS 

00150 

16.06 

36.19 

26.67 

1514.6 

OBS 

002  00 

15.39 

36.09 

26.74 

1513.2 

OBS 

00233 

14.93 

35.99 

26.77 

1512.2 

OBS 

002  50 

14.87 

36.00 

26.79 

1512.3 

OBS 

00300 

14.56 

35.97 

26.83 

1512.1 

OBS 

004  00 

13.32 

35.76 

26.93 

1509.4 

OBS 

00500 

11.61 

35.45 

27.03 

1504.9 

OBS 

00523 

11.23 

35.40 

27.06 

1503.9 

OBS 

00530 

11.32 

35.49 

27.12 

1504.4 

OBS 

006  00 

10.19 

35.36 

27.22 

1501 .4 

OBS 

00665 

08.24 

35.12 

27.35 

1495.3 

OBS 

00700 

08.25 

35.21 

i7.42 

1495.7 

OBS 

00740 

08.15 

35.25 

27.47 

1496.0 

OBS 

00790 

07.32 

35.  16 

27.52 

1493.5 

OBS 

008  00 

07.24 

35.17 

27.54 

1493.4 

OBS 

00630 

06.98 

35.16 

27.57 

1492.9 

OBS 

00845 

07.07 

35.21 

27.59 

1493.5 

OBS 

O0B50 

06.99 

35.20 

27.60 

1493.3 

OBS 

00660 

07.05 

35.22 

27.61 

1493.7 

OBS 

00900 

06.32 

35.13 

27.63 

1491 .4 

OBS 

01000 

05.42 

35.06 

27.69 

14  69.3 

OBS 

01100 

04.92 

35.03 

27.73 

1468.9 

OBS 

01140 

04.90 

35.05 

27.75 

1489.5 

OBS 

01200 

04.55 

35.00 

27.75 

1489.0 

OBS 

01290 

04.34 

34.98 

27.76 

1480.6 

OBS 

01300 

04.40 

35.00 

27.76 

1490 . 1 

OBS 

01360 

04.14 

34.97 

27.77 

1490.0 

OBS 

01400 

04.  11 

34.96 

27.76 

1490.5 

OBS 

01500 

04.01 

34.96 

27.77 

1491.8 

"INO-OIR  12  INST     SIO    RECORDER  TEN    50    1206 

UINO-SPO  05  TRACE    OIR  0  5     SOUARE       4 

MINO-fOR  DURATION  00.7  2     SOUARE    48 

WEATHER  XI  ORIG     E42    077  I     SQUARE     56 


Pj4       TOT     P 
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REFID   31  8177 

CONSEC  0078 

LAT     34  57   N 

LONG   048  04   U 


CASTNUM/IIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTOP    04389 

AIR 

TEMP          23.0 

OIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

13 

INST    SrO   RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

KET 

BULB          21.0 

07       13 

KINO-SPO 

04 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

20 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1029.5 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    48 

HOUR 

19.2 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E42    076 

1    SQUARE    48 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

21.78 

36.43 

25.38 

1528.5 

OBS 

00010 

21.25 

36.41 

25.52 

1527.3 

OBS 

00020 

19.82 

36.29 

25.81 

1523.5 

OBS 

00030 

18.77 

36.26 

26.06 

1520.7 

OBS 

00050 

17.47 

36.26 

26.38 

1517.3 

OBS 

00075 

16.64 

36.2  7 

26.59 

1515.2 

OBS 

00100 

16.48 

36.26 

26.62 

1515.1 

OBS 

00125 

16.41 

36.26 

26.64 

1515.3 

OBS 

00150 

16.30 

36.25 

26.66 

1515.4 

OBS 

00200 

16.  16 

36.2  3 

26.67 

1515.8 

OBS 

002  50 

15.50 

36.11 

26.73 

1514.4 

OBS 

00  300 

15.01 

36.03 

26.78 

1513.6 

06  S 

004  00 

13.62 

35.82 

26.92 

1510.5 

OBS 

004  74 

12.67 

35.65 

26.98 

1508.3 

OBS 

00500 

11.97 

35.52 

27.02 

1506.2 

OBS 

00549 

10.95 

35.38 

27.10 

1503.3 

OBS 

00557 

11.13 

35.46 

27.14 

1504.2 

OBS 

006  00 

10.25 

35.34 

27.19 

1501.6 

OBS 

00662 

08.40 

35.14 

27.34 

1495.8 

OBS 

00700 

08.35 

35.19 

27.39 

1496.0 

OBS 

00729 

08.20 

35.23 

27.44 

1496.0 

OBS 

007  34 

07.97 

35.18 

27.44 

1495.1 

OBS 

00749 

07.90 

35.18 

27.45 

1495.1 

OBS 

00800 

07.11 

35.  16 

27.55 

1492.9 

OBS 

00620 

07.04 

35.19 

27.58 

1493.0 

OBS 

00629 

07.14 

35.24 

27.61 

1493.6 

OBS 

009  00 

05.93 

35.08 

27.65 

1489.7 

OBS 

00943 

05.77 

35.08 

27.67 

1489.8 

OBS 

00952 

05.96 

35.17 

27.71 

1490.9 

OBS 

01000 

05.56 

35.11 

27.72 

1490.0 

OBS 

01028 

05.28 

35.06 

27.71 

1489.2 

OBS 

01041 

05.32 

35.06 

27.72 

1489.6 

OBS 

01100 

05.04 

35.06 

27.74 

1489.4 

OBS 

01200 

04.56 

35.01 

27.75 

14B9.1 

OBS 

01300 

04.20 

34.97 

27.76 

1489.2 

OBS 

01400 

04.14 

34.97 

27.77 

1490.6 

OBS 

01500 

04.03 

34.97 

27.78 

1491 .8 

• •**••»••*••«*• 
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TABLE  XXI.— Continued 


ReFID       31  6177 

CONSEC  0079 

L»T             35  01        N 

LONG       0*8  10       W 


YE4R  I')70 
MONTH  06 
DAY  20 

HOUR     23. 4 


BOTDP    03*75 
SHIP    OU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


CASTNUM/TIHE       LVLTVP  DEPTH 


06  S 
06  S 
OBS 
08S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
065 
OBS 
06S 

oes 

06S 

OBS 

OBS 

06S 

06S 

06$ 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

06S 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

06S 

06S 

06  S 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 


00000 

OOOIO 

00020 

00030 

00050 

00075 

00100 

00125 

00150 

00200 

002  50 

00300 

00*00 

00**0 

00500 

00520 

006  00 

00610 

00630 

006*'3 

00660 

00668 

00700 

00715 

00730 

007*9 

00753 

00800 

008*0 

00870 

009  00 

00983 

00991 

01000 

01057 

01081 

01100 

OHIO 

01126 

011*5 

01160 

01185 

01200 

01205 

01239 

012*2 

01255 

01275 

01300 

01330 

01*00 

01500 


TEMP 

21.7* 

21.*6 

19.62 

18.27 

17.02 

16.75 

16.52 

16.30 

16.15 

15.53 

1*.92 

1*.*9 

13.27 

12.27 

U.72 

11.53 

10.08 

10.0* 

09. *1 

09.39 

09.08 

09,10 

08. *9 

07.96 

08.  *0 

07.69 

08.01 

0  7.52 

07.15 

07.20 

06.6* 

05.5* 

05.6* 

05.52 

05. *5 

05.66 

05.39 

05. *2 

05.1* 

05.27 

05.07 

0*.96 

05.12 

05.19 

05.0* 

05.11 

0*.86 

0*.90 

0*.76 

0*.*1 

0*.26 

0*.12 


AIB    TEMP  21.3 

WET    BULB  20.2 

8AB0METR     1030.5 
CLOUO    T/4 


DIR    HGT    PER 

06       0  2 

SEA 
CL/TR 


,*IM0-01R  12 

HIN0-5P0  08 
WIND-FDR 

WEATHEP  XI 


SAL 

36.3  8 

36.38 

36.2* 

36.22 

36.2* 

36.30 

36.2  7 

36.2* 

36.22 

36.11 

36.00 

35.9* 

35.76 

35.57 

35.50 

35. *7 

35.33 

35.31 

35.2* 

35.29 

35.2* 

35.27 

35.20 

35.13 

35.25 

35.1* 

35.26 

35.19 

35.17 

35.23 

35.14 

35.05 

35.09 

35.07 

35.06 

35.16 

35.11 

35.12 

35.07 

35.11 

35.07 

35.06 

35.12 

35.12 

35.09 

35.12 

35.07 

35.08 

35.06 

35.00 

3*. 98 

3*. 98 


25.36 

25.** 

25.83 

26.16 

26. *B 

26.59 

26.62 

26.6  5 

26.67 

26.73 

26.78 

26.83 

26.9* 

27.00 

27.05 

27.06 

27.21 

27.21 

27.26 

27.20 

27.31 

27.33 

27.38 

27. *0 

27. *3 

27.*  5 

27.50 

27.51 

27.55 

27.59 

27.60 

27.67 

27.69 

27.69 

27.71 

27.7* 

27.7* 

27.7* 

27.7* 

27.75 

27.7* 

27.75 

27.78 

27.77 

27.76 

27.78 

27.77 

27.77 

27.77 

27.76 

27.76 

27.78 


INST     SIO    RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E*2    079 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *B 
1    SQUARE    58 


SIuMA-T  DVNOPTH       SND     VEL       OXVG 


PO*       TOT    P         N02         N03         SI03         PH 


1528.* 

1527.8 

1522.9 

1519.2 

1515.9 

1515.6 

1515.3 

1515.0 

151*. 9 

1513.7 

1512.5 

1511 .8 

1509.3 

1506.3 

1505.3 

1505.0 

1 5  01  .  0 

1500.9 

1*98.9 

1*99.2 

1*98.2 

1*98.* 

1*96.6 

1*9* .7 

1*96.8 

1*9*. 2 

1*95.7 

1*9*. 5 

1*93.7 

1*9*. 5 

1*92.7 

1*89.5 

1*90.1 

1*89.7 

1*90.* 

1*91 .8 

1*90.9 

1*91 .2 

1*90.3 

1*91 .2 

1*90.6 

1*90.5 

1*91 .5 

1*91  .9 

1*91.8 

1492.2 

1491.3 

1491.8 

1*91 .6 

1490.6 

1*91 .1 

1*92.2 
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TABLE  XXI.— Continued 


KEFIO       31  8177  TE«R     1970  BOTDP    0*369 

CONSEC  0080  MONIM       06  SHIP    OU 

L»I            35  0".      N  0«y            21  0«T»    J5E       1 

LONG       048  l*»       H  HOUR    07.5  AREA              05 


AIR    lEKP         21.0 
UET    euLB  19.8 

BAROMETP     1C29.9 
CLOUD    T/A 


OIR    HGI 

06       1 
SEA 
CL/IR 


PER 
2 


JINO-DIR    13 

wno-spo  n 

WIND-FOR 
WEATHER       XI 


INSI    SID    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E'.2    080 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  •> 
2  SOUARE  «8 
1    SOUARE    58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OBS 

00000 

21.53 

35.43 

24. 

.69 

08S 

00010 

21.35 

36.42 

25, 

,50 

OBS 

00020 

20.94 

36.39 

25. 

.59 

OBS 

00030 

19.42 

36.22 

25. 

.86 

OBS 

00050 

17.29 

36.27 

26. 

.4* 

OBS 

00075 

16.69 

36.32 

26. 

.62 

085 

00100 

16.60 

36.30 

26. 

.62 

OBS 

00125 

16.44 

36.29 

26. 

.65 

CBS 

00150 

16.31 

36.26 

26. 

.*  6 

OBS 

00200 

15.64 

36.17 

26. 

,70 

OBS 

00250 

15.27 

36.08 

26, 

.76 

OBS 

00300 

14.67 

36.00 

26. 

.63 

CBS 

004  00 

13.27 

35.76 

26. 

.94 

OBS 

00500 

11.67 

35.49 

27, 

.05 

OBS 

00530 

11.25 

35.43 

27. 

.08 

OBS 

00545 

11.21 

35.46 

27. 

,1  1 

OBS 

006  00 

C9.65 

35.30 

27. 

.23 

OBS 

0064  5 

09.07 

35.26 

27. 

.•3 

OBS 

00657 

09.0* 

35.27 

27. 

.34 

OBS 

00663 

09.14 

35.30 

27, 

,35 

OBS 

00677 

08.84 

35.24 

27. 

.35 

OBS 

00682 

06.89 

35.30 

27. 

.i9 

UBS 

00700 

08.77 

35.29 

27. 

.40 

06S 

00725 

07.91 

35.  14 

27. 

.42 

OBS 

00735 

08.08 

35.21 

27. 

.45 

OBS 

00755 

07.57 

35.12 

27. 

.45 

OBS 

00775 

07.57 

35.17 

27, 

.49 

OBS 

00790 

07.19 

35.09 

27, 

.46 

OBS 

00800 

07.27 

35.17 

27, 

,53 

OBS 

008  70 

06.51 

35.14 

27, 

.62 

OBS 

00884 

06.67 

35.20 

27, 

.64 

CBS 

009  00 

06.38 

35.14 

27, 

.63 

CBS 

00940 

05.79 

35.10 

27, 

.68 

CBS 

01000 

05.77 

35.14 

27, 

.7  1 

OBS 

01020 

05.46 

35.10 

27. 

,72 

OBS 

01050 

05.3* 

35.10 

27. 

.74 

OBS 

01075 

05.39 

35.11 

27. 

.74 

OBS 

01100 

05.24 

35.10 

27. 

.75 

OBS 

01135 

05.08 

35.06 

27. 

,75 

OBS 

01150 

05.40 

35.17 

27. 

.78 

OBS 

01165 

05.19 

35.  13 

27. 

.76 

OBS 

01200 

05.  19 

35.14 

27. 

.78 

OBS 

01210 

05.07 

35.11 

27. 

.78 

OBS 

01240 

05.11 

35.13 

27. 

.79 

OPS 

01300 

04.82 

35.09 

27. 

.79 

OBS 

01330 

04.64 

35.06 

27. 

,79 

06  S 

01370 

04.62 

35.07 

?7. 

.80 

OBS 

01400 

04.44 

35.04 

27. 

.79 

OBS 

01500 

04.17 

35.01 

27. 

.80 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1526.7 
1527.6 
1526.6 
1522.5 
1516.8 
1515.4 
1515.6 
1515.5 
1515.5 
1514.7 
1513.7 

1512 .5 
1509.3 
1505.1 
1504.1 
1504.2 
1500.1 
1497.9 
1498.0 
1498.5 
1497.5 
1497.9 
1497.7 
1494.7 
1495.6 
1493.8 
1494.2 
1492.9 
1493.5 

1491 .6 
1492.6 
1491.6 
1489.9 
1490.8 
1489.9 
1 4  89  .  9 
1490.5 
1490.3 
1490.2 
1491.9 
1491 .2 
1451.8 
1491 .5 
1492.2 
1*91.9 
1491.6 
1492.2 
1*92.0 
1492.5 


P04       TOT     P 


»«««A*«**** 
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TABLE  XXI.— Continued 


BEFIO  31  8177 
CONSEC  0081 
L»T  35  01  N 
LONG   0A7  59   H 


C»STNUH/I1ME 


YE4(1 

1970 

BOIDP    04206 

AIR 

TEMP          22.4 

DIP 

HGT     PER 

WIND-DIR 

13 

INST    STO    RECORDER 

TEN   SQ    1206 

HOhTh 

06 

SHIP   OU 

WET 

eULB          20.0 

08 

0          2 

ano-spo 

12 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

21 

D»T«    USE       1 

BAROMETR     1030.7 

SEA 

WIND-FOB 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.7 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E42    081 

1    SQUARE    57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

5103          PH 

oes 

00000 

21.57 

36.43 

25.44 

1526.0 

oes 

00010 

21.24 

36.40 

25.51 

1527.2 

oes 

00020 

19.56 

36.21 

25.62 

1522.7 

OBS 

000  30 

18.39 

36.27 

26.16 

1519.6 

OBS 

000  50 

16.99 

36.23 

26.48 

1515.8 

OBS 

00075 

16.53 

36.27 

26.62 

1514.9 

OBS 

00100 

16.44 

36.26 

26.6  3 

1515.0 

OBS 

00125 

16.37 

36.26 

26.65 

1515.2 

oes 

00150 

16.23 

36.25 

26.67 

1515.2 

DBS 

002  00 

15.50 

36.12 

26.74 

1513.6 

oes 

00250 

14.73 

35.98 

26.80 

1511 .8 

oes 

00300 

14.23 

35.93 

26.67 

1511.0 

oes 

00400 

13.39 

35.79 

26.94 

1509.7 

oes 

00490 

11.53 

35.46 

27.05 

1504.5 

OBS 

005  00 

11.55 

35.53 

27.10 

1504.8 

OBS 

006  00 

09.63 

35.26 

27.24 

1499.2 

oes 

006  4  0 

09.14 

35.26 

27.32 

1498.1 

OBS 

00675 

08.34 

35.  16 

27.37 

1495.5 

OBS 

00700 

08.34 

35.25 

27.44 

1496.1 

oes 

00705 

08.39 

35.26 

27.44 

1496.3 

OBS 

00760 

07.61 

35.19 

27.50 

1494.2 

OBS 

ooeoo 

07.16 

35.16 

27.54 

1493.1 

OBS 

00840 

07.12 

35.22 

27.60 

1493.6 

OBS 

00872 

06.53 

35.12 

27.60 

1491 .7 

oes 

00675 

06.63 

35.21 

27.66 

1492.3 

OBS 

00885 

06.58 

35.21 

27.66 

1492.3 

oes 

00900 

06.34 

35.19 

27.68 

1491 .5 

oes 

00908 

06.34 

35.19 

27. te 

1491.7 

oes 

00920 

06.03 

35.14 

27.68 

1490.6 

OBS 

01000 

05.52 

35.11 

27.72 

1489.8 

OBS 

01080 

04.99 

35.07 

27.75 

1468.9 

oes 

01100 

04.80 

35.04 

27.75 

1488.4 

oes 

01120 

04.71 

35.03 

27.75 

1488.4 

OBS 

01130 

04.80 

35.06 

27.77 

1489.0 

OBS 

01200 

04.52 

35.02 

27.77 

1488.9 

OBS 

01280 

04.20 

34.98 

27.77 

1468.9 

oes 

01300 

04.23 

35.00 

27.78 

1489.4 

oes 

01400 

04.05 

34.99 

27.79 

1490.3 

OBS 

015  00 

04.00 

34.99 

27.80 

1491.8 

*«*««*«*****»•« 


REFID       31       8177  YEAR    1970  60TDP    04206 

CONSEC  0062  HONTH       06  SHIP    OU 

LAT  35    04       N  DAY  21  DATA    USE        1 

LONG       047    55       W  HOUR     18.3  AREA  05 


AIR    TEMP  22. 

WET    BULR  20. 

aAROMETR     1031. 
CLPUD    1/4 


DIR    HGT    PER 

08      0         3 
SEA 
CL/Ti; 


.IND-DIR     14 
WIND-SPD    05 
WIND-FDR 
*JEaTHE^       XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     E42    082 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQJARF    57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OYNDPTH       SND     VEL        JXYG 


PD4       TOT     P 


18.3 

OBS 

00000 

22.03 

36.42 

25.31 

OBS 

00009 

22.13 

36.46 

25.31 

oes 

000  10 

21.96 

36.36 

25.28 

OBS 

00020 

20.01 

36.33 

25.79 

OBS 

000  30 

18.26 

36.36 

26.27 

DBS 

00050 

17.42 

36.36 

26.49 

OBS 

000  75 

16.84 

36.33 

26.59 

OBS 

00100 

16.58 

36.32 

26.64 

oes 

00125 

16.45 

36.30 

26.66 

OBS 

00150 

16.23 

36.27 

26.69 

OBS 

002  00 

15.80 

36.19 

26.7  3 

OBS 

00250 

15.16 

36.04 

20.76 

oes 

00300 

14.70 

35.96 

26.60 

oes 

004  00 

13.51 

35.79 

26.92 

OBS 

00470 

12.61 

35.66 

27.00 

OBS 

00500 

11.69 

35.53 

27.04 

oes 

00545 

10.85 

35.38 

27.12 

OBS 

00549 

10.95 

35.47 

27.17 

OBS 

006  00 

10.23 

35.36 

27.21 

OBS 

00660 

09.48 

35.33 

27.32 

OBS 

00700 

06.71 

35.20 

27.34 

OBS 

00720 

06.06 

35.16 

27.41 

oes 

00730 

08.04 

35.19 

27.44 

OBS 

00750 

08.31 

35.29 

27.47 

OBS 

00759 

08.19 

35.26 

27.47 

OBS 

00762 

08.26 

35.34 

27.52 

oes 

008  00 

07.66 

35.25 

27.54 

oes 

00825 

07.04 

35.18 

27.58 

OBS 

00875 

06.88 

35.21 

27.62 

oes 

00900 

06.61 

35.16 

27.63 

OBS 

00942 

06.00 

35.13 

27.68 

OBS 

01000 

05.84 

35.14 

27.70 

OBS 

01100 

05.30 

35.10 

27.74 

OBS 

01200 

04.87 

35.07 

27.77 

oes 

01283 

04.76 

35.08 

27.79 

OBS 

01291 

04.84 

35.10 

27.79 

oes 

01300 

04.68 

35.07 

27.79 

OBS 

01350 

04.81 

35.10 

27.80 

OBS 

01400 

04.46 

3  5.04 

27.79 

OBS 

01500 

04.15 

35.01 

27.80 

1529.1 
1529.6 
1529.1 
1524.0 
1519.4 
1517.3 
1515.9 
1515.5 
1515.5 
1515.2 
1514.6 
1513.3 
1512.5 
1510.1 
150B.1 
1506.0 
1502.9 
1503.4 
1501.5 
1499.8 
1497.4 
1495.2 
1495.3 
1496.8 
1496.5 
1496.9 
1495.1 
1493.0 
1493.3 
1492.6 
1490.8 
1491.1 
1490.6 
1490.4 
1491 .4 
1491 .9 
1491  .3 
1492.7 
1492.1 
1492.4 


•*«•*«***•**•*« 
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TABLE  XXI.— Continued 


SEflD       31       8177 
CONSEC  0083 

L4l  55     12       N 

LONG       048    03       u 


YESft  1970 
MONTH  06 
0»y  21 

HOUR    2  3.5 


BOTDP  01682 
SHIP  OU 
D»T«  USE   1 
APEl      05 


410     TEMP  21. 

WET     6UL6  20. 

BABOMETR    1C30.8 
CLOUD    T/A 


DIP    HGT    PER 

09       I         2 
SEA 
CL/TR 


WI'ID-IIR  05 

^!ND-SPD  06 
XIN0-F3R 

JEATMEO  XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E42    083 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     i'f 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


08S 
06S 
DBS 
06  S 
06S 
CBS 
DBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOCOO 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00440 
00460 
00500 
00600 
006  7  0 
00700 
00715 
00730 
00745 
00780 

008  00 
00810 
00836 

009  00 
01000 
01020 
01070 
01100 
01145 
01200 
01300 
01400 
015  00 


TEMP 

22.16 
21.49 
21.14 
20.87 
18.06 
17.11 
16.63 
16.22 
15.89 
15.35 
14.65 
14.37 
13.13 
12.84 
12.30 
11.71 
10.03 
09.50 
08.84 
08.64 
08.98 
08.72 
08.56 
07.92 
07.60 
07.19 
06.74 
05.85 
05.79 
05.34 
05.23 
04.89 
04.71 
04.44 
04.17 
04.04 


SAL 

35.46 
36.41 
36.39 
36.40 
36.31 
36.34 
36.29 
36.23 
36.17 
36.10 
36.01 
35.93 
35.73 
35.66 
35.60 
35.50 
35.31 
35.32 
35.24 
35.27 
35.32 
35.27 
35.31 
35.19 
35.19 
35.16 
35.19 
35.15 
35.15 
35.11 
35.09 
35.05 
35.04 
35.03 
35.01 
35.00 


SIGMA-T  DVNDPTH        SNO     VEL        OXYG 


Pri4       TOT    P 


24.54 
25.45 
25.53 
25.61 
26.28 
26.5  3 
26.61 
26.66 
26.69 
26.76 
26.60 
26.84 
26.95 
26.97 
27. CI 
27. C5 
27.21 
27.31 
27.35 
27.37 
27.39 
27.39 
27.45 
27.46 
27.50 
27.54 
27.62 
27.71 
27.72 
27.74 
27.74 
27.7  5 
27.76 
27.78 
27.60 
27.60 


1528.4 
1527.9 
1527.1 
1526.6 
1519.1 
1516.7 
1515.6 
1514.7 
1514.1 
1513.1 
1512.3 
1511 .4 
1506.8 
1508.4 
1506.8 
1505.3 
1500.7 
1500.0 
1497.9 
1496.2 
1499.0 
1498.3 
1498.3 
1496.0 
1495.0 
1493.8 
1493.1 

1491 .2 

1491 .3 
1490.2 
1490.3 
1469.6 
1469.7 
1490.3 
1490.6 
1491 .9 


»•*•»•«•*•••**• 


REFIO  31  B177 
CONSEC  0084 
LA7  34  52  N 
LONG   048  10   W 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTDP    04664 

AIR 

TEMP          21.4 

DIR    HGT     PER 

WIND-DIR 

15 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       06 

Ship  ou 

WET 

BULB          20.2 

09 

WIND-SPD 

08 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE       2 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1029.2 

SEA 

2 

WINO-f 3R 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE    46 

HOUR 

06.9 

AREA               05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

HEATHEN 

XI 

ORIG     E42    084 

1     SQUARE    48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

21.94 

36.40 

25.32 

1528.9 

OBS 

00010 

21.39 

36.40 

25.47 

1527.6 

OBS 

00020 

20.17 

36.27 

25.70 

1524.4 

OBS 

00030 

19.12 

36.30 

26.00 

1521 .7 

OBS 

00050 

17.07 

36.26 

26.50 

1516.1 

OSS 

00075 

16.54 

36.27 

26.62 

1514.9 

OBS 

00100 

16.48 

36.29 

26.64 

1515.2 

OSS 

00125 

16.27 

36.25 

26.66 

1514.9 

OSS 

00150 

16.03 

36.21 

26.69 

1514.5 

OBS 

002  00 

15.67 

36.15 

26.72 

1514.2 

OBS 

002  50 

15.24 

36.06 

26.77 

1513.6 

OBS 

00300 

14.60 

35.98 

26.83 

1512.2 

OBS 

00400 

13.53 

35.61 

26.93 

1510.2 

OSS 

005  00 

11.91 

35.52 

27.03 

1S06.0 

OBS 

00550 

10.67 

35.37 

27.14 

1502.3 

OBS 

00600 

10.09 

35.37 

27.24 

1501.0 

OBS 

00610 

09.62 

35.29 

27.26 

1499.4 

OBS 

00680 

08.25 

35.15 

27.37 

1495.3 

OBS 

00700 

08.24 

35.21 

27.42 

1495.6 

OBS 

00730 

06.13 

35.24 

27.46 

1495.7 

OBS 

00755 

07.51 

35.15 

27.46 

1493.7 

OBS 

00770 

07.61 

35.2  3 

27.53 

1494.4 

OBS 

00785 

07.36 

35.18 

27.53 

1493.6 

OBS 

00790 

07.54 

35.25 

27.56 

1494.5 

OBS 

00800 

07.47 

35.24 

27.56 

1494.4 

OSS 

00840 

07.21 

35.22 

27.56 

1494.0 

OBS 

00870 

06.62 

35.11 

27.56 

1492.0 

OBS 

00900 

06.09 

35.10 

27.64 

1490.4 

OBS 

00915 

05.90 

35.08 

27.65 

1489.9 

OBS 

00925 

06.01 

35.15 

27.69 

1490.6 

OBS 

00941 

05.92 

35.13 

27.69 

1490.5 

OBS 

00947 

05.95 

35.15 

27.70 

1490.7 

OBS 

01000 

05.49 

35.09 

27.71 

1469.6 

OBS 

01010 

05.37 

35.07 

27.71 

1489.3 

OSS 

OUOO 

05.06 

35.07 

27.74 

1489.5 

OBS 

01190 

04.55 

35.01 

27.76 

1468.9 

OBS 

01200 

04.57 

35.02 

27.76 

1489.1 

CBS 

01230 

04.52 

35.01 

27.76 

1489.4 

OSS 

01250 

04.38 

34.99 

27.76 

1469.1 

OBS 

01300 

04.31 

35.00 

27.77 

1489.7 

OBS 

01355 

04.17 

34.99 

27.78 

1490.0 

OBS 

01360 

04.23 

35.00 

27.78 

1490.4 

OBS 

01400 

04.12 

34.98 

27.78 

1490.6 

OBS 

01450 

03.99 

34.97 

27.78 

1490.8 

oes 

01500 

03.96 

34.98 

27.60 

•*•*••••< 

1491.6 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO  31  8177 
CONSEC  0065 
L«T  35  0<)  N 
LONG   048  06   U 


yfiR 

1970 

80T0P    01463 

AIR 

TEMP          22.3 

OIR    HGT    PER 

WIND-OIR     Ij 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

6ULB         20.9 

15 

1         2 

WIND-SPO    in 

TRACE    OIR                        D 

5     SOUARE       4 

0»Y 

22 

04t«    USE       1 

BAROMETR     1029.8 

SEA 

MINO-fOR 

DURATION                   00.4 

2    SOUARE    48 

HOUB 

11.8 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORIG    E42    085 

1    SOUARE    56 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

QXYG                Pa4 

lOT    P          N02          N03 

SI  03         PH 

OBS 

00000 

22.10 

36.43 

25.29 

1529.3 

065 

00010 

21.51 

36.45 

25.47 

1528.0 

OBS 

00020 

20.31 

36.32 

25.70 

1524.8 

oes 

000  30 

16.63 

36.30 

26.13 

1520.3 

OBS 

00050 

17.06 

36.32 

26.53 

1516.1 

OBS 

00075 

16.73 

36.33 

26.62 

1515.6 

OBS 

00100 

16.51 

36.28 

26.6  3 

1515.3 

OBS 

00125 

16.28 

36.25 

26.66 

1514.9 

OBS 

00150 

16.06 

36.21 

26.68 

1514.6 

OBS 

002  00 

15.56 

36.13 

26.73 

1513.8 

OBS 

00250 

15.03 

36.02 

26.77 

1512.6 

OBS 

00300 

14.40 

35.92 

26.8  3 

1511.5 

OSS 

00400 

13.26 

35.75 

26.94 

1509.2 

OBS 

005  00 

12.13 

35.60 

27.05 

1506.9 

OBS 

00515 

12.09 

35.60 

27.06 

1507.0 

oes 

00600 

10.43 

35.36 

27.18 

1502.3 

OBS 

006*0 

09.96 

35.35 

27.25 

1501.2 

OBS 

00700 

08.38 

35.16 

27.36 

1496.1 

OBS 

00720 

08.35 

35.19 

27.39 

1496.3 

OBS 

00740 

07.56 

35.12 

27.45 

1493.6 

OBS 

00755 

07.54 

35.17 

27.50 

1493.8 

DBS 

00765 

07.23 

35.17 

27.54 

1492.8 

OBS 

00790 

07.20 

35.17 

27.54 

1493.1 

OBS 

008  00 

06.99 

35.16 

27.57 

1492.4 

OBS 

008  2  5 

06.72 

35.15 

27.60 

1491.7 

OBS 

00855 

06.82 

35.19 

27.61 

1492.7 

OBS 

00680 

06.56 

35.17 

27.63 

1492.0 

OBS 

00890 

06.58 

35.18 

27.64 

1492.3 

OBS 

00900 

06.33 

35.16 

27.66 

1491 .5 

OBS 

00930 

06.21 

35.13 

27.65 

1491.4 

OBS 

009  40 

06.07 

35.12 

27.66 

1491.0 

OBS 

00975 

06.11 

35.17 

27.69 

1491.8 

OBS 

01000 

05.79 

35.11 

27.69 

1490.9 

OBS 

01015 

05.63 

35.14 

27.73 

1490.5 

OBS 

01055 

05.67 

35.14 

27.73 

1491.4 

OBS 

01070 

05.45 

35.10 

27.72 

1490.7 

OBS 

01100 

05.29 

35.10 

27.74 

1490.5 

oes 

01150 

05.14 

35.11 

27.77 

1490.6 

oes 

01170 

04.84 

35.06 

27.76 

1469.6 

OBS 

01200 

04.75 

35.05 

27.77 

1469.9 

oes 

01290 

04.38 

35.01 

27.77 

1489.8 

oes 

01300 

04.40 

35.02 

27.76 

1490.1 

OBS 

01400 

04.19 

35.00 

27.79 

1490.9 

«*•*•••••*««*•• 


REFIO  31  8177 
CONSEC  0086 
LAT  35  00  N 
LONG   048  01   w 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          23.3 

OIR 

HGT    PER 

WIMO-OIR 

20 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       06 

SHIP    OU 

WET 

6ULB          21.7 

20 

0         2 

WIND-SPD 

10 

TRACE    OIR                      D 

5     SOUARE       4 

DAY 

22 

DATA    USE        1 

BAROMEIR     1029.0 

SEA 

HIND-EOP 

DURATION                  00.4 

2     SOUARE     48 

HOUB 

18.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

weathe> 

XI 

ORIG    E42    086 

1    SOUARE    56 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PG4 

TOT     P          N02          N03 

5133         PH 

oes 

00000 

22.71 

36.45 

25.14 

1530.9 

OBS 

00010 

21.80 

36.41 

25.36 

1528.7 

OBS 

00020 

21.31 

36.36 

25.46 

1527.5 

OBS 

00030 

19.91 

36.26 

25.76 

1523.9 

OBS 

00050 

18.01 

36.18 

26.19 

1518.8 

OBS 

00075 

16.74 

36.27 

26.57 

1515.5 

oes 

00100 

16.56 

36.27 

26.61 

1515.4 

OBS 

00125 

16.44 

36.26 

26.6  3 

1515.4 

OBS 

00150 

16.36 

36.26 

26.65 

1515.6 

OBS 

002  00 

15.86 

36.16 

26.69 

1514.8 

OBS 

00250 

15.16 

36.03 

26.7  5 

1513.3 

OBS 

00300 

14.61 

35.96 

26.81 

1512.2 

OBS 

00400 

13.35 

35.75 

26.92 

1509.5 

OBS 

00440 

13.01 

35.70 

26.9  5 

1509.0 

OBS 

00500 

12.05 

35.55 

27.02 

1506.5 

OBS 

00570 

10.66 

35.34 

27.12 

1502.6 

OBS 

006  00 

10.26 

35.31 

27.17 

1501 .6 

OBS 

00659 

08.80 

35.19 

27.32 

1497.0 

OBS 

00689 

08.58 

35.22 

27.36 

1496.7 

OBS 

007  00 

06.19 

35.17 

27.40 

1495.4 

OBS 

00709 

08.25 

35.21 

27.42 

1495.8 

oes 

00720 

06.01 

35.19 

27.44 

1495.1 

OBS 

00726 

08.05 

35.22 

27.46 

1495.3 

OBS 

00753 

07.51 

35.14 

27.46 

1493.6 

OBS 

008  00 

07.22 

35.17 

27.54 

1493.3 

OBS 

00665 

06.76 

35.15 

27.59 

1492.6 

OBS 

00674 

06.47 

35.12 

27.61 

1491 .5 

OBS 

00900 

06.08 

35.09 

27.63 

1490.4 

oes 

00939 

05.91 

35.12 

27.68 

1490.4 

oes 

00964 

06.03 

35.15 

27.69 

1491.3 

OBS 

00979 

05.75 

35.10 

27.66 

1490.4 

OBS 

00992 

05.99 

35.18 

27.72 

1491.7 

OBS 

01000 

05.92 

35.16 

27.71 

1491 .5 

OBS 

01100 

05.16 

35.08 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

04.57 

35.01 

27.75 

1489.1 

OBS 

01300 

04.41 

35.01 

27.77 

1490.1 

OBS 

01400 

04.29 

35.00 

27.78 

1491.3 

OBS 

01500 

04.16 

34.99 

27.76 

1492.4 

•«••***••••**•* 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO       31       8177            YEAR 

1970 

BOTDP    04206 

AIR 

TEMP          22.4 

OIR     HGT    PER             WIND-OIR    20 

CONSFC                0087             HONTH 

1       06 

SHIP    OU 

MET 

BULB          21.7 

20      0         2              wnO-SPD   05 

LAT             35    0^       N             DAr 

23 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1030.0 

SEA                                   WINO-FOR 

LONG       0<.8    01        W             HOUR 

00.2 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR                             WEATHER       XI 

CASTNUM/IIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH       SNO    WEL       OXYG               PO 

00.2      oes 

00000 

22.40 

36.43 

25.21 

1530.1 

□  as 

00010 

21.56 

36.37 

25.40 

1528.0 

OBS 

00020 

20.38 

36.34 

25.70 

1525.1 

oes 

000  30 

19.16 

36.26 

25.96 

1521.8 

oes 

00050 

17.71 

36.39 

26.4  3 

1518.1 

oes 

00075 

17.21 

36.36 

26.5  2 

1517.0 

oes 

00100 

16.85 

36.33 

26.59 

1  5 16  . 3 

OBS 

00125 

16.54 

36.27 

26.62 

1515.8 

oes 

00150 

16.31 

36.25 

26.6  5 

1515.4 

OBS 

002  00 

15.74 

36.16 

26.72 

1514.4 

oes 

002*0 

15.35 

36.06 

26.73 

1513.7 

OBS 

00250 

15.05 

36.04 

26.76 

1512.9 

OBS 

00275 

14.76 

35.96 

26.76 

1512.4 

oes 

00290 

14.36 

35.90 

26.82 

1511.2 

OBS 

00300 

14.32 

35.90 

26.83 

1511 .2 

oes 

00400 

13.45 

35.78 

26.9  2 

1509.9 

OBS 

OO^'iO 

12.96 

35.68 

26.9  5 

1508.8 

OBS 

00500 

11.51 

35.47 

27.07 

1504.6 

oes 

00540 

11.10 

35.48 

27.15 

1 503 . S 

oes 

00555 

10.85 

35.44 

27.16 

1503.1 

oes 

00570 

10.88 

35.46 

27.17 

1503.5 

OBS 

006  00 

10.37 

35.39 

27.21 

1502.1 

OBS 

00619 

09.63 

35.32 

27.28 

1499.6 

OBS 

00622 

09.68 

35.34 

27.29 

1499.9 

oes 

00634 

09.58 

35.32 

27.29 

1499.7 

OBS 

00640 

09.22 

35.25 

27.30 

1498.4 

oes 

00655 

09.11 

35.25 

27.32 

1498.2 

oes 

00663 

09.23 

35.31 

27.34 

1498.9 

oes 

006  74 

08.86 

35.23 

27.34 

1497.6 

oes 

00690 

08.71 

35.24 

27.37 

1497.3 

OBS 

00700 

08.28 

35.16 

27.36 

1495.7 

OBS 

007  04 

08.12 

35.18 

27.42 

1495.2 

oes 

00713 

08.11 

35.18 

27.42 

1495.3 

OBS 

00731 

08.23 

35.26 

27.46 

1496.2 

oes 

00748 

07.95 

35.23 

27.48 

1495.3 

oes 

00751 

08.03 

35.27 

27.50 

1495.7 

oes 

007e5 

07.21 

35.16 

27.55 

1493.0 

oes 

00800 

07.11 

35.17 

27.56 

1492.9 

oes 

00667 

06.66 

35.18 

27.63 

1492 .2 

oes 

ooe7i 

06.46 

35.15 

27.63 

1491.5 

oes 

00900 

06.01 

35.11 

27.66 

1490.1 

oes 

00920 

05.93 

35.11 

27.67 

1490.1 

OBS 

00934 

06.00 

35.14 

27.68 

1490.7 

OBS 

01000 

05.41 

35.06 

27.71 

1489.3 

oes 

01100 

05.11 

35.08 

27.75 

1489.8 

OBS 

01200 

04.94 

35.06 

27.77 

1490.7 

OBS 

01270 

04.63 

35.04 

27.77 

1490.6 

OBS 

01269 

04.67 

35.06 

27.76 

1491.1 

OBS 

01300 

04.84 

35.09 

27.79 

1492.0 

OBS 

01380 

04.61 

35.05 

27.78 

1492.3 

OBS 

01400 

04.39 

35.02 

27.78 

1491.7 

OBS 

01439 

04.35 

35.01 

27.78 

1492.2 

OBS 

01450 

04.21 

34.99 

27.78 

1491.8 

OBS 

01500 

04.18 

34.99 

27.78 

1492.5 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.2 

ORIG    E42    087 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SOUARE    51 


N03         SI03 


340 


TABLE  XXI.— Continued 


==FID       31       8177 
COMSEC  ocse 

LIT  35   c*      N 


CaSTNUM/T  !»*E 


rE4' 

(■STO 

BOTDP    02460             AIB 

TEMP         ZZ.Z 

DIP 

HOT     PER 

MlND-DlR 

18 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTI 

H        06 

SHIP    OU 

WET 

BULB          21.4 

16 

1          2 

HIND-SPD 

10 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        4 

34y 

^3 

D4I4    USE 

1             BAROfETP     1028.4 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.6 

2     SQUARE    48 

HCUR 

ot.» 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/IB 

HEATHER 

XI 

GRIG     E42    086 

I    SQUARE    56 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

5AI 

SI,iWA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

GXYG 

PD4 

TCT     P          N02          Na3 

SIT3          PH 

res 

00000 

t2.32 

36.43 

25.23 

15  29.9 

L»S 

000  10 

21.81 

36.39 

25.3  5 

1528.7 

::6S 

00C20 

20.44 

36.21 

25.58 

1525.1 

oa? 

00030 

18.61 

36.31 

20.09 

1520.9 

je? 

00050 

17.59 

36.30 

26.39 

1517.7 

'es 

00075 

16.99 

36.28 

26.52 

1516.3 

ces 

00100 

16.67 

36.28 

26.5  9 

1515.7 

C95 

001^5 

16.47 

36.26 

26.62 

1515.5 

^•es 

00l<.0 

16.48 

36.27 

26.6  3 

1515.8 

CSS 

C0150 

16.41 

36.2  7 

26.65 

1515.8 

-•6  5 

OCfOO 

16.09 

36.21 

26.67 

1515.5 

OTii 

00^50 

15.59 

36.11 

26.71 

1514.7 

_'f  < 

OO'OO 

15.01 

3o.01 

26.77 

1513.3 

:5S 

C04  00 

13.52 

35.78 

26.91 

151C.1 

J?? 

CO'.'.O 

13.10 

35.70 

2a. 93 

1509.3 

.-a? 

005  00 

12.08 

35.56 

27.03 

15V  .7 

,-fi 

00535 

11.25 

35.43 

27.08 

li.'..2 

■■^5 

005".^ 

tl.31 

35.48 

27.  1  1 

15.;4.6 

C?5 

00560 

11. lo 

35.47 

27.13 

1 '  04  .  3 

C6S 

00600 

10.32 

35.36 

27.20 

1501.9 

-^t  i 

00660 

09.61 

35.31 

27.28 

1500.2 

C9S 

00700 

08.55 

35.18 

2(.35 

1496.8 

.-6  5 

00720 

08.21 

35.16 

27.39 

1495.8 

CfS 

00732 

08.51 

35.28 

27.43 

1497.3 

BBS 

00780 

07.65 

35.19 

27.50 

1494.7 

■'BS 

008  00 

07.30 

35.17 

27.53 

1493.6 

0  95 

00870 

06.70 

35.15 

27.60 

1492.4 

ces 

00890 

06.69 

35.19 

27.63 

1492.7 

C6? 

00900 

06.61 

35.  18 

27.63 

1492.6 

P9S 

009  20 

06.28 

35.13 

27.64 

1491 .5 

IBS 

009  40 

06.22 

35.14 

27.66 

1491.7 

oes 

01000 

05.68 

35.10 

27.69 

1490.4 

■DBS 

01060 

05.33 

35.07 

27.71 

1490.0 

-IBS 

01100 

05.23 

35.  O- 

27.74 

1490.3 

OBS 

01200 

04.85 

35.05 

27.75 

1490.3 

oas 

01300 

04.41 

35.01 

27.77 

1490.1 

UBS 

Ol'.OO 

04.31 

35.00 

27.77 

1491.4 

OBS 

CKi-O 

04.27 

35.00 

27.78 

1491 .9 

OBS 

01455 

04.34 

35.02 

27.  79 

1492.5 

OBS 

01500 

04.22 

35.00 

27.78 

1492.7 

REfID   31  5177 

CONSEC  0089 

LAT      35  07   N 

LONG   046  03   h 


CASTNUM/TIME 


YEAS 

1970 

BOTDP    03840 

AIR 

TEMP          22.7 

DIR    HGT     PER 

WINO-DIR 

17 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

06 

SMTP    OU 

WET 

6ULB          21.2 

28 

WIND-SPD 

12 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE        4 

DAY 

23 

DATA    USE        1 

BAROMCTR     1029.1 

SEA 

4 

UlND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

12.2 

AREA               05 

CLOUD 

I/A 

CL/IB 

WEATHER 

XI 

ORIG     E42    089 

1    SQUARE    56 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

5ND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SID3          PH 

OBS 

00000 

22.20 

36.43 

25.27 

1529.6 

OBS 

00010 

21.95 

36.39 

25.  31 

1529.1 

OBS 

00020 

21.10 

36.41 

25.56 

1527.1 

OBS 

00030 

19.00 

36.36 

26.06 

1521  .5 

OBS 

00050 

17.89 

36.39 

26.38 

1518.7 

OBS 

00075 

17.32 

36.38 

26.51 

1517.4 

OBS 

00100 

16.90 

36.34 

26.58 

1516.5 

OBS 

00125 

16.60 

36.30 

26.62 

1516.0 

OBS 

00150 

16.48 

36.28 

26.64 

1516.0 

CBS 

00200 

16.30 

36.26 

26.66 

1516.2 

OBS 

002  50 

15.88 

36.17 

26.69 

1515.7 

OBS 

00  300 

15.26 

36.04 

26.73 

1514.4 

OBS 

00350 

14.15 

35.87 

26.64 

1511 .5 

OBS 

00400 

13.58 

35.80 

26.91 

151C.4 

OBS 

005  00 

12.14 

35.59 

27.04 

1506.9 

CBS 

00*00 

10.22 

35.33 

27.19 

1501.5 

OBS 

00700 

08.50 

35.19 

27.37 

1496.6 

OBS 

00725 

C8.35 

35.21 

27.41 

1496.5 

OBS 

00740 

07.99 

35.17 

27.43 

1495.3 

OBS 

OObOO 

06.07 

35.23 

27.46 

1496.7 

PBS 

00810 

07.65 

35.20 

27.50 

1495.2 

OBS 

008  40 

07.40 

35.16 

27.51 

1494.7 

OBS 

006  70 

06.70 

35.14 

27.59 

1492.4 

OBS 

00900 

06.47 

35.14 

27.62 

1492.0 

OBS 

009  20 

05.96 

35.11 

27.67 

1490.2 

OBS 

00960 

05.85 

35.11 

27.68 

1490.5 

DBS 

01000 

05.42 

35.06 

27.69 

14  89.3 

OBS 

01020 

05.56 

35.11 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

05.26 

35.09 

27.74 

1490.4 

OBS 

01160 

05.04 

35.06 

27.76 

1490.5 

OBS 

01200 

05.10 

35.09 

27. 7t 

1491.4 

CBS 

01229 

05.07 

35.10 

27.77 

1491 .8 

OBS 

01231 

04.96 

35.09 

27.77 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.81 

35.06 

27.77 

1491.8 

OBS 

01400 

04.53 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01500 

04.30 

35.02 

27.79 

1493.0 

(^«««***«« 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31  8177 

CONSEC  0090 

LiT             35  04       N 

LONG       O^e  07       W 


C4STNUf"/riME       LVLTyP 


YE«» 

1970 

eoTDP    01737 

AIR 

TEHP          23.3 

OIR    HGT    PER 

aiNO-OIR    20 

INST     SID    RECOBDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP   ou 

HET 

BULB         21.4 

32 

2         3 

HINO-SPO   07 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

D»y 

23 

0»T«    USE       I 

64R0METB     1028.9 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR. 

19.8 

AREA              05 

CLOUO    T/4 

CL/TB 

UEATHER       XI 

ORIG    E42    090 

1    SOUARE    58 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG               P04 

TOT    p         N02         N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

23.15 

36.43 

24.99 

1532  .0 

08  S 

000 10 

22.29 

36.43 

25.24 

1530. 0 

OBS 

00020 

20.99 

36.22 

25.44 

1526.5 

085 

00030 

19.58 

36.28 

25.67 

1523.0 

OBS 

00050 

18.24 

36.31 

26.23 

1519.6 

OBS 

00075 

16.84 

36.28 

26.55 

1515.8 

OBS 

00100 

16.59 

36.27 

26.60 

1515.5 

OBS 

00125 

16.56 

36.29 

26.63 

1515.8 

oes 

00150 

16.40 

36.27 

26.65 

1515.7 

OBS 

002  00 

16.12 

36.23 

26.68 

1515.7 

OBS 

002  50 

15.59 

36.12 

26.72 

1514.7 

OBS 

00300 

14.77 

35.98 

26.80 

1512.8 

OBS 

003<.0 

14.22 

35.89 

26.85 

1511 .6 

OBS 

001.00 

13.61 

35.78 

26.89 

1510.4 

CBS 

OO^O^t 

13.52 

35.78 

26.91 

1510.2 

OBS 

00445 

13.33 

35.78 

26.95 

1510.2 

OB? 

00500 

12.27 

35.53 

26.9  7 

1507.3 

OBS 

005  20 

11.56 

35.47 

27.06 

1505.1 

OBS 

00531 

11.48 

35.48 

27.08 

1505.0 

OBS 

00539 

10.99 

35.40 

27.11 

1503.3 

oes 

00541 

11.06 

35.44 

27.1  3 

1503.6 

oes 

005  80 

10.44 

35.57 

27.18 

1502.0 

OBS 

00590 

10.43 

35.37 

27.18 

1502.1 

OBS 

006  00 

10.18 

35.34 

27.21 

1501.3 

OBS 

00645 

09.36 

35.29 

27.31 

1499.0 

oes 

00685 

08.30 

35.17 

27.38 

1495.5 

OBS 

00700 

08.37 

35.20 

27.39 

1496.1 

OBS 

00743 

C8.20 

35.24 

27.45 

1496.2 

OBS 

008  00 

07.21 

35.17 

27.54 

1493.3 

oes 

00861 

07.06 

35.23 

27.61 

1493.8 

nes 

00900 

06.  18 

35.11 

27.64 

1490.8 

OBS 

00928 

05.85 

35.  10 

27.67 

1489.9 

OBS 

0094B 

05.85 

35.12 

27.69 

1490.3 

OBS 

00952 

05.95 

35.15 

27.70 

1490.8 

OBS 

00970 

05.65 

35.10 

27.70 

1489.8 

oes 

00995 

05.56 

35.10 

27.71 

1489.9 

oes 

01000 

05.39 

35.07 

27.71 

1489.2 

OBS 

01040 

05.36 

35.07 

27.71 

1489.8 

OBS 

01075 

05.09 

35.06 

27.73 

1489.2 

oes 

CUOO 

05.15 

35.08 

27.74 

1469.9 

oes 

0U21 

05.15 

35.08 

27.74 

1490.3 

CBS 

01140 

04.89 

35.04 

27.74 

1489.5 

CBS 

01200 

04.68 

35.03 

27.76 

1489.6 

CBS 

01300 

04.36 

34.99 

27.76 

1489.9 

oes 

01400 

04.22 

34.99 

27.78 

1491.0 

r.BS 

01500 

C4.16 

34,99 

27.78 

1492.4 

OEFIO       31  8177 

CONSEC  0091 

LAT             34  5  7       N 

LONG       047  59       kf 


YEAR  1970 
MONTH  06 
DAY  23 

HruR     23.9 


60T0P     04606 
SHIP    OU 
OAIA    USE        1 
AREA  05 


AIR  TEMP  22.7 
WET  BULb  21.3 
SABCFTS  1029.3 
CLCUD    T/1 


DIR    HGT 

PER 

J  1 N  D-  0 1  R 

17 

INST     STD    RECORflER 

00      0 

X 

JINO-SPO 

05 

TRACE    DIR                        0 

SEA 

WI ND-FDR 

DURATION                   00.4 

CL/TR 

WEATHER 

X? 

ORIG    E42    C91 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
ces 

OBS 
OBS 

oas 
oes 

OBS 
CBS 

ces 
ues 


000  00 
00010 
0002D 
000  30 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00400 
00500 

006  00 
00630 

007  00 
00711 
00725 
00758 
006  00 
00834 
00883 
00893 
00900 
00955 
00970 
01000 
01026 
01090 
01100 
01200 
01300 
01327 
01340 
01400 
01500 


TEMP  SAL  SIGKA-T          DYNOPTH       SNU     VEL       OXYG 

23.05  36.45  25.04 

21.06  36.35  25.52 

19.70  36.32  25. e7 
18.25  36.26  26.19 
17.29  36.30  26.46 
16.77  36.32  26.60 
16.66  36.30  26.61 
16.44  36.26  26.65 
16.27  36.25  26.66 

15.71  36.15  26.72 
15.31  36.08  26.75 
14.77  35.98  26.80 

13.60  35.79  26.00 
11.65  35.46  27.03 
09.93  35.31  »7.r2 
09.17  35.22  27. /8 
08.40  35.13  27.33 
08.06  35.13  27.39 
08.09  35.20  27.44 
07.50  35.16  27.49 

07.20  35.17  27.54 
06.85  35.17  27.59 
06.62  35.20  27.62 
06.58  35.15  27.62 

06.61  35.18  27.63 
06.37  35.21  27.69 
05.85  35.12  27.69 
05.75  35.12  27.70 
05.82  35.16  27.72 
05.39  35.10  ^7.73 

05.21  35.08  ^7.73 
04.73  35.03  27.75 
04.47  35.02  27.77 
04.36  35.01  27.77 
04.23  34.99  27.78 
04.17  34.98  27.77 
04.00  34.97  27.76 


P34       TOT     P 


1531 

,8 

1526 

,7 

1523 

.2 

1519 

.2 

1516 

.8 

1515 

.7 

1515 

.7 

1515 

.5 

1515 

.3 

1514 

.3 

1513 

.8 

1512 

.8 

1510 

.4 

1505 

.0 

1500 

.4 

149b 

,0 

1496 

.1 

1495 

,0 

1495, 

.5 

1493, 

,7 

1493, 

.2 

1492, 

,4 

1493. 

.2 

1492. 

.3 

1492. 

.6 

1492. 

.6 

1490. 

,6 

1490. 

.7 

1491  . 

.5 

1490. 

.8 

1490. 

,2 

1480. 

,8 

1490. 

,4 

1490. 

5 

1490. 

,0 

1490, 

.8 

1491  , 

,7 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31 

11177 

YEAR     1^10 

eOTDP     0<.755 

fl  Ift     TIM 

<:<..<• 

DIR    H, 

CONSfC 

OCi 

Hr,:Al„       06 

SHIP    OU 

^ET     dllie 

iO.! 

15 

LAT             ?A 

51       N 

D»T             J4 

OJTA  use     I 

BAF.O'lFTt. 

1 1  2S  .  1 

SEA 

LCJhlb       0*8 

00       W 

HC1I^    0(..3 

akEA                05 

cioui   -,.. 

CL/TB 

»IK0-01f.     17 
«INn-5PC     II 
-IVO-fOR 
UMTMEt        »l 


INST    STD    ".ECODFR 
TRACt     DIP  D 

OUOAIiriN  CO.  5 

OBIG     E4i'    092 


Tf"  SI  1206 
5  'O'lARE  2 
;  SOUARF  tiB 
I     SU'JARE     <,» 


CASTNUrt/IME        LVLTVP 


OBS 

OPOOO 

22.89 

36. 

.40 

25. 

,05 

oes 

OOOIO 

21.64 

36. 

.36 

25, 

.37 

06  S 

000  JO 

20.59 

3o. 

.33 

25. 

,t.4 

OBS 

C00?0 

19.34 

36. 

.29 

25. 

.'■4 

oes 

00050 

17.34 

36, 

.25 

.'o. 

,t  1 

oes 

00075 

16.71 

36. 

,29 

/'>. 

.'9 

r.BS 

00100 

16.49 

36. 

,28 

.6. 

.<  2 

OBS 

00125 

16.40 

36. 

,27 

.'o. 

.65 

OBS 

00150 

16.20 

36, 

,24 

,*(.. 

.(  7 

OBS 

0C2  00 

15.77 

36. 

.15 

2'  . 

.70 

OBS 

00250 

15.37 

36. 

,10 

CO. 

,75 

OBS 

CO?  00 

14.72 

33. 

,97 

?'j. 

,nC 

oes 

00400 

13. 6« 

35. 

,81 

25. 

.90 

OPS 

005  00 

12.13 

35. 

,54 

^7.00 

oes 

00600 

10.11 

35. 

,34 

27. 

.c2 

CBS 

006  05 

09.97 

35. 

,'0 

27. 

,21 

OBS 

00615 

10.10 

35. 

,37 

27. 

.24 

oes 

00650 

08.64 

35. 

,17 

27, 

.30 

CBS 

00666 

08.73 

35. 

,19 

27, 

,33 

oes 

00(  71 

06.52 

35. 

,15 

27. 

.33 

oes 

0C7  00 

06.30 

35. 

,16 

27. 

.39 

oes 

00710 

06.22 

35. 

,17 

27, 

.  .5 

■>BS 

00725 

08.34 

35. 

,26 

^7. 

.45 

OBS 

00760 

07.41 

35. 

,  10 

2'. 

."■t 

oes 

00766 

07.61 

35. 

,24 

27. 

.54 

oes 

00600 

07.39 

35. 

.ii 

27, 

.*  6 

CBS 

C0»2l 

07.30 

35. 

,24 

27, 

.59 

nes 

00^50 

06.75 

35. 

,19 

27. 

.62 

oes 

00»00 

06.39 

35. 

,20 

27. 

.( e 

oes 

009  30 

06.29 

35. 

,  18 

27. 

.68 

ces 

00965 

05.84 

35. 

,  14 

27. 

.70 

OBS 

00560 

05.91 

35. 

,  17 

27. 

.72 

IJbS 

01000 

05.66 

35. 

,12 

27. 

.71 

CBS 

01010 

05.79 

35. 

.  17 

27. 

.73 

oes 

01100 

05.09 

35. 

,07 

27. 

.74 

CBS 

01200 

04.72 

35. 

,04 

27. 

,  76 

ces 

01240 

04.47 

35. 

,00 

27. 

.76 

CBS 

01272 

04.49 

35. 

,01 

27. 

,  ■'6 

OBS 

01300 

04.2  7 

34. 

,  s»* 

27. 

,  77 

oes 

01400 

04.11 

34. 

,96 

27. 

,76 

OBS 

01440 

04.07 

34. 

,96 

27.76 

oes 

L.1460 

04.20 

35. 

,00 

27. 

.75 

nps 

01500 

04.12 

35. 

,00 

27. 

.79 

UVNDPTH       SNT     VEL        ^XYG 

1331.3 
1526.2 
1525. o 
1522.3 
15U,.9 
1515.5 
i;  15.2 
1515.3 
1515.1 
1514.5 
1514  .0 
1512. o 
1510.7 
1506.8 
1501.1 
1500.6 
1501.3 
1497.0 
1496 .9 
14<<t,.l 
149r,  .3 
1495.7 
1496.5 
1493.3 

1494 .4 
1494.0 
1494.1 
1492 .3 
1491 .7 

1491 .3 

1490. 5 
1491.1 

1490. 4 
1491.1 
1469.7 
1489.8 
14B9.4 
1490.0 
1469.5 
1490.5 
1491.0 
1491.9 
1492.3 


P"-*.        TOT     P 


r  AL  &«•**« 


PEFID       31       6177 
CliNSEC  0C°3 

LAT  34    57      N 

L.'.NG       047    58       W 


CASTNUM/I IME 


YFAF. 

1970 

60TDP    045T2 

AIR 

lEKP         23.2 

DIR     HGT    PER 

nnO-01R 

15 

INST    SIO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

Kl.'.Tt 

1       Ot 

SHIP    OU 

WET 

BULB           19. » 

17 

2         3 

»IM0-SPD 

02 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE        2 

CAY 

24 

DATA    USE        1 

8ARCMETP     1030.2 

seA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE    46 

HOUF 

11.7 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E42    093 

1    SQUARE    47 

LvlTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

QXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PM 

ObS 

00000 

22.66 

36.44 

25.14 

1530.6 

■jRS 

00010 

21.94 

36.37 

25.29 

1529.0 

OBS 

00020 

20.59 

36.33 

25. £4 

1525.6 

oes 

00030 

19.44 

36.31 

25.93 

1522.6 

oes 

000  50 

17.69 

36.30 

26.36 

1518.0 

OBS 

00075 

16.65 

36.30 

26.56 

1515.9 

IBS 

00100 

16.59 

36.30 

26. (  3 

1515.5 

oes 

00125 

16.41 

30.26 

26.65 

1515.4 

LBS 

00150 

16.19 

36.25 

26.66 

1515.1 

nes 

00200 

15.54 

36.13 

26.74 

1513.7 

ObS 

00250 

14.94 

36.0  2 

26.79 

1512.6 

oes 

00300 

14.18 

35.90 

26.66 

1510.6 

OBS 

00400 

13.32 

35.78 

26.95 

1509.5 

CPS 

00420 

13.27 

35.78 

26.96 

1509.6 

OBS 

00500 

12.00 

35.56 

27.04 

1506.4 

OBS 

006  00 

10.42 

35.37 

27.19 

1502.2 

oes 

007  00 

08.59 

35.22 

27.38 

1497.0 

OBS 

00720 

06.30 

35.22 

27.42 

1496.2 

oes 

00750 

08.  14 

35.23 

27.45 

1496.1 

CBS 

00600 

07.34 

35.17 

27.52 

1493.6 

OBS 

00650 

07.01 

35.17 

27.57 

1493.3 

OBS 

00900 

06.34 

35.13 

27.63 

1491.4 

OBS 

00910 

06.54 

35.19 

27.65 

1492.5 

OBS 

00915 

06.37 

35.16 

27.65 

1491.9 

OBS 

009  40 

06.54 

35.22 

27.68 

1493.0 

OBS 

009  70 

05.93 

35.11 

27.67 

1491.0 

OBS 

00960 

06.17 

35.18 

27.69 

1492.2 

OBS 

01000 

05.90 

35.14 

27.70 

1491.4 

OBS 

01006 

05.62 

35.12 

27.69 

1491.1 

DBS 

01070 

05.76 

35.15 

27.72 

1492.0 

OBS 

01100 

05.22 

35.08 

27.73 

1490.2 

OBS 

01200 

04.70 

35.03 

27.75 

1469.7 

CBS 

012  50 

04.44 

35.01 

27.77 

1469.4 

OBS 

01300 

04.36 

35.00 

27.77 

1469.9 

LBS 

01400 

04.26 

35.00 

27.76 

1491.2 

CBS 

C1500 

04.14 

34.99 

27.76 

1492.3 

343 


TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31       9177 
CCN5EC               0094 
LAI            35    01       N 
LONG      047    55       H 

YEA» 

MONTH 

CAT 

1970 
1      06 

BOTOP    04297 
SHIP    OU 
OATA    JSE        1 

AIR    TEMP         23.2 
WEI    3Uie           19.4 
BAROHEIR     1029.0 

DIP     HOT     PER 

14       2          3 
SEA 

<nO-DlR     1". 
HlMD-SPO    03 
mINO-FLR 

HOUR 

19.3 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

i^EATHER        XI 

CiSlNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S  i:,MA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P3 

19.3 

OBS 

00000 

23.28 

36.48 

24.99 

1532.4 

OBS 

00010 

22.37 

36.43 

25./ 2 

1530.2 

06S 

00020 

21.  10 

36.22 

25.4  1 

1526.8 

OBS 

00030 

19.47 

36.33 

25.93 

1522.7 

OBS 

00050 

17.85 

36.31 

26.3  3 

1518.4 

?BS 

00075 

16.90 

36.31 

:6.'6 

1516.1 

CBS 

00100 

16.62 

36.28 

26. to 

1515.6 

OBS 

00125 

16.38 

36.27 

26.65 

1515.3 

OBS 

00150 

16.22 

36.23 

26.  f  6 

1515.1 

OBS 

002  00 

15.85 

36.17 

26.70 

1514.8 

OBS 

00250 

15.40 

36.09 

26.74 

1514.1 

OBS 

00300 

14.89 

36.01 

26.75 

1513.2 

OBS 

00353 

14.26 

35.89 

20.84 

1511 .9 

OBS 

OO'.OO 

13.62 

35.81 

26.91 

15  10.5 

OBS 

00500 

12.47 

35.62 

27.00 

1508.1 

OBS 

00530 

12.20 

35.56 

27.00 

1507.6 

OBS 

00537 

11.92 

35.52 

27.03 

1506.7 

OBS 

0055<. 

11.80 

35.52 

27.05 

1506.5 

OBS 

ootoo 

10.61 

35.40 

27.18 

1502 .9 

OBS 

006  20 

10.62 

35.41 

27.18 

1503.3 

OBS 

00640 

10.45 

35.40 

27.20 

1503.0 

OBS 

00670 

09.90 

35.34 

27.25 

1501  .5 

OBS 

00680 

09.20 

35.25 

27.30 

1498.9 

OBS 

00700 

08.75 

35.19 

27.33 

1497.5 

OBS 

00729 

08.17 

35.17 

27.40 

1495.8 

OBS 

00755 

08.30 

35.27 

27.46 

1496.8 

OBS 

00789 

07.44 

35.19 

27.53 

1494 .0 

OBS 

00800 

07.44 

35.18 

27.52 

1494.2 

OBS 

00817 

07.11 

35.16 

27.55 

1493.1 

OBS 

008  50 

06.94 

35.20 

27.61 

1493.1 

OBS 

00660 

07.02 

35.24 

27.63 

1493.6 

OBS 

009  00 

06.48 

35.17 

27.64 

1492.1 

OBS 

00924 

06.29 

35.15 

27.65 

1491.7 

CBS 

00934 

06.40 

35.19 

27.67 

1492.3 

OBS 

00990 

05.50 

35.07 

27.69 

1469.5 

OBS 

01000 

05.50 

35.08 

27.70 

1489.7 

OBS 

01057 

05.30 

35.07 

27.72 

14B9.6 

OBS 

01090 

04.96 

35.04 

27.73 

1488.9 

OBS 

01100 

05.03 

35.06 

27.74 

1489.4 

OBS 

O1120 

05.  12 

35.08 

27.75 

1490.1 

CBS 

01160 

04.79 

35.03 

27.74 

1489.4 

OBS 

01200 

04.81 

35.05 

27.76 

1490.2 

OBS 

01300 

04.56 

35.01 

27.75 

1 490 . 7 

OBS 

01385 

04.40 

35.01 

27.77 

1491.5 

OBS 

01400 

04.50 

35.03 

27.78 

1492.2 

OBS 

01500 

04.17 

34.99 

27.78 

1492.5 

INST    STO    JECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

CRIG    E42    094 


ItN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


«*«*«*••« 


344 


TABLE  XXI.— Continued 


REFIO       31  8177 

CONSeC  0095 

l«T              35  00       N 

LTNli        048  00       h 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAB 

1970 

BOTDP    04389 

AIR 

Itrp         !2.a 

OIR     HOT     PER             «1MU-DIR 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

BUll-           21.4 

14      2         3              HIMD-SPD 

DAY 

2". 

DATA    use        1 

bAROMt  Ti.     u  30.^ 

SEA                                WUO-FDP 

HOUR 

23.7 

AREA               05 

LLOUD     1/1 

CL/TR                              KfATHES 

.VLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

blufA-T 

OYNDPTH       SND     VEL       OXYC 

oes 

00000 

23.36 

36.44 

24.C4 

1532.5 

0B5 

00010 

22.05 

36.44 

25. ?2 

1529.4 

OBS 

00020 

21.00 

36.J19 

25.56 

1526.8 

06  S 

00030 

20.35 

36.33 

2  5.70 

1525.1 

08S 

00050 

17.87 

36.32 

26  .  3  3 

1518.5 

OBS 

000  75 

16.85 

36.30 

26.56 

1515.9 

CBS 

00100 

16.60 

36.30 

26.6  2 

1515.6 

OBS 

00125 

16.47 

36.29 

26.6  5 

1515.6 

OBS 

00150 

16.24 

36.26 

26.69 

1515.2 

OBS 

00200 

15.63 

3o.  14 

26  .  7  3 

1514.0 

OBS 

00250 

15.15 

36.06 

26.77 

1513.3 

OBS 

00300 

14.40 

35.92 

26.l>3 

1511.5 

OBS 

00400 

13.49 

35.80 

^t,.^,} 

1510.1 

OBS 

00442 

13.05 

35.73 

^6.°7 

1509.2 

OBS 

005  00 

11.92 

35.52 

27.03 

1506.1 

OBS 

00510 

11.75 

35.52 

27.06 

1505.6 

oes 

00515 

11.77 

35.53 

27.06 

1505.8 

ObS 

00556 

10.91 

35.40 

27.12 

1503.3 

OBS 

006  00 

10.36 

35.?  8 

27.20 

1502.0 

OBS 

00620 

09.50 

35.24 

^7.24 

1499.0 

OBS 

00650 

08.83 

35.24 

27.35 

1497.1 

OBS 

0C700 

08.50 

35.23 

27.40 

1496.6 

OBS 

006  00 

07.34 

35.18 

27.53 

1493.8 

OBS 

00839 

06.97 

35.15 

27.56 

1492.9 

OBS 

00843 

07.03 

35.20 

27.59 

1493.3 

OBS 

00860 

06.66 

35.14 

27.60 

1492.1 

OBS 

00875 

06.59 

35.15 

<.7.61 

1492.1 

OBS 

C0885 

06.37 

35.11 

27.61 

1491  .3 

OBS 

00K90 

06.45 

35.14 

27.62 

1491.7 

OBS 

009  00 

06.38 

35.13 

27.63 

1491.6 

OBS 

00922 

06.06 

35.11 

27.65 

1490.7 

OBS 

00930 

06.27 

35.16 

27.66 

1491 .7 

-IBS 

00970 

05.73 

35.08 

27.67 

1490.1 

OBS 

01000 

05.84 

35.14 

27.70 

1491 .1 

OBS 

01026 

05.72 

35.14 

27.72 

1491 .1 

OBS 

01038 

05.78 

35.16 

27.73 

1491.5 

OBS 

01073 

05.22 

35.08 

27.73 

1489.8 

OBS 

01100 

05.06 

35.07 

27.74 

1489.5 

OBS 

OHIO 

04.94 

35.05 

27.74 

1489.2 

OBS 

01200 

04.58 

35.01 

27.75 

1489.2 

UBS 

01300 

04.36 

35.01 

27.78 

1489.9 

OBS 

01400 

04.22 

35.00 

27. 7B 

1491 .0 

OBS 

01465 

04.22 

35.01 

27.79 

1492.1 

CBS 

01500 

04.07 

34.98 

27.78 

1492.0 

INST    5TD    RECOnrER 
TRACE     Dlf  0 

DURATION  00.6 

ORIG     E42    095 


TEN  SO  1206 
f  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SIjUAPE     58 


p->4        ILT     P 


REUD       31       8177 
COSStC  0C96 

LAI  34    5b       N 

ICNG       048    01        » 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAt- 

1970 

eCTOP    04023 

AIP 

T  E^  P          22.7 

DIB     HGT     PER 

WIND-DIR     17 

INST     S'O    BECORDEB 

TEN    SO    1206 

^OvITn       06 

SHIP    OU 

WEI 

BULt          21.3 

HIMD-SRD    Ot 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE        2 

DAY 

25 

DATA    USE        1 

BAkOMETR     102b. <^ 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE     48 

HUUP 

06. 3 

AREA               05 

CLCUO    T/A 

CL/IP 

hea'thE'      XO 

DRIG     E42    096 

1     SQUARE    48 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

UXYG               P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

OBS 

00000 

23.12 

36.46 

25.02 

1531.9 

ObS 

00010 

21.33 

36.41 

25.49 

1527.5 

OBS 

000  20 

20.15 

36.34 

25.76 

1524.4 

OBS 

00030 

18.93 

36.29 

26.04 

1521.2 

OtS 

00050 

17.30 

36.il 

26.46 

1516.8 

CB? 

00075 

16.93 

36.32 

26.56 

1516.2 

OBS 

00100 

16.67 

36.30 

26.61 

1515.8 

OPS 

00125 

16.55 

36.31 

26.64 

1515. B 

CBS 

001  SO 

16.44 

36.30 

26.66 

1515.9 

OES 

00200 

16.15 

36.2  4 

26.66 

1515.8 

OBS 

002  50 

15.82 

36.18 

26.71 

1515.5 

OBS 

00300 

15.00 

36.02 

26.76 

1513.6 

OBS 

00390 

13.53 

35.78 

26.91 

1510.0 

OBS 

00400 

13.59 

35.82 

20.92 

1510.4 

OBS 

004  60 

12.88 

35.69 

26.97 

1506.9 

OBS 

004  80 

12.31 

35.60 

27.01 

1507.2 

CBS 

00500 

12.24 

35.59 

27.02 

1507 .2 

CBS 

00550 

11.48 

35.49 

27.09 

1505.3 

CBS 

00600 

10.37 

35.35 

27.16 

1502.0 

OBS 

00650 

C9.35 

35.25 

27.28 

1499.0 

OBS 

C0667 

09.29 

35.26 

27.29 

1499.1 

OBS 

00700 

08.60 

35.18 

27.34 

1496.9 

OBS 

00770 

08.08 

35.22 

27.45 

1496.2 

OBS 

OOBOO 

07.57 

35.20 

27.51 

1494.7 

OBS 

00830 

07.18 

35.19 

27.56 

1493.7 

OBS 

00860 

07.13 

35.22 

27.59 

1494.0 

OBS 

00900 

06.65 

35.  19 

27.64 

1492.8 

OBS 

00970 

05.65 

35.08 

27.68 

1489.8 

ObS 

01000 

05.45 

35.06 

27.69 

1469.4 

OBS 

01014 

05.35 

35.07 

27.71 

1489.3 

oas 

01045 

05.33 

35.09 

27.73 

1489.7 

OBS 

01100 

05.14 

35.07 

27.74 

1489.9 

DBS 

01180 

04.67 

35.03 

27.76 

1489.2 

OBS 

01200 

04.63 

35.02 

27.75 

1489.4 

OPS 

01210 

04.52 

35.01 

27.76 

14  89.1 

OBS 

01300 

04.37 

35.00 

27.77 

1489.9 

oes 

01400 

04.19 

34.99 

27.78 

1490.9 

OBS 

01500 

04.10 

34.99 

27.79 

1492.2 

345 


TABLE  XXI.— Continued 


REFIO      31       8177 
CONSEC  0097 

L«T  35    00      N 

LONG      047    59      u 


YE«B  1970 
MOMTm  06 
D»Y  2  5 

HOUR     11.9 


eOTOP    04297 
SHIP    OU 
out    USE       1 
ARE*  05 


SIR    TEMP         22.7 
WET    BULB  21.1 

bUROHETO     1030.2 
CLOUD     T/4 


DIR     MGT    PER 

13      2         3 
SE» 
CL/TR 


KINO-OIR  13 

xnO-SPD  08 
nlNO-FDR 

WE4THE»  X6 


INST    STO    BECOROER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  CO. 5 

CRIG    E42    097 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SaUARE    57 


CASTNUM/TIKE       LVLTYP  DEPTH 


oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
006  00 
00700 
00740 

008  00 
00822 
00842 
00900 
00914 
00940 

009  50 
00960 
01000 
01030 
01050 
01090 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


TEMP 

2  3.02 
21.74 
21.67 
19.65 
17.90 
16.91 
16.61 
16.37 
16.10 
15.57 
14.99 
14. 3E 
13.30 
11.90 
10.27 
08.60 
08.00 
07.38 
07.12 
07.15 
06.50 
06.00 
05.95 
06.35 
05.95 
05.74 
05.64 
05.39 
05.41 
05.25 
04.64 
04.27 
04.12 
04.00 


SAL 

36.46 
36.46 
36.45 
36.21 
36.29 
36.35 
36.30 
36.2  7 
36.22 
36.13 
36.03 
35.93 
35.76 
35.54 
35.32 
35.22 
35.19 
35.18 
35.16 
35.20 
35.16 
35.10 
35.11 
35.20 
35.13 
35.13 
35.13 
35.10 
35.13 
35.10 
35.04 
34.99 
34.98 
34.98 


Sir,MA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TCT     P 


25.05 
25.42 
25.43 
25.79 
26.30 
26.59 
26.6  2 
26.66 
26.68 
26.73 
26.79 
26.6  4 
26.94 
27.05 
27.17 
27.37 
27.44 
27.53 
27.55 
27.58 
27.63 
27.65 
27.67 
27.69 
27.68 
27.71 
27.72 
27.73 
27.75 
27.75 
27.77 
27.77 
27.78 
27.79 


1531 .7 
1528.6 
1528.6 
1523.1 
1518.6 
1516.1 
1515.6 
1515.2 
1514.8 
1513.8 
1512.7 
1511.5 
1509.4 
1506.0 
1501.6 
1497.0 
1495.3 
1493.9 
1493.3 
1493.8 
1492.1 
1490.3 
1490.5 
1492.4 
1490.9 
1490.7 
1490.8 
1490.1 
1490.9 
1490.4 
1489.4 
1489.5 
1490.6 
1491.7 


»•••»***«« 


REFIO  31  8177 
CONSEC  0098 
LAT  34  58  N 
LONG   047  58   K 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOtDP    04663 

AIR 

TEMP         23.7 

DIR    HGT    PER 

«IND-DIR 

20 

INST     STD    lECCRDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

KET 

BULB         21.7 

13 

3         3 

WINJD-SPD 

05 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1029.4 

SEA 

K1N0-F3^ 

DURATION                   00.5 

2     SQUARE     46 

HOUR 

18.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG    F42    098 

1     SaUARE     47 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          Nn3 

SI33          RH 

OBS 

00000 

23.00 

36.36 

24.98 

1531 .5 

OBS 

00010 

21.85 

36.36 

25.31 

1528.8 

OBS 

00020 

20.30 

36.27 

25.67 

1524.8 

065 

00030 

18.20 

36.24 

26.19 

1519.0 

OBS 

00050 

17.08 

36.2  8 

26.49 

1516.2 

OBS 

00075 

16.52 

36.26 

26.61 

1514.9 

OBS 

00100 

16.38 

36.25 

26.64 

1514.8 

OBS 

00125 

16.12 

36.22 

26.6  8 

1514.4 

OBS 

00150 

15.98 

36.20 

26.69 

1514.4 

OBS 

00200 

15.52 

36.12 

26.74 

1513.7 

OBS 

002  50 

14.92 

36.00 

26.78 

1512.5 

OBS 

00300 

14.41 

35.92 

26.6  3 

1511.6 

OBS 

00400 

13.24 

35.72 

26.92 

1509.1 

OBS 

00500 

11.62 

35.46 

27.04 

1504.9 

OBS 

00526 

11.04 

35.40 

27.10 

1503.3 

OBS 

00579 

10.35 

35.33 

27.17 

1501.6 

OBS 

006  CO 

09.60 

35.24 

27.23 

1499.1 

OBS 

006  3  0 

09.27 

35.25 

27.29 

1498.4 

OBS 

00660 

OB. 48 

35.13 

27.32 

1495.6 

DBS 

00700 

06.24 

35.21 

27.42 

1495.6 

OBS 

00702 

08.20 

35.20 

27.42 

1495.5 

OBS 

00706 

08.2  7 

35.23 

27.43 

1495.9 

OBS 

007  10 

08.11 

35.21 

27.44 

1495.3 

OBS 

00718 

08.32 

35.26 

27.45 

1496.3 

OBS 

00726 

08.03 

35.21 

27.45 

1495.3 

OBS 

00732 

08.20 

35.26 

27.47 

1496.1 

OBS 

00740 

C7.99 

35.21 

27.46 

1495.3 

06S 

00749 

OB.  12 

35.27 

27.49 

1496.1 

OBS 

00800 

07.30 

35.18 

27.54 

1493.6 

OBS 

00835 

07.00 

35.15 

27.56 

1493 .0 

OBS 

00859 

06.47 

35.09 

27.58 

1491.2 

OBS 

00861 

06.51 

35.13 

27.61 

1491.5 

OBS 

009  00 

06.22 

35.11 

27.63 

1490.9 

OBS 

00970 

05.65 

35.10 

27.70 

1489.8 

06S 

00980 

05.72 

35.13 

27.71 

1490.3 

OBS 

01000 

05.61 

35.11 

27.71 

1490.2 

OBS 

01045 

05.66 

35.15 

27.74 

1491.2 

OBS 

01100 

05.31 

35.09 

27.73 

1490.6 

OBS 

01180 

04.91 

35.06 

27.75 

1 490 . 2 

CBS 

01190 

04.94 

35.07 

27.76 

1490.6 

OBS 

01200 

04.63 

35.05 

27.76 

1490.2 

OBS 

01300 

04.51 

35.02 

27.77 

1490.6 

OBS 

01400 

04.30 

35.00 

27.78 

1491 .3 

08S 

01500 

04.11 

34.99 

27.79 

1492.2 

346 


TABLE  XXI.— Continued 


REflD   31  S177 

CONS  EC  00<)<) 

LAT     3*  5?   N 

LONG   047  55   U 


YEAH 

1970 

BDTOP     04846 

AIR 

TEMP          23.0 

DIR    h 

IGT     PER 

HINO-OIR 

20 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH       06 

SHIP    OU 

WET 

BUL6         21.3 

15 

2          3 

HINO-SPD 

05 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

04V 

25 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1031.0 

SEA 

W1ND-F3R 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    46 

HOUR 

23.6 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E42    099 

1    SQUARE    47 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OX»G 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

065 

00000 

23.40 

36.30 

24.82 

1532.4 

OBS 

00010 

21.64 

36.37 

25.38 

1528.3 

06S 

00020 

21.10 

36.36 

25.52 

1527.0 

oes 

00030 

19.80 

36.32 

25.64 

15  23.6 

08  S 

00050 

17.65 

36.18 

26.28 

1517.7 

OBS 

00075 

16.65 

36.29 

26.60 

1515.3 

OBS 

00  1 00 

16.44 

36.28 

26.65 

1515.1 

OBS 

00125 

16.20 

36.22 

26.66 

1514.7 

DBS 

00150 

15.90 

36.17 

26.69 

1514.1 

065 

00200 

15.67 

36.14 

26.72 

I5i4.2 

OBS 

002  50 

15.25 

36.06 

26.75 

1513.6 

OBS 

00300 

14.73 

35.97 

26.80 

1512.6 

OBS 

00371 

14.01 

35.88 

26.88 

1511  .4 

OBS 

00<.00 

13.62 

35.80 

26.90 

1510.5 

OBS 

00460 

13.00 

35.72 

26.9  7 

1509.3 

oes 

005  00 

11.95 

35.61 

27.09 

1506.3 

OBS 

00540 

11.10 

35.42 

27.  10 

1503.7 

06  S 

00600 

09.92 

35.30 

27.22 

1500.3 

OBS 

006  2  7 

09.19 

35.20 

27.26 

1498.0 

OBS 

00642 

09.13 

35.25 

27.31 

1498.1 

OBS 

00689 

06.27 

35.14 

27.36 

1495.5 

OBS 

00700 

08.30 

35.19 

27.40 

1495.8 

06S 

00713 

08.10 

35.14 

27.39 

1495.2 

OBS 

00740 

07.98 

35.18 

27.44 

1495.3 

OBS 

00749 

08.16 

35.27 

27.48 

1496.2 

oes 

00782 

07.20 

35.13 

27.51 

1492.9 

OBS 

00790 

07.27 

35.18 

27.54 

1493.3 

OBS 

008  00 

07.22 

35.18 

27.55 

1493.3 

oes 

008  30 

07.19 

35.21 

27.58 

1 493 . 7 

OBS 

00855 

06.75 

35.18 

27.62 

1492.4 

OBS 

00883 

06.72 

35.19 

27.63 

1492.8 

OBS 

009  00 

06.54 

35.19 

27.65 

1492.3 

OBS 

00920 

06.49 

35.20 

27.67 

1492.5 

OBS 

01000 

05.75 

35.12 

27.70 

1490.7 

oes 

01019 

05.82 

35.18 

27.74 

1491.4 

OBS 

01070 

05.20 

35.08 

27.74 

1489.6 

OBS 

01100 

05.17 

35.08 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

04.88 

35.06 

27.76 

1490.5 

OBS 

01300 

04.55 

35.02 

27.7* 

1490.7 

OBS 

01340 

04.28 

34.97 

27.75 

1490.2 

OBS 

01400 

04.18 

34.97 

27.76 

1490.8 

oes 

01500 

04.11 

34.97 

27.77 

1492.2 

••••«•»•• 


REflO      31       8177 

YEAR 

1970 

60TDP    02762 

AIR 

TEMP          22.5 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

17 

coNsec          0100 

MONTH 

1       06 

SHIP    OU 

WET 

BULB          21.5 

14      2         3 

HIMO-SPD 

02 

LAT             35    02. 5N 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1029.9 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       048    06. OM 

HOUR 

07.3 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LtfLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH       SND     VEL 

OXYG 

PO 

07.3 

CBS 

00000 

23.12 

36.36 

24.95 

1531.8 

CBS 

00010 

22.84 

36.28 

24.97 

1531 .2 

OBS 

00020 

21.04 

36.36 

25.54 

1526.8 

OBS 

00030 

20.44 

36.29 

25.65 

1525.3 

CBS 

00050 

18.24 

36.30 

26.22 

1519.6 

CBS 

00075 

17.09 

36.29 

26.50 

1516.6 

OBS 

00100 

16.74 

36.29 

26.58 

1516.0 

CBS 

00105 

16.60 

36.26 

26.59 

1515.6 

38  S 

00125 

16.56 

36.29 

26.6  3 

1515.8 

oes 

00150 

16.51 

36.2  8 

26.6  3 

1516.1 

OBS 

00200 

16.07 

36.21 

26.68 

1515.5 

CBS 

00250 

15.44 

36.07 

26.7  2 

1514.2 

CBS 

00300 

14.58 

35.93 

26.80 

1512 .1 

OBS 

004  00 

13.64 

35.79 

26.89 

1510.5 

CBS 

00450 

13.02 

35.69 

26.94 

1509.2 

CBS 

005  00 

11.99 

35.52 

27.01 

1506.3 

CBS 

00562 

11.19 

3  5.44 

27.10 

1504.4 

CBS 

00580 

10.49 

35.31 

27.13 

1502.1 

OPS 

006  00 

10.12 

35.30 

27.18 

1501.1 

C6S 

00692 

08.42 

35.  13 

27.33 

1496.1 

GPS 

00700 

08.49 

35.18 

27.36 

1496.5 

CBS 

00760 

0  7.84 

35.16 

27.44 

1495.0 

OBS 

00790 

07.36 

35.13 

27.49 

1493.6 

CBS 

008  00 

07.21 

35.13 

27.51 

1493.2 

OBS 

00810 

07.13 

35.  13 

27.52 

1493.1 

CBS 

008  30 

07.15 

35.18 

27.56 

1493.5 

OBS 

00845 

07.22 

35.21 

27.57 

1494.1 

CBS 

00680 

06.43 

35.11 

27.60 

1491.4 

OBS 

009  00 

06.49 

35.15 

27.63 

1492.1 

CBS 

00925 

06.58 

35.18 

27.64 

1492.9 

OBS 

OlOOO 

05.79 

35.10 

27.68 

1490.9 

385 

01050 

05.52 

35.07 

27.69 

1490.6 

OBS 

01060 

05.57 

35.10 

27.71 

1491 .0 

OPS 

01090 

05.44 

35.09 

27.72 

1490.9 

CBS 

01100 

05.16 

35.05 

27.71 

1490.0 

065 

01200 

04.76 

35.01 

27.73 

1489.9 

DBS 

01280 

04.40 

34.98 

27.75 

1489.7 

06  5 

01300 

04.42 

34.99 

27.75 

1490.1 

OBS 

01400 

04.26 

34.97 

27.76 

1491.1 

OBS 

01500 

04.13 

34.97 

27.77 

1492.3 

INST     SID    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG     E42     100 


TEN    Sa    1206 

5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 
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TABLE  XXI.— Continued 


REflO  31  8177 
CCNSEC  0101 
L»T     35  02   N 

LONG   0«8  04   U 


CfiSTNUM/TIME 


yE«R 

1970 

BOTOP    02835 

AIR 

TEKP          23.9 

OIR    HOT     PER 

KIMO-DIR 

14 

INST    STD    RECOROER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

Ot> 

SHIP    OU 

MET 

9ULP          22.0 

14 

2         3 

WIMD-SPD 

03 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

0»Y 

26 

0«t«    USE       I 

aaPOHETR     1030.6 

SEA 

HIN0-f3R 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR 

11.4 

4BE1              05 

CLOUO    T/4 

CL/TR 

UEATHEl 

XI 

ORIG    E42     101 

1     SQUARE     58 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYC 

PC.4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

C16S 

000  00 

23.24 

36.41 

24.95 

1532.2 

OSS 

00010 

21.62 

36.38 

23.39 

1526.2 

OBS 

00020 

19.99 

36.27 

25.75 

1523.9 

CBS 

00030 

18. B4 

36.24 

26.03 

1520.9 

OBS 

00050 

17.34 

36.27 

26.42 

1516.9 

OSS 

00075 

16.81 

36.28 

26.56 

1515.8 

OBS 

00100 

16.52 

36.25 

26.(0 

1515.3 

OBS 

00125 

16.32 

36.2  3 

26.6  4 

1515.0 

OBS 

00150 

16.12 

36.20 

26.66 

1514.8 

OBS 

002  00 

15.76 

36.14 

26.70 

1514.4 

CBS 

002  50 

15.29 

36.05 

26.7  3 

1513.7 

OBS 

00300 

14.71 

35.97 

26. UO 

1512.6 

OBS 

003B0 

13.79 

35.81 

26. B7 

1510.7 

OBS 

004  00 

13.39 

35.75 

26.91 

1509.7 

OBS 

005  00 

11.94 

35.53 

27.03 

1506.1 

OSS 

C0600 

10.37 

35.33 

27.16 

1502.0 

OBS 

00660 

09.12 

35.<;2 

2  7  .  .  9 

1498.3 

OSS 

006  75 

09.07 

35.21 

27.29 

149S.3 

nss 

00700 

08.61 

35.19 

27.35 

1497.0 

OBS 

00720 

08.69 

35.21 

27. ?7 

1497.3 

OBS 

OOSOO 

07.24 

35.16 

27.53 

1493.4 

OBS 

00U25 

07.18 

35.21 

27.58 

1493.6 

OBS 

00900 

06.36 

35.15 

27.64 

1441.6 

OBS 

00928 

06.00 

35.12 

27.67 

14W.5 

OBS 

01000 

05.59 

35.07 

27.68 

1490.0 

OBS 

01025 

05.31 

35.05 

27.70 

1489.3 

OBS 

01035 

05.40 

35.06 

27.71 

1489.9 

OBS 

01100 

05.18 

35.08 

27.74 

1490.0 

OSS 

01145 

05.15 

35.07 

27.71 

14  90.7 

CBS 

01160 

04.94 

35.05 

2  7  .  T  4 

1490.0 

OBS 

01180 

04.91 

35.05 

27.75 

1490.2 

OBS 

01200 

04.72 

35.02 

tr.T4 

148'..  7 

OBS 

01220 

04.68 

35.02 

27.75 

14P9.9 

OSS 

01230 

04.75 

35.05 

27.77 

1490.4 

OBS 

01260 

04.47 

35.00 

2T.'t 

14P9.7 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.76 

1490.3 

OPS 

01320 

04.49 

35.01 

27.76 

149r.8 

OBS 

01340 

04.39 

34.99 

27.76 

1490.7 

OflS 

01400 

04.32 

34.99 

2  7.77 

1491.4 

OBS 

01500 

04.  16 

34.9<i 

27.76 

1492.4 

a  •«***<:><« 


REFIO       31       8177 

YEAR 

1970 

BCTOP    04206 

AIR 

TEMP          25.0 

OIR     HOT    PER 

KINO-DIR 

16 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ    120t 

CCNSEC              0102 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

8ULS          21.9 

14 

2         3 

MINO-SPD 

04 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE      * 

LAT            35   04      N 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1028.5 

SEA 

KIND-FDR 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    46 

LONG      047    54      H 

HOUR 

18.1 

AREA               05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E42    102 

I    SQUARE    57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    WEL 

aXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

18.1 

OBS 

00000 

25.74 

36.42 

24.21 

1538.1 

OBS 

00010 

25.32 

36.43 

24.34 

1537.3 

HBS 

00020 

19.86 

36.44 

25.91 

1523.8 

CBS 

00030 

16.84 

36.42 

26.  16 

1521.1 

OBS 

000  50 

17.42 

36.38 

26.49 

1517.3 

OBS 

00075 

16.91 

36.34 

26.58 

1516.1 

OBS 

00100 

16.46 

36.31 

26.66 

1515.2 

OBS 

00125 

16.22 

36.28 

26.70 

1514.8 

08  S 

00150 

16.04 

36.2  5 

26.72 

1514.6 

OBS 

00200 

15.61 

36.17 

26.75 

1514.0 

OBS 

002  50 

15.20 

36.09 

26.78 

1513.5 

OBS 

00300 

14.66 

36.0  1 

26.6  4 

1512.5 

OBS 

004  00 

13.48 

35.83 

26.95 

1510.1 

OSS 

00500 

11.94 

35.59 

27.08 

1506.2 

OBS 

006  00 

10.13 

35.41 

27.27 

1501 .2 

OBS 

00700 

08.27 

35.23 

27.43 

1495.8 

OSS 

00775 

07.10 

35.13 

27.53 

1492.4 

OBS 

00790 

07.24 

35.20 

27.56 

1493.3 

OSS 

008  00 

06.93 

35.16 

27.57 

1492.2 

OBS 

008  20 

07.00 

35.22 

27.61 

1492.8 

OSS 

00900 

06.  16 

35.17 

27.69 

1490.6 

OBS 

009  10 

06.26 

35.19 

27.69 

1491.4 

OBS 

00980 

05.56 

35.10 

27.71 

1469.6 

CBS 

01000 

05.56 

35.12 

27.72 

1490.0 

CSS 

01100 

04.98 

35.06 

27. '5 

1489.2 

OBS 

01200 

04.61 

35.01 

27.75 

1489.3 

CBS 

01300 

04.44 

35.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

01400 

04.29 

34.99 

27.77 

1491.3 

OBS 

01500 

04.11 

34.96 

27.78 

1492.2 

««•««»«  *»«•••*• 
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TABLE  XXI.— Continued 


R6FI0   31  8177 

CONSEC  0103 

L»T      35  02       N 

LUNG   0*8  02       M 


CASTNUH/TIME 


YE4R 

197C 

BOTDP    0*33* 

4IR 

TEMP         23.3 

OIR     HGT     PER 

HIND-DIR 

12 

INST     510    FECORDER 

TEN    SO     1206 

10NTH 

1       06 

SHIP   OU 

-FT 

6UL6          21.9 

13 

2         3 

WINO-SPD 

06 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE        4 

04V 

2b 

D4T4    USE       1 

eABO-IETR    1029.1 

SEA 

KINO-fOR 

DURATION                   CO.* 

2     SOUARf     48 

HOUR 

21.'' 

4«E4              05 

CLfUD    T/i 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E*2     103 

1    SQUARE    58 

LVLTYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

Sir.NI,-! 

DYNDPTH 

5ND     VEL 

GXYG 

P?4 

TOT     P         N02          NC3 

SI03         PH 

085 

00000 

2*. 11 

36.3* 

2*. 6* 

153*  .2 

095 

00010 

22.39 

36. *2 

25.20 

1 5  30  .  2 

085 

000  20 

21.59 

36.32 

25.35 

1528.2 

08  5 

000  30 

19.76 

36.29 

25. ^3 

1523.5 

085 

000  50 

17.*8 

36.31 

26. *2 

1517.* 

06  5 

00075 

16.92 

36.30 

26.5  5 

1516.1 

085 

00100 

16.67 

36.29 

26.60 

1515.8 

085 

00125 

16.5* 

36.26 

26. M 

1515.7 

08  5 

001  50 

16.32 

36.23 

26.6* 

1515,* 

065 

002  00 

15.62 

36.13 

26.68 

151*. 6 

085 

00250 

15.1* 

36.00 

26.73 

1513.2 

085 

0026* 

1*.90 

35.99 

26.77 

1512.6 

085 

00282 

I*. 86 

35.97 

26.77 

1512.8 

0B5 

002  87 

1*.67 

35.9* 

20.79 

1512.2 

085 

00300 

I*. 63 

35.93 

26.79 

1512.3 

08  5 

00*00 

13.67 

35.80 

26.89 

1510.6 

08  5 

00*20 

13.59 

35.79 

26.90 

1510.7 

085 

00500 

12.2* 

35.58 

27.01 

1507.2 

085 

006  00 

10.** 

35.33 

27.1  5 

1502.2 

085 

0065* 

09.12 

35.21 

27.26 

1*96.2 

085 

00675 

08.96 

35.21 

27.31 

1*97.9 

OBS 

00690 

06.63 

35.17 

27.33 

1*96.9 

085 

00  7  00 

06.6* 

35.18 

2  7.34 

1*97.1 

085 

00730 

08.  16 

35.  19 

27. *2 

1*95.6 

065 

00760 

07.9* 

35.21 

27. *7 

1*95.5 

08  5 

00770 

07.59 

35.15 

27. *7 

1*94.2 

085 

00789 

07. *3 

35.16 

27.52 

1*93.9 

085 

00800 

07.5* 

35.22 

2/. 53 

1*9* .6 

085 

006*9 

07.32 

35.21 

27.56 

1494.6 

085 

00900 

06.66 

35.18 

27.63 

1492.9 

085 

00955 

06.5* 

35.16 

27.6* 

1493.2 

085 

0096  7 

06.22 

35.13 

27.65 

1492.1 

08S 

01000 

05.9* 

35.13 

27.66 

1491 .5 

OBS 

01069 

05.60 

35.  11 

27.71 

1491.3 

085 

OllOO 

05.22 

3  5.06 

27.72 

1*90.2 

085 

01200 

0*.89 

35.02 

27.73 

1*90.* 

085 

01300 

0*.55 

35.01 

27.76 

1*90.7 

06  5 

01*00 

0*.*1 

35.00 

27.76 

1491.8 

085 

01500 

0*.23 

3*.  99 

27.76 

1492.7 

DIP     HGT     PER 

WIME-OIS 

lb 

INST     5TD    PECOPDER 

13       1           3 

MIN0-5PD 

Ob 

TRACE    DIB                        D 

SEA 

I.TND-FOP 

OURATIO'I                   00.6 

CL/TR 

UfATFFi) 

XI 

ORIG    E42     104 

lOPTH       5M,     VEL 

3XYC 

Pj4 

TOT    P          N02          NP3 

»«««*«v ****•*•« 


BEFIO       31        8177  YEAR     1970  BOTDP    0*206  AIR    TFMP  23.2  DIP     HOT     PER  WIMF-OIR     lb  INST     5TD    PECOPDER  TEN    5Q    1206 

CONSEC  010*  .'fONTH      06  SHIP   OU  WFT    .Jul  F,  21.7  13       1  3  WIND-5PD    Ob  TRACE    DI"  D  5    SQUARE       2 

LAT             3*    56       N             DAY  27             DATA    USE        1             BaftC^ETk     UI29.5             SEA                                    I.IND-FOP                     DURATION                   00.6             2     SQUARE    48 
LONG       048    03       W             HOUR    06.1             AREA                05             CLCU3    T/r                              CL/TR                              UfATFER        XI              ORIG    E42     104                              1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIHE        LVLTYP  DEPTH                  TEMP  SAL  SI-i^'A-T 

06.1          065  00000  23.86  36.39  ^■•..75  lD3j.7 

085  00010  22.34  36.34  25.16  1530.0 

OBS  00020  20.64  3o.32  25.56  1526.3 

CBS  00030  19.33  36.32  25. '.'6  15.:2.4 

OBS  00050  18.09  36.26  tb.TS  151°. 1 

OBS  00075  16.92  36.28  21.. 53  1516.1 

OeS  00100  16.71  36.28  26.56  1515.9 

pes  00125  16.59  36.26  26.61  1515.9 

DBS  00150  16.34  36.25  26. (,5  1515.5 

OBS  00200  15.91  36.17  25.69  1514.9 

185  00250  15.47  36.07  26.71  1514.3 

OBS  00300  14.86  35.97  2o.77  1513.1 

OBS  00400  13.74  35.79  26.67  1510.9 

OtS  00500  11.96  35.51  2  7.01  1506.2 

CBS  00550  10.99  35.40  27.11  l'03.5 

OBS  00600  10.48  35.37  27.18  1502.4 

OBS  00680  08.48  35.15  27.34  1496. 1 

085  00700  06.51  35.21  27.36  14';6.6 

OBS  00712  08.69  35.31  /7.43  1497.6 

085  00760  07.47  35.15  27.49  1493.6 

OBS  00775  07.55  35.20  <.7.52  1494.2 

085  00782  07.34  35.16  27.52  1493.5 

085  00600  07.40  35.21  27.55  1494.1 

OBS  00812  07.39  35.23  27.56  1494.2 

095  00845  07.14  35.23  27.60  1493. P 

OES  00860  06.76  35.17  ..7.(1  1492.5 

085  00900  06.46  35.19  27.66  1492.0 

OBS  00974  05.76  35.11  27.69  1490.3 

085  01000  05.70  35.12  27.71  1490.5 

085  01020  05.57  35.11  27.71  1490.3 

085  01035  05.57  35.12  27.72  1490.6 

OeS  01100  05.10  35.07  27.74  1489.7 

085  01170  04.74  35.03  27.75  1489.3 

OBS  01200  04.74  35.04  77.76  1469.9 

OBS  01210  04.80  35.05  27.76  1490.3 

085  01225  04.67  35.03  27.76  1490.0 

085  01250  04.69  35.04  27.76  1490.5 

065  01300  04.56  35.02  27.76  1490.6 

085  01310  04.47  35.01  ■;7.76  1490.5 

085  01400  04.33  35.00  27.77  1*91.5 

085  01500  04.16  34.99  27.78  1492.4 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31       8177 

TEiB 

1970 

BOTDP    0'.'.39 

AIR 

TEKP          24.1 

DIP    HGT     PER 

<IND-DIR    14 

CONSEC                0105 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

hET 

BULB          22.2 

14    ; 

1          3 

MIND-SPO    03 

L*T             35    01       N 

DAY 

27 

DATA    USE        I 

BAROMETS    1030.3 

SEA 

WINO-FQR 

LCNO       0*7    56       » 

HOUP 

ll.<> 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

.(EATHEii       XI 

C4STNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlifA-I 

OVNDPTH 

SND    VEL 

axYG                PO 

11.9 

cJbS 

00000 

23.33 

36.48 

24.98 

1532.5 

OBS 

00010 

22.16 

36.42 

25.26 

1529.7 

06  S 

00020 

19.63 

36.20 

25.79 

1522.9 

Cf^ 

00030 

18.58 

36.23 

26.09 

1520.1 

OBS 

000  50 

17.33 

36.31 

26.46 

1516.9 

CBS 

000  75 

16.68 

36.31 

26.57 

1516.0 

OBS 

00100 

16.65 

36.30 

26.61 

1515.7 

OBS 

00125 

16.39 

36.26 

26.64 

1515.3 

C6S 

00150 

16.26 

36.24 

20.66 

1515.3 

06  S 

002  00 

15.91 

36.18 

26.69 

1515.0 

OBS 

002  50 

15.30 

36.05 

26.73 

1513.7 

CBS 

00300 

1*.73 

35.98 

26.80 

1512.7 

OBS 

00400 

13.38 

35.76 

26.92 

1509.6 

OBS 

OO'.^O 

12.95 

35.69 

26.96 

1508.8 

OBS 

00'.90 

11.97 

33.53 

27.02 

1506.1 

OBS 

005  00 

11.91 

35.54 

27.04 

1506.0 

OBS 

00520 

11.78 

35.50 

27.04 

1505.9 

ObS 

006  00 

10.48 

35.34 

27.15 

1502.4 

OBS 

00700 

08.65 

35.21 

27.36 

1497.2 

OBS 

00730 

08.36 

35.20 

27.40 

1496.6 

OBS 

00800 

07.36 

35.15 

27.51 

1493.8 

OBS 

00865 

06.57 

35.12 

27.59 

1491.8 

06  S 

008  7  0 

06.63 

35.17 

27.62 

1492.2 

06S 

00875 

06.53 

35.15 

27.62 

1491.8 

OBS 

00885 

06.68 

35.20 

27.64 

14S2.6 

OBS 

00900 

06.50 

35.18 

27.65 

1492.2 

OBS 

00910 

06.57 

35.19 

27.65 

1492.6 

OSS 

009  30 

06.20 

35.12 

27.64 

1491 .4 

OBS 

009 -.O 

06.26 

35.17 

27.67 

1491 .8 

OBS 

00950 

05.94 

35.12 

27.68 

1490.7 

OBS 

00955 

06.13 

35.19 

27.71 

1491  .6 

OBS 

00960 

05.97 

35.15 

27.70 

1491.0 

OBS 

01000 

05.83 

35.15 

27.71 

1491.1 

OBS 

01025 

05.83 

35.16 

27.72 

1491.5 

OBS 

01050 

05.45 

35.10 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

05.13 

35.07 

27.74 

1489.8 

OBS 

01200 

04.74 

35.02 

27.74 

1489.8 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.76 

1490.3 

CSS 

01372 

04.32 

34.99 

27.77 

1490.9 

OBS 

01380 

04.24 

34.98 

27.77 

1490.7 

OBS 

Ol'.OO 

04.20 

34.97 

27.76 

1490.9 

OBS 

01500 

04.13 

34.97 

27.77 

1492.3 

INST     SID    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR                        D  5    SOUARE       4 

DURATION                  00.6  2    SQUARE     46 

ORIG    E42    105  1    SQUARE    57 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31       ai77 

YEAR 

1'570 

eOTDP     02743 

AIR 

TEMP          24.5 

DIR    HOT     PER 

dlMO-DIR     17 

CONSEC              0106 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

BULb          22.1 

17 

2          3 

WIND-SPD    01 

LflT             35    07       N 

0A» 

27 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1027.4 

SEA 

WlND-FjR 

LONG       0^.7    49       H 

HOUR 

16.2 

AREA                05 

CLOUD     T/a 

CL/TR 

UEATHEi        XI 

CAS7NUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

513MA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG                03 

18.2 

CBS 

00000 

24.00 

36.38 

24.71 

1 5  34  .  0 

OBS 

00010 

22.78 

36.42 

25.09 

1531  .2 

OBS 

0002  0 

20.88 

36.3  7 

25.59 

1526.4 

06  5 

000  30 

20.08 

36.24 

25.70 

1524.3 

OBS 

00050 

17.98 

36.35 

26.33 

1518.9 

OBS 

00075 

16.96 

36.32 

26.5  5 

1516.3 

OBS 

00100 

16.61 

36.30 

26.62 

1515.6 

OBS 

00125 

16.50 

36.29 

26.6  4 

1515.7 

OBS 

00150 

16.33 

36.27 

26.66 

1515.5 

oes 

002  00 

15.83 

36.16 

26.70 

1514.7 

OBS 

00250 

15.22 

36.07 

26.76 

1513.5 

OBS 

00300 

14.80 

36.00 

26.60 

1512.9 

oes 

00361 

14.16 

35.87 

26.84 

1511.6 

OBS 

00400 

13.50 

35.81 

26.94 

1510.1 

06  5 

00441 

13.07 

35.76 

26.98 

1 5  09  .  3 

OBS 

00500 

11.97 

35.59 

27.07 

1506.3 

OBS 

00535 

11.'55 

35.52 

27.10 

1505.3 

OBS 

00540 

11.33 

35.48 

27.11 

1504.6 

06  5 

00570 

11.06 

35.48 

27.15 

1504.2 

08S 

006  00 

10.36 

35.35 

27.18 

1502.0 

OBS 

00623 

09.67 

35.31 

27.27 

1499.8 

OBS 

00668 

09.23 

35.31 

27.34 

1498.9 

06  S 

00700 

08.49 

35.  16 

27.36 

1496.5 

OBS 

00730 

07.98 

35.20 

27.45 

1495.1 

OBS 

00744 

08.00 

35.25 

27.49 

1495.5 

065 

007B0 

07.19 

35.16 

27.54 

1492.8 

OBS 

00800 

07.16 

35.16 

27.56 

1493.1 

085 

00818 

06.91 

35.17 

27.59 

1492.4 

CBS 

00870 

06.82 

35.17 

27.60 

1492  .9 

oes 

00900 

06.32 

35.16 

27.66 

1491 .4 

OBS 

009  32 

06.10 

35.16 

27.69 

1491.1 

OBS 

00960 

05.61 

35.08 

27.69 

1489.5 

OBS 

00961 

05.72 

35.11 

27.70 

1490.0 

oes 

00980 

05.67 

35.1  1 

27.70 

1490.1 

065 

01000 

05.45 

35.08 

27.71 

1469.5 

06S 

01055 

05.36 

35.09 

27.72 

1490.0 

OBS 

01069 

05.17 

35.07 

27.73 

1469.5 

oes 

01091 

05.34 

35.10 

27.74 

1490.6 

oes 

01100 

05.13 

35.06 

27.73 

14  89.8 

065 

01120 

04.84 

35.03 

27.74 

1468.9 

OBS 

01200 

04.66 

35.02 

27.75 

1469.5 

OBS 

01300 

04.32 

34.98 

27.76 

1489.7 

065 

01400 

04.29 

34.99 

27.77 

1491.3 

oes 

01450 

04.21 

34.98 

27.77 

1491 .B 

oes 

01500 

04.33 

35.01 

27.78 

1493.2 

INST     STD    RECORDER 
TRACE     DTR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    E42     106 


TEN  SO  1206 
5  SdUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO  31  8177 
cBnSEC  0107 
U«t  ?5  00  N 
LCNG   048  01   H 


CASTNUM/IIMt 


YEAS 

MONTH 

HAY 

1970 

1       06 

27 

BOTDP    04206 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 

alK    Ttt'P          2J.7 

kei  aui  e       21.4 

eAPOMcTF     K30.I 

DIP     Hl,T     flk 

16       ?          J 
SEA 

«1N0-DIP     15 
WINO-SPD    0  = 
HI^0-F^R 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR                        0 

DUPATiorj             on.  4 

TEN    SO    1206 
5     SaOAPE       4 
2    SQUARE    4n 

HCUB 

23.6 

AREA                05 

CLCU.l 

1     T/i 

CL/TR 

.(bATHER       Xl 

ORIG    E42    107 

I     SQUARE     58 

LVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

Sir-Kf -T 

DYNOPTH 

'NO    VEL 

UXYG                PC4 

TCT     P         Nn2          NG3 

Sn3          PH 

nes 

00000 

23.97 

36.43 

24.75 

1534.0 

pes 

00010 

22.93 

36.34 

2t.''9 

1531  .5 

03S 

00020 

21.43 

36.26 

25.:-5 

1527.7 

UBS 

0003  0 

19.53 

36.27 

2J.67 

1522 .8 

OBS 

00050 

17.68 

36.29 

26. ?6 

1517.9 

06S 

000  75 

16.60 

36.27 

26.60 

1515.1 

oes 

00100 

16.44 

36.27 

26.64 

1515.0 

C6S 

00125 

16.33 

36.26 

2o.o6 

1515.1 

DBS 

00150 

16.25 

36.25 

26.67 

1515.3 

06  S 

00200 

15.78 

36.16 

26.71 

1514.5 

OSS 

002  50 

15.26 

36.08 

26.76 

1513.6 

DBS 

00300 

14.78 

36.00 

26.81 

1512.8 

OSS 

OO^OO 

13.53 

35.77 

2O.90 

1510.1 

ob; 

00500 

11.96 

35.53 

27.03 

1506.2 

OBS 

00559 

10.90 

35.39 

27.12 

1503.3 

OBS 

00593 

10.56 

35.37 

27.16 

1502.6 

DBS 

006  00 

10.28 

35.31 

27.16 

1501.6 

ObS 

006  5  0 

09.23 

35.19 

27.25 

1496.5 

GdS 

006  80 

08.98 

35.22 

27. Jl 

1498.1 

OBS 

00700 

08.51 

35.20 

27.37 

1496.6 

OflS 

007<.0 

07.93 

35.15 

27.42 

1495.0 

oes 

00762 

07.64 

35.16 

27.44 

14S5.1 

OBS 

00770 

07.92 

35.26 

27.51 

1495.6 

?BS 

OOBOO 

07.57 

35.  19 

27.51 

1494.7 

DBS 

00808 

07.  18 

35.11 

27.50 

1493.2 

OBS 

00830 

06.87 

35.12 

27.55 

1492.4 

OBS 

OOS'.O 

06.87 

35.13 

27.56 

1492.5 

OBS 

00900 

06.43 

35.15 

27.64 

1491 .9 

OBS 

00920 

06.37 

35.17 

27.66 

1492.0 

OBS 

00935 

06.06 

35.11 

27.65 

1490.9 

OBS 

00963 

05.98 

35.14 

27.69 

1401 .1 

OBS 

0096  0 

05.73 

35.09 

27.68 

1490.3 

OBS 

01000 

05.77 

35.13 

27.71 

1490.8 

OBS 

01020 

05.65 

35.  13 

27.72 

1490.7 

OBS 

0103H 

05.76 

35.18 

27.75 

1491 .5 

OBS 

01050 

05.56 

35.15 

27.75 

14O0  .8 

OBS 

01055 

05.38 

35.11 

27.74 

1490.1 

OBS 

01060 

05.45 

35.12 

27.74 

149C.5 

OBS 

01100 

04.93 

35.05 

27.74 

1489.0 

OBS 

01119 

04.83 

35.04 

27.75 

14HP.9 

OBS 

01130 

04.95 

35.06 

27.75 

1469.6 

OBS 

01170 

04.  73 

35.03 

27.75 

1489.3 

OBS 

01200 

04.74 

35.04 

27.76 

14B9.9 

OBS 

01300 

04.48 

3  5.02 

27.77 

1490.4 

CBS 

01400 

04.22 

34.99 

27. 7B 

1491 .0 

OBS 

01500 

04.05 

34.99 

27.79 

1492.0 
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TABLE  XXI.— Continued 


KEFIO   31  6177 

C&NSEC  0108 

LAT      3*.  57   N 

LCN&   048  11   « 


YEAR  1S70 
MONTH  06 
P4V  28 
HOUB  06.2 


eOTOP  04481 
SHIP  OU 
OAIA  USE   1 
AREA      05 


AlP    lEMP  23. C 

liEI     eULB  20. t 

6AR0METR    1028. e 
CLOUD    1/A 


CASTNUM/TlMf       LVLTYP 


DIR    HOT     PER 

HINO-OIR 

16 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

JIND-SPO 

13 

TRACE    DIR 

0 

5    SQUARE       2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00. 

,e 

2     SQUARE    48 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E42    108 

I     SQUARE    48 

lOPTH       SNP     VEL 

UXTG 

P04 

TOT    P          Na2          N03 

SI  03         PH 

QBS 

OOCOO 

23. 

.33 

36. 

,43 

24. 

.94 

085 

00010 

23. 

.22 

36. 

,41 

24. 

,<,6 

065 

00020 

21. 

.02 

3o. 

,06 

25. 

,31 

065 

00030 

18. 

,72 

36. 

,18 

26. 

,0  1 

065 

00050 

16. 

.97 

36. 

,28 

26. 

,52 

OBS 

00075 

16. 

,67 

36. 

,33 

26. 

,63 

CBS 

00100 

16. 

.44 

36. 

,28 

2o. 

,65 

OBS 

00125 

16. 

.30 

36. 

.27 

26. 

,67 

OBS 

00150 

16. 

.04 

36. 

,22 

26. 

,69 

OBS 

00200 

15. 

,49 

36. 

,12 

26. 

,74 

OBS 

002  50 

14. 

,94 

36. 

,02 

26. 

,  79 

065 

00300 

14. 

,37 

35, 

,94 

26. 

,85 

nps 

C0400 

13. 

,37 

35. 

,79 

26. 

,95 

065 

00440 

13.02 

3b. 

,73 

26. 

,97 

HBS 

00500 

U. 

.98 

35. 

,54 

27. 

,03 

OBS 

006  00 

10. 

,26 

35. 

.34 

27. 

,19 

OBS 

00640 

09. 

,44 

35. 

,24 

27. 

,25 

065 

00655 

09. 

,54 

35. 

,29 

27.26 

OBS 

00700 

08. 

,46 

35. 

,18 

27. 

,36 

OBS 

00705 

08. 

,31 

35. 

.19 

27. 

,40 

065 

00755 

08. 

,21 

35. 

,24 

27. 

,45 

oes 

00765 

07. 

.49 

35. 

,  17 

27. 

,50 

OBS 

00800 

07. 

,58 

35. 

.2Z 

27. 

,53 

OBS 

00870 

06. 

,65 

35. 

■  15 

27. 

,61 

oas 

009  00 

05. 

,92 

35. 

,09 

27, 

,65 

065 

00905 

06. 

,00 

35, 

,10 

27, 

.65 

OBS 

00910 

05. 

,93 

35. 

,09 

27. 

.65 

065 

009  30 

06. 

,10 

35. 

,15 

27. 

,66 

OBS 

00950 

05. 

,94 

35. 

,14 

27. 

,69 

OBS 

00970 

05. 

.92 

35.15 

27. 

,70 

OBS 

00980 

05. 

.82 

35. 

,  13 

27. 

,70 

065 

01000 

05. 

,76 

35. 

,14 

27. 

,71 

OBS 

01055 

05. 

,38 

35. 

,09 

27. 

,72 

OBS 

01100 

05. 

,38 

35. 

.12 

27. 

,75 

06  5 

01120 

05. 

,51 

35. 

,16 

27. 

,76 

OBS 

01130 

05. 

,35 

35. 

,13 

27. 

,76 

OBS 

01145 

05. 

,55 

35. 

.18 

27. 

,77 

OBS 

012  00 

05. 

,25 

35. 

,14 

27. 

,78 

OBS 

01220 

05. 

,02 

33. 

,10 

27. 

,77 

OBS 

01300 

04. 

,77 

35. 

,07 

27. 

,78 

065 

01400 

04. 

,50 

35, 

,05 

27. 

.79 

065 

01480 

04. 

,29 

35. 

,03 

27.80 

06S 

01500 

04. 

,37 

35. 

,05 

27. 

,81 

1532.4 
1532  .3 
1526.4 
1520.5 
1515.8 
1515.4 
1515.1 
1515.0 
1514.6 
1513.6 
1512.6 

1511 .5 
1509.6 
1509.1 
1506.3 

1501 .6 
1499.2 
1499.8 
1496.4 
1495.9 
1496.5 
1494.1 
1494.8 
1492.2 
1489.7 
1490.1 
1489.9 
1491 .0 
1490.7 
1491 .0 
1490.7 
1490.8 
1490.1 
1490.9 
1491 .8 
1491 .3 
1492.4 
1492.1 
1491.4 

1491 .7 
1492.2 
1492.7 
1493.4 
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REFIO  31  8177 
C0N5EC  0109 
LAT  35  05  N 
LONG   046  45   H 


CASTNUM/T IME 


YEAR 

1970 

60TDP    03658 

AIR 

TEMP         23.9 

DIR    HGT    PER 

HINO-DIR 

17 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

WET 

BULB          21.0 

13 

2         2 

MIND-SPD 

15 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE        4 

DAY 

28 

DATA    USE       I 

BAROMEIR     1029.5 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E42    109 

1    SQUARE    58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

5133         PH 

DBS 

00000 

23.32 

36.46 

24.97 

1532.4 

065 

000  10 

22.67 

36.43 

25.13 

1530.9 

06  5 

00020 

20.84 

36.34 

25.56 

1526.3 

OBS 

00030 

19.57 

36.26 

25.85 

1522.9 

065 

00050 

17.57 

36.33 

26.41 

1517.7 

065 

00075 

16.72 

36.31 

26.60 

1515.5 

DBS 

00100 

16.52 

36.30 

26.64 

1515.3 

065 

00125 

16.35 

36.2  8 

26.67 

1515.2 

065 

00150 

16.25 

36.27 

26.66 

1515.3 

oes 

00200 

15.69 

36.17 

26.74 

1514.3 

065 

002  50 

15.15 

36.07 

26.78 

1513.3 

OSS 

00300 

14.67 

35.98 

26.62 

1512.5 

OBS 

00400 

13.52 

35.79 

26.92 

1510.1 

065 

005  00 

11.93 

35.54 

27.04 

1506.1 

065 

00600 

10.32 

35.36 

27.20 

1501.9 

065 

006  08 

10.  12 

35.35 

27.22 

1501.3 

065 

00615 

10.17 

35.38 

27.24 

1501 .6 

06  5 

006  40 

09.27 

35.26 

27.30 

1498.6 

065 

00695 

08.80 

35.23 

27.35 

1497.7 

06  5 

00700 

08.85 

35.29 

27.39 

1498.0 

OBS 

00710 

09.00 

35.33 

27.40 

1498.8 

065 

00760 

08.21 

35.20 

27.42 

1496.5 

OBS 

00770 

08.44 

35.32 

27.48 

1497.7 

OBS 

00800 

08.12 

35.26 

27.50 

1496.9 

oes 

00900 

07.02 

35.23 

27.62 

1494.3 

OBS 

01000 

06.08 

35.  16 

27.69 

1492.1 

065 

OllOO 

05.39 

35.10 

27.73 

1490.9 

oes 

01140 

05.21 

35.08 

27.73 

1490.8 

065 

01200 

04.98 

35.09 

27.77 

1490.9 

065 

01260 

04.96 

35.09 

27.77 

1491.8 

oes 

01300 

04.76 

35.06 

27.77 

1491.6 

065 

01360 

04.56 

35.05 

27.79 

1491.8 

oes 

01400 

04.51 

35.04 

27.78 

1492.3 

oes 

01500 

04.27 

35.02 

27.79 

1492.9 

«•••••**«•*••«• 
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TABLE  XXn.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DUANE  at  Ocean  Station  ECHO,  30  June  1970  -  22  July  1970,  prepared  from  NODC 
UstingNo.  31-  1655. 


REFIO       31       1655 

YE»R 

1970 

BOTDP    04352 

AIR 

TE«P         24.0 

OIR    HOT    PER 

XINO-DIR 

u 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

HONTH       06 

SHIP    DO 

WET 

BULB          20. 

.5 

13 

2         .; 

KIHO-SPD 

08 

TRACE    DIR 

5     SaUARE        4 

lAT            35    03      N 

DAY 

30 

DATA    USE 

1 

6AB0NETR     1031, 

.8 

SEA 

«IN0-FO« 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LONG       0<.e    02       m 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/2 

CL/TR 

UEATHER 

XI 

GRIG     £43    001 

1     SaUARE     56 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

sia3      pm 

13.4 

OBS 

00000 

23.58 

36.512 

24.93 

1533.1 

13.'. 

oes 

00023 

21.28 

36.470 

25.55 

1527.6 

13.4 

OBS 

000  4a 

17.62 

36.353 

26.42 

1517.8 

13. <• 

OBS 

00072 

16.80 

36.30  7 

26.58 

1515.7 

13.4 

OBS 

00096 

16.59 

36.307 

20.63 

1515.5 

13.4 

OBS 

00144 

16.25 

36.260 

26.6  8 

1515.2 

13.4 

OBS 

00192 

15.83 

36.190 

26.72 

1514.6 

13.4 

OBS 

002B9 

36.003 

13.4 

OBS 

00364 

13.99 

35.872 

26.88 

1511.5 

13.4 

OBS 

T004ei 

12.64 

35.659 

26.99 

1506.4 

13.4 

OBS 

T00578 

10.64 

35.368 

27.15 

1502.7 

13.4 

OBS 

007  73 

35.180 

13.4 

OBS 

00969 

06.2  5 

35.172 

27.66 

1492.3 

13.4 

OBS 

T01468 

04.19 

***•••«••••***• 


REFID 

CONSEC 

LAT 

LONG       0 


1655 

YEAR 

1970 

BOIOP    04535 

AIR 

TEMP          25. 

,3 

DIR 

hGT    PER 

WIND-OIR 

12 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0002 

MONTH       07 

SHIP    DU 

MET 

BULB          21. 

.0 

12 

2         2 

<1ND-SP0 

04 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

58      N 

DAY 

01 

DATA    USE 

I 

BAROMETR     1029. 

.5 

SEA 

UlNO-fOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

55      H 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          3/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E43    002 

1     SQUARE     47 

TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI  03          PH 

13.0 

OBS 

00000 

23.61 

36.473 

24.89 

1533.2 

13.0 

OSS 

00025 

2!. 08 

36.436 

25.58 

1527.1 

13.0 

OBS 

00051 

17.32 

36.313 

26.46 

1516.9 

13.0 

OBS 

00076 

16.70 

36.261 

26.59 

1515.4 

13.0 

OBS 

00102 

16.45 

36.274 

26.64 

1515.1 

13.0 

OBS 

00152 

16.24 

36.255 

26.67 

L515.3 

13.0 

OBS 

00203 

36.204 

13.0 

OBS 

00305 

14.85 

36.012 

26.80 

1513.2 

13.0 

OBS 

T00406 

13.88 

35.866 

26.90 

1511.5 

13.0 

DBS 

00508 

12.59 

35.648 

26.99 

1508.6 

13.0 

DBS 

T 006 09 

10.34 

35.336 

27.17 

1502.0 

13.0 

OBS 

00812 

06.85 

35.100 

27.54 

1492.0 

13.0 

OBS 

01015 

05.45 

35.092 

27.72 

1489.7 

13.0 

OBS 

T01523 

04.  15 

34.996 

27.79 

1492 .8 

**••»«••*•••«•• 


REFID       31       1655 

YEAR 

1970 

BOTOP    03200 

AIR 

TEMP          25. 

,0 

DIR    hGT    PER 

WIND-DIR 

18 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0003 

MONTH       07 

SHIP    OU 

»ET 

BULB          21. 

.0 

18 

2          2 

HIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    58       N 

DAY 

02 

DATA    USE 

I 

flAROMETR    1027. 

.8 

SEA 

»IND-FOR 

OUR  AT  ION 

2     SQUARE     48 

LONG       046    02       H 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          9/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E43    003 

1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PU4 

TOT     P          N02          NQ3 

SI03          PH 

12.9 

OBS 

00000 

23.87 

36.473 

24.81 

1533.8 

12.9 

OBS 

00024 

21.53 

36.402 

25.43 

1526.2 

12.9 

OBS 

00049 

17.90 

36.300 

26.31 

1318.6 

12.9 

OBS 

00072 

17.09 

36.337 

26.54 

1516.6 

12.9 

OBS 

00097 

16.73 

36.331 

26.62 

1515.9 

12.9 

OBS 

00145 

16.37 

36.^86 

26.67 

1515.6 

12.9 

J8S 

T00193 

16.02 

36.218 

26.70 

1515.2 

12.9 

06S 

00290 

14.93 

36.039 

26.81 

1513.2 

12.9 

OBS 

T00385 

13.79 

33.849 

26.90 

1510.9 

12.9 

OBS 

00482 

12.58 

35.053 

27.00 

1508.2 

12.9 

OBS 

T00577 

10.73 

35.366 

27.14 

1503.0 

12.9 

OBS 

00773 

08.02 

35.227 

27.47 

1496.0 

12.9 

OBS 

009  71 

05.84 

35.126 

27.69 

1490.6 

12.9 

OBS 

101471 

04.07 

34. -(85 

27.79 

1491 .5 

**»•*••• 
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TAHLE  XXTI.  -Contimiwl 


■(»I0       )l       l*» 

tfu 

l*>0 

(oior  a«»*) 

»i« 

«tl«»      IJ, 

,» 

OK  fbi   Ha 

•  IND-Oia 

1> 

INSI     NANStN    1>S1 

IfN    SU    1104 

CCMilC             000* 

MONIH       0? 

SM|»    DU 

•n 

•ULk          10. 

.> 

u 

<          1 

•  iNO-iro 

11 

IKACf    OIK 

S     SOUADf       * 

lt«            It   0»      N 

0» 

01 

0<U    JSI 

1 

•».,. 

.«ltl.    lOlk. 

.4 

Sc4 

UlNO-fO" 

uoi>4iia«i 

1    SwUARc     *4 

IbAb       0*?    it      m 

•tout 

i;.) 

••»• 

OS 

ClOuO    t/>          •/» 

Cl/I« 

•(•IMI« 

<l 

OOlu    t»>    00* 

1  sgu<«(  sr 

CtllMUtt/llltl 

l»ll»» 

oiriH 

itMr 

Sti 

SUMl-l 

OINUrin 

S>H>    Vtl 

JXTb 

PU* 

io<  r      Na<       NO) 

SIO]       Oh 

U.J 

0*1 

00000 

.'».«» 

)*.««r 

1S)*.1) 

11. 1 

Mi 

0001* 

10. «J 

it.i»J 

lS^ft.4 

11. 1 

OOS 

aoo«* 

u.»? 

1*.)*0 

ISU.a 

11. 1 

0*S 

000  >0 

I'.IJ 

j». j*i 

tsi4.r 

12.) 

MS 
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l*.a* 

i6.  l«i 

ISIo./ 

11. 1 

ott 

00l»» 

14. SI 

>».i*t 

l5l^.^ 

11. t 

MS 

001*5 

)»W>' 

11. 1 

ots 

001  rr 

IS.X 

)».  Wl 

ISI«.S 

11. t 

ots 

•OOIIO 

K.Vf 

ji.l^F 

ISW  .1 

11.) 

ots 

oo«*s 

11.1) 
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l)0<.a 

11. » 

MS 

lOOttl 

11.1) 

)S..iV 

1S0«.^ 

11. J 

MS 

ocr»« 

a«.)i 

)»..'*♦ 

l*9b.a 

11. > 

MS 

lo^rast 

us.«u 

)S.I10 
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11. 1 

MS 
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l»M.« 

•  If  10       >l       14SS 
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II. • 
II.* 
II. < 
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II. « 
II. « 
II.* 
II.* 
II.* 
II.* 
II.* 
II.* 
II.* 


o»s 

MS 

ots 
ots 

MS 

ots 
ots 
ots 

MS 
MS 

ots 

MS 
MS 
MS 


000  oo 

OOOII 

000** 
00044 
000  tt 
001)1 
0017) 
OOIS* 

TOO)*) 
00*lt 

TOOSl* 
00*04 

T00t4* 

1011*4 


TEN' 

It.l) 
II. «1 

IT. 77 
17.17 
17.07 
14.9* 

IJ.S) 

I*. SO 

1*.)* 

1).40 

a«.)4 

04.41 
Ot.4J 


SAL 

14. SI* 
14.*S6 
)4.*ll 
1*.1«4 
14. 1*1 
14. It* 
14. ISO 
14.1)4 
1J.»»1 
1S.»*7 
1S.<J7 
15.117 
IS. 07* 
IS. 0*9 


liNA-I  OTNOPTH       SNO    VEl       OUTO 


PJ*       lOT    P 


NO)  SIO) 
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)4 
.41 
.54 
.58 
.41 

.74 
•  4 
,t« 
.91 
.14 
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.7t 
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1519.) 

isia.i 

1514. • 
1514.9 
1517.1 


ISl*. 
1512, 
I51J. 
151;, 
1*99. 
1*91  , 
1*91  . 


•tPIO       11       1455 

TEaa 

1970 

tOTOP  o**aa 

•  IP 

TINP          1*. 

>b 

oia   t-oi   PEA 

aINO-OIR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO     1104 

COMSCC             000* 

MONTH      07 

SHIP    OU 

«ET 

tmt      n. 

.• 

15 

1          1 

aINO-SPO 

14 

TRACE    oia 

5    SOUA«£       4 

laT         )s  0)    n 

0»T 

0) 

C4Ta    USE 

1 

eaaoMEia   lOli 

.1 

SEa 

MlND-f-OR 

DUAATION 

1     SQUARE     *• 

lOHC      0*t   0*      > 

XMI* 

11. J 

aasa 

05 

ciouo   T/a       >/) 

CL/TB 

KbtTMEn 

HI 

umO    t*)    004 

1     SUUARE     56 

CasiMiM/lli<( 

l»i.T»P 

OIPTM 

TENP 

sai. 

SKixa-I 

OTNOPTh 

SNO    VEl 

OXTC 

PJ* 

TOT     P          NO^          NOl 

SIOl        Pn 

Ots 

OMOO 

)4.>*1 

liH.l 

MS 

00015 

14. *1) 

isia.i 

MS 

000*1 

I4.ia7 

1511.7 

MS 

000  71 

}4.)81 

1519.4 

Ots 

00094 

)6.)a9 

isia.o 

Ots 

001** 

14. )ia 

151*. o 

ots 

'00191 

I4.i*a 

1516.1 

ots 

001  •* 

la.oao 

151*. 5 

ots 

lOOltl 

15.411 

1511.7 

MS 

00*74 

15.441 

isoa.t 

Ots 

T00571 

15.4*0 

I50*.l 

ots 

00744 

15.191 

1*95.0 

MS 

700*7* 

15.116 

1*91 .1 

MS 

TOlSSt 

15.05* 

•  •• . 

■  •■ 

1*9*. 5 

• 

aiPio     II 
COMSIC 
laf  IS 

lO^      0*t 


1455 

TEaa 

1*70 

•OTOP    0*01) 

•  IR 

imp      1*. 

.0 

uia  t-i,i   Pt* 

■)INO-0IR 

2» 

INS)  n»nsh  cast 

TEN    SO    1104 
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MS 
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Ot) 
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MS 

OMIO 

07. *l 
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1*4*./ 
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MS 

lOIOIS 
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15.0*5 
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1*90.) 

11.4 

MS 

T0I5SI 
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15. 04/ 
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•  ••! 

>•■ 

>• 
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TABLE  XXII.— Continued 


REFID      31       1655 

VEAR 

l«70 

BOTDP    0'.616 

AIR 

TEHP          24, 

,5 

OIR 

hGI    PER 

WIND-DIR 

03 

CONSeC              0008 

HQNIM       07 

SHIP    OU 

»ET 

dULB          23. 

.5 

29 

2         2 

WIND-SPD 

09 

LIT            35    00       N 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

8ABCHETR    1022. 

.7 

SEA 

WINO-FOR 

lcng     o<.e  00     H 

HOUR 

12.3 

AREA               05 

CLOUO    T/A          8/6 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/TlMt 

Lviiyp 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTm 

SND    VEL 

OXYG 

PJ. 

12.3 

DBS 

00000 

i''.i'> 

36.509 

24.73 

15  34.7 

12.3 

OBS 

00025 

il.32 

36.430 

25.51 

1527.7 

12.3 

OBS 

00051 

18.88 

36.402 

26.14 

1521 .5 

12.3 

OBS 

00076 

17.50 

36.400 

26.48 

1518.0 

12.3 

OBS 

00102 

17.  10 

36.376 

26.56 

1517.2 

12.3 

OBS 

00152 

16.77 

36.345 

26.62 

1517.0 

12.3 

OBS 

T00203 

16.60 

36.318 

26.64 

1517.3 

12.3 

OBS 

00306 

15.59 

36.145 

26.74 

1515.7 

12.3 

OBS 

T00*07 

14.01 

35.846 

26.66 

1511  .9 

12.3 

OBS 

00509 

12.32 

35.584 

27.00 

1507.7 

12.3 

OBS 

T 006 11 

10.10 

35.306 

27.19 

1501.2 

12.3 

OBS 

00817 

07.38 

35.171 

27.52 

1494.2 

12.3 

OBS 

T01022 

05.  75 

35.121 

27.70 

1491 .1 

12.3 

OSS 

101537 

04. 42 

35.050 

27.80 

1494.2 

15.2 

OBS 

T02009 

03.83 

35.008 

27.83 

1499.7 

15.2 

OBS 

0251<. 

03.31 

34.970 

27.85 

1506.0 

15.2 

OBS 

T03016 

02.84 

34.937 

27.87 

1512.7 

15.2 

OBS 

03519 

02.49 

34.910 

27.88 

1519.9 

15.2 

OBS 

04021 

02.28 

34.893 

27.88 

1527.8 

15.2 

OBS 

T04444 

02.21 

34.876 

27.88 

1535.0 

INST    HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E43    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


*««*»•» •*••««« 


REflO       31       1655 
CONSEC  000.9 

LAT  35    03       N 

LONG       047    58       H 


YEAR     1970 

BOTDP    04114 

AIR    TEMP          25.0 

DIR     HGI 

PER 

HnO-OlR 

04 

MONTH       07 

SHIP    OU 

«£T    BULB         23.0 

30       3 

J 

MIND-SPO 

06 

DAY             08 

DATA    USE        1 

8ARCMETR    1023.1 

SEA 

WINO-EOR 

HOUR     12.7 

AREA               05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/TR 

KEATHEI. 

XI 

INSI     NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E43    009 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PD4       lOT    P 


12. 

OBS 

00000 

24. 

.90 

36.555 

24. 

.57 

12. 

OBS 

00025 

22. 

.04 

36.497 

25, 

,36 

12. 

DBS 

00051 

18. 

,72 

36.427 

26. 

.20 

12. 

OBS 

00076 

17. 

.60 

36.416 

26. 

.47 

12. 

OBS 

00103 

17. 

,15 

36.397 

26. 

.57 

12. 

OBS 

00153 

16. 

.94 

36.380 

26. 

,60 

12, 

OBS 

T002  04 

16. 

.68 

36.326 

26. 

.63 

12, 

OBS 

00307 

15. 

.74 

36.164 

26, 

,72 

12, 

OBS 

T00408 

14. 

.40 

35.920 

26. 

,83 

12. 

OBS 

00511 

12. 

.53 

35.617 

26, 

,98 

12. 

OBS 

T00612 

10. 

.37 

35.335 

27. 

,17 

12. 

OBS 

00817 

07. 

.49 

35.176 

27. 

,51 

12. 

OBS 

T01021 

05. 

77 

35.101 

27. 

.68 

12. 

OBS 

T01532 

04. 

12 

34.984 

27. 

.78 

1536.3 
1529.7 
1521 .1 
1518.3 
1517.4 
1517.5 
1517.5 
1516.2 
151J  .3 
1508.4 
1502.2 
1494.6 
1491.1 
1492.8 


«*****»***••*** 


REFID   31  1655  YEAR  1970 

CONSEC  0010  MONTH   07 

LAT      35  01   N  DAY      09 

LONG   046  02   W  HOUR  12.9 


60T0P  04389 
SHIP  DU 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  26.5 

WET    BULB  24.1 

aARCMETR    1024.7 
CLCUO    T/A  8/6 


DIP     MGT 

PER 

UIND-DIR 

31 

INST     NANSfN    CAST 

31       2 

2 

JIND-SPO 

05 

TRACE     DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TB 

kEATHER 

XI 

ORIG     E43    010 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SuUARE     58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04       TCI    P 


12. 

,9 

OBS 

000  00 

12. 

.9 

OBS 

00025 

12. 

.9 

OBS 

00051 

12. 

.9 

OBS 

00077 

12. 

.9 

OBS 

00103 

12 

.9 

OBS 

00153 

12 

.9 

OBS 

100204 

12. 

,9 

OBS 

00307 

12. 

,9 

OBS 

100408 

12. 

,9 

OBS 

00511 

12. 

.9 

OBS 

T006  12 

12. 

.9 

OBS 

00817 

12. 

.9 

OBS 

101020 

12. 

.9 

OBS 

101531 

25.37 
21.49 
18.18 
17.29 
17.06 
16.95 
16.74 
15.7^ 
14.08 
12.61 
10.48 
07.57 
05.70 
04.50 


574 
450 
4  06 
J99 
380 
391 
336 
146 
854 
628 
341 
156 
09.! 
054 


24.44 
25.48 
26.3  2 
26.53 
26.58 
26.61 
26.62 
26.71 
26.85 
26.98 
27.15 
27.48 
27.68 
27.80 


1537.4 
1528.2 
1519.5 
1517.4 
1517.1 
1517.6 
1517.7 
1516.1 
1512.2 
1508.7 
1502.6 
1494.9 
1490.8 
1494.4 


*»«***»*«•»««»« 
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TABLE  XXII.— Continued 


REFIO      31      lass 
CONSEC  0011 

L*T  3S   03      N 

LONG       0«8    00       k 


»E«R  1970 
HONTH  07 
0*V  10 

HOUR     I  i  .  * 


BO  TOP    0<>206 

Ship  ou 
OATi  use  1 

AREA      05 


AI(>  TEMP    25.2 

NET  dui.e   20. e 

bAKOMElK     1025.7 
CLCOD    T/A  8/4 


00      0 
SEA 
CL/IB 


MnD-OIR  00 

.(IND-SPO  00 
KIND- FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    Dl» 
DURATION 
LRlt.    c<>3    Oil 


TEN    Sa    120i 

5  SQUARE  * 
2  SQUARE  «e 
1    SQUARE    58 


TIME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

12. « 

OSS 

00000 

25.17 

36.554 

24.48 

12. « 

OSS 

00025 

20.72 

36.472 

25.71 

12. <■ 

OSS 

00050 

18.12 

36.410 

26.34 

12.* 

OSS 

00075 

17.25 

36.399 

26.54 

12. « 

OSS 

00100 

17.09 

36.397 

26.58 

12.4 

oes 

00150 

16.96 

36.398 

26.61 

12. <■ 

08  S 

T00201 

16.74 

J6.357 

26.6  3 

12.4 

OSS 

00301 

15.57 

36.125 

26.7  3 

12.4 

OSS 

T00402 

14.25 

35.896 

26.84 

12.4 

08  S 

00602 

12.65 

35.642 

26.98 

12.4 

CSS 

T0Q603 

10.68 

35.385 

27.15 

12.4 

OSS 

00805 

07.69 

35.205 

27.50 

12.4 

OSS 

I0100« 

05.81 

35.106 

27.68 

12.4 

OSS 

T015il 

04.15 

34.990 

27.78 

OYNDPIM       SNf     VfcL       OXYG 

1537.0 
1626.2 
1519.3 
1517.2 
1617.1 
1517.6 
1517.7 
1616.6 
1612.7 
1508.7 
150:.. 2 
1495.3 
1491.1 
1492.7 


Pa4       TOT     P 


• «•****«««•» 


REflO       31  1655  YEAR    1970 

CONSEC  0012  MONTH       07 

LAT             35  04       N  DAY              11 

LONG       048  01       ■•  HOUR    12.9 


eOTOP    03931 
SHIP    OU 
DATA    USE       1 
AREA  06 


AIR     TEMP  25.0 

•ET     8UL8  21.6 

6ARCMETR     1023.6 
CLOUD    I/A  8/5 


OIR     HOT 

PER 

WINO-DIR 

21 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

49       1 

X 

HIND-SPO 

07 

TRACE    OIR 

5     SQUARE        4 

SEA 

HIND-F&R 

DURATIJN 

2    SQUARE    48 

CL/TR 

MEATHER 

Xi 

CRIG    E43    012 

1     SUUARE     68 

CASINUM/TIME        LVLIYP  DEPTH 


12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 


oes 

OSS 

OSS 
oes 

OSS 
OBS 
OSS 
OSS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 


00000 
00025 
00051 
00077 
00103 
00153 

T00205 
O0307 

T00409 
00512 

T00613 
00818 

TO  1024 

T01541 


TEMP 

24.97 
20.14 
18.22 
17.44 
17.01 
16.70 
16.40 
15.33 
13.88 
12.48 
10.66 
07.53 
05.73 
04.44 


SIGMA-T  OYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


PJ4   TOT  P 


36. 
36, 
30. 
36, 
36, 
36. 
36, 
36, 
36. 
35, 
36, 
36, 


638 
402 
3  86 
379 
356 
337 
285 
082 
831 
618 
378 
170 
116 
053 


24.53 
25.81 
26.30 
26.48 
26.67 
26.63 
26.66 
26.7  5 
26.87 
26.99 
27.17 
27.50 
27. 7C 
27.80 


1536.5 
1524.6 
1519.6 
1617.8 
1616.9 
1516.8 
1516.7 
1514.8 
1511 .5 
1508.3 
1503.0 
1494.8 
1491.1 
1494.4 


*•*«*»«*»«* 


REFIO       31       1665 
CuNSEC  0013 

LAT  35    00      N 

LONG       047    58      H 


YEAR  1970 
MONTH  07 
DAY  12 

HOUR     12.6 


BQTDP    03840 
SHIP    Ou 
DATA    USE        1 
AREA  06 


AIR     TEMP  26.0 

«ET  dULB  22.0 
BAkOMETR  1022.7 
^LCUO    T/A  6/3 


OIR    hoT    PER 

14       0  2 

SEA 
CL/TR 


■  IND-DIR     14 
<I"JD-SPO    10 
WIND-FOR 
LEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIS     E43    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     67 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.6 

DBS 

00000 

24.95 

36.480 

24.49 

12.6 

OBS 

00025 

21.05 

36.421 

26.58 

12.6 

OSS 

00050 

18.23 

36.392 

26.30 

12.6 

ObS 

00075 

17.32 

36.370 

26.51 

12.6 

OBS 

00100 

16.99 

36.J95 

26.60 

12.6 

OBS 

00150 

16.56 

36.317 

26.65 

12.6 

OBS 

T00200 

16.40 

36.294 

26.67 

12.6 

oes 

00300 

15.49 

36.132 

26.75 

12.6 

OBS 

T00400 

14.31 

36.923 

26.85 

12.6 

OBS 

005  00 

12.80 

35.694 

26.99 

12.6 

OBS 

T 00600 

11.08 

35.430 

27.11 

DYHOPTH       SND    VEL       OXYG 

1536.4 
1527.0 
1519.6 
1617.4 
1516.8 
1516.3 
1516.6 
1615.2 
1512.9 
1609.3 
1604.7 


P04       TOT    P 


*****«••«« 


RtflO      31       1655 
CONSEC  0014 

LAT  35   03      N 

LONG       048    01       M 


YEAR  1970 
MONTH  07 
DAY  13 

HOUR    16.3 


SOTDP     04389 
SHIP    DU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  28.2 

MET    eULB  23.1 

oAPDMETR     1022. B 
CLOUD    T/A  8/2 


DIR    HGT 

19       2 
SEA 
CL/TR 


PER 
2 


KIND-OIR    19 
HINO-SPD    16 
ulND-fOR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
OHIG     E43    014 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

16.3 

OBS 

00000 

25.49 

36.538 

24.37 

16.3 

UBS 

00022 

20.85 

36.606 

25.70 

16.3 

OBS 

00044 

18.46 

36.424 

26.26 

16.3 

OBS 

00066 

17.50 

36.420 

26.50 

16.3 

OBS 

00087 

17.17 

36.409 

26.67 

16.3 

oes 

00130 

17.02 

36.410 

26.61 

16.3 

DBS 

T00173 

16.83 

36.380 

26.6  3 

16.3 

OBS 

002  55 

16.43 

36.303 

26.67 

16.3 

OBS 

T00335 

15.52 

36.130 

26.74 

16.3 

OSS 

00414 

14.26 

35.903 

26.85 

16.3 

oes 

T00492 

13.36 

35.778 

26.94 

16.3 

oes 

00651 

10.49 

35.380 

27.18 

16.3 

oes 

Tooeis 

07.59 

35.153 

27.48 

16.3 

OSS 

T01252 

04.99 

35.083 

27.76 

DYNOPTH       SND     VEL       OXYG 

1537.7 
1526.5 
15^0.2 
1517.8 
1517.2 
1617.4 
1517.5 
1517.6 
1515.9 
1512.9 
1511 .1 
1503.3 
1495.0 
1491.8 


PD4       TOT     P 
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TABLE  XXII.— Continued 


KEFIO      31       1655 

TEAR 

1970 

BOTDP    0^1369 

AIR 

TEMP          25. 

.0 

DIR     HOT     PER 

■  IND-DIR 

35 

CONSEC              0015 

MONTH       07 

SHIP    DU 

WET 

aUL6          20, 

.0 

35 

3          2 

BIND-SPD 

IS 

LIT            35    01       N 

DAT 

15 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1023. 

.2 

SEA 

HiND-fOR 

lONG      0*8   02      a 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOuO    I/A          8/6 

Cl/tb 

LEATHER 

XI 

CASINUM/TIME 

LVlTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VdL 

JXTG 

PJ. 

13.2 

08  S 

00000 

25.22 

36.:>15 

24.44 

1537.0 

13.2 

3BS 

00026 

21.<>1 

36.473 

25.52 

1526.0 

13.2 

085 

000  52 

18.27 

36.361 

26.2  8 

1519.8 

13.2 

□es 

00079 

17. *2 

36.399 

26.50 

1517.8 

13.2 

OBS 

00105 

17.08 

36.383 

26.57 

1517.2 

13.2 

08  5 

00159 

16.93 

36.377 

26.60 

1517.6 

13.2 

oes 

T00212 

16.8'. 

36.367 

26.6  2 

1516.2 

13.2 

08  5 

00319 

16.22 

36.252 

26.66 

1517.9 

13.2 

DBS 

100426 

14.82 

35.980 

26.78 

1515.0 

13.2 

06  5 

00535 

13.00 

35.695 

26.95 

1510.3 

13.2 

065 

r00i>44 

10.94 

35.406 

27.12 

1504.9 

13.2 

085 

00662 

07.25 

35.150 

21.5c 

1494.4 

13.< 

OBS 

T01078 

05.68 

35.101 

27.65 

1491  .7 

13.2 

QBS 

701628 

04.17 

35.011 

27.90 

1494.6 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORiG    E43    015 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SdUARE  48 
I     SOUABE     58 


•**••••» 


REFID       31       1655 
CONSEC  0016 

LAI  35    00       N 

LONG       048    03       H 


YEAR  1970 
MONThi  07 
DAY  16 

HOUR     13.1 


BOTDP  03200 
SHIP  DU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEMP  22.0 

hET     BULB  17.0 

BAROMETR    1025.6 
CLOUO    I/A  d/6 


DIk    hoT 

PL  R 

JIND-JIR 

03 

I.VST    NANSEN    LAST 

35       0 

J 

■  IND-SPD 

Ip 

TRACE    Oik 

SEA 

»I1ND-F0R 

CURAIION 

CL/TR 

KtATHEP 

XI 

CRIG    E43    016 

t£N  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  49 
1     SUUARE     58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


TEMP 


SIGMA-T  OVNDPIH       SNU     VEl       UXY G 


PJ4   ICT  P 


13. 1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.  1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 


06  S 
06  5 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00049 
000  74 
0009U 
00148 

T0019B 
002  99 

100402 
00507 
00612 
00826 

T01042 

T01588 


24.43 
20.56 
17.62 
17.32 
17.  19 
17.10 
17.00 
16.31 
14.67 
13.34 
11.61 
07.49 
06.09 
04.  14 


470 
484 
444 
437 
420 
408 
368 
2  54 
990 
75C 
506 
178 
126 
994 


24.64 
25.76 
26.44 
26.56 
20.5  6 
26.59 
26.60 
26.66 
26.  76 
.16.9  2 
27.07 
27.51 
27.66 
27.75 


1535.1 
1525.8 
1510.5 
1517.4 
1317.4 
I3I6.O 
1519.5 
1517.9 
1514.8 
l3U  .3 
1506.6 
1494.0 
149^ .6 
1493.6 


REFID       31       1655 

YEAR 

1970 

eOTDP    02606 

AIB 

TEMP         22.3 

CONSEC              0017 

MONTH       07 

SHIP    DU 

WEI 

dUL6           18.5 

LAT            35    02       N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1025.6 

LONG       048    05       H 

HOUR 

13.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A          6/4 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.3 

06  S 

00000 

24.50 

36.461 

24.6  3 

13.3 

oes 

00023 

21.32 

36.510 

25.57 

13.3 

06  S 

00045 

18.27 

36.422 

26.31 

13.3 

OBS 

00068 

17.41 

36.409 

26.51 

13.3 

OBS 

00091 

17.21 

36.411 

26.56 

13.3 

065 

00137 

17.12 

36.414 

26.59 

13.3 

06S 

T00183 

17.09 

36.400 

26.58 

13.3 

06S 

002  73 

16.78 

36.343 

26.61 

13.3 

06  S 

T00366 

15.82 

36.161 

26.70 

13.3 

OBS 

00461 

14.54 

35.932 

26.81 

13.3 

OBS 

100556 

13.00 

35.69C 

26.94 

13.3 

OBS 

00750 

06.63 

35.153 

27.32 

13.3 

ObS 

T00951 

06.38 

35.136 

27.63 

13.3 

OBS 

101465 

04.28 

35.003 

27.76 

DIB    HGT  PER             WIND-DIR  02 

02       2  2              WINO-SPD  12 

SEA  WIND-FOR 

CL/TR  WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E43    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


DYNDPIH       SND     VEL       OXYG 

1535.3 
1527.8 
1519.7 
1517.6 
1517.4 
1517.9 
1518.5 
1519.0 
1517.4 
1514.6 
1510.9 
1497.8 
1492.5 
1492.7 


Pa4   TOT  P 


»«*«*«9«** 


REFIO  31  1655 
CONSEC  0018 
LAT  35  01  N 
LONG   046  17   u 


YEAB  1970 
MONTH  07 
DAY  18 
HOUB  13.9 


BOTDP  04480 
SHIP  DU 
DATA  USE   1 
ABEA      05 


CASTNUM/TIME   LVLIYP 


AIR    TEMP  24.5 

WEI     BULB  20.0 

8AB0METB     1027.4 
CLOUO    T/A  8/3 


.9 

OBS 

00000 

24. 

.59 

36. 

.490 

24, 

,61 

,9 

OBS 

00024 

23. 

,52 

36. 

.494 

24. 

,93 

,9 

OBS 

00047 

18. 

.65 

36. 

,396 

26. 

,20 

.9 

OBS 

000  70 

17. 

,71 

36. 

.428 

26. 

,45 

.9 

OBS 

00093 

17. 

.19 

36. 

.400 

26. 

,56 

.9 

OBS 

00140 

16. 

.95 

36. 

,384 

26. 

.61 

.9 

OBS 

100187 

16. 

.80 

36. 

.349 

26. 

,61 

13.9 

OBS 

00279 

15. 

,96 

36. 

.190 

26. 

,69 

.9 

OBS 

T00371 

15. 

.00 

36. 

,020 

26. 

,78 

.9 

OBS 

00464 

13. 

,78 

35, 

.817 

2a, 

,66 

.9 

OBS 

T00556 

12, 

.47 

35. 

.616 

26. 

,99 

.9 

OBS 

00744 

06. 

.56 

35. 

.155 

27. 

,33 

.9 

OBS 

T009  35 

06. 

.22 

35.063 

27, 

,59 

,9 

08  5 

T01445 

04. 

,58 

35. 

,057 

27, 

,79 

DIR     HGT     PEB 

WlND-DlR 

09 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

09       3          2 

WIND-SPO 

16 

TRACE     DIR 

5     SguARE        4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     48 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

URIG     E43    018 

1     SWUARE     58 

OYNDPIH       SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

S103          PH 

1535.5 

1533.4 

1520.8 

1518.5 

1517.3 

1517.4 

1517.6 

1516.4 

1514.7 

1512.1 

1509.0 

1497.5 

1491 .5 

1493.3 

••••««•»*•««**• 
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TABLE  XXII.— Continued 


REflD       31       lo55 

YEAR 

1970 

aOTOP    03200 

AIR 

TEMP          24. 

,9 

DIR    hC-I    PcR 

«1ND-DIR 

17 

C0NS6C              0019 

MONTH       07 

SHIP    DU 

«IET 

BULB         22. 

.3 

14 

2          2 

-IND-SPD 

08 

L4I             35    10       N 

DAY 

19 

DATA    USE 

1 

BARCMETR     1029. 

.0 

SEA 

^IND-FUR 

LONG       047    55       N 

HOUR 

13.5 

AREA 

05 

CLUUO     T/A          8/5 

CL/TR 

/^LATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlijMA-T 

OVNOPTH 

SNO     VEL 

JXYG 

PO' 

13.5 

DBS 

00000 

23.49 

36.062 

2.1.62 

1 5  32  .  4 

13.5 

OBS 

0002i 

<;1.30 

36.209 

25.35 

1527.4 

13.5 

OBS 

00044 

18.74 

36  .  3  5  7 

26.14 

1521 .0 

13.5 

OBS 

00066 

18.10 

36.446 

26.3  7 

1519.6 

13.5 

UBS 

00087 

17.76 

36.470 

to. 47 

1519.0 

13.5 

OBS 

0013  1 

17.36 

36.436 

20.55 

151B.5 

13.5 

OBS 

T0017<. 

17.11 

36.400 

26.58 

1516. t 

13.5 

OBS 

00^59 

17.08 

36.421 

26.60 

1519.8 

13.5 

OBS 

T003<.^ 

16.66 

36.324 

20.63 

1519.7 

13.5 

OBS 

OOh^b 

15.94 

36.20t 

2o.  71 

1518.6 

13.5 

OBS 

T0D510 

14.61 

35.937 

2O.80 

1515.7 

13.5 

OBS 

00678 

11.75 

35.509 

27.05 

1508.4 

13.5 

OBS 

TOOB'.e 

08.13 

35.158 

27.40 

1497.6 

13.5 

DBS 

TO  13 12 

04.97 

35.077 

27.76 

1492.7 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E43    C19 


TE^I  SQ  1206 
5  SUUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


«•»«**«*« 


REFID  31  1655 
CONSEC  0020 
LAT  35  00. 5N 
LONG   047  59   H 


YEAR  1970 
MONTH  07 
DAY  20 
HOUR  14.3 


60TDP  04663 
SHIP  DU 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AlP     TEMP  26.0 

•EI     BULB  23.3 

BAPOMETfi     1030.8 
CLOUD    T/A  8/6 


01  R    HGT 

PER 

NIND-DIR 

29 

INST     NANSEN    CAST 

29       0 

2 

HINO-SPO 

08 

TRACE    OIR 

SEA 

HlND-fOR 

DURATION 

CL/TR 

»EATHER 

XI 

ORIG     £43    020 

TEN  SO  1206 
5  SuUARE  4 
2  SQUARE  46 
I    SauARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXY G 


PU4       TOT     P 


14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 
14.3 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 


000  00 
000  24 
00048 
00072 
00097 
00144 

T0Q193 
002  90 

T003B7 
00485 

T00582 
00779 


36.063 
36. 124 
36.206 
36.359 
36.412 
36.4 16 
36.416 
36.333 
36.169 
35.961 
35.655 
35.184 


24.4  5 
24.83 
25.92 
26.31 
26.48 
26.57 
26.59 
26.6  3 
26.71 
26.81 
26.96 
27.35 


1533.8 
1531  .5 
1522.0 
1519.5 
1518.5 
1518.2 
1518.8 
1519.0 
1517.9 
1515.3 
1510.6 
1496.2 


REFID       31       1655 

YEAR 

1970 

80TDP    01920 

AIR 

TEMP         25. 

,5 

DIR    HOT    PER 

WIND-OIR 

35 

CONSEC              0021- 

MONTH       07 

SHIP    OU 

HET 

BULB          23, 

.5 

35 

1         2 

•ilNO-SPD 

10 

LAT            35    04      N 

DAY 

21 

DATA    USE 

1 

BAfiOMETR     1027. 

.5 

SEA 

HlND-FuR 

LONG       048    05       H 

HOUR 

13.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/3 

CL/IR 

WEA  THER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPIH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

13.9 

OBS 

000  00 

24.32 

36.154 

24.44 

1534.5 

13.9 

OBS 

00024 

22.11 

36.258 

25.16 

1529.6 

13.9 

OBS 

00047 

19.36 

36.447 

26.05 

1522.8 

13.9 

OBS 

000  70 

18.03 

36.387 

26.34 

1519.4 

13.9 

OBS 

00092 

17.64 

36.424 

26.47 

1518.7 

13.9 

OBS 

00139 

17.22 

36.416 

26.56 

1518.2 

13.9 

OBS 

T00186 

17.15 

36.421 

26.59 

1518.8 

13.9 

OBS 

002  83 

16.89 

36.377 

26.61 

1519.5 

13.9 

OBS 

T00383 

16.26 

36.305 

26.7  1 

1519.2 

13.9 

OBS 

004  8  7 

15.04 

36.036 

26.78 

1516.8 

13.9 

OBS 

T00592 

13.35 

35.727 

26.90 

1512  .7 

13.9 

□  bS 

00B09 

08.63 

35.150 

27.31 

1498.8 

13.9 

OBS 

T01027 

06.46 

35.177 

27.65 

1494.2 

13.9 

OSS 

T01574 

04.28 

35.023 

27.80 

1494.2 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
GRIG  E43  021 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1  SQUARE  58 


P34   TOT  P 


REFID  31  1655 
CONSEC  0022 
LAT  34  58  N 
LONG   048  35   U 


YEAR  1970 
MONTH  07 
DAY  22 
HOUR  12.3 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


BOTDP  04663 
SHIP  DU 
DATA  USE   1 
AREA       05 


TEMP 


AIR    TEMP  24.5 

KET    BULB  19.8 

6AR0METR     1025.0 
CLOUD     I/A  8/5 


SAL 


OIR     HGT     PER 

WINO-DIR 

Oj 

INST     NANSEN    CAST 

03      0         2 

HIND-SPD 

06 

TRACE    DIR 

SEA 

rflND-FQR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHEF 

XI 

GRIG     E43    022 

IDPTH       SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SQ  1206 
5  SauARt  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


12.3 
12.3 
12.3 

12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00050 
00075 
00100 
00150 

T00200 
003  00 

T0O399 
00499 

100598 
00799 
01000 

T01504 


24.40 
22.11 
19.32 
17.83 
17.27 
16.96 
16.83 
16.38 
15.05 
13.68 
12.16 
08.50 
06.10 
04.44 


36.253 
36.453 
36.418 
36.413 
36.360 
36.376 
36.357 
36.279 
36.020 
35.789 
35.558 
35.192 
J5.08<; 
35.024 


.31 
.04 
,41 

.52 


1534.6 
1529.8 
152<,.7 
1516.9 
1517.7 
1517.5 
1513. u 
1518.2 
1515. J 
1512 .3 
1508.5 
1490.2 
1492.1 
1493.7 
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TABLE  XXni. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ABSECON  at  Ocean  Station  ECHO,  22  July  1970  -  14  August  1970,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-  1682. 


KEFIO       31       IbCi 

YEAR 

1970 

60TDP    05212 

AIR 

TEMP         2o 

0 

DIR     HOT    PER 

nlNO-OIR 

07 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONTh       07 

SHIP    AZ 

hET 

8UL6         22 

0 

21 

3          3 

.<1M>-SPD 

05 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    52       N 

CAY 

21, 

0AI4    USE 

1 

OARCHETR    1021 

0 

SEA 

i.INO-f  LR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

LONG       0*7    5  7       H 

MUUf^ 

18.1 

AREA 

05 

CLOJO    I/A          3/7 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

GRIG    £44    001 

I     SQUARE    47 

C»StNUH/IIME 

LVLIYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SSD    VEl 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

le.i 

06  S 

00000 

24.26 

36.195 

24.49 

1534.4 

18 

08  S 

00023 

20.59 

36.306 

25.62 

1525.6 

18 

D8S 

00048 

18.29 

36.345 

26.25 

1519.7 

18 

oas 

00072 

17.75 

36.503 

<;6.50 

1518.7 

18 

OBS 

00097 

17.62 

36.463 

26.50 

1518.7 

le 

06  S 

00144 

17.48 

36.516 

26.58 

1519.2 

18 

06  S 

00289 

17.08 

36.445 

26.62 

1520.3 

18 

OBS 

00385 

16.62 

36.33  7 

26.6  5 

1520.3 

18 

OBS 

00462 

14.19 

35.S86 

26.8  5 

1513.0 

18 

oes 

005  79 

35.588 

18 

OBS 

00773 

07.84 

35.105 

27.40 

1495.2 

18 

OBS 

100967 

06.30 

35.159 

27.66 

1492.4 

18 

OBS 

T01455 

04.63 

35.078 

27.80 

1493.7 

REFiO       31        1682 

YEAR 

1970 

60 

IDP     04755 

AIR 

TEMP         22 

3 

DIR    h 

3T    PER 

UINO-DIR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1204 

CONSEC              0002 

MONTI- 

07 

SHIP    A2 

HET 

BULB          18 

3 

4         2 

KINO-SPO 

13 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    57       N 

DAY 

28 

DATA    USE 

1 

6AR0METR     1026 

9 

SEA 

WINO-FOR 

OURAT.ION 

2     SQUARE    48 

LONG       046    04       H 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E44    002 

1    SQUARE    48 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

rCT    P          N02          N03 

SI03          Ph 

12.5 

OBS 

00000 

24.15 

35.673 

24.28 

1533.8 

12.5 

OBS 

00022 

22.59 

35.646 

24.71 

1530.3 

12.5 

OBS 

00043 

19.39 

36.434 

26.03 

1522  .8 

12.5 

oes 

00065 

18.33 

36.435 

26.31 

1520.2 

12.5 

OBS 

000  81 

17.97 

36.453 

20.41 

1519.5 

12.5 

06  S 

00131 

17.49 

36.472 

26.54 

1518.9 

12.5 

06  5 

00174 

17.15 

36.459 

26.61 

1518.6 

12.5 

OBS 

00260 

16.97 

36.449 

26.65 

1519.5 

12.5 

OBS 

T00346 

16.36 

36.277 

26.66 

1516.6 

12.5 

OBS 

00435 

15.69 

36.159 

26.7  3 

1518.1 

12.5 

OBS 

00522 

14.50 

35.911 

26.80 

1515.5 

12.5 

OBS 

00700 

35.389 

12.5 

OBS 

T00679 

07.65 

35.200 

27.50 

1496.3 

••*«••*••* 


REFID       31  1662  YEAR     1970 

CONSEC  0003  MONTH       07 

LAT             34  58       N  DAY             29 

LONG       047  58       W  HOUR     12.4 


60TDP    04572 
SHIP    A2 
DATA    USE        1 
AREA  U5 


AIR    TEMP  23.4 

nET     BULB  18.9 

6AR0METR     1025.5 
CLOUD    T/A  8/3 


OIR    HOT 

PER 

WIND-OIR 

07 

INST    NANSEN     CAST 

4 

2 

..INOSPD 

10 

TRACE    OIR 

StA 

ttlND-FOR 

DURATION 

CL/IB 

mEATHER 

XI 

ORIG    E44    003 

TEN  SO  1206 
5  SiUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12,4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 


00000 

00027 
00053 
00079 
00105 
00159 
00212 
003  17 

T00422 
0.05  29 

T0a634 
00845 


24.26 

21.01 
18.69 
18.16 
17.85 
17.61 
17.31 
17.00 
15.70 
13.93 
12.63 
07.66 


SAL 

35.904 
35.994 
36.369 
36.462 
36.491 
36.473 
36.438 
36.410 
36.146 
35.824 
35.670 
35.124 


SIGMA-T    DYNOPTM   SNC  VcL   JXYG 


P34       TOT    P 


24.27 
25.27 
26.16 
.16.37 
26.4  7 
26.51 
20.56 
2a. 61 
26.71 
26.66 
26.96 
27.44 


1534.1 
1526.4 
1521 .0 
1520.0 
1519.6 
1519.7 
1519.7 
1520.5 
1517.9 
1513.6 
1511.5 
1495.7 


REFID       31       1682 

YEAR 

1970 

BOTDP    04846 

AIR 

TEMP          24 

0 

DIB    HGT    PER 

HINC^DIR 

10 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0004 

MCNTM       07 

SHIP    A2 

WEI 

BULB          21 

5 

14 

1         2 

WINO-SPD 

13 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    56. 2N 

DAY 

30 

DATA    USE 

1 

BARCMETR     1024 

7 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

LONG       047    54       W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/4 

CL/TR 

nEATHER 

XI 

ORIG     E44    004 

1    SQUARE    47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

12.3 

OBS 

00000 

24.18 

36.137 

24.47 

1534.2 

12.3 

OBS 

0002? 

24.12 

36.227 

24.55 

15  34.5 

12.3 

OBS 

00049 

19.68 

36.326 

25.90 

1523.3 

12.3 

OBS 

0,00  74 

17.77 

36.314 

26.35 

1518.6 

12.3 

oas 

00098 

17.52 

36.430 

26.50 

1516.4 

12.3 

OBS 

00199 

17.12 

36.430 

26.6  0 

1518.9 

12.3 

OBS 

003  00 

16.62 

36.366 

26.62 

1519.6 

12.3 

OBS 

T00402 

15.76 

36.171 

26.7  2 

1517.8 

12.3 

OBS 

00505 

14.30 

35.916 

26.65 

1514.6 

12.3 

OBS 

100609 

12.46 

35.590 

26.98 

1509.6 

12.3 

06  S 

00615 

07.89 

35.123 

27.41 

1496.1 

12.3 

OBS 

T01021 

05.40 

35.044 

27.68 

1469.6 

12.3 

OBS 

t01542 

04.03 

34.975 

27.76 

1492.6 

*•«•«•*•»••»«•• 
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TABLE  XXIII.— Continued 


REFIO      31      1682 

Yt»R 

1970 

BOTDP    04800 

IIR 

TEMP          26, 

,1 

DIR    HGT     PER 

MlND-OIR 

OS 

CONSEC              0005 

MONTH       Q7 

SHIP    42 

MET 

dULB         23. 

.3 

3          2 

MI-4  0-SP0 

1^ 

Lit            ]<.    56      N 

Oil 

31 

0AI4    USE 

1 

6AR0METR 

SEA 

,«IND-FOR 

LUNG       0*7    55      « 

HOUR 

12.3 

AKEA 

05 

CLOUD     T/A          8/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

C»StNUN/I INf 

LVLT YP 

DtPIH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PU' 

12.3 

oes 

OOC  00 

24.21 

36.128 

24.4  5 

15J4.2 

12.3 

DBS 

00027 

23.20 

36.314 

24.89 

1532.4 

12.3 

DBS 

000  52 

18.72 

36.476 

26.24 

1521.2 

12.3 

OBS 

00078 

17.85 

36.479 

26.46 

1519.1 

12.3 

06$ 

0010<. 

17.43 

36.439 

26.53 

1518.3 

12.3 

OBS 

00156 

17.19 

36.431 

26.56 

1318.4 

12.3 

OBS 

00208 

17.12 

36.427 

26.60 

1519.0 

12.3 

□  6S 

00312 

16.37 

36.244 

26.64 

1518.3 

12.3 

OBS 

OOiilB 

14.90 

36.029 

26.80 

1515.2 

12.3 

OBS 

00524 

35.794 

12.3 

OBS 

00631 

10.86 

35.402 

27.13 

1504.3 

12.3 

JBS 

00845 

06.80 

35.076 

27.53 

1492.3 

12.3 

OSS 

T01061 

05.43 

35.110 

27.73 

1490.4 

12.3 

OBS 

T01606 

03.97 

34.994 

27.81 

1493.4 

INST  HANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  t44  005 


PU4       TCT     P 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


»••*****«••*«•• 


REFIO       31  1682  YEAR     19  70  80TDP    04800  AIR    TEMP 

CONSEC  0006  MONTH       08  SHIP    A2  KET     8ULB 

LAT             34  56       N  DAY             01  DATA    USE        1  BAROMETR 

LONG       048  00       h  HOUR     12.3  AREA                05  CLOUD    T/A 


DIR    HOT    PER 

mINU-DIR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

3 

MINO-SPD 

12 

TRACE    DIR 

SEA 

UlNO-FuR 

DURATION 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG     E44    006 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE     48 


CASTNUM/IIME        LVLTYP  DEPTH 


12.3 
12.3 
12.  3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
CBS 
OBS 


00000 
00028 
00054 
00082 
00109 
00164 

T00219 
00328 

100438 
00548 

T0065B 
00879 

T01099 

701648 


TEMP 

24.29 
22.52 
19.13 
17.74 
17.65 
16.83 
16.65 
15.92 
14.32 
12.88 
10.63 
06.90 
05.24 
03.97 


SlbHA-I  OYNDPTH       SND     VEL        UXYG 


PJ4       IGT     P 


.128 
.315 
,394 
,393 
.383 
.350 
,329 
.194 
.875 
.o84 
.362 
.109 
,075 
,989 


24.43 
25.U'> 

26.0  7 
26.42 
26.43 

26. 01 
26.63 
2o.70 
26.81 
26.96 
27.14 
27.54 
27.73 
27.80 


1534.4 
15  30.7 
1522.3 
1516.8 
1518.9 
1517.4 
1517.7 
1517.1 
151J.5 
I51U.3 
1503 .9 
1493.3 
1490.3 
1494.1 


REFIO       31 
CONSEC 
LAI  34 

LONG       04  8 


1682 

YEAR 

1970 

BOTDP    04938 

AIR 

TEMP          24, 

,4 

OIR     HGT    PER 

■<1N0-01R 

13 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0007 

MONTH       08 

SHIP    A2 

yEi 

BULt          23. 

,9 

13 

1         3 

.(IVO-SPD 

12 

TRAC  E    OIR 

5     SQUARE        2 

39       N 

CAY 

02 

DATA    USE 

1 

OAROMETR     1029, 

,1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

07       N 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/IS 

meather 

XI 

ORIG     E44    007 

1     SQUARE    48 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTh 

SND    VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

5103          PH 

12.4 

OBS 

00000 

24.55 

36.022 

24.27 

1534.9 

12.4 

OBS 

00025 

22.47 

36.352 

25.13 

1530.6 

12.4 

OBS 

00051 

18.63 

36.299 

26.13 

1520.7 

12.4 

OBS 

00076 

18.01 

36.399 

Zb.ib 

1519.4 

12.4 

OBS 

00102 

17.50 

36.456 

26.53 

1518.5 

12.4 

OBS 

00152 

17.15 

36.419 

26.5  8 

1518.2 

12.4 

OBS 

T00203 

17.01 

36.414 

26.61 

1518.6 

12.4 

OBS 

00305 

16.40 

36.300 

26.67 

1518.3 

12.4 

OBS 

00508 

13.96 

35.863 

26.88 

1513.4 

12.4 

OBS 

100609 

12.47 

35.631 

27.01 

1509.9 

12.4 

OBS 

00812 

07.69 

35.114 

27.43 

1495.2 

12.4 

OBS 

T01015 

05.48 

35.051 

27.68 

1489.8 

12.4 

OBS 

T01523 

04.22 

35.004 

27.79 

1493.1 

•»«*»**•****••* 


REFIO      31 
CONSEC 
LAt  34 

LONG       048 


1682 

YEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          24,7 

OIR    HGT     PER 

WIND-Dl R 

10 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

0008 

MONTH       08 

SHIP    A2 

WET 

BULb         il. 

.J 

16 

1          2 

JIND-SPO 

10 

TrtACE    OIR 

5     SQUARE       2 

56       N 

DAY 

03 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1029 

.3 

SEA 

«IIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

02       W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E44    008 

1     SQUARE    48 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

Pd4 

TOT    P          N02          NOi 

SI03         PH 

12.2 

OBS 

00000 

24.80 

36.587 

24.62 

1536.1 

12.2 

OBS 

00024 

24.66 

36.547 

24.63 

1536.2 

12.2 

OBS 

00050 

19.72 

36.389 

25.91 

1523.8 

12.2 

OBS 

00074 

18.12 

36.396 

26.33 

1519.7 

12.2 

OBS 

00099 

17.37 

36.397 

26.51 

1518.0 

12.2 

OBS 

00147 

16.82 

36.344 

26.61 

1517.0 

12.2 

OBS 

T00195 

16.60 

36.310 

26.63 

1517.1 

12.2 

OBS 

00291 

16.03 

36.201 

26.68 

1516.6 

12.2 

OBS 

T00385 

15.06 

36.036 

26.77 

1515.2 

12.2 

OBS 

004  81 

13.40 

35.724 

26.89 

1511 .0 

12.2 

OBS 

T0O571 

12.44 

35.606 

26.99 

1509.1 

12.2 

OBS 

0O756 

08.87 

35.174 

27.29 

1498.9 

12.2 

OBS 

T00952 

05.83 

35.001 

27.60 

1490.1 

12.2 

OBS 

T01423 

04.46 

35.010 

27.77 

1492.» 

^  rt  4***  *••«* 
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TABLE  XXIII.— Continued 


REFIO       31  lob2 

CuNSEC  OOOS 

L4I            i*  57      N 

LONG       04is  OS       U 


YEAR  1970 

MONTH  06 
OAV  04 
HCUR  12.4 


eOTOP  04672 
SHIP  il 
DATA  JSE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  25.0 

XET    6ULB  18.? 

OAROMETB     IC21.1 
CLJUO    T/A  8/2 


CASINUM/IIME       LH-TYP 


01 R    hGT    Pt  a 

HiNO-DIR 

06 

INST     .lANStN    CAST 

3          2 

«IMD-SPO 

12 

TRACE    OIR 

SEA 

HIND-FJR 

DURATION 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E44    009 

lOPTH       SNL    VEL 

OXTG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

TEM  SO  UOd 
5  SQUARE  2 
2  SUUARt  46 
1     SaUARE     46 


12. 

.4 

UBS 

00000 

24. 

.62 

36.552 

24.59 

12. 

.4 

OBS 

00022 

22. 

.29 

36.427 

25. 

.24 

1^. 

.4 

OBS 

00045 

19. 

,a2 

36.430 

25, 

.92 

12. 

.4 

OBS 

OOObS 

18. 

.02 

36.402 

26. 

.36 

12. 

,4 

OBS 

00091 

17. 

.37 

36.378 

26. 

.50 

12. 

.4 

OBS 

00136 

17. 

.01 

36.359 

26. 

.57 

12. 

.4 

OBS 

Tooiei 

16. 

.64 

36.346 

26. 

.60 

12. 

.4 

OBS 

00272 

16. 

.  J4 

36.269 

26.66 

12, 

.4 

OBS 

T00362 

15. 

.74 

36.165 

2o. 

.72 

12. 

.4 

OBS 

004  52 

14. 

.07 

35.835 

26. 

.63 

12. 

.4 

OSS 

T00539 

12. 

,65 

35.615 

26. 

.96 

12. 

.4 

OBS 

00714 

35.397 

12. 

,4 

OBS 

T00687 

07. 

.01 

35.090 

27. 

.51 

12. 

,4 

ues 

T01309 

04. 

,56 

35.016 

27. 

.7c 

1 5  36  . 1 
15  30.2 
1524.1 
1519.3 
1517. a 
1517.4 
1517.7 
1517. o 
1517.1 
1512 .9 
1509.3 


149. 
1491 


J  .6 


«»»**»«» 


REFID       31       1662 

YEAR 

1970 

BOIDP    030 

56 

AIR 

TEMP          24. 

.7 

OIR    HGT     PER 

l*IMD-DIR 

10 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONStC              0010 

MONTH       06 

SHIP    Ai 

«ET 

BULB          20, 

.9 

14 

2          2 

WINOSPD 

11 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       4 

LAT            36    00      N 

DAY 

05 

OA 

TA    USE 

1 

dAROHETB     1030. 

.1 

SEA 

KINO-FJR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LUNO       04B    01        H 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/3 

CL/TR 

«EATHE< 

XI 

ORIO    E44    010 

1     SOUARE     56 

CaSTNUM/T IMt 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

OYnDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.2 

OBS 

000  00 

24.64 

36.561 

24.59 

1536.2 

12.2 

OBS 

00023 

23.97 

36.528 

24.6  3 

1534.5 

12.2 

OBS 

0004  7 

19.03 

36.394 

2O.10 

1521  .9 

12.2 

OBS 

00069 

17.95 

36.400 

26.37 

1519.2 

12.2 

OBS 

00093 

17.24 

J6.372 

26.53 

1517.4 

12.2 

06  S 

00136 

16.90 

36.352 

26.59 

1517.1 

12.2 

OBS 

T00165 

16.74 

36.340 

26.62 

1517.4 

12.2 

OBS 

00276 

16.23 

36.240 

26.66 

1517.3 

12.2 

OBS 

T00366 

15.37 

36.103 

26.76 

1515.9 

12.2 

OBS 

004  56 

14.14 

35.<i81 

26.66 

1513.2 

12.2 

OBS 

T00544 

12.66 

35.610 

26.9  5 

15  09.4 

12.2 

CBS 

00720 

09.76 

35.267 

27.24 

1501 .7 

12.2 

OBS 

T008  95 

07.16 

35.126 

27.52 

1494.6 

12.2 

OBS 

T01342 

04.67 

35.017 

27.75 

1491 .9 

o»««»c*« 


REflO       31       1682 
CONSEC  0011 

LAT  34    56       N 

LONG       048    02       b 


YEAR  1970 
MONTH  08 
DAY  06 

HOUR     12.4 


BOTOP     04601 
SHIP    kl 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  24.8 

WET    BULB  22.0 

bARCMETR     1031.5 
CLCUO     T/A  8/2 


OIR    HOT     PtR 

13        1  2 

ScA 
CL/TR 


HIND-DIR  07 

WIiJO-SPO  14 
.<IND-FDR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
CURAT  ION 
ORIG     E44    Oil 


TEN    SO    1206 

5 

SOUARE 

2 

2 

SOUARE 

48 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00023 
00045 
00067 
000B9 
00134 

TOOl-79 
00265 
00351 
00434 

T00516 
00675 

T01248 


TEMP 

2  4.  8o 
24.80 
18.77 
17.66 
17.56 
17.02 
16.84 
16,41 
15.47 
14.46 
13.37 

05.02 


SAL 

36.595 
36.597 
36.353 
36.396 
36.444 
36.371 
36.352 
36.286 
36.117 
36.962 
35.762 
35.481 
35.057 


SIGMA-T  DYNDPTh       SNO    VEL       UXYG 


P04       rOT     P 


24.61 
24.6  3 
26.13 
26.44 
26.50 
26.58 
26.6  1 
26.66 
26.74 
26.8  5 
26.93 

27.74 


1536.3 
1536.5 
1521 .0 
1516.3 
1518.4 
1517.5 
1517.6 
1517.7 
1516.0 
1514.0 

1511 .5 

1491 .6 


REFID   31  1662 

CONSEC  0012 

LAT      34  54. ON 

LONG   047  57.51. 


YEAR  1970 
MONTH  06 
DAY  07 
HOUR  12.2 


BOIDP  04938 
SHIP  A2 
DATA  USE   I 
AREA       05 


AIR    TEMP  23.0 

WET    bUL6  2^.0 

BAKOMETR     1028.9 
CLOUD     T/A  0/4 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OBS 

00000 

25.00 

36.613 

24.58 

12.2 

OBS 

00023 

24.15 

36.566 

24.60 

12.2 

OBS 

00045 

19.37 

36.368 

26.00 

12.2 

OBS 

00067 

17.76 

36.392 

26.41 

12.2 

OBS 

00089 

17.20 

36.382 

26.54 

12.2 

OBS 

00134 

36.376 

12.2 

OBS 

T00177 

16.73 

36.356 

26.64 

12.2 

OBS 

00263 

16.12 

30.232 

26.6  8 

12.2 

OBS 

00345 

15.32 

36.085 

26.75 

12.2 

OBS 

00426 

14.16 

35.906 

.^6.8  7 

12.2 

OBS 

T00510 

13.16 

35.726 

26.94 

12.2 

OBS 

00675 

10.12 

35.369 

27.^4 

12.2 

OBS 

1006  44 

08.67 

35.366 

27.51 

12.2 

OBS 

T01295 

04.5  7 

35.002 

27.75 

OIK     HGT     PtR 

wIND-OIR 

OS 

INST     NANSEN    CAST 

04       2          2 

WIND-SPD 

a 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

GRIG     E44    012 

lOPTH       SND     VEL 

UXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     47 


1536.6 
1  5  34  . 9 
1522.8 
1518.6 
1517.3 

1517.3 
1510.7 
1515.4 
1512 .9 
1510.7 
1502  .4 
1499.5 
1490.7 


362 


TABLE  XXIII.— Continued 


REFID   31  1682 

C0NS6C  0013 

lAT     3".  55   N 

tONG   MS  08   H 


YESR  1970 
MCNTm  08 
DAY  08 
HOUR  12.2 


BOTDP  04755 
SHIP  42 
DATA  USE   I 
AREA      05 


AIR  lEMP  25.5 
WET  BULB  21,0 
bAROMETR  10.:5.7 
CLOUO  T/A    8/1 


OIR    HGT    PER  KINO-OIR  05 

09       2  3  KIND-SPD  13 

SEA  KIND-FJR 

CL/TR  HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

TRACE    OIR 

5     SQUARE        2 

OURATIGN 

2     SQUARE     48 

ORIG    E**    013 

I     SQUARE     ".8 

TIME 

LtfCTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T          OYNDPTH       SND    VEL 

12.2 

OBS 

00000 

24.91 

36.514 

24.53 

1536.3 

12.2 

OBS 

00029 

20. 84 

36.198 

25.47 

1526.3 

12.2 

OBS 

00057 

17. 9B 

36.417 

26.38 

1519.1 

12.2 

OBS 

00086 

17.31 

36.398 

26.5  3 

1517.6 

12.2 

OBS 

001  15 

16.89 

36.357 

26.6  0 

1516.7 

12.2 

uBS 

00173 

16.76 

36.356 

26.63 

1517.3 

12.2 

OBS 

T  002  30 

16.38 

36.294 

26.6  7 

1517.0 

12.2 

OBS 

00345 

15.27 

36.092 

26.77 

1515.2 

12.2 

CBS 

TOCS? 

13.76 

35.814 

26.80 

1511  .9 

12.2 

UBS 

00569 

12.46 

12.2 

OBS 

T00676 

10.52 

35.392 

27.19 

150J  .9 

12.2 

OBS 

00996 

08.05 

12.2 

OBS 

T01113 

05.81 

12.2 

OBS 

T01703 

04.02 

34.998 

27.80 

1495.3 

P04       TOT    P 


REflO      31  1682 

CONSec  0014 

LAT             34  57       N 

LOMG        048  09       k 


YEAR  1970 
MONTH  08 
DAY  09 

HOUR     12.2 


BOTDP     04663 
SHIP    AZ 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.8 

HET  BULB  20.3 
6AR0METR  1023.1 
CLOUO    T/A  8/7 


OIR    HGT     PER 

OB       2  3 

SEA 
CL/IR 


UIND-DIR  05 

KIND-SPO  14 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E44    014 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OBS 

OQOOO 

24.97 

36.535 

24.5  3 

12.2 

OBS 

00023 

24.84 

36.520 

24.56 

12.2 

OBS 

00044 

18.85 

36.386 

26.  14 

12.2 

OBS 

00067 

17.50 

36.394 

26.48 

12.2 

OBS 

00089 

17.09 

36.480 

26.65 

12.2 

OBS 

00134 

16.75 

36.369 

26.64 

12.2 

CBS 

T00178 

16.61 

36.352 

26.66 

12.2 

OBS 

00268 

15.93 

36.212 

26.71 

12.2 

OBS 

T00356 

15.07 

36.062 

26.79 

12.2 

OBS 

00445 

14.10 

35.886 

26.8  7 

12.2 

OBS 

100533 

12.80 

35.653 

26.96 

12.2 

OBS 

007  10 

10.09 

35.361 

27.24 

12.2 

OBS 

T00886 

08.38 

35.397 

27.55 

12.2 

OBS 

T01328 

04.81 

35.056 

27.76 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1536.5 
1536.5 
1521  .3 
1517.8 
1517.1 
1516.7 
1516.9 
1516.2 
1514.8 
1512  .9 
1509.8 
1502.8 
1499.5 
1492.3 


P04   TOT  P 


BEFID   31  1682 

CONSEC  0015 

LAT      34  52   N 

LONG   048  10   h 


YEAR  1970 
MONTH  08 
DAY  10 
HOUR  12.1 


BOTDP  01280 
SHIP  tl 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  24.5 

NET     BULB  22.7 

SAROMETR     I0.i3.6 
CLOUO    T/A  8/3 


OIR    HGT     PER 


SEA 
CL/TR 


HlNO-DlR    07 
WIND-SPD     10 
I.INO-FOR 
HEATHER        XI 


INST     NANStN    LAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E44    015 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


12. 

OSS 

000  00 

12. 

OBS 

00022 

12. 

OBS 

00045 

12. 

OBS 

00066 

12. 

OBS 

00089 

12. 

OBS 

00132 

12. 

OBS 

T00175 

12. 

OBS 

00259 

12. 

OBS 

00341 

12. 

CBS 

00423 

12. 

OBS 

T00503 

12. 

OBS 

00660 

12. 

OBS 

T008  16 

12. 

OBS 

T01199 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

25.04 

36.550 

24. 

.52 

23.26 

36.305 

24, 

.87 

19.53 

36.390 

25. 

.96 

18.13 

36.457 

2o. 

.37 

17.59 

36.472 

26, 

.52 

17.14 

36.422 

26. 

.59 

17.08 

36.454 

26, 

.63 

16.62 

36.354 

2o, 

.66 

15.85 

36.237 

26. 

.75 

14.68 

35.999 

26. 

.83 

13.52 

35.786 
35.482 

26. 

.91 

09.09 

35.356 

^7, 

.40 

04.78 

34.998 

27. 

.72 

DYNDPTH       SNC    VEL       UXYG 

1 5  36  .  7 

1532.5 
1523.2 
1519.7 
1518.5 
1517.8 
1518.4 
1518.3 
1517.2 
1514.5 
1511 .8 

1500.9 
1489.9 


P34       TOT    P 


««*•«««*«**•«»* 
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TABLE  XXIII.— Continued 


REFIO       31  1662  YEJR     1970  BOTDP     03931 

CCNSEC  0016  HCNIH      08  SHIP    iZ 

LAT             34  56       N  DAY             11  DATA    USt        1 

LONG       C*8  03       U  HOUR     12.3  AREA                05 


AIR    TEMP  24.8 

UEI    BULB  21.9 

6AR0MEIR     1028.0 
CLOUD    T/A  8/7 


OIR    HOT     PER 

14       2  3 

SEA 
CL/IR 


WIND-OIR  09 

WINO-SPO  06 
»1ND-F0R 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E't't    016 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


'TIME 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

06  S 

COOOO 

24.76 

36.343 

24.45 

12.3 

08  S 

00023 

21.09 

36.310 

25.46 

12.3 

DBS 

00046 

18.46 

36.416 

26.25 

12.3 

ObS 

00066 

17.94 

36.465 

26.43 

12.3 

OBS 

00069 

17.73 

36.493 

26.50 

12.3 

OBS 

00131 

1  7.18 

36.420 

26.56 

12.3 

OBS 

T00175 

17.10 

36.429 

26.60 

12.3 

OBS 

002  5  7 

16.81 

12.3 

OBS 

00340 

16.25 

36.260 

26.68 

12.3 

OBS 

004  21 

15. C7 

36.034 

26.7  7 

12.3 

OBS 

1005  00 

14.09 

35.664 

26.85 

12.3 

OBS 

0Q655 

35.496 

12.3 

OBS 

100609 

08.52 

35.248 

27.41 

12.3 

06  S 

T01194 

04.95 

35.032 

27.73 

13.9 

JBS 

T01663 

04.04 

13.9 

OBS 

01668 

03.86 

13.9 

OBS 

T02115 

03.66 

13.9 

OBS 

T02346 

03.46 

13.9 

OBS 

T02583 

03.26 

OYNDPTH       SND     VEl       OXTG 


P04       TCT    P 


1535 

.6 

1527 

.0 

1520 

.3 

1519 

.2 

1519 

.0 

1517 

.9 

1516 

.4 

1518 

.4 

1515, 

.8 

1513, 

.7 

1498. 

.5 

1490, 

.6 

**«**«»*« 


REfID       31       16B2 

TEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          24.4 

DIR     hGT     PER 

WIND-DIR 

25 

CONSEC              0017 

MONT^ 

1       08 

SHIP    A2 

WET 

BULB          22. 

.0 

14 

2         2 

WIND-SPU 

03 

LAT             34    58       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

1 

BAROMETfi     1029. 

.5 

SEA 

WIND-FOR 

LONG      048    15      M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          8/1 

CL/TR 

wtATHE"^ 

XI 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO 

12.3 

OBS 

COCOO 

24.96 

36.537 

24.53 

1536.5 

12.3 

OBS 

00025 

19.92 

36.420 

25.86 

1524.0 

12.3 

OBS 

000  50 

18.56 

36.501 

26.29 

1520.6 

12.3 

06  S 

000  74 

17.91 

36.492 

26.4  5 

1519.2 

12.3 

OBS 

00099 

17.70 

36.460 

26.48 

1519.0 

12.3 

OBS 

00148 

17.37 

36.453 

26.56 

1518.8 

12.3 

065 

T00197 

17.10 

36.416 

26.59 

1516.3 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E44    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


REFID       31       1682 

YEAR 

1970 

60TDP    04389 

CONSEC              0018 

MONTH       08 

SHIP    A2 

LAT            35    01       N 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

LONG       048    02       « 

HOUP 

12.3 

AREA                05 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.3 

OBS 

00000 

24.71 

12.3 

OBS 

00025 

21.53 

12.3 

OBS 

000  50 

18.57 

12.3 

OBS 

00075 

17.79 

12.3 

UBS 

OOIOO 

17.44 

12.3 

OBS 

00150 

12.3 

OBS 

00200 

17.11 

12.3 

OBS 

00299 

16.87 

12.3 

OBS 

T00399 

16.21 

12.3 

CBS 

00498 

14.74 

12.3 

OSS 

100598 

13.10 

12.3 

OBS 

00798 

09.25 

12.3 

OBS 

T00996 

05.95 

12.3 

OBS 

T01496 

04.36 

AIR    TE^P  24.9 

WET     BULB  22.0 

bAROMETR     1027.5 
CLOUD    T/A  B/1 


OIR    HGT    PER 

14       2  2 

SEA 
CL/TR 


«I^iD-OIR  28 

WIND-SPD  OJ 
wlND-FLf 

WEATHtK  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E44    016 


TEN  SQ  1206 
3  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     58 


SAL  SIGMA-T  OYNDPTH        SND     VEL       OXYG 

30.326  24.45  1335.6 

36.372  25.41  1520.2 

36.445  26.25  1520.7 

36.443  26.45  1516.6 

36.450  26.54  1518.2 
36.425 

J6.446  t6.61  1518.9 

36.367  26.63  1519.7 

36.247  26.67  1519.2 

35.957  26.78  1515.9 

35.698  26.93  1511 .9 

35.295  27.33  1501.1 

35.045  27.62  1491... 

34.999  27.77  1493.2 


Pu4       TOT     P 
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TABLK  XXIV.-()l).s«r\((l  and  intcrpolatcii  ocraii()<;ra|ilur  data  for  Htaliun.t  takrn  bv  USCGC 
HIHH  at  Oiran  Station  KCHO.  14  AiitniHt  1«)7U  6  Sr|ilimh«T  1970,  prrpand  from  NODC 
listing  No.  ;n     K>{U. 
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TABLE  XXIV.— Continued 


REFID   31  1684 

CONSEC  0004 

LAT     34  55. ON 

LONG   047  53. OW 


YE4B  1970 
MONTH  08 
DIV  16 
HOUR  14.0 


BOTDP  04938 
SHIP  BX 
OiTA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  lb, 2 

<ET    BULB  23.5 

BARCMETR     1018.9 
CLOUD     T/A  9/7 


DIR    hGT 

PER 

.(IND-OIR 

28 

INST    NANStN    CAST 

TEN    SO    1206 

28      3 

6 

aINtHSPO 

10 

TRACE     DIR 

5    SOUARE        2 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

CL/TR 

LEATHER 

Xo 

ORIG     E45    004 

1     SOUARE    47 

CASTNUM/TIME       LVLTVP 


14.0 

UBS 

00000 

25. 

.49 

35. 

.982 

23. 

,95 

14.0 

OBS 

00027 

25. 

.36 

36, 

.654 

24. 

,50 

14.0 

CBS 

00052 

20, 

.67 

36. 

453 

25. 

,71 

14.0 

OBS 

00079 

16. 

.71 

3o. 

.498 

26. 

,26 

14.0 

OBS 

00105 

17. 

.88 

36. 

.471 

26. 

,45 

14.0 

OBS 

00158 

17. 

,25 

36. 

,417 

26, 

,56 

14.0 

OSS 

100210 

16. 

,95 

36. 

,365 

26. 

,59 

14.0 

OBS 

00315 

16. 

,38 

36. 

,263 

26. 

,65 

14. C 

OBS 

T004  20 

15. 

.22 

36. 

,052 

26. 

,75 

14.0 

DBS 

00526 

13. 

,63 

35. 

,791 

26. 

,89 

14.0 

OBS 

006  32 

11. 

,98 

35. 

,652 

27, 

.  12 

14. C 

OBS 

00B47 

08. 

,  15 

35. 

,175 

27 

.41 

14.0 

OBS 

T01063 

06. 

,46 

35. 

,208 

27 

.66 

14.0 

OBS 

T01613 

04. 

,16 

34, 

,987 

27, 

.78 

SIGMA-T  OYNDPIH       SND    VEL       JXY G 


1537.1 
1538.0 
1526.5 
1521 .6 
1519.6 
1518.6 
1518.5 
1518.4 
1516.3 
1512.6 
1508.6 
1497.7 
1494.7 
1494.3 


»•««•««««••«* 


REFIO       31  1664  YEAR     1970 

CONSEC  0005  MONTH       08 

LAT             34  56       N  DAY             19 

LONG       047  58       N  HOUR     21.6 


BOTOP    04938 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.9 

WET    BULB  24.0 

BARQMETR    1015.9 
CLOUD    T/A  3/2 


DIR    HOT     PER 

29      2         5 
SEA 
CL/IR 


rtlND-OIft  28 

,<1ND-SPD  U 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
URIG     E45    005 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


•TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

21.6 

OBS 

00000 

26.21 

36.190 

23.69 

21.6 

OBS 

00025 

24.96 

36.548 

24.54 

21.6 

OBS 

00051 

19.16 

36.423 

26.08 

21.6 

OBS 

00076 

17.85 

36.467 

26.45 

21.6 

OBS 

00102 

17.49 

36.444 

26.52 

21.6 

OBS 

00152 

17.09 

36.3V7 

26.58 

21.6 

OBS 

100202 

17.04 

36.412 

26.61 

21.6 

OBS 

00304 

16.23 

36.260 

26.6  8 

21.6 

OBS 

00405 

15.02 

36.039 

26.7  9 

21.6 

OBS 

00507 

13.70 

35.803 

26.89 

21.6 

OBS 

00608 

12.03 

35.622 

27.08 

21.6 

OBS 

00810 

08.54 

35.202 

27.37 

21.6 

OBS 

T01013 

06.76 

35.197 

27.63 

21.6 

OBS 

T01521 

04.26 

34.992 

27.77 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1536.9 
1536.9 
1522.3 
1519.1 
1518.4 
1516.0 
1518.7 
1517.7 
1515.4 
1512.5 
1508.3 
1498.0 
1495.1 
1493.3 


P04   TOT  P 


REFIO  31  1684 
CONSEC  0006 
LAT  35  02. ON 
LONG   047  58. OH 


YEAR  1970 
MONTH  06 
DAY  21 
HOUR  12.3 


BOTOP  04709 
SHIP  BX 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  25.6 

hET    BULB  23.6 

6AK0METB     1020.9 
CLOUD     T/A  1/2 


DIR     F,jl 

31       2 
SEA 
CL/TR 


unO-DIR     03 
UINC-SPD    00 
rllND-FOR 
WEATHEk       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
CURAT  I  ON 
OKIG    E45    006 


TEN  S«  1^06 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
I     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00050 
00074 
00099 
00148 

T00I97 
00296 
00394 
00492 

T0Q590 
00786 

T0098I 

T01471 


TEMP  Sal  SIGMA-T          OYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

26.01  36.150  23.92  1538.4 

25.73  36.204  24.05  1538.3 

20.96  36.419  25. tO  1527.2 

18.29  36.389  26.26  1520.2 

17.38  36.382  26.50  1518.0 

16.90  36.368  26.60  1517.3 

16.56  36.260  2o.62  1517.0 

15.78  36.170  26.71  1516.1 

14.49  35.906  26.80  1513.3 

13.54  35.784  26.91  I5II.7 

12.41  35.752  27.11  1509.5 

08.94  35.227  27.32  1499.7 

06.85  35.189  27.61  1494.9 

04.56  35.028  27.77  1493.6 


P04       TOT    P 


NC3  SI03 


REFIO       31  1684 

CONSEC  0007 

LAT            35  02. ON 

LONG       048  14.011 


YEAR  1970 
MONTH  08 
DAY  22 

HOUR     14.5 


BOTOP     04646 
SHIP     BX 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  28.6 

MET  BULB  24.7 
BAROMETR  1022.9 
CLOUO    T/A  6/5 


OIR    HOT     PER 


SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  15 

MlNO-SPO  15 

wl'^D-FCR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
CURATION 
ORIG    E45    007 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

14.5 

OBS 

00000 

26.19 

36.146 

23.86 

14.5 

OBS 

00019 

25.85 

36.150 

23.97 

14.5 

OBS 

00039 

24.00 

36.525 

24.82 

14.5 

OBS 

00058 

20.46 

36.432 

25.75 

14.5 

OBS 

00078 

18.54 

36.390 

26.22 

14.5 

OBS 

00118 

17. U 

36.363 

26.55 

14.5 

08  S 

00157 

36.373 

14.5 

OBS 

00235 

16.57 

36.309 

26.64 

14.5 

OBS 

00313 

15.92 

36.197 

26.70 

14.5 

OBS 

00390 

15.27 

36.U73 

26.76 

14.5 

UBS 

T00465 

14.24 

35.967 

26.90 

14.5 

OBS 

00613 

35.640 

14.5 

OBS 

100753 

10.19 

35.375 

27.23 

14.5 

OBS 

T01I32 

05.17 

35.008 

27.68 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1538.9 
1538.4 
1534.8 
1526.0 
1521.0 
1517.5 

1517.7 
1516.9 

1516.0 
1513.8 

1503.9 
1490.4 


P04       TOT     P 


366 


TABLE  XXIV.— Continued 


REflO  31  168'. 
CONSEC  0008 
L«T  35  00  N 
LONG   048  00   M 


YEAR  1970 
MONTH   08 

oar         23 

HOUR      I'r.l 


60IDR    03840 
SHIP    6X 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  26.9 

«EI     BULB  24.2 

BAR0.1ETR     1024.0 
CLOUD     T/A  8/3 


DIR    HGT     PER 

212         5 
SEA 
CL/TB 


WIND-OIR  23 

.(IND-SPD  15 
rtlND-FOR 

rtEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E43    008 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

14.1 

OBS 

000  00 

26.14 

36.165 

23.85 

14.1 

06  S 

00026 

24.51 

36.248 

24.45 

14.1 

OBS 

00051 

21.63 

36.437 

25.43 

14.1 

OBS 

00078 

18.89 

36.430 

26.16 

14.1 

OBS 

00104 

17.87 

36.438 

26.42 

14.1 

OBS 

00155 

17.12 

36.386 

26.5  7 

14.1 

OBS 

00206 

30.368 

14.1 

OBS 

00308 

16.32 

36.274 

26.67 

14.1 

OBS 

00409 

15.40 

36. 106 

26.75 

14.1 

□  BS 

00511 

13.91 

35.829 

26.86 

14.1 

OBS 

T00612 

12.74 

35.814 

27.05 

14.1 

OBS 

008  16 

09.07 

35.274 

27.34 

14.1 

OBS 

T01021 

06.53 

35.166 

27.63 

14.1 

OBS 

T01568 

04.34 

35.011 

27.78 

DYNOPTH       SND    VEL    .    OXY G 

1538.8 
1535.5 
1529.0 
1522 .0 
1519.5 
1518.1 

1518.1 
1516.7 
1313.3 
1511  .1 
1500.7 
1494.3 
1494.3 


PU4   TOT  P 


••*****••••**** 


REFIO   31  1664 

CONSEC  0009 

LAT     35  02   N 

LONG   047  56. 5U 


CASTNLM/TI'<E   LVLTYP 


YEAR 

1970 

eOTDP     04481 

AIR 

TEMP          27 

9 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

22 

INST     NAN5EN    CAST 

TEN    SO     1206 

HONTh 

06 

SHIP    BX 

MET 

BULB          24 

1 

27 

1          3 

WIND-SPO 

05 

TRACE    OIR 

5     SQUARE        4 

DAY 

25 

DATA    USE 

1 

6AR0METR    1024 

9 

SEA 

.IINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

HOUR 

16.8 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/2 

CL/IR 

WEATHEK 

XI 

ORIG    E45    009 

1    SQUARE    57 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

St>IO     VEL 

OXYG 

PU4 

TOT    P          N02          N03 

SrJ3          PH 

OSS 

000  00 

26.67 

36.127 

23.69 

1539.9 

OBS 

00025 

25.67 

36.109 

23.99 

1538.0 

OBS 

00051 

21.47 

36.450 

25.49 

1528.6 

OBS 

000  76 

19.22 

36.478 

26.  1  1 

15  23.0 

OBS 

00102 

18.33 

36.478 

26.34 

1520.9 

OBS 

00152 

17.69 

36.474 

26.49 

1519.9 

OBS 

T00203 

17.20 

36.414 

26.57 

1519.2 

OBS 

00305 

16.90 

36.389 

26.62 

1519.9 

OBS 

T00406 

16.02 

36.194 

26.68 

1516.7 

OBS 

00508 

14.84 

35.987 

26.79 

1516.4 

OBS 

T00609 

13.30 

35.748 

26.9  3 

1512.8 

OBS 

008  12 

08.92 

35.194 

27.30 

1500.0 

OBS 

01015 

07.49 

35.304 

27.61 

1496.1 

«4»«a«****»««« 


REFIO   31  1684 

CONSEC  0010 

LAI     34  59   N 

LONG   046  10   U 


YEAR  1970 
MONTH  08 
DAY  27 
HOUR  22.6 


BOTDP    04755 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  26.4 

WET     6ULB  24.0 

6AR0METR     1021.8 
CLOUD     I/A  8/3 


OIR    HGT    PER 

29      2         7 
SEA 
CL/TR 


HIND-DIR  23 

WIND-SPO  06 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURAIICN 
ORIG    E45    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


I  IMS 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

22.6 

OBS 

000  00 

26.56 

36.175 

23.76 

22.6 

OBS 

00025 

26.17 

36.146 

23.87 

22.6 

OBS 

00050 

22.54 

36.437 

25.17 

22.6 

OBS 

000  75 

20.49 

36.505 

25.80 

22.6 

OBS 

00100 

19.25 

36.524 

26.14 

22.6 

OBS 

00149 

17.92 

36.462 

26.44 

22.6 

OBS 

100199 

17.50 

36.444 

26.52 

22.6 

OBS 

00299 

16.95 

36.364 

26.61 

22.6 

OBS 

100398 

15.96 

36.190 

26.69 

22.6 

OBS 

00499 

14.92 

36.030 

26.80 

22.6 

OBS 

100596 

13.50 

35.762 

26.90 

22.6 

OBS 

00797 

09.80 

35.310 

27.25 

22.6 

OBS 

00998 

07.87 

35.348 

27.59 

DYNOPTH       SND    VEL       QXYG 

1539.7 
1539.2 
1531.3 

1526.4 
1523.5 
1520.5 
1520.0 
1520.0 
1518.4 
1516.6 
1513.3 
1503.2 
1499.3 


PJ4       TOT    P 


•*«**««*«***•«• 


REFI3      31       1684 
CCNSEC  JO  11 

LAT  34    52      N 

lCNG      047    56       a 


YEAR  1970 
MONTH  06 
DAY  28 

HOUR     13.0 


BOTDP     04938 
SHIP     8X 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.6 

WET    BULB  24.4 

BAROMETR     1020.5 
CLOUD    T/A  8/2 


DIR    HGT    PER 

26       2         6 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    2Z 
WINO-SPD    13 
WiND-FOR 
WEATHER        XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E45    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CASTNUN/TINE   LVLTYP 


DYNOPTH   SND  VtL   OXYG 


P04       TOT    P 


13.0 

OBS 

00000 

26 

27 

36 

.225 

23 

.89 

13.0 

OBS 

00030 

25 

01 

36 

173 

24 

24 

13.0 

OBS 

00059 

21 

48 

36 

472 

25 

50 

13.0 

OBS 

00089 

19,88 

36.522 

25 

97 

13.0 

OBS 

00119 

16 

45 

36 

441 

26 

28 

13.0 

OBS 

00178 

17 

61 

3«> 

460 

26 

50 

13.0 

OBS 

T00237 

17 

14 

36 

410 

26 

58 

13.0 

OBS 

00356 

16 

72 

36 

349 

26 

63 

13.0 

OBS 

T00475 

14 

84 

35 

972 

26 

77 

13.0 

OBS 

00597 

13 

27 

35 

729 

26 

92 

13.0 

OBS 

T00720 

U 

31 

35 

485 

27 

11 

13.0 

OBS 

00972 

07 

92 

35 

349 

27 

58 

13.0 

OSS 

01229 

05 

26 

35 

085 

27 

73 

13.0 

OSS 

T01884 

03 

94 

34 

991 

t7 

81 

1539.1 
1  5  36  .  7 
1528.6 
1525.1 
1521.5 
1520.0 
1519.0 
1520.2 
1515.9 
1512.5 
1507.5 
1499.1 
1492.6 
1498.0 


*•••*«•••*«•»*• 
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TABLE  XXIV.— Continued 


REFID      31       1684 

YEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          24. 

.7 

DIP     HOT    PER 

HIMO-DIR 

30 

INST    HANSEN    CAST 

TEN    SU    1206 

CONSEC              0012 

MONTH       09 

SHIP    BX 

hET 

BULB          20. 

.1 

.>0 

3          6 

wl.\D-SPD 

11 

TRACE    OIR 

5     SOUARE        2 

LAT             34    5  7       N 

DAY 

04 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1016. 

,4 

Sea 

ulNO-FOR 

DURATION 

2     SbUARE    46 

LONG       047    46       W 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLbUD    T/«          2/6 

CL/TR 

'CATHEB 

XI 

ORIG    E45    012 

1     SQUARE    47 

CASTNUH/I IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

dXYG 

PG4 

ICT     P          N02          N03 

SIu3          PH 

12.6 

06  S 

00000 

^5.86 

36.266 

24.05 

1536.2 

12.6 

oas 

000^2 

25.81 

36.274 

24.07 

1538.5 

12.6 

UBS 

00044 

23.  70 

36.448 

24.85 

1 5  34  . 1 

12.6 

06S 

00066 

18.72 

36.487 

26.2  5 

1521.4 

12.6 

OBS 

ooose 

18.04 

36.494 

26.42 

1519.6 

12.6 

06  S 

00132 

17.50 

36.456 

26.53 

1518.9 

12.6 

OBS 

100175 

17.13 

36.428 

26.60 

1518.5 

12.6 

OBS 

00256 

17.06 

36.425 

26.61 

1519.7 

12.6 

OBS 

TOO340 

16.87 

36.383 

26.62 

1520.4 

12.6 

OBS 

00427 

16.53 

36.314 

26. o5 

1520.7 

12.6 

OBS 

T00515 

16.  10 

36.237 

26.69 

1520.6 

12.6 

OBS 

0Q7O4 

13.61 

35.797 

26.90 

1515.4 

12.6 

OBS 

00901 

09.65 

35.271 

27.24 

1504.3 

12.6 

OBS 

T01421 

04.75 

35.006 

27.73 

1493.5 

12.6 

OBS 

T02347 

03.60 

34.976 

27.63 

1504.4 

12.6 

OBS 

T02923 

03.03 

34.953 

27.07 

1511 .9 

12.6 

PBS 

03511 

02.56 

34.923 

27.88 

1520.1 

12.6 

OdS 

104120 

02.30 

34.901 

27.89 

1529.6 

12.6 

OBS 

T04216 

02.27 

34.897 

27.69 

1531.2 

368 


TABLE  XXV.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  6  September  1970  -  29  September  1970,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  8186. 


REFio     31  eie6 

CONSEC  0001 

LAT             34  56       N 

LONG       049  i>0       U 


CASTNUM/IIHE        LVLTVP 


YEAR 

1970 

BOIDP    04936 

elR 

TEMP         26.3 

DIP    HGT    PER 

UIND-DIR 

13 

INST     STO    RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

09 

SHIP    Al 

WET 

BULB           23.3 

09 

1          2 

aiNO-SPD 

05 

TRACE    DIR                        D 

S    SOUARE       2 

DAY 

Ob 

DATA    USE        1 

BABOMEIR     1020.0 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                  00.7 

2    SOUARE    49 

HOUR 

le.o 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

ORIG    E46    001 

1    SQUARE    49 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

0YN0P7H 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

26.28 

36.16 

23.66 

1539.1 

oes 

00010 

25.93 

36.27 

24.03 

1538.6 

OBS 

00020 

22.54 

36.27 

25.05 

1530.6 

OBS 

00100 

17.30 

36.41 

26.54 

1517.8 

OBS 

00125 

17.08 

36.43 

26.61 

1517.6 

oes 

00150 

17.00 

36.43 

26.63 

1517.7 

OBS 

00200 

16.60 

36.40 

26.6  5 

1517.9 

OBS 

00250 

16.51 

36.34 

26.6  6 

1517.6 

OBS 

003  00 

16.10 

36.25 

26.70 

1517.3 

oes 

00400 

15.00 

36.07 

26.81 

1515.3 

OBS 

00500 

13.88 

35.66 

26.69 

1513.1 

OBS 

006  00 

12.47 

35.64 

27.01 

1509.7 

OBS 

00700 

10.60 

35.42 

27.19 

1504.6 

OBS 

00800 

06.95 

35.26 

27.35 

1500.0 

OBS 

00B40 

08.91 

35.33 

27.41 

1500.6 

OBS 

009  00 

07.79 

35.22 

27.50 

1497.2 

OBS 

009  20 

07.36 

35.23 

27.57 

1495.9 

OBS 

00960 

07.41 

35.29 

27.61 

1496.9 

OBS 

00990 

07.09 

35.25 

27.62 

1496.1 

OBS 

01000 

07.06 

35.29 

27.66 

1496.2 

OBS 

01090 

05.95 

35.15 

27.70 

1493.1 

OBS 

01100 

06.03 

35.19 

27.72 

1493.6 

OBS 

01200 

05.51 

35.13 

27.74 

1493.1 

OBS 

01300 

05.01 

35.11 

27.78 

1492.7 

OBS 

01400 

04.75 

35.08 

27.79 

1493.3 

OBS 

01500 

04.46 

35.06 

27.61 

1493.8 

oes 

01740 

04.03 

35.02 

27.62 

1496.0 

oes 

01750 

04.16 

35.05 

27.63 

1496.7 

oes 

02000 

03.78 

35.01 

27.64 

1499.3 

OBS 

02500 

03.33 

34.98 

27.66 

1505.9 

oes 

03000 

02.96 

34.95 

27.87 

1512.9 

REFID       31  6186 

CONSEC  0002 

LAT             34  57       N 

LONG       049  22       U 


YEAR 

1970 

BOTOP    04938 

AIR 

TEMP         25.0 

DIP 

HGT     PER 

rflND-DIR 

08 

INST     STO    BtCrRDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

WET 

BULB           19.4 

05 

3          2 

mvD-SPD 

06 

TRACE    DIR                        0 

5     SOUARE        2 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

9APCMETR     1020.0 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE    4R 

HOUR 

00.5 

AREA                05 

CLOUD    T/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E46    002 

1     SQUARE     49 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IbMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PG4 

TOT     P          i\l02          N03 

Sn3          PH 

OBS 

00000 

26.06 

35.98 

23.77 

1536.4 

OBS 

00010 

25.93 

36.17 

23.96 

1538.5 

OBS 

00020 

25.50 

36.2  1 

2-.. 12 

1537.7 

OBS 

00030 

23.98 

36.26 

24.62 

1534.3 

OBS 

00050 

21.49 

36.43 

25.47 

1528.6 

OBS 

D0075 

19.70 

36.50 

2O.00 

15  24.3 

OBS 

00100 

17.95 

36.37 

26.3  5 

1519.6 

OBS 

00107 

17.75 

36.43 

26.45 

1519.2 

OBS 

00118 

17.84 

36.52 

26.49 

1519.8 

OBS 

00125 

17.75 

36.51 

26.51 

1519.6 

OBS 

00150 

17.51 

36.47 

26.54 

1519.3 

OBS 

002  00 

17.12 

36.44 

26.61 

1516.9 

OBS 

002  50 

17.03 

36.44 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

16.99 

36.44 

26.64 

1520.2 

OBS 

00375 

16.70 

36.3  8 

26.66 

1520.5 

oes 

00400 

16.41 

36.3  1 

26.68 

1519.9 

OBS 

005  00 

15.25 

36.11 

26.79 

1517.7 

OBS 

00570 

14.15 

35.91 

26.88 

1515.1 

OBS 

006  00 

13.94 

35.89 

26.90 

1514.9 

OBS 

007  00 

12.20 

35.57 

27.01 

1510.4 

OBS 

00800 

10.10 

35.36 

27.23 

1504.4 

OBS 

00855 

08.86 

35.20 

27.32 

1500.5 

OBS 

00875 

09.05 

35.29 

27.36 

1501 .7 

OBS 

00900 

06.61 

35.27 

27.41 

1500.4 

OBS 

00925 

06.35 

35.26 

27.44 

1499.8 

OBS 

00940 

06.48 

35.33 

27.48 

1500.7 

OBS 

00960 

07.80 

35.27 

27.54 

1498.3 

OBS 

00990 

07.90 

35.32 

27.56 

1499.3 

OBS 

01000 

07.67 

35.28 

27.56 

1498 .5 

OBS 

01040 

06.47 

35.12 

27.61 

1494.3 

OBS 

01055 

07.05 

35.25 

27.63 

1497.0 

oes 

01100 

06.79 

35.23 

27.65 

1496.7 

OBS 

01125 

06.66 

35.29 

27.69 

1497.5 

OBS 

01200 

05.67 

35.12 

27.71 

1493.7 

OBS 

01250 

05.31 

35.08 

27.72 

1493.1 

OBS 

01270 

05.39 

35.  10 

27.73 

1493.6 

OBS 

01300 

05.25 

35.09 

27.74 

1493.7 

OBS 

01330 

05.23 

35.11 

27.76 

1494.1 

OBS 

01400 

04.92 

35.07 

27.76 

1494.0 

OBS 

01440 

04.72 

35.05 

27.77 

1493.8 

OBS 

01500 

04.64 

35.04 

27.77 

1494.5 

«***•«« 
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TABLE  XXV.— Continued 


SeflO       31       818() 

YEAP 

1970 

BOTOP    0>121 

alR 

7F»r          23.9 

DIR    H 

.1     P(  f 

^INO-DIP 

crNsec          C003 

MONT^ 

1        09 

SHIP    &I 

«ET 

^ULI-          22.2 

09 

1 

unC-SPO 

LtT             i"^    OB       t: 

niv 

07 

0»T4    USE       1 

"AROIETt     lOld.6 

SE« 

UINO-F.F 

LbNO       C^Q     !<•       W 

HCUR 

06.5 

41EA               05 

(-LOUP    T/i 

c\./-" 

wEATHEt 

CiST!,U»/T  [ME 

LVLTYP 

PETH 

TEMP 

?»l 

<  r-"<.-T 

OYNDPTH 

?ND     VEL 

nXYG 

06.5 

PBS 

00000 

25.82 

36.00 

2i.')6 

1537.8 

oas 

00010 

25.82 

31.. 2* 

2*.  0  5 

153n.3 

OBS 

000  20 

25.49 

36.29 

'4.19 

1537.7 

CBS 

00030 

23.00 

36.36 

<*.9e 

1532.0 

P6S 

00050 

20.00 

36.56 

2'i.9  7 

15^4.3 

OBS 

00075 

18.78 

36.54 

^  ..27 

1521 .8 

PBS 

00100 

18.  le 

36.53 

.-.■.2 

15..0.5 

nss 

00125 

17.93 

36.53 

;  o . '.  8 

1520.2 

OBS 

00150 

17.51 

3c..*9 

26.  f  5 

1519.3 

OBS 

00160 

17.57 

36.51 

26.55 

l"-!"..? 

OBS 

002  00 

17.28 

36.48 

26,60 

1519.4 

ObS 

002  50 

17.  11 

36. *6 

!t,l.2 

15  1". 7 

OBS 

00300 

17.0* 

36.45 

?b,l  3 

1520.3 

OBS 

OO'.OO 

16.35 

36.30 

26.68 

151<V.7 

CBS 

00500 

15.20 

36.09 

26.7  8 

1517.6 

OBS 

006  00 

1*.00 

35.69 

2o.l'9 

1515.1 

OB? 

00700 

12.27 

■^3.59 

27. PI 

151C.6 

OB? 

00800 

10.06 

J5.30 

27.19 

1504.1 

OBS 

00660 

09.25 

35.27 

27.31 

1502.1 

OBS 

OOSOO 

08. *« 

35.20 

27.38 

1*99.7 

OBS 

009  00 

08.66 

35.30 

27.43 

1500.6 

OBS 

01000 

07.96 

35.27 

27.51 

1*99.6 

OBS 

01050 

07.59 

35.31 

27.60 

1*99.1 

OBS 

01070 

07.25 

35.27 

27.62 

l*9S.O 

OBS 

01090 

07. *1 

35.36 

27. e6 

1499.1 

CBS 

01100 

07.36 

35.32 

2'. 6* 

1*99.0 

DBS 

01200 

05.32 

35.03 

d7.o8 

1*92.2 

CBS 

01225 

05.  19 

35.04 

27.71 

1*92.1 

08S 

01255 

05.63 

35.15 

27.7* 

1  4  9*  .  5 

CBS 

OliOO 

05.40 

35.11 

27.74 

1494.3 

OBS 

01*00 

0*.68 

35.02 

2  7.75 

1*9? .9 

OBS 

01410 

0*.76 

35.04 

27.76 

1*'^3.5 

OBS 

01*25 

0*.63 

35.03 

27.76 

l*9j.2 

OBS 

01**5 

0*.86 

35.07 

27.77 

1494.5 

OBS 

01500 

04.65 

35.05 

2  7.78 

1494.5 

INST    SID    RECPf'f  TEN    SO     1206 

TRACE    P!(!                        0  5     SQUARE        4 

DURATION                  00. a  2     SQUARE    48 

ORIG     E46    PO?  1     SQUARE     59 


P:<*       TOT     P 


««»««»»«» 


PEFID       31        B186 
CONSEC  000* 

LAT  35     15       h 

LONG       049    10       K 


CASTNUM/T IMf 


YEAP 

1970 

80TDP    0*572 

AIR 

TEMP          26.1 

DIR    HGT    PER 

JIMO-DIR 

12 

INSI    STO    RECORDER 

TEN   SO    1206 

iHCNTf 

.       09 

SHIP    AI 

WET 

8UL8           21.1 

12 

I          2 

M1N0-5P0 

0* 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1019.0             SEA 

UIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    48 

HP  UP 

12.2 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E*6    004 

1     SQUARE     59 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGCA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5133          PH 

IBS 

00000 

25.78 

36.24 

2*. 06 

1538.0 

GBS 

00010 

25.7* 

36.25 

24.08 

15  38.1 

CBS 

00020 

2*. 79 

36.18 

24.32 

1536.0 

C9? 

00030 

23.50 

36.25 

24.75 

1533.1 

OBS 

00075 

18.86 

36.4* 

26.1  7 

1521 .9 

OB? 

00100 

18.05 

36.49 

26.*  2 

1520.1 

OBS 

00125 

17.82 

36.52 

26.  fO 

1519.8 

CBS 

00150 

17.60 

36.49 

26.53 

1519.6 

UBS 

00200 

17.22 

36.45 

2(,.5  9 

1519.2 

UBS 

002  50 

17.  12 

36.45 

26.61 

1519.8 

OBS 

003  00 

17.03 

36.45 

26.6* 

1520.3 

oes 

00400 

16.70 

36.37 

26.65 

152C.9 

OBS 

00500 

15.75 

36.17 

26.72 

1519.* 

OBS 

00600 

14.25 

35.92 

26.86 

1516.0 

OBS 

00700 

13.  12 

35.73 

26.95 

1513.7 

OBS 

OOSOO 

11.88 

35.56 

27.07 

1510.9 

OBS 

009  00 

09.61 

35.29 

27.26 

1504.1 

CBS 

00985 

07.99 

35.21 

27.46 

1499.3 

oes 

01000 

08.04 

35.26 

27.49 

1499.9 

OBS 

oioie 

08.21 

35.33 

27.52 

1500.9 

OBS 

01100 

06.67 

35.15 

27.60 

1*96.1 

OBS 

01142 

06.26 

35.13 

27.6* 

1495.2 

OBS 

01165 

06.36 

35.17 

27.66 

1*96.0 

DBS 

01200 

05.87 

35.11 

27.68 

1*9*. 5 

OBS 

01280 

05.59 

35.12 

27.72 

1*9*.  8 

ces 

01300 

05.16 

35.06 

27.73 

1493.3 

res 

013*0 

05.12 

35.07 

27.7* 

1493.8 

09S 

01*00 

04.80 

35.0* 

27.75 

1*93.4 

OBS 

01*35 

04.57 

35.01 

27.75 

1*93.0 

OPS 

01500 

04.63 

35.0* 

27.77 

1*94.4 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID  31  8186 
CONSEC  0005 
LST  35  10  N 
LONG   0*8  51   « 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

l>)70 

BOTDP    02926 

AIR 

TEMP          28.3 

OIR    HGT    PER 

ulND-OIR 

15 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

0^ 

SHIP    AI 

UET 

6UL8          23.9 

30 

HIMO-SPD 

05 

TRACE     DIR                        0 

5     SQUARE       4 

OAY 

07 

DATA    USE       1 

eARC<FTB     1017.9 

SEA 

3 

WIND-FOR 

DURATION                   00.8 

2     SQUARE     48 

HOUR 

18.2 

AREA               05 

CLQUU     T/i 

CL/TR 

WEATHER 

Kl 

ORIG    E46    0  05 

1    SQUARE    58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S  lk)MA-T 

OYNOPTH 

SND    WEL 

OXVG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

5133          PH 

oes 

0OO50 

17.07 

36.47 

26.64 

1516.3 

OBS 

000  75 

17.07 

36.47 

26.64 

1516.8 

oes 

00100 

17.00 

36.45 

26.64 

1516.9 

OBS 

00125 

16.93 

36.44 

26.6  5 

1517.1 

OBS 

00150 

16.87 

36.42 

26.6  5 

1517.3 

OBS 

00200 

16.60 

36.36 

26.67 

1517.3 

OBS 

002  50 

16.30 

36.  31 

26.70 

1517.1 

OBS 

00300 

15.95 

36.2  5 

26.74 

1516.8 

OBS 

00400 

1<..54 

35.96 

26.83 

1513.7 

OBS 

00500 

13.19 

35.75 

26.95 

1510.6 

OBS 

00600 

11.50 

35.50 

27.09 

1506.2 

OBS 

007  00 

10.04 

35.34 

27.23 

1502.5 

OBS 

008  00 

07.76 

35.19 

27.48 

1495.4 

OBS 

00865 

06.83 

35.15 

27.58 

1492.8 

OBS 

00900 

07.46 

35.33 

27.63 

1496.1 

OBS 

01000 

05.92 

35.13 

27.69 

1401.4 

OBS 

01055 

05.12 

35.04 

27.71 

1489.0 

OBS 

01080 

05.18 

35.06 

27.72 

1489.7 

OBS 

01100 

05.02 

35.04 

27.73 

1469.3 

OBS 

011*0 

04.86 

35.03 

27.74 

1489.3 

OBS 

01200 

04.99 

35.09 

27.77 

1490.9 

OBS 

01300 

04.78 

35.07 

27.78 

1491.7 

OBS 

01400 

04.59 

35.05 

27.78 

1492.6 

OBf 

01500 

04.41 

35.03 

27.79 

1493.5 

*•**»**« 


REfID       31        8186 
CONSEC  0006 

CAT  35     13       N 

LONG       048    30       M 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BCTDP    04206 

AIR 

TE»'P          25. f 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIP 

IS 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MCNTh 

1       09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          21.1 

30 

WIND-SPD 

04 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE       4 

OAY 

08 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1019.6 

SEA 

3 

wIND-f 3R 

DURATION                  00.6 

2    SQUARE    48 

HOUR 

00.0 

AREA                0  5 

CLOUO     T/A 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E46    006 

1    SQUARE    58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-' 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI33         PH 

OBS 

00000 

25.80 

36.40 

^4.17 

1538.2 

OBS 

00010 

25.66 

36.42 

24.23 

1538.1 

OBS 

00020 

24.83 

36.41 

24.46 

1536.3 

OBS 

00030 

22.24 

36.42 

25.25 

1530.2 

OBS 

00050 

20.64 

36.44 

25.71 

1526.4 

OBS 

00075 

18.24 

36.49 

26.57 

1520.2 

OBS 

00100 

17.75 

36.49 

26.49 

151V. 2 

OBS 

00125 

17.46 

36.47 

?o.55 

1516.7 

OBS 

00150 

17.27 

36.4  5 

26.56 

1516.6 

OBS 

00170 

17.14 

36.45 

26.61 

15111.5 

085 

00200 

17.15 

36.46 

26.62 

151'". 0 

OBS 

00250 

17.09 

36.45 

26.6  2 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.45 

26.63 

1520.4 

OBS 

00400 

16.78 

36.38 

26.^4 

152J.1 

OBS 

00500 

16.47 

36.32 

26.67 

1521 .8 

OBS 

00600 

15.89 

36.21 

26.72 

1521 .5 

OBS 

00700 

14.40 

35. "1 

26.82 

1518.1 

OBS 

008  00 

12.90 

35.67 

26.95 

1514.5 

OBS 

009  00 

10.39 

35.31 

27.14 

1507.0 

OBS 

00950 

08.91 

35.16 

27.28 

1502.2 

OBS 

01000 

08.43 

35.20 

27.38 

1501.3 

OBS 

01100 

07.00 

35.12 

27.53 

1497.4 

OBS 

01115 

06.88 

35.  16 

27.56 

1497.2 

OBS 

01135 

07.23 

35.24 

27.60 

1496.0 

OBS 

01200 

05.90 

35.07 

27.64 

1494.6 

OBS 

01265 

05.88 

35.12 

27.68 

1495.7 

OBS 

01300 

05.79 

35.12 

27.70 

1495.9 

OBS 

01380 

05.10 

35.04 

27.72 

14  94.3 

OBS 

01400 

05.19 

35.06 

27.72 

1495.1 

OBS 

01420 

05.28 

35.09 

27.73 

1495.8 

OBS 

01500 

05.14 

35.08 

27.74 

1496.6 

««««*•*•**««• 
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TABLE  XXV.— Continued 


DEFIO       31  8186 

CONSEC  000? 

LtT            35  13      N 

LONG       046  U       U 


CaSTNU«/TIME 


YEAR 

1970 

eOIOP    03931 

AIR 

TEMP         25. t 

DIR    HGT    PER 

HINO-DIR 

09 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

09 

SHIP    Al 

»ET 

BULB         H.b 

30 

0         2 

JIMO-SPD 

05 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

0«Y 

08 

DATA    USE       1 

BARCMETR     1019.3 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION                  00.7 

2     SOUARE    48 

HOUP 

06.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E46   007 

1     SOUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PDA 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

oes 

00000 

25.91 

36.21 

23.99 

1538.3 

OSS 

00010 

25.90 

36.22 

24.01 

1538.4 

oes 

00020 

2'..5e 

36.22 

24.41 

1535.5 

OBS 

000  30 

23.28 

36.40 

24.93 

1532.8 

OBS 

00050 

20.78 

36.43 

25.66 

1526.7 

oes 

00075 

18.11 

36.49 

26.40 

1519.8 

OBS 

COIOO 

17.62 

36.48 

26.5  2 

1516.8 

OBS 

00125 

17.31 

36.46 

26.58 

1518.3 

OBS 

00150 

17.15 

36.45 

26.61 

1516.2 

OBS 

00200 

17.08 

36.45 

26.6  2 

1518.8 

OBS 

00250 

17.05 

36.45 

26.63 

1519.5 

OBS 

00  300 

16.99 

36.44 

26.64 

1520.2 

OES 

OO'.OO 

16.67 

36.37 

26.66 

1520.8 

OBS 

00500 

16.31 

36.30 

26.6  9 

1521  .3 

06S 

006  00 

15.47 

36.13 

26.75 

1520.1 

OBS 

00700 

13.92 

35.87 

26.89 

1  5 16  .  5 

OBS 

008  00 

12.25 

35.58 

27.01 

1512.2 

OBS 

00900 

10.22 

35.37 

27.22 

1506.5 

OBS 

01000 

08.22 

35.20 

27.42 

1500.5 

oes 

01100 

06.66 

35.15 

27.60 

1496.1 

OBS 

01200 

06.04 

35.12 

27.66 

1495.2 

OBS 

01300 

05.22 

35.05 

27.71 

1493.5 

OBS 

01<.00 

04.94 

35.05 

27.74 

1494.0 

oes 

01500 

04.77 

35.04 

27.75 

1495.0 

REFID       31       8186 
CONSEC  0008 

LAT  34    54       N 

LONG       047    51       H 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP 


YEAR 

1970 

BQTDP    04755 

AIR 

TEMP          26.7 

OIR    HGT    PER 

KIND-DIR 

ID 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

HET 

BULB          22.2 

10 

1          3 

WINO-SPO 

04 

TRACE    DIR                      0 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

6AR0METR    1023.4 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

06.2 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

k^EATHER 

XI 

ORIG     E46    008 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNC    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P          M02          N03 

OBS 

00000 

26.07 

36.16 

23.91 

1538.6 

OBS 

00010 

25.82 

36.16 

23.99 

1538.2 

OBS 

00020 

24.58 

36.25 

24.43 

1535.6 

OBS 

000  30 

23.52 

36.3  3 

24.81 

1533.3 

OBS 

00050 

21.24 

36.42 

25.53 

1527.9 

OBS 

00075 

18.91 

36.49 

26.20 

1522.1 

OBS 

00100 

18.23 

36.50 

26.38 

1520.6 

oes 

00125 

18.01 

36.50 

26.44 

1520.4 

OBS 

00150 

17.53 

36.47 

26.53 

1519.3 

oes 

00200 

17.16 

36.44 

26.60 

1519.0 

OBS 

00250 

17.10 

36.45 

25.62 

1519.7 

OBS 

003  00 

17.01 

36.44 

26.63 

1 5  20  .  2 

OBS 

00400 

16.49 

36.3  1 

26.66 

1520.2 

oes 

005  00 

15.42 

36.10 

26.74 

1518.3 

OBS 

00600 

14.00 

35.84 

26.8  5 

1515.1 

OBS 

00610 

13.87 

35.84 

26.8  8 

1514.8 

OBS 

00625 

13.97 

35.38 

26.89 

1515.4 

OBS 

00700 

12.72 

35.67 

26.99 

1512.3 

OBS 

00800 

10.79 

35.38 

27.13 

1506.9 

OBS 

00900 

OB. 93 

35.24 

27.34 

1501.6 

OBS 

01000 

07.18 

35.14 

27.52 

1496.4 

OBS 

01100 

05.66 

35.03 

27.64 

1491 .9 

OBS 

01160 

05.29 

35.03 

27.69 

1491 .4 

OBS 

01180 

05.38 

35.07 

27.71 

1492.2 

oes 

01200 

05.10 

35.02 

27.70 

1491 .3 

OBS 

01300 

04.85 

35.04 

27.75 

1492.0 

oes 

01400 

04.51 

34.99 

27.74 

1492.2 

OBS 

01500 

04.26 

34.98 

27.76 

1492.8 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


»*»•*•**• 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID       31       8186  ¥E«F     1970  BClTDP     O'lSit  «1P    IE"P          J5.0  DIP     MGT  PER             Ul>iD-DIR  11              INST     STD    PECCPOEI!  TEN    SO    1206 

CONSEC                0009  MONTH       09  SHIP    il  WET    SULb          21.1                 13       0  ^  WINO-SPD  05             TRACE     DIP                        0  5     SOUtRE        ? 

LAT             34    47       N  DAY             09  DATA    USE        1  eAROMETP     1025.4  SEA  MINO-FCR                     DURATION                  00.5  2    50UAPE     46 

LONG       047    46       W  riCUR     12.1  AREA                05  CLOUD    T/A  CL/TP  ^EA^HER  XI             CRIG     E46    009  1     SQUARE     47 

CASTNU>4/T  IHE 


YEAR 

1970 

BClTDP     04846 

AlP 

TEMP          25.0 

DIE    ^ 

iGT    PE  R 

Ul>iD-DIR 

11 

INST     STD    RECCPOER 

MONTH 

09 

SHIP    Al 

WET 

SULb          21.1 

13 

0         i 

WINO-SPD 

05 

TRACE     DIP                        0 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1025.4 

SEA 

MINO-FCR 

DURATION                  00.5 

riCUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUP    T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG     E46    009 

LVLTYP 

CEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

DBS 

00000 

25.96 

36.08 

23.88 

1536.3 

DBS 

00010 

25.91 

36.07 

2). 89 

1538.3 

065 

00020 

25.73 

36.08 

23.95 

1538.1 

OBS 

000  30 

24.23 

36.23 

24.52 

1534.9 

OBS 

00050 

21.08 

36.31 

25.49 

1527.4 

OBS 

00075 

19.13 

36.45 

26.1  1 

15  22.7 

08  S 

00100 

18.05 

36.47 

26.40 

1520.0 

oes 

00125 

17.73 

36.50 

26.50 

1519.6 

OBS 

00150 

17.51 

36.48 

26.54 

1519.3 

OBS 

002  00 

17.20 

36.44 

26.59 

1519.2 

CBS 

00250 

17.06 

36,44 

26. f  2 

1519.6 

oes 

00300 

17.01 

36.43 

25.63 

1520.2 

OBS 

00400 

16.55 

36.32 

?6.i.5 

1520.4 

oes 

00500 

15.41 

36.11 

26.75 

1516.2 

OBS 

00600 

13.95 

35.85 

26.87 

1514.9 

OBS 

00609 

13.99 

35.90 

26.90 

1515.3 

oes 

00700 

12.91 

35.69 

20.96 

1512.9 

OBS 

00800 

10.42 

35.34 

27.16 

1505.5 

ues 

00900 

08.79 

35.23 

27.35 

1501  .0 

oes 

01000 

07.15 

35.14 

27.53 

1496.3 

OBS 

01046 

06.05 

35.03 

27.59 

1492.6 

OBS 

01100 

05.59 

35.03 

27.65 

1491.6 

oes 

01190 

05.22 

35.03 

27.69 

1491 .6 

OBS 

01200 

05.30 

35.07 

27.72 

1492.2 

oes 

01300 

04.91 

35.03 

27.73 

1492.2 

OBS 

01400 

04.64 

35.03 

27.76 

1492.8 

oes 

01500 

04.23 

34.98 

27.77 

1492.7 

REFIO       31       8186  YEAR     1970  BOTDP     04755  AIR    TEMP          23.3  OIR    HOT  PER             WINO-DIR    08  INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC              0010  MONTH       09  SHIP    AI  WET    BULB          22 .(  13  WHD-SPD    05  TRACE    OIR                      0  5    SQUARE       2 

LAT             34    55       N  DAY             09  DATA    USE        1  BAROMETR     1024.7  SEA  2                KIND-FOR  DURATION                   00.6  2     SQUARE    46 

LLNO       047    49       k.  HOUR     18.5  AREA                05  CLOUD    T/A  CL/TP  HEATHER        Xl  ORIG    E46    010  1     SQUARE     47 

DYNDPTH       SND     UEL       OXYG  P34       TOT     P  NG2  N03  5103  PH 

1538.4 
1538.0 
1536.0 
1524.7 
1521 .5 
1519.8 
1519.3 
1519.1 
1519.1 
1519.6 
1520.2 
1520.5 
1518.5 
1515.7 
1511  .9 
1505.2 
1500.9 
1496.2 
1491 .4 
1492.1 
1491 .7 
1492.5 
1493.4 
1493.2 
1494.5 
1496.1 
1499.6 
1506.2 
1512.8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

18.5 

OBS 

000  00 

26.03 

36.06 

23.84 

C8S 

00010 

2  5.74 

36.15 

24.00 

oes 

00020 

24.79 

36.20 

24.33 

OBS 

00050 

20.03 

36.43 

25.86 

oes 

00075 

18.69 

36.49 

26.26 

OBS 

00100 

17.96 

36.47 

26.42 

OBS 

00125 

17.64 

36.47 

26.50 

oes 

00150 

17.45 

36.47 

26.55 

oes 

002  00 

17.18 

36.44 

26.59 

oes 

00250 

17.08 

36.45 

26.62 

oes 

00300 

17.01 

36.44 

26.6  3 

oes 

00400 

16.58 

36.35 

26.67 

oes 

00500 

15.49 

36.13 

26.75 

oes 

00600 

14.17 

35.90 

26.66 

oes 

00700 

12.62 

35.69 

27.02 

DBS 

00800 

10.32 

35.37 

27.20 

oes 

00900 

08.74 

35.26 

27.38 

OBS 

01000 

07.  10 

35.18 

27.57 

oes 

OllOO 

05.54 

35.04 

27.66 

oes 

01200 

05.27 

35.08 

27.73 

oes 

01300 

04.77 

35.05 

27.76 

oes 

01400 

04.57 

35.05 

27.79 

oes 

01500 

04.38 

35.04 

27.80 

DBS 

01550 

04.  14 

35.01 

27.80 

oes 

01600 

04.24 

35.03 

27.61 

oes 

01750 

04.02 

35.02 

27.82 

oes 

02000 

03.86 

35.01 

27.83 

oes 

025  00 

03.39 

35.00 

27.87 

OBS 

03000 

02.94 

34.96 

27.88 
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TABLE  XXV.— Continued 


•EFta  31  ei96 

COSSEC  0011 
l»T  3*  55  S 
LONG   047  49   M 


CASTM.'M/II'tE 


HCNII 

DAY 

MCUR 

19T0 

^       05 

IC 

00. <: 

3OT0P    04755 
SHIP    11 
0»I4    USE        1 
aSES               05 

SIR    lEI'P          26.1 
WET    8ULe          22.8 
BiPOMETR     1025.4 
ClOUO    T/« 

DIP     HGI    PER 

14       0          2 
SE« 
CL/TR 

H1'*D-DIR 
HIND-SPD 
i<Ivn-F3B 
MEATHEi? 

19 
03 

XI 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR                        D 
DURATION                   00.3 
GRIG     E46    Oil 

TEN    SO     1206 
5     SQUARE        2 
2     SOUARE     46 
1     SOUARE     47 

LVLTYP 

OEptm 

TEMP 

SAL 

Sl&Ma-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          NC3 

S 1 0  3          PH 

oes 

00000 

26.15 

36.09 

2J.83 

1538.7 

oes 

coo  13 

25.90 

36.06 

23.88 

1538.3 

CBS 

C0?20 

^5.82 

36.09 

23.93 

1538.3 

re? 

OOCjO 

25.24 

36.12 

24.13 

1537.1 

38S 

000  50 

21.24 

36.33 

25.46 

1527.8 

OBS 

00C75 

19.0  = 

36.47 

26.14 

1522.6 

OBS 

00100 

18.25 

36.48 

26.36 

1520.6 

OBS 

00125 

17.85 

36.51 

26.4  8 

1519.9 

?es 

00150 

17.69 

36.47 

^6.49 

1519.8 

OBS 

00^00 

17.22 

36.44 

26.58 

1519.2 

CBS 

002  50 

17.12 

36.45 

26.61 

1519.8 

OBS 

00300 

17.07 

36.44 

26.62 

152C.4 

CBS 

004  00 

16.58 

36.33 

26.65 

1520.5 

OBS 

00500 

15.58 

36.14 

76. ■'4 

1518. B 

oes 

00600 

14.45 

35.97 

26. B6 

1516.7 

OBS 

00700 

12.40 

35.61 

27.00 

1511.1 

OBS 

00800 

10.53 

35.35 

27.15 

150= .9 

OBS 

00900 

08.61 

35.20 

27.36 

1500.3 

OBS 

OlOOG 

06.92 

35.11 

27.54 

1495.4 

OBS 

01045 

05.95 

35.04 

27.61 

1492.2 

OBS 

01100 

05.66 

35.04 

27.65 

1491 .9 

ces 

01160 

05.  13 

35.01 

27.69 

1490.7 

OBS 

01200 

C5.20 

35.05 

27.71 

1491 .7 

OBS 

01300 

04.72 

35.00 

27.73 

1491 .4 

OBS 

01340 

04.74 

35.03 

27.75 

1492.2 

OBS 

01400 

04.57 

35.02 

27.76 

1492.5 

CBS 

01500 

04.33 

3  5.00 

27.77 

1493.1 

a«a«»*n** 


REFIO  31  8186 
CONSEC  0012 
lAT  35  51  N 
LCNG   047  47   U 


CASTNUM/TIME 


YEAP 

1970 

eCTOP     04846 

AIR 

TEMP          25.1, 

Dlk     HOT    PER 

UINU-DIR 

1  J 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MCNTH 

09 

SHIP    Al 

UET 

BULP          23.3 

14 

1           3 

HnO-SPD 

0' 

TRACE     DIR                        0 

5    SOUARE        4 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

BARCMi 

Tk    1023.4 

SEA 

KINP-f jR 

DURATION                   00.8 

2     SQUARE     46 

nnuft 

06.2 

AREA               05 

CLCUO 

T/A 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

GRIG     1:46    012 

1     SQUARE     5  7 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl-.MA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

DXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

Sn3          PM 

OBS 

00000 

25.89 

36.11 

23.93 

1538.1 

OBS 

00010 

25.72 

36.12 

23.99 

1537.9 

OBS 

00020 

25.60 

36.16 

24.05 

1537.8 

08  S 

00030 

24.99 

36.20 

24.2  7 

1536.6 

OdS 

00050 

21.39 

36.49 

25.54 

152B.4 

?bS 

00075 

19.49 

36.49 

26.05 

1523.7 

OBS 

00100 

18.57 

36.54 

26.33 

1521.6 

06  S 

00125 

18.12 

36.53 

if. 43 

1520.7 

OBS 

00150 

17.84 

36.51 

2o.4  8 

1520.3 

GbS 

00200 

17.34 

36.46 

26.57 

1519.6 

?es 

00J50 

17.12 

36.44 

26.61 

1519.7 

OSS 

00*00 

17.01 

36.43 

26.63 

1520.2 

OSS 

C0400 

16.49 

36.32 

26.67 

1520.2 

DPS 

005  00 

15.20 

36. OB 

26.78 

1517.6 

GBS 

00600 

13.73 

35.80 

26.88 

1514.1 

OBS 

00700 

11.80 

35.49 

27.03 

1508.9 

CBS 

00800 

10.  14 

35.32 

27.20 

1504.5 

uBS 

009  00 

08.25 

35.17 

27.39 

1498.9 

OBS 

01000 

06.23 

35.02 

27.55 

1492.7 

oes 

01060 

05.57 

35.01 

27. <  4 

1490.9 

OBS 

01080 

05.70 

35.07 

27.67 

1491 .8 

OBS 

CUOO 

05.50 

35.05 

27.68 

1491 .3 

oes 

012  00 

04.89 

35.01 

27.72 

1490 .4 

OBS 

01300 

04.44 

34.99 

27.75 

1490.2 

OBS 

01400 

04.35 

34.99 

27.76 

1491 .5 

OBS 

01490 

04.32 

34.99 

27.77 

1492.9 

374 


TABLE  XXV.— Continued 


REfID       31  8186 

CONSEC  0013 

LAT             3^  5  8       N 

(.ONG       046  07       M 


CaSTNUM/T IME 


yESR 

1970 

BOTOP     0493B 

AIR 

TEMP         26.1 

DIR     HGT     PER 

WINO-OIR 

15 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

09 

SHIP    Al 

UET 

8UL6          22.8 

17       0          3 

WINO-SPO 

03 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       2 

D4V 

10 

DiTA    USE       1 

6AR0METR     1025.4 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                  00.4 

2     SSUARE    48 

HOUR 

12. 0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E46    013 

1     SQUARE     48 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

25.84 

36.24 

24.04 

1538.2 

OBS 

00010 

25.74 

36.26 

24.09 

1538.1 

OBS 

00020 

23.74 

36.  12 

24.59 

1533.4 

CBS 

000  30 

21.99 

36.42 

25.32 

1529.5 

CBS 

0005  0 

19.68 

36.43 

25.95 

1523.6 

OBS 

00075 

18.34 

36.48 

26.3  4 

1520.5 

OBS 

00100 

17.85 

36.49 

26.47 

1519.5 

OBS 

00125 

17.52 

36.48 

26.54 

1516.9 

OBS 

00150 

17.31 

36.46 

20.58 

1518.7 

OBS 

002  00 

17.12 

36.46 

26.62 

1518.9 

OBS 

00250 

17.10 

36.46 

26.63 

1519.7 

OBS 

003  00 

17.04 

36.44 

26.63 

1520.3 

OBS 

004  00 

16.64 

36.36 

26.66 

1 5  20  .  7 

OBS 

00500 

15.97 

36.24 

26.7  3 

1520.1 

OBS 

006  00 

14.66 

35.96 

26.80 

1517.3 

oes 

007  00 

13.25 

35.76 

26.9  5 

1514.1 

nBS 

00800 

11.54 

35.51 

27.09 

1509.7 

OBS 

OOOOO 

09.34 

35.27 

27.29 

1503.1 

OBS 

01000 

07.65 

35.19 

27.50 

1498.3 

OBS 

01100 

06.26 

35.11 

27.63 

1494.4 

OBS 

01200 

05.62 

35.09 

27.69 

1493.5 

CBS 

01300 

04.98 

35.03 

27.72 

1492.5 

OBS 

01320 

04.79 

35.01 

27.73 

1492.0 

065 

01350 

04.92 

35.05 

27.75 

1493.1 

OBS 

01400 

04.79 

35.04 

27.75 

1493.4 

oes 

01500 

04.65 

35.03 

27.76 

1494.5 

REFIO        31       8186 

YEAR 

1970 

eOTDP    04387 

AIR 

TEMP         25.0 

DIR    HGT    PER 

CCNSEC                0014 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

KET 

BULB          2^.i 

20 

0         2 

lAT             35    01        N 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

6AH0METR     1023.4 

SEA 

LONG       047     54       M 

HOUR 

00.0 

AKEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

CSSTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEl 

00.0 

OBS 

00000 

26.66 

36.24 

23.76 

1540.0 

OBS 

00010 

25.98 

36.2  3 

23.99 

1538.6 

OBS 

000  20 

25.63 

36.22 

24.03 

1538.4 

OBS 

00030 

22.83 

36.34 

25.02 

1531.6 

OBS 

000  50 

20.73 

36.40 

25.65 

1526.6 

OBS 

00O75 

19.03 

36.48 

26.16 

1522.4 

OBS 

00100 

16.22 

36.50 

26.38 

1520.6 

OBS 

00125 

17.80 

36.51 

26.49 

1519.8 

OBS 

00150 

17.60 

36.49 

26.5  3 

1519.6 

OBS 

00200 

17.25 

36.45 

26.58 

1519.3 

OBS 

002  50 

17.  11 

36.45 

26.62 

1519.7 

OBS 

00300 

17.05 

36.45 

26.63 

1520.4 

06S 

00400 

16.44 

36.31 

26.67 

1520.0 

OBS 

00500 

15.74 

36.18 

26.73 

1519.4 

OBS 

00600 

14.57 

35.97 

26.83 

1517.1 

OBS 

00700 

13.04 

35.73 

26.97 

1513.4 

OBS 

008  00 

11.55 

35.52 

27.10 

1509.7 

OBS 

00900 

09.46 

35.27 

27.27 

1503.6 

OBS 

00925 

09.  11 

35.25 

27.32 

1502.7 

OBS 

00930 

09.24 

35.32 

27.35 

1503.3 

OBS 

01000 

08.  11 

35.23 

27.46 

1500.1 

oes 

01100 

06.18 

35.07 

27.61 

1494.1 

OBS 

01200 

05.60 

35.08 

27.69 

1493.4 

OBS 

01230 

05.58 

35.12 

27.72 

1493.9 

oes 

01300 

05.14 

35.08 

27.74 

1493.2 

oes 

01400 

04.86 

35.07 

27.77 

1493.7 

oes 

01500 

04.62 

35.04 

27.77 

1494.4 

HIND-DIR  2i 

WIND-SPD  04 
WIND-FDR 

WEATHER  XI 


INST     SIU    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     E46    014 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUAOE     57 


PJ4       TOT    P 


375 


TABLE  XXV.— Continued 


OEFIO  31  8186 
CONSfC  0015 
L»I  35  03  N 
LONG   047  59   k. 


YC4R    1970 

flOTOP     03840 

IIP    lEMP          25. i 

0l^   Hi,T 

PER 

WINt.-DIR 

l^v 

MONTH       09 

SHIP    41 

WET    BULE           ?3.? 

25      J 

2 

WI<i:-SPD 

Pi- 

D«v            11 

OAIa    USE        1 

rtHRCHETf,     11J21.0 

SE« 

«ikj-f;r 

Hi,Ot^     06.1 

4MEa                J5 

CLOUD    T/\ 

CL/TP 

WE17KCP 

XI 

INST     STl)    FECORDER 
TRfiCE    OIP  0 

DUR«TIC\  00.3 

OR  IG    •■'•t    CIS 


TEN  Si  1206 
5  SQUARE  4 
2  5QU«0E  ".6 
1     S3U4RF     57 


CaSTMJK/TIMf       LVLTYP 


OPS 

00000 

26.16 

36.19 

23. 

.90 

OBS 

UOOIO 

26.09 

36.19 

23 

.92 

085 

00020 

25.58 

36.26 

24. 

.14 

OflS 

00050 

20.58 

36.35 

25, 

.65 

CBS 

00075 

18.73 

36.48 

26. 

.24 

OBS 

00100 

18.26 

36.52 

£6, 

.39 

OBS 

00125 

17.86 

36.51 

26, 

.48 

085 

00150 

17.63 

36.48 

^5, 

.51 

OBS 

002  00 

17.22 

36.44 

26. 

.56 

085 

002  50 

17.14 

36.46 

?6. 

.62 

tlBS 

00300 

17.09 

36.45 

26. 

.62 

DBS 

00400 

16.  74 

?6.37 

26. 

.64 

G8S 

0C4  50 

16.44 

36.31 

2o. 

.(  7 

OBS 

00500 

15.84 

36.20 

<;6. 

,72 

CBS 

00600 

14.57 

35.96 

26. 

.«2 

OBS 

00700 

13.49 

35.79 

26. 

.•)2 

OBS 

00800 

11.50 

35.50 

27. 

.09 

PBS 

009  00 

C9.53 

35.2  8 

27. 

,?7 

085 

OICOO 

07.47 

35.12 

27. 

.47 

035 

01010 

07.31 

35.12 

27. 

.49 

nas 

01025 

C7.38 

35.16 

27. 

,51 

OBS 

Oil  00 

06.29 

35.08 

27. 

.60 

08  S 

01200 

05.54 

35.07 

27. 

,69 

OBS 

01300 

05.19 

35.07 

27. 

,73 

OBS 

C1400 

04.84 

35.06 

?7.76 

.-•8  5 

01430 

04.69 

35.03 

27. 

.76 

OBS 

015U0 

04.64 

35.03 

27. 

,76 

OYNDPTH       SNO    vet-       rjXVG 

1538.8 
1538.8 
1537.9 
1526.1 
1521 .6 
1 5  20  .  7 
1519.9 
1519.7 
1519.2 
1519.8 
1520.5 
1521.0 
1520.8 
1519.7 
1517.1 
1515.0 
1509.5 
1503.8 
1497.5 
1497.1 
1497.6 
1494.5 
1493.2 
1493.4 
1493.6 
1493.5 
1494.5 


P-4   TTT  P 


REFIO  31  8186 
CONSEC  0016 
til  35  04   N 

LONG   048  12   W 


CaSTNUt"/TI1E       LVLTYP 


YEaP 

1970 

60ICP    04206 

41R 

TEMP          26.9 

OIR    HGT     PER 

KIND-DIR 

30 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTh- 

'       Ot. 

SHIP    41 

WET 

auie           23.9 

16 

MIMO-SPO 

03 

TRACE    DIR                        0 

5     SQUARE       4 

DAY 

11 

D1T4    USE        1 

BAROMETE     1021.3 

SEA 

2 

KINO-FOP 

DURATION                   01.0 

2     SQUARE     46 

MCUP 

18.5 

4RE4                05 

CLOUD     T/4 

CL/TP 

WEATHER 

Xb 

ORIG     E46    016 

1     S0U4RE     56 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

OYNOPTH 

SNC    VEL 

OXYG 

Pj4 

TOT    P          N02          N03 

SI  03          PH 

CBS 

00000 

26.51 

36.14 

23.75 

15  39.6 

OBS 

00010 

26.05 

36.20 

23.94 

1536.9 

OBS 

00020 

25.73 

36.16 

24.01 

1538.1 

ces 

00050 

19.77 

36.46 

25.95 

1524.0 

OBS 

00075 

18.38 

36.46 

26.33 

1U20.6 

OBS 

00100 

17.90 

36.49 

26.4  5 

1519.6 

DBS 

00125 

17.60 

36.49 

26.53 

1519.2 

CBS 

00150 

17.42 

36.47 

26.56 

1519.0 

OBS 

002  00 

17.13 

36.45 

26.61 

1519.0 

OBS 

002  50 

17.06 

36.45 

26.63 

1519.6 

DBS 

00300 

17.03 

36.45 

26.64 

1 5  20  .  3 

nss 

004  00 

16.66 

36.37 

26.66 

1520.6 

OBS 

005  00 

16.02 

36.25 

26.72 

1520.3 

OBS 

006  00 

14.49 

35.96 

26.94 

1516.6 

CBS 

00700 

13.13 

35.71 

26.93 

1513.7 

OBS 

OOtCO 

11. 00 

35.46 

27.15 

1507.7 

OBS 

noson 

09.03 

35.24 

27.32 

1501 .9 

OBS 

01000 

07.61 

35.  18 

27.49 

1498.1 

OBS 

01C30 

06.94 

35.13 

27.5  5 

1496.0 

OBS 

01060 

07.  14 

35.23 

27.60 

1497.4 

OBS 

01100 

06.81 

35.21 

<;7.(,3 

1496.7 

OBS 

01200 

05.62 

35.11 

2-'.-'l 

1493.5 

OBS 

01230 

05.51 

35.12 

27.73 

1493.6 

OBS 

01260 

05.64 

35.16 

27.75 

1494.7 

OBS 

01300 

05.43 

35.14 

27.76 

1494.5 

OBS 

01400 

04.87 

35.08 

27.78 

1493.9 

OBS 

C15C0 

04.67 

35.07 

27.79 

1494.6 

OBS 

01753 

04.23 

35.04 

27. Bl 

1497.0 

OBS 

020  00 

03.88 

35.01 

27.83 

1499.7 

OBS 

02120 

03.89 

35.03 

27.64 

1501.9 

OBS 

02500 

03.37 

34.9  8 

27.66 

1506.1 

OBS 

03000 

02.92 

34.95 

27.67 

1512.7 

376 


TABLE  XXV.— Continued 


REFID       31       8186 
CONSEC  0017 

L»T  35    01        N 

LONG       0<.8    04       H 


YEAR 

W70 

BOTOP    02195 

AIR 

TEMP          25.6 

DIP 

HOT     PER 

yIND-DIR 

06 

HONTh 

'       09 

SHIP    al 

WET 

8ULB          21.7 

16 

0          3 

WlViD-SPD 

04 

C14Y 

12 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1022.0 

SEA 

HIND-FOR 

HOUR 

00.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

:jxyg 

P3 

oes 

00000 

26.28 

36.12 

23.81 

1539.0 

OBS 

00010 

25.98 

36.21 

23.97 

1538.6 

oes 

00020 

24.98 

36.15 

24.24 

1530.4 

oas 

000  30 

22.73 

36.28 

25.00 

1531 .3 

DBS 

00050 

20.78 

36.49 

25.71 

1526.8 

OBS 

00075 

19.43 

36.51 

26.08 

1523.6 

OBS 

00100 

18.48 

36.49 

26.  31 

1521  .3 

OBS 

00125 

17.83 

36.48 

2o.46 

1519.8 

OBS 

00150 

1  7.48 

36.47 

26.54 

1519.2 

OBS 

00200 

17.16 

36.45 

26.61 

1519.1 

OBS 

00250 

17.10 

36.46 

26.6  3 

1519.7 

DBS 

00300 

17.04 

30.44 

26.6  3 

1520.3 

DBS 

00400 

16.79 

36.  J8 

26.64 

1521.2 

OBS 

00500 

16.09 

36.23 

26.69 

1520.5 

OBS 

00530 

15.88 

36.22 

26.7  3 

1520.3 

OBS 

00600 

14.69 

35. °6 

26.80 

1517.4 

OBS 

00700 

13.34 

35.75 

26.92 

1514.4 

OBS 

00800 

11.73 

35.55 

27.09 

1510.4 

OBS 

00900 

09.73 

35.31 

27.26 

1504.6 

OBS 

01000 

07.85 

35.15 

27.43 

1 4  99  .  0 

OBS 

01025 

07.37 

35.08 

27.45 

1497.5 

06  S 

01040 

07.75 

35.14 

27.44 

1499.3 

OBS 

01075 

07.53 

35.12 

27.46 

1499.0 

OBS 

01100 

06.66 

35.10 

27.56 

1496.0 

OBS 

01200 

05.72 

35.07 

27.66 

1493.9 

oes 

01300 

05.24 

35.03 

27.73 

1493.6 

OBS 

01355 

05.  15 

35.08 

27.74 

1494.2 

OBS 

01400 

04.89 

35.05 

27.75 

1493.9 

OBS 

01500 

04.69 

35.05 

27.77 

1494.7 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.2 

CRIG    E46    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


P34       TCT     P 


«*«««««( 


REFID       31       6186 
CONSEC  0018 

LAT  35    02       N 

LONG       C48    06       W 


YEAR 

1970 

bCTDP    02560 

AIR 

TEMP 

25 

MONTK 

1      09 

SHIP    AI 

UET 

9ULe 

22 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

BARCMETR 

1020 

HOUR 

06.0 

AREA              05 

CLOUD     T/4 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

26.29 

36.19 

23, 

.86 

OBS 

00010 

26.02 

30.17 

23 

.V3 

Q6S 

00020 

25.98 

36.20 

23, 

.97 

OBS 

00030 

24.10 

36.22 

24. 

.fi 

oes 

000  50 

20.78 

36.46 

25, 

.68 

OBS 

00075 

19.03 

36.50 

26, 

.18 

OBS 

00100 

18.01 

36.50 

2o. 

.44 

OBS 

00125 

17.78 

36.50 

2o, 

.49 

CBS 

00150 

17.50 

36.48 

26. 

.55 

CBS 

00200 

17.12 

36.44 

25. 

.6  1 

OBS 

0P2  5  0 

17.09 

36.45 

26. 

.62 

OBS 

00300 

17.02 

36.43 

26. 

.62 

CBS 

00400 

16.65 

36.35 

26. 

.65 

OBS 

0C500 

15.95 

36.22 

26. 

.71 

OBS 

0C600 

14.48 

35.94 

26, 

,83 

nBs 

0C700 

13.00 

35.71 

26. 

.90 

OBS 

00800 

11.26 

35.47 

27. 

,11 

flBS 

00900 

08.85 

35.22 

27. 

,33 

oes 

00950 

08.12 

35.22 

27. 

.45 

OBS 

C0900 

08.27 

35.24 

27. 

,44 

oes 

01000 

07.90 

35.28 

27. 

,53 

oes 

01040 

07.22 

35.18 

27. 

,55 

oes 

01070 

07.14 

35.20 

27. 

,58 

CBS 

01100 

06.34 

35.09 

27. 

,60 

OBS 

01200 

05.51 

35.07 

27. 

,69 

OBS 

01240 

05.  19 

35.08 

27. 

,74 

OBS 

01300 

05.08 

35.07 

27. 

,74 

oes 

01400 

04.77 

35.04 

27. 

75 

CBS 

01440 

04.60 

35.03 

27. 

,77 

OBS 

01500 

04.58 

35.04 

27. 

78 

DIP     HGT     PER 

14        1  3 

SEA 
CL/TR 


HIND-OIP     09 
WIND-SOD   03 
MIND-F7R 
WEATHER       XI 


INST     STO    =FCORDER 
TRACE    DIP  0 

DURATIOf;  00.3 

ORIG    E46    018 


TEN  50  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1539.1 
1538.7 
1538.8 
1534.5 
1 5  26  .  a 
1522.4 
1520.0 
1519.7 
1519.3 
1518.9 
1519.7 
1520.3 
1520.7 
1520.1 
1516.7 
15  13.3 
1508.6 
1501  .2 
1499  .3 
1500.1 
1499.4 
1497.3 
1497.5 
1494.  7 
1493.0 
1492.4 
1493.0 
1493.3 
1493.3 
1494.2 


Pa4       TOT    P 
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TABLE  XXV.— Continued 


KEFIO  31  8186 
CONSEC  0019 
Li'  ?5  Oi  N 
LONG   0<.6  00   U 


Y6«(> 

1970 

eOTDP    02377 

IIP 

TEMP         26.1 

OIR    HOT    PER 

UINO-OIR 

09 

INST     STO    RECORDER 

'EN    SO    1206 

HONTH 

09 

SHIP    41 

WET 

6UL6         22.2 

14 

1          3 

WIND-SPO 

04 

TR4CE    DIR                        D 

5    S0U4RE       4 

D«y 

12 

OSTi    USE       1 

D«(<OHETS    1022.0 

SE4 

HINO-FOR 

0UR4TION                  00.3 

2     S0U4RE     48 

HOUP 

12.1 

Al-EA              05 

ClOUO    1/4 

CL/TR 

KE4THER 

XI 

PRIG    E46    019 

1     Saj4RE     58 

.VLTyP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

5IiM4-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OxrG 

PCj4 

TCT    P          N02          N03 

SI33          PH 

06S 

00000 

26.22 

36.16 

23.86 

1538.9 

OBS 

000 10 

26.18 

36.16 

23.87 

1539.0 

ObS 

000  20 

25. E7 

36.09 

23.92 

1538.4 

OBS 

000  30 

2«.<.7 

36.25 

24.47 

1535.5 

OBS 

00050 

20.67 

36.4  7 

25.67 

1527.0 

OBS 

00075 

19.  17 

36.47 

26.12 

1522.8 

OBS 

00 1 00 

18.17 

36.50 

26.40 

1520.4 

OBS 

0012  5 

17. 8". 

36.49 

26.47 

1519.9 

OBS 

00150 

17.57 

36.4  8 

26.53 

1519.5 

OBS 

00200 

17.  13 

36.43 

26.60 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.06 

36.45 

26.63 

1519.6 

OBS 

00300 

16.99 

36.4  3 

26.6  3 

1520.2 

OBS 

OOiOO 

16. 48 

36.30 

26.6  5 

1520.1 

OBS 

005  00 

15. 5<. 

36.11 

26.72 

1518.7 

OBS 

006  00 

1«.10 

35.87 

26.86 

1515.4 

OBS 

006*5 

13.76 

35.83 

26.90 

1515.0 

OBS 

00700 

12.97 

35.67 

26. '4 

1513.1 

OBS 

ooeoo 

11.35 

35.44 

27.07 

1508.9 

OBS 

00900 

09.41 

35.32 

27.32 

1503.4 

OBS 

01000 

08.10 

35.23 

27.46 

1500.1 

OBS 

01075 

06.94 

35.13 

27.55 

1496.7 

OBS 

01090 

07.06 

35.19 

27.58 

1497.5 

OBS 

OllOC 

06.83 

35.14 

27.57 

1496.7 

OBS 

C1200 

05.62 

35.07 

27.68 

1493.5 

OBS 

01300 

05.15 

35.06 

27.73 

1493.2 

OBS 

01385 

05.11 

35.08 

27.75 

1494.5 

OBS 

01400 

04.98 

35.06 

27.75 

1494.2 

OBS 

01500 

04.62 

35.03 

27.76 

1494.4 

«»»•*  *•«**»•« 


REFIO  31  8186 
CONSEC  0020 
L4T  35  05  N 
LONG   046  03   U 


C4SINUH/TINE   LVLIYP 


YE4R 

1970 

BOTDP    02470 

AIR 

TEMP         27.2 

DIR    HGT     PER 

UIND-DIR 

11 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1      09 

SHIP    41 

WET 

BULB         23.3 

12 

WINO-SPO 

04 

TRACE    OIR                        n 

5     SQUARE        4 

04V 

12 

DATA    USE       1 

BAROMEIR     1022.0 

SEA 

2 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SOUARE    48 

HOUR 

18.1 

4RE4                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E46    020 

1     S0U4RE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PT4 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

OBS 

00000 

26.70 

36.10 

23.66 

1539.9 

OBS 

00010 

25.93 

36.09 

23.90 

153S.4 

OBS 

00020 

25.90 

36.13 

23.94 

1538.5 

OBS 

00030 

24.30 

36.22 

24.4  9 

1535.0 

OBS 

00050 

21.24 

36.40 

25.51 

1527.9 

OSS 

00075 

19.40 

36.48 

26.07 

1523.5 

OBS 

00100 

IS. 38 

36.48 

26.33 

1521.0 

OBS 

00125 

17.94 

36.52 

26.47 

1520.2 

OBS 

00150 

17.63 

36.50 

26.53 

1519.7 

OBS 

00200 

17.18 

36.44 

26.59 

1519.1 

OBS 

002  50 

17.05 

36.44 

26.62 

1519.5 

OBS 

003  00 

17.02 

36.44 

26.63 

1520.3 

OBS 

004  00 

16.53 

36.33 

26.66 

1520.3 

OBS 

00500 

15.64 

36.16 

26.74 

1519.0 

OBS 

00600 

14.26 

35.91 

26.85 

1516.0 

OBS 

007  00 

12.94 

35.70 

26.96 

1513.0 

OBS 

008  00 

10.90 

35.38 

27.11 

1507.3 

OBS 

00900 

09.32 

35.31 

27.33 

1503.1 

OBS 

01000 

08.04 

35.25 

27.48 

1499.9 

OBS 

01048 

06.80 

35.09 

27.54 

1495.7 

OBS 

01100 

06.16 

35.09 

27.62 

1494.0 

OBS 

01200 

05. »4 

35.09 

27.70 

1*93.2 

OBS 

01220 

05.55 

35.11 

27.72 

1493.6 

OBS 

01300 

05.24 

35.10 

27.7  5 

1493.6 

OBS 

01400 

04.75 

35.04 

27.76 

1493.2 

OBS 

01500 

04.49 

35.03 

27.78 

1493.8 

*•«*••***«••*•• 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO  31  S186 
CONSEC  0021 
L4T     35  OZ       N 

LONG   048  05   M 


CiSTNUM/TIME       LVLTYP 


YE«I> 

1970 

BOTDP    02560 

SIR 

TEMP          27.2 

DIB     HOT     PER 

UIND-DIR 

07 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTh 

1       09 

SHIP    41 

WET 

BULB          2Z.2 

13 

kHO-SPO 

03 

TR4CE    01"                         0 

5     SQU4RE        4 

UAY 

13 

D4T4    USE        I 

BIROMETP    1022.7 

SE4 

3 

HIND-FDR 

0UR4TinN                  00.3 

2    S0U4RE    48 

HOUR 

00.0 

4«E4                0  5 

CLOUD     T/4 

CL/TP 

HE4THEB 

XI 

ORIG     E46    021 

1     S0U4RE     58 

.VLTYP 

DEPTH 

7EMP 

S4L 

SIGH4-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

pn4 

TOT    P          Na2          N03 

SI  03          PH 

OSS 

00000 

26.23 

36.  10 

23.6  1 

1538.9 

ass 

000  10 

26.17 

36.17 

23. f  8 

1539.0 

OBS 

00020 

26.04 

36.22 

23.96 

1538.9 

OSS 

00030 

24.48 

36.13 

24.37 

1535.4 

"BS 

00050 

21.00 

36.32 

25.52 

1527.2 

OBS 

00075 

19.03 

36.46 

26.15 

1522.4 

OBS 

OOIOO 

18.34 

36.47 

26.33 

1520.9 

oes 

00125 

17.92 

36.51 

26.47 

1520.1 

OBS 

00150 

17.63 

36.48 

26.51 

1519.6 

OBS 

002  00 

17.25 

36.44 

26.58 

1519.3 

OBS 

00250 

17.10 

36.44 

26.61 

1519.7 

oes 

00300 

16.99 

36.43 

26.63 

1520.2 

oes 

00400 

16.46 

36.30 

26.66 

1520.1 

OBS 

00500 

15.74 

36.19 

26.74 

1519.4 

OBS 

006  00 

14.34 

35.94 

26.86 

1516.3 

oes 

00700 

13.14 

35.74 

26.96 

1513.8 

oes 

00800 

10.96 

35.41 

27.12 

1507.5 

OBS 

00900 

09.42 

35.29 

27.30 

1503.4 

oes 

00970 

08.41 

35.22 

27.40 

1500.7 

oes 

009  85 

08.64 

35.32 

27.45 

1502.0 

OBS 

01000 

08.  17 

35.22 

27.44 

1500.3 

oes 

01100 

06.41 

35.07 

27.58 

1495.0 

oes 

01160 

05.61 

35.04 

27.65 

1492.7 

oes 

01200 

05.60 

35.09 

27.70 

1493.4 

OBS 

01233 

05.64 

35.12 

27.71 

1494.2 

□es 

01300 

05.19 

35.07 

27.73 

1493.4 

OBS 

01400 

04.83 

35.05 

27.76 

1493.6 

oes 

01500 

04.64 

35.04 

27.77 

1494.5 

REFIO       31       8186 

YEAR 

1970 

BOTDP    01646 

4IR 

TEHP         25.6 

01 R    HGT    PER 

KINO-OIR 

08 

CONSEC              0022 

MONTh 

1       09 

SHIP    41 

WET 

BULB          22.2 

13 

MIND-SPD 

OV 

L4T             35    04       N 

DAY 

13 

D4T4    USE        1 

8AR0METR     1022.7 

SE4 

2 

KIND-FDR 

LONG       048    05       1. 

h:;ur 

05.9 

4BE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

C4STNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

ST.^K4-T 

DVNDPTM 

SND    VEL 

DXYG 

Pa 

05.9 

08  S 

00000 

26.23 

36.20 

23.89 

1539.0 

OSS 

000  10 

26.09 

36.19 

23.92 

1 5  38  .  8 

OBS 

00020 

25.24 

36.2  0 

24.19 

1537.1 

oes 

00030 

23.34 

36.27 

24.82 

1532.8 

OBS 

00050 

21.24 

36.41 

25.52 

1527.9 

OBS 

000  75 

19.09 

36.45 

20.12 

1522.6 

OBS 

OOIOO 

18.24 

36.49 

26.37 

1520.6 

oes 

00125 

17.69 

36.49 

26.46 

1520.0 

OBS 

00150 

17.64 

36.48 

26.51 

1519.7 

OBS 

002C0 

17.22 

36.44 

26.58 

1519.2 

OBS 

002  50 

17.06 

36.44 

26.62 

1519.6 

oes 

003  00 

16.94 

36.41 

26.63 

1520.0 

oes 

00400 

16.42 

36.30 

26.67 

1519.9 

OBS 

00500 

15.63 

36.17 

26.75 

1519.0 

oes 

00600 

14.09 

35.88 

26.87 

1515.4 

oes 

00700 

12.80 

35.69 

26.99 

1512.6 

OSS 

00800 

10.85 

35.43 

27.1* 

1507.1 

OBS 

00900 

09.12 

35.29 

27.35 

1502.3 

oes 

00940 

08.42 

35.21 

27.39 

1500.3 

oes 

00965 

06.66 

35.34 

27.46 

1501.8 

OBS 

01000 

08.40 

35.31 

27.48 

1501.3 

oes 

01100 

06.06 

35.07 

27.62 

1493.6 

oes 

01165 

05.58 

35.07 

27.66 

1492.7 

oes 

01200 

05.58 

35.11 

27.71 

1493.4 

oes 

01300 

05.14 

35.07 

27.74 

1493.2 

OBS 

01400 

04.67 

35.05 

27.75 

1493.7 

OBS 

01500 

04.61 

35.03 

27.77 

1494.3 

INST    STD    RECORDER 
TR4CE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    E46   022 


TEN  SO  1206 
5  S0U4RE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    5  8 


Pa4       TOT     P 


a«««*  ***«**•* 
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TABLE  XXV.— Continued 


KEFIO   31  8186 

C0X5EC  0023 

L»T      35  07   N 

I.ON&   o«e  02   a 


VE«»  1970 
•*ONTH  09 
DAY  14 
HOUB  18.5 


BOTDP  04206 
SHIP  il 
0«T»  USE   1 
AREA      03 


ilR    TEMP  29, A 

WET    6ULB  24.4 

BA60NETB     1023.4 
CLOUD     T/A 


DIP    HGT     PER 

12       1         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     15 
WIND-SPD    0* 
HINO-FOR 
HEATHER       Kl 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    010  0 

DURATION  00.7 

ORIG    E46    023 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    58 


II"E 

LKLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

18.5 

08S 

000  00 

26.52 

36.17 

23.77 

C8S 

00010 

26.51 

36.16 

23.77 

OBS 

00020 

26.16 

36.16 

23.86 

08S 

000  30 

26.12 

36.15 

23.88 

OBS 

00075 

20.10 

36.41 

25.63 

OBS 

00100 

16.24 

36.50 

26.36 

IBS 

00125 

17.61 

36.49 

26.46 

OBS 

00150 

17.56 

36.48 

26.5  3 

OBS 

00200 

17.16 

36.45 

26.61 

06S 

C02  50 

17.10 

36.46 

26.6  3 

OBS 

00300 

17.04 

36.45 

26.63 

OBS 

00400 

16.61 

36.35 

26.66 

OBS 

00500 

15.88 

36.21 

26.72 

OBS 

0C600 

14.17 

35.90 

26.86 

OBS 

007  00 

12.64 

35.69 

26.96 

OBS 

006  00 

10.94 

35.46 

27.16 

OBS 

009  00 

06.69 

35.27 

27.37 

OBS 

01000 

07.73 

35.17 

27.47 

OBS 

01100 

06.  10 

35.09 

27.63 

OBS 

01200 

05.61 

35.11 

27.71 

OBS 

01300 

04.8  7 

35.07 

27.77 

OBS 

01400 

04.68 

35.07 

27.7° 

OBS 

01500 

04.24 

35.02 

27.80 

OBS 

01750 

04.01 

35.01 

27.6  I 

OBS 

02000 

03.83 

35.00 

27.83 

OBS 

02  5  00 

03.42 

34.99 

27.86 

OBS 

03C00 

02.92 

34.96 

27.66 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1539.6 
15  39.8 
153J.I 
1539.2 
1525.3 
1520.6 
1519.8 
1519.4 
1519.1 
1519.7 
1520.3 
1520.6 
1519.8 
1515.7 
1512.7 
1507.5 
1501.5 
1498.6 
1493.8 
1493.5 
1492.1 
1493.0 
1492.8 
1496.0 
1499.5 
150O.3 
1512.8 


Pu4   TOT  P 


REFIO   31  6186 

CONSEC  0024 

LAT     35  01   N 

LOK'G       046  01        M 


YEAR  1970 
MONTH  09 
DAY  15 

HOUR     00.0 


BOTDP    04110 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEKP  ?7.e 

WET    9ULB  22.6 

6AP0XEIR    1023. C 
CLOUD    T/A 


DIR     HGT     PER 

12       1         2 
SEA 
CL/TR 


wlND-OIP  10 

wnO-SOO  04 
WIND-f DR 

.^EATHEh  XI 


I-'JST     STD    RECORDER 
TRAC  E    DIR  D 

DURATION  00.3 

Oi*!G     E46    024 


TEN  50  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME        IVLTYP 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJMA-T 

CBS 

000  00 

26.37 

36.14 

23. 

.60 

OBS 

00010 

26.19 

36.17 

23, 

.68 

OBS 

00020 

26.23 

36.24 

23. 

.92 

CBS 

00030 

25.98 

36.27 

24. 

.02 

OBS 

000  50 

22.13 

36.31 

25. 

.19 

OBS 

000  75 

18.59 

36.47 

26. 

.27 

UBS 

00100 

17.99 

36.47 

26. 

.42 

OBS 

00125 

17.76 

36.49 

26. 

.49 

OBS 

00150 

17.55 

36.46 

26. 

,53 

OBS 

00200 

17.17 

36.44 

26. 

.60 

OBS 

00250 

17.13 

36.45 

26. 

.61 

UBS 

003  00 

17.05 

36.44 

20. 

.o2 

OBS 

00400 

16.68 

36.36 

2i, 

.o5 

CBS 

005O0 

15.81 

36.18 

26. 

.72 

OBS 

OOoOO 

14.13 

35.09 

26. 

.86 

OBS 

00700 

12.50 

35.65 

27. 

.01 

(IBS 

OOoOO 

10.70 

35.41 

27. 

.17 

UBS 

00900 

06.78 

35.22 

27. 

.35 

IBS 

01000 

06.84 

35.08 

27. 

.52 

OBS 

Oil  00 

05.89 

35.08 

27. 

.65 

OBS 

01188 

05.51 

35.06 

27. 

.70 

nss 

01200 

05.26 

35.04 

27. 

.70 

OBS 

CI235 

05.19 

35.05 

27. 

.71 

IBS 

01255 

04.8  7 

35.01 

27. 

.72 

OBS 

01300 

04.89 

35.05 

27. 

.75 

CBS 

01400 

04.65 

35.04 

27. 

.77 

OBS 

01460 

04.33 

35.01 

27. 

.76 

OBS 

01500 

04.33 

35.01 

27. 

.78 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1539.2 
1 5  39  .  0 
1539.4 
1539.0 
1  5  30  .  1 
1521  .2 
1519.9 
1519.6 
1519.4 
1519.1 
1519.8 
1520.4 
1 5  20  .  8 
1519.6 
1515.5 
1511 .5 
1506.6 
1301 .0 
1495.0 
1492.9 
1492.8 
1492.0 
1492.3 
1491 j3 
1492.2 
1492.8 
1492.5 
1493.1 


P34       TOT     P 


utsitao** 
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TABLE  XXV.— Continued 


BEFID       31        6186 
CONSEC  0025 

LSI  35    01       N 

LONG        O'lS    01        W 


C4STNUH/T IMt 


VE4R 

1970 

BOTOP    0-206 

AID 

TEMP          25.0 

DIR    HGT     PER 

m  N  D-  D 1  R 

15 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

O 

SHIP    Al 

JET 

BULB          22.2 

12       1 

1          3 

HINO-SPD 

0- 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       4 

Oil 

15 

DATA    JSE        1 

BAROMETR     1022.7 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION                  00.3 

2    SQUARE    48 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E46   025 

1     SQUARE    56 

L  V  L  T  YP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMi-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXVG 

P3  4 

TOT     P          N02          N03 

5103          PH 

DBS 

00000 

26.-2 

36.24 

23.86 

15  39.5 

OBS 

OOCIO 

26.16 

36.23 

23.93 

1539.0 

DBS 

00020 

26.06 

36.26 

23.99 

1  5  39  .  0 

OBS 

00030 

25.86 

36.25 

24.04 

1538.7 

OBS 

00050 

20. «9 

36.37 

25.69 

1525.9 

OBS 

00075 

18.59 

36.46 

26.26 

1521 .2 

OBS 

00100 

17.87 

36.-9 

26.46 

1519.5 

OBS 

00125 

17.71 

36.49 

26.50 

1519.5 

OBS 

00150 

17.53 

36.-8 

26.54 

1519.4 

OBS 

002  00 

17.17 

36.44 

26.60 

1519.1 

OBS 

002  50 

17.12 

36.45 

26.61 

1519.8 

OBS 

00300 

17.06 

36.44 

26.62 

1520.4 

OBS 

003  50 

16.97 

36.42 

26.63 

1520.9 

OBS 

00-00 

16.68 

36.35 

26.64 

1520.8 

OBS 

00500 

15.63 

36.16 

26.74 

1519.0 

OBS 

00600 

l-.Ol 

35.88 

26.88 

1515.1 

OBS 

00700 

1^.31 

35.61 

27.02 

1510.8 

OBS 

008  00 

10.23 

35.33 

27.19 

1504.B 

OBS 

00900 

08.65 

35.20 

27.35 

1500.5 

OBS 

01000 

06.59 

35.24 

P          27.680 

OBS 

01060 

06.32 

35.08 

27.59   » 

1494.0 

OBS 

01100 

05.81 

35.05 

27.64 

1492.5 

OBS 

01200 

05.05 

35.03 

27.71 

1491 .1 

OBS 

01270 

0-.92 

35.0- 

27.74 

1491 .8 

dBS 

01300 

04.70 

35.02 

27.75 

1491 .3 

OBS 

01400 

0-.53 

35.02 

27.77 

1492.3 

OBS 

C15C0 

0-.20 

34.99 

27.78 

1492 .6 

REFID      31       8186 
CONSEC  0026 

lAT  35    00       N 

LONG       047    50       X 


YEAR  1970 
MONTH  09 
DAY  15 

HOUR    12.0 


BOTOP     04480 
SHIP    AI 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR     TEMP  26.7 

WET    BULB  23.9 

BARGMETP     1022.7 
CLOUD    T/A 


DIP     HGT     PER 

12       1         3 
SEA 
CL/TB 


WIND-DIR  00 

WIND-SPD  00 
wINO-FOP 

WEATHER  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR 
DURATION  00. 

ORIG     E45    026 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OYNOPTH       SND    VEL        TXYG 


P04       TOT    P 


OBS 

00000 

26 

.13 

36 

.19 

23 

.91 

OBS 

00010 

26, 

.10 

36, 

.18 

23 

.91 

OBS 

00020 

25- 

.96 

36, 

.1- 

23 

.93 

OBS 

00030 

25. 

.24 

36 

.13 

24, 

.1- 

OBS 

00050 

21, 

,84 

36, 

,33 

25 

.29 

OBS 

00075 

19, 

,92 

36, 

.43 

25. 

.89 

OBS 

00100 

18. 

,75 

36, 

.46 

26. 

,22 

OBS 

00125 

18. 

,05 

36. 

,46 

25, 

,41 

OBS 

00150 

17. 

,78 

36. 

,47 

26. 

,47 

OBS 

00200 

17. 

,— 

36. 

,46 

26. 

,54 

085 

002  50 

17. 

.14 

36, 

,43 

26, 

.59 

OBS 

00300 

17. 

.05 

36. 

,43 

26, 

,62 

OBS 

00400 

16. 

.55 

36. 

,32 

26. 

,65 

OBS 

00500 

15. 

.15 

36. 

.03 

26. 

,75 

OBS 

006  00 

13. 

.60 

35. 

.79 

26, 

,90 

OBS 

00700 

11. 

,12 

35. 

.40 

27, 

,08 

OBS 

ooaoo 

09. 

,25 

35. 

,19 

27. 

,25 

OBS 

009  00 

06. 

.78 

35. 

,05 

27. 

,51 

OBS 

00970 

06. 

,52 

35. 

,06 

27. 

,57 

OBS 

01000 

06. 

,17 

35. 

,11 

27. 

,64 

OBS 

01009 

06. 

,25 

35. 

,13 

27, 

,64 

OBS 

01025 

05, 

,72 

35. 

,05 

27. 

,65 

OBS 

01100 

05. 

,36 

35. 

,05 

27. 

,69 

OBS 

01130 

05. 

10 

35. 

,02 

27. 

,70 

OBS 

01170 

05. 

12 

35. 

,05 

27. 

.72 

OBS 

01200 

04. 

95 

35, 

,04 

27. 

,73 

OBS 

01300 

04. 

66 

35. 

,03 

27. 

,76 

OBS 

01400 

04. 

,47 

35. 

,02 

27. 

,77 

OBS 

01500 

04. 

18 

34. 

98 

27. 

,77 

1536.8 
1538.8 
1538.7 
1537.1 
1529.4 
1524.6 
1522.0 
1520.5 
15  20.1 
1519.9 
1519.8 
1520.3 
1520.4 
1517.3 
1513.7 
1506.4 
1501.0 
1493.1 
1493.3 
1492.4 
1492.9 
1490.9 
1490.7 
1490.1 
1490.9 
1490.7 
1491.3 
1492.1 
1492.5 
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TABLE  XXV.— Continued 


R6FI0       31       8186 
CONSEC  0027 

L»T  35    00       N 

LONG       0*7    45       w 


VE4B  1970 
MCNTH  0<? 
OAY  15 

HOUR     18,0 


60TDP     04755 
SHIP    »I 

0474  use      1 

1RE4  05 


AIR     TEMP  21. f 

WEI    aUL6  ?5.o 

BAtCMETR     1021.5 
CLUUD     T/1 


C4STNUM/I IXE        L»LI¥P 


jBS 

00000 

26.44 

36.23 

23, 

,84 

OBS 

00010 

26.09 

36.21 

2J, 

.94 

nps 

00020 

23.99 

36.2^ 

24. 

.59 

IjSS 

000  30 

22.71 

36.39 

25. 

.39 

OBS 

000  50 

20.99 

36.44 

25. 

,61 

OBS 

00075 

19.00 

36.50 

26, 

.18 

OBS 

00100 

18.08 

36.49 

2'>, 

,41 

CBS 

00125 

17.84 

36.50 

26, 

,48 

OBS 

00150 

17.61 

36.49 

26, 

,53 

riBS 

002  00 

17.24 

36.45 

2S, 

,59 

08  S 

002  50 

17.12 

36.46 

26, 

,62 

DBS 

00300 

17.01 

36.44 

76, 

,63 

OBS 

00400 

16.56 

36.33 

26, 

,66 

OBS 

00500 

15.42 

36.10 

26, 

,74 

CBS 

00600 

13.65 

35.80 

26, 

,90 

OBS 

007  00 

12.24 

35.55 

26, 

,99 

OBS 

00800 

09.62 

35.22 

2f. 

,21 

"HS 

00900 

07.94 

35.19 

27. 

,45 

OBS 

01000 

06.51 

35.14 

27. 

,62 

OBS 

01100 

05.56 

35.09 

27. 

,70 

OBS 

01175 

04.96 

35.05 

27, 

,74 

CBS 

01200 

05.04 

35.07 

27, 

,75 

TBS 

01300 

04.68 

35.05 

27. 

,77 

OBS 

01400 

04.50 

35.05 

27. 

,79 

OBS 

01500 

04.20 

35.02 

27. 

,80 

OBS 

016  00 

04.02 

35.01 

27. 

,81 

OBS 

01750 

03.92 

35.01 

27. 

.82 

OBS 

02C00 

03.78 

35.02 

27. 

.85 

PBS 

02500 

03.28 

35.00 

27. 

,68 

n6S 

03000 

02.87 

34.97 

27. 

.89 

01 R    f-^iT    PER 

WINO-DIR 

19 

IN'T     STD    RECOROEF 

I 

TEN    SO     1206 

16 

.(IMD-SPO 

04 

TRACE     OIR 

0 

5     SQUARE        4 

SEA                 3 

»I'J0-F3R 

DUPAIION                  00. 

5 

2     SQUARE     46 

CL/TR 

«tAHEP 

XI 

TRIG     E46    027 

1     SQUARE     57 

lOPlH      SND    VEL 

>XYr- 

P04 

IDT    P          NJ2          N03 

SIJ3          P^ 

1539.5 
1538.9 
1534.1 
1531 .3 
1527.3 
1522.4 
1520.1 
1519.9 
1519.6 
1519.3 
1519.8 
1520.2 
1520.4 
1518.3 
1513.9 
1510.5 
1502.4 
1497.8 
1493.8 
1491 .6 
1490.4 
1491 .1 
1491 .3 
1492.2 
1492.6 
1493.5 
1495.7 
1499.3 
15  05.7 
1512.6 


REFID  31  8186 
CONSEC  0028 
LAT  34  54  N 
LONG   047  56   U 


CASINUM/IIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTDP    04755 

AIR 

TE«P         25.6 

OIR    hGT    PER 

UIND-DIR 

24 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

09 

SHIP    AI 

KET 

BULB          21.7 

16 

1         2 

KIVD-SPD 

04 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE        2 

CAY 

15 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1021.3 

SEA 

iJINO-FDR 

DURATION                 00.3 

2     SQUARE    46 

HnuP 

23.9 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG    E46   028 

1    SQUARE    47 

VLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

06  S 

00000 

26.49 

36.22 

23.82 

1539.6 

OBS 

00010 

26.15 

36.19 

23.90 

1539.0 

OBS 

00020 

25.68 

36.16 

24.03 

1538.0 

OBS 

00030 

24.26 

36.25 

24.53 

1535.0 

OBS 

OC050 

21.87 

36.36 

25.31 

1529.5 

OBS 

00C75 

19.16 

36.47 

26.12 

1522.8 

OfS 

00100 

18.31 

36.45 

26.32 

1520.8 

CBS 

Orl25 

17.78 

36.48 

26.48 

1519.7 

OBS 

00150 

17.55 

36.46 

26.52 

1519.4 

OBS 

002  00 

17.21 

36.45 

26.59 

1519.2 

OSS 

002  50 

17.11 

36.45 

26.62 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.44 

26.62 

1520.4 

OBS 

00350 

16.95 

36.42 

26.63 

1520.9 

OBS 

00400 

16.62 

36.  34 

26.65 

1520.6 

OBS 

00500 

15.44 

36.11 

26.75 

1516.3 

OBS 

00600 

13.65 

35.80 

26.90 

1513.9 

OBS 

00700 

11.50 

35.47 

27.07 

1507.8 

OBS 

00800 

09.56 

35.26 

27.25 

1502.3 

OBS 

00850 

08.83 

35.21 

27.33 

1500.3 

OBS 

00690 

07.62 

35.11 

27.44 

1496.3 

08S 

00900 

07.62 

35.14 

27.46 

1496.5 

DBS 

01000 

06.72 

35.15 

27.60 

1494.6 

OBS 

01060 

05.75 

35.07 

27.66 

1491 .7 

OBS 

01100 

05.62 

35.08 

27.68 

1491 .8 

OBS 

01172 

05.41 

35.08 

27.71 

1492.2 

OBS 

01200 

05.07 

35.06 

27.74 

1491 .2 

OBS 

01225 

05.11 

35.08 

27.  75 

1491 .8 

OBS 

01300 

04.84 

35.06 

27.76 

1492.0 

OBS 

01324 

04.5  7 

35.02 

27.76 

1491 .2 

OBS 

01355 

04.66 

3  5.04 

27.77 

1492. I 

OBS 

01370 

04.51 

35.04 

27.78 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.49 

35.03 

27.76 

1492.2 

OBS 

01500 

04.41 

35.02 

27.76 

1493.5 
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TABLE  XXV.— Continued 

«EFIO      31       ai86  VEiB     1970  BOtDP    04755  SIR    lEHP         25. t  DIB    H&I    PER  «INC>-D1R    il  INST    STO    RECORDEO  TEN    SO    1206 

CONSEC  0029  MONTH      09  SHIP    «l  WET    SULO  21.7  18  WINO-SPO    06  TRSCE    OIR  D  5    SOU! RE       2 


L»T  3«    5  3 

LONG       0*7    5  7 


C4STNUM/TIME 


VEIR 

1970 

BOTDP    04755 

4IR 

TEMP          25. t 

DIB    H&T    PER 

«IND-D1R 

21 

INST     STO    RECORDER 

MONTH       09 

SHIP    «T 

WET 

BULB          21.7 

18 

WINO-SPO 

06 

TR4CE    OIR 

04V 

16 

04T4    USE        1 

64R0MEIR    1020.3 

SEA 

3 

WIN0-F3B 

DURATION                 00. 

HOUR 

06.0 

4flE4               05 

ClOUD    T/1 

CL/TP 

HE4THER 

XI 

QRIG    E46    029 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

S4l 

S1GM4-I 

DYNOPTH 

SND    VEl 

OKYG 

pa4 

TOT     P          N02          N03 

oes 

00000 

26.06 

36.16 

23.91 

1536.6 

OBS 

00010 

26.06 

36.17 

23.92 

153a. 7 

06  S 

00020 

25.69 

36.10 

23.92 

1536.4 

oes 

000  30 

25.59 

36.09 

24.00 

1537.9 

oes 

00050 

21.99 

36.33 

25.25 

1529.8 

oes 

000  75 

19.39 

36.41 

26.01 

1523.3 

oes 

00100 

18.39 

36.47 

26.32 

1521.0 

DOS 

00125 

17.84 

36.48 

26.46 

1519.9 

nes 

00150 

17.64 

36.49 

26.52 

1519.7 

oes 

00200 

17.31 

36.45 

26.5  7 

1519.5 

oes 

002  50 

17.14 

36.45 

26.61 

1519.8 

oes 

00300 

17.06 

36.44 

26.6  2 

1520.4 

oes 

00400 

16.64 

36.34 

26.65 

1520.7 

oes 

00500 

15.32 

36.09 

26.76 

1517.9 

oes 

00600 

13.65 

35.61 

26.9  0 

1513.9 

OBS 

00700 

12.16 

35.56 

27.01 

1510.3 

OBS 

OOdOO 

09.70 

35.27 

27.23 

1502.8 

oes 

00900 

07.51 

35.06 

27.41 

1495.9 

OBS 

00965 

07.06 

35.13 

27.53 

1495.4 

OBS 

01000 

06.43 

35,08 

27.58 

1493.4 

OBS 

01090 

05.55 

35.05 

27.6  7 

1491.3 

OBS 

01100 

05.20 

35.01 

27.68 

1490.0 

OBS 

01115 

05.07 

35.02 

27.70 

1  4  69  .  6 

OBS 

01150 

05.22 

35.06 

27.72 

1491 .0 

oes 

01200 

05.05 

35.06 

27.74 

1491 .1 

oes 

01300 

04.63 

35.02 

27.75 

1491 .0 

oes 

01400 

04.29 

34.99 

27.77 

1491.3 

oes 

01500 

04.15 

34.96 

27.76 

1492.4 

2     SQUARE     46 
1    SQU4RE    47 


REFID       31       8186 

YE4P 

1970 

BCIDP    04646 

AIR 

TFKf-         25.6 

DIt     HCT     PER 

WIND-OIF 

2i 

CONSEC               O03O 

»'O^TH 

09 

SUP    41 

WET 

SULT          2i,e 

IP 

WI\0-SPO 

14 

LAT             35    40       N 

n4Y 

16 

DATA    USE       1 

BAPOMETP     1019. ( 

SE4 

3 

flND-FOP 

LCNG       047    54       ■< 

HOUfc 

11.9 

APE4              05 

CL0U3    T/« 

CL/TB 

-E4THEE 

XI 

CASTNUf/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

StGH«-T 

OYKOPTH 

SND    VEL 

QXYC 

Pj' 

11.° 

OBS 

OOCOO 

26.11 

36.19 

23. S2 

153E.7 

OBS 

00010 

26.04 

36.16 

23.92 

1536.7 

OBS 

00020 

25.31 

36.19 

24.17 

1537.2 

OBS 

00030 

23.64 

36.31 

24. 7C 

1534.0 

oes 

00050 

21.49 

36.53 

25.54 

1528.7 

oes 

00075 

19.24 

36.48 

26.1  1 

1523.0 

oe' 

001  00 

18.45 

36.51 

26.3  3 

1521.2 

oes 

00125 

17.64 

36.49 

26.47 

1519.9 

oes 

00150 

17.61 

36.49 

26.53 

1519.6 

oes 

00.:  00 

17.24 

36.45 

20.59 

1519.3 

OBS 

00250 

17.05 

36.43 

20.62 

1519.5 

OBS 

00300 

16.97 

36.42 

26.63 

1520.1 

OBS 

004  00 

16.23 

36.25 

26.67 

1519.3 

oes 

00500 

14.73 

35.99 

26.61 

1516.0 

OBS 

006  00 

13.22 

35.73 

26.93 

1512.4 

OBS 

00700 

11.19 

35.43 

27.09 

1506.7 

OBS 

008  00 

06.96 

35.21 

27.31 

1500.0 

OBS 

00632 

06.24 

35.14 

27.37 

1497.7 

OBS 

00645 

06.35 

35.20 

27.40 

1496.4 

OBS 

00660 

07.47 

35.10 

27.45 

1495.5 

OBS 

009  00 

07.43 

35.13 

27.46 

1495.7 

CBS 

00910 

07.53 

35.19 

27.fi 

1496.4 

OBS 

01000 

06.  16 

35.06 

27.61 

1492.4 

CBS 

01065 

05.50 

35.05 

27.66 

1490.7 

oes 

01100 

05.47 

35.07 

27.70 

1491.2 

CBS 

01200 

04.99 

35.05 

27.74 

1490.9 

oes 

01300 

04.65 

35.02 

27.75 

1491.1 

OBS 

01400 

04.52 

35.03 

27.76 

1492.3 

oes 

01500 

04.35 

35.01 

27.76 

1493.2 

INST    STD    PECORDEB  TEN    SO    1206 

T»4CF    OIR  0  5    SQUARE       4 

DUPATION  00.4  2    SQUARE     46 

CPI&    E46    030  1     SQUARE     57 
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TABLE  XXV.— Continued 


PEfID       31  8186 

CCNSEC  OOil 

LIT             35  OC       N 

LONG       0*te  10       w 


VE«P  1970 
MONTH  0« 
DAY  lb 

HPUR     IT.c 


BOTOP    03475 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
APEA  05 


AlP    TEMP         27. 2 
WET    eULB  22.2 

BAROMETR     1020.0 
CLOUO     T/A 


DIP     HOT     PEP 

18       2  3 

SEA 
CL/TR 


JINO-DIR  25 

HINO-SPO  15 
HIND-FDR 

HEATHEI  XI 


INSI     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

CRIG     E46    03  1 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    5S 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TBS 
JB' 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
C8« 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


COOOC 
00010 
00020 
00030 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 

002  50 

003  00 
C0400 
00500 
00600 
007  00 
006  00 
00900 
01000 
OllOO 
01200 
01300 
01400 
01500 
01750 
02000 
02500 
03000 


TEMP 

25.81 
25.79 
25.33 
25.36 
19.51 
IB. 75 
18.23 
17.98 
17.48 
17.11 
17.03 
16.14 
13. B4 
13.01 
10.39 
08.36 
06.98 
05.63 
05.24 
04.75 
04.44 
04.28 
04.22 
C4.00 
03.75 
03.32 
02.85 


SAL 

35.87 
35.86 
35.86 
35.94 
36.56 
36.54 
36.53 
36.53 
36.49 
36.45 
36.44 
36.23 
35.78 
35.71 
35.30 
35.14 
35.15 
35.08 
35.09 
35.04 
35.03 
35.03 
35.02 
35.02 
35.01 
34.99 
34.96 


SIJMA-T  DYNOPTH       SNC    VEL       OXYG 


P34       TOT     P 


23.77 
23.77 
23.91 
23.96 
26.10 
26.28 
26.40 
26.47 
26.56 
26.6  2 
26.63 
26.68 
26.84 
26.96 
27.  14 
27.35 
27. 5o 
27.68 
27.74 
27.76 
27.76 
27.80 
27.80 
27.82 
27.84 
27.87 
27.89 


1537  .7 
15  37.8 
1536.9 
1537.2 
1523.9 
1522.1 
1521.0 
1520.7 
1520.0 
1519.7 
1520.3 
1519.0 
1512 .8 
1511.6 
1503.7 
1497.6 
1494.0 
1490.2 
1490.3 
1469.9 
1490.3 
1491.3 
1492.7 
1496.0 
1499.2 
1505.9 
1512.5 


REFID       31       9166 
CONSEC  0032 

LAT  35    02      N 

LONG       048    00       H 


YEAR  1970 
MONTH  09 
DAY  17 

HOUR     00.0 


BOTOP     04460 
SHIP    Al 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.0 

WET    BULB  22.2 

BAROMEIR     10  17.9 
CLOUD    T/A 


DIR     HGT     PER 

16 
SEA  3 

CL/TR 


WINO-DIR  24 

WIND-SPD  14 
wnO-FDB 

WEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    E46    032 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OBS 

00000 

OBS 

000  10 

OBS 

00020 

OBS 

00030 

DBS 

000  5  0 

OBS 

00075 

OBS 

00100 

OBS 

00125 

OBS 

00150 

OBS 

00200 

OBS 

00250 

OBS 

003  00 

OBS 

00400 

OBS 

00500 

OBS 

00600 

OBS 

00700 

OBS 

00778 

OBS 

00795 

OBS 

00800 

oes 

00900 

OBS 

00940 

OBS 

00955 

OBS 

00975 

OBS 

01000 

OBS 

01055 

OBS 

01100 

OBS 

01200 

OBS 

01300 

OBS 

01330 

OBS 

01400 

OBS 

01420 

OBS 

01430 

OBS 

01500 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

25.55 

35.68 

23. 

.71 

25.55 

35.68 

21. 

.71 

25.30 

35.92 

23. 

.96 

24.68 

36.04 

24. 

,  16 

20.98 

36.3  5 

25. 

.54 

18.93 

36.48 

26, 

.19 

17.93 

36.51 

26. 

.46 

17.62 

36.51 

26. 

,54 

17.33 

36.47 

26. 

.58 

17.05 

36.43 

26. 

.tz 

16.80 

36.36 

26. 

,64 

16.36 

36.28 

26. 

.67 

15.15 

36.07 

26. 

,78 

13.96 

35.88 

26, 

,69 

12.60 

35.63 

26, 

.98 

09.99 

35.27 

27. 

,16 

08.68 

35.18 

27. 

,33 

08.63 

35.29 

27. 

,39 

08.74 

35.26 

27. 

,3B 

06.65 

35.09 

27, 

,56 

06.04 

35.03 

27, 

,59 

06.38 

35.14 

27, 

,63 

06.40 

35.16 

27. 

,65 

06.16 

35.14 

27. 

.66 

05.20 

35.03 

27. 

,70 

05.39 

35.10 

27. 

.73 

05.12 

35.08 

27. 

,75 

04.57 

35.01 

27. 

,75 

04.37 

34.98 

27. 

.75 

04.25 

34.99 

27.7  7 

04.22 

34.96 

27. 

,77 

04.38 

35.01 

27. 

,77 

04.27 

34.99 

27, 

.77 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1536.9 
1537.0 
1536.9 
1536.2 
1527.2 
1522.1 
1519.7 
1519.2 
1518.6 
1516.7 
1518.7 
1516.1 
1515.7 
1513.3 
1510.2 
1502.2 
1496.5 
1 499 . 5 
1499.2 
1492.6 
1490.8 
1492.5 
1493.0 
1492.5 
1489.3 
1490.9 
1491 .5 
1490.8 
1490.4 
1491 .1 
1491 .3 
1492.2 
1492.9 


P04       TOT    P 


*»*••»•*•*•*••• 
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TABLE  XXV.- 

-Continued 

REFIO       31       8166 

YEAO 

1970 

BCTDP    05029 

AIR 

TEMP         25. 

.6 

DIP 

HGT     PE  R 

WIND-OIP 

25 

CONSEC              0033 

MONTH       09 

SHIP    11 

HET 

9ULP          2Z. 

■  2 

18 

«IMU-S»D 

17 

L4T             S-i    5  3       H 

0»Y 

17 

DATS    USE        1 

eARO-IETR     1017. 

.3 

SEA 

3 

WIND-F3F 

LONG        048    06       M 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

rtEATHEP 

XI 

CaSTNUM/TIH€ 

Ll/LTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1,MA-T 

DVNDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PC 

06.0 

OBS 

00000 

25.88 

36.11 

23.93 

15  38.1 

DBS 

00010 

26.35 

36.59 

24.15 

1539.8 

03S 

0002  0 

26.08 

36.65 

24.27 

1539.5 

OSS 

00030 

23.98 

36.46 

24.77 

1534.5 

OBS 

000  50 

20.32 

36.38 

25.75 

1525.4 

oes 

000  75 

18.03 

36.41 

26.36 

1519.5 

OBS 

00100 

17.33 

36.41 

26.53 

1517.9 

OBS 

00125 

17.06 

36.42 

26.61 

1517.5 

OBS 

00150 

16.99 

36.42 

26.62 

1517.7 

OBS 

00200 

16.79 

36.39 

26.65 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.46 

36.3  3 

26.68 

1517.6 

PBS 

003  00 

15.95 

36.21 

26.71 

1516.8 

OBS 

00400 

14.42 

35.93 

26.83 

1513.2 

OBS 

00500 

13.19 

35.71 

26.9  2 

1510.6 

OBS 

00600 

11.44 

35.49 

27.09 

1506. 0 

OBS 

00700 

09.14 

35.20 

27.27 

1499.0 

OBS 

00775 

07.93 

35.17 

27.44 

1495.6 

CBS 

00800 

07.68 

35.22 

27.48 

1495.9 

OBS 

00820 

08.07 

35.29 

27.51 

1497.1 

OBS 

00900 

07.10 

35.21 

27.59 

1494.5 

OBS 

01000 

06.00 

35.11 

27.66 

1491.7 

oes 

01050 

05.71 

35.13 

27.71 

1491 .4 

OBS 

OllOO 

05.67 

35.14 

27.73 

1492.1 

OBS 

01150 

05.32 

35.  10 

27.74 

1491.5 

OBS 

01160 

05.45 

35.13 

27.75 

1492 .2 

OBS 

01200 

05.37 

35.  12 

27.75 

1492.5 

OBS 

01300 

05.03 

35.10 

27.77 

1492.8 

OBS 

01400 

04.58 

35.05 

27.78 

1492.6 

OBS 

01500 

04.35 

35.02 

27.79 

1493.2 

INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION        03.3 
ORIG  E46  033 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SauARE  48 
1  SQUARE  48 


REFIO   31  8186 

CONSEC  0034 

LAT      34  30   N 

LONG   047  50   W 


YEAR  1970 
MONTH  09 
DAY  17 
HOUR  12.1 


BOTDP    04389 
SHIP    AI 
CATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.1 

MET    BULB  22.2 

BAROMETP     1CI5.9 
CLOUD     T/A 


TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

12.1          OBS 

00000 

25.63 

35.69 

23.65 

OBS 

00010 

25.62 

35.70 

23.70 

OBS 

00020 

25.30 

36.00 

24.03 

OBS 

00030 

23.27 

36.25 

24. B2 

OBS 

00050 

19.74 

36.40 

25.92 

OBS 

00075 

18.35 

36.43 

26.30 

OBS 

00100 

17.91 

36.4  9 

26.45 

OBS 

00125 

17.62 

36.49 

26.52 

OBS 

00150 

17.37 

36.4  7 

26.57 

OBS 

002  00 

17.12 

36.45 

26.61 

OBS 

002  50 

16.87 

36.40 

26.64 

OBS 

003  00 

16.37 

36.29 

26.67 

OBS 

00350 

15.49 

36.09 

26.72 

OBS 

00400 

15.22 

36.10 

26.79 

OBS 

00500 

14.05 

35.91 

26.90 

OBS 

00600 

12.37 

35.60 

27.00 

OBS 

00700 

10.01 

35.29 

27.20 

oes 

00775 

08.71 

35.22 

27.36 

OBS 

00790 

08.92 

35.30 

27.39 

oes 

008  00 

08.73 

35.28 

27.40 

OBS 

00900 

06.58 

35.09 

27.57 

OBS 

00915 

07.03 

35.18 

27.56 

OBS 

00960 

05.96 

35.04 

27.61 

OBS 

00980 

06.13 

35.11 

27.64 

OBS 

01000 

05.86 

35.09 

27.66 

oes 

01015 

05.67 

35.06 

27.66 

OBS 

01035 

05.95 

35.14 

27.69 

OBS 

01100 

05.49 

35.10 

27.72 

OBS 

01135 

05.41 

35.11 

27.73 

OBS 

01150 

05.59 

35.16 

27.75 

oes 

01200 

05.07 

35.08 

27.75 

OBS 

01280 

04.56 

35.02 

27.76 

oes 

01300 

04.75 

35.06 

27.77 

oes 

01315 

04.67 

35.04 

27.77 

oes 

01330 

04.81 

35.08 

27.78 

DBS 

01400 

04.54 

35.05 

27.79 

OBS 

01500 

04.38 

35.02 

27.78 

OIR     HGT    PER 

MIMD-OIR 

24 

INST    STD   RECORDER 

25 

MnD-S'D 

21 

TRACE     OIR                        D 

SEA                  3 

WIND-F3R 

DURATION                   00.5 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E46    034 

IDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


1537.1 
1537.2 
15  37.0 
1  5  32  . 6 
1523.9 
1520.4 
1519.7 
1519.2 
1518.9 
1518.9 
1519.0 
1516.1 
1516.0 
1516.0 
1513.7 
1509.3 
1502.3 
1498.6 
1499.8 
1499.2 
1492.3 
1494.5 
1490.8 
1491 .9 
1491.1 
1490.6 
1492.1 
1491 .3 
1491.6 
1492.6 
1491  .3 
1490.4 
1491.6 
1491.5 
1492.4 
1492.4 
1493.4 


»»««»»* A******* 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO  31  9196 
CONSEC  C035 
L»T  3»  53  N 
LONG   0*7  55  U 


CftSTNU»'/TI'*E 


REFID  31  9196 
CONSEC  0036 
LAT  34  51  N 
LONG   047  58   H 


CASTNUM/T IME 


YEifl 

1470 

80T0P    05121 

AID 

TEMP          24.4 

DIP     HGT    PER 

HINO-DIR 

25 

INST    STO   PECCRDER 

TEN    Sa     1206 

MCNTH 

ot 

SHIP    AI 

WET 

eULB          22.e 

25 

xmo-SPO 

30 

TRACE    DIP                        D 

5 

SQUARE        2 

oar 

17 

OATA    USE        1 

BABOMETR     1012.9 

SEA 

4 

BIND-FOR 

DURATION                 00.6 

2 

SQUARE     46 

HOUR 

18.0 

ABEA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TS 

MEATHER 

H6 

ORIG    E46    035 

1 

SQUARE     47 

LVLTVP 

OEPtH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SID3 

PH 

085 

000  00 

26.03 

36.23 

23.97 

1538.6 

08S 

00010 

26.01 

36.23 

23.98 

15  38.7 

DBS 

00020 

25.23 

36.10 

24.12 

1536.9 

DBS 

000  30 

22.69 

36.21    a         24.960 

OBS 

00050 

20.32 

36.43 

25.78 

1525.5 

OBS 

00075 

19.06 

36.51 

26.19 

1522.5 

OBS 

CO  1 00 

18.33 

36.49 

26.3  5 

1520.9 

OBS 

00125 

17.95 

36.53 

26.47 

1520.2 

OBS 

00150 

17.63 

36.49 

26.51 

1519.8 

OBS 

00200 

17.36 

36.48 

26.56 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.  13 

36.44 

26.60 

1519.6 

OBS 

00300 

17.02 

36.44 

26.6  3 

1520.3 

OBS 

00400 

16.35 

36.30 

26.68 

1519.7 

OBS 

005  00 

15. OB 

36.07 

26.80 

1517.2 

OBS 

00600 

12.48 

35.61 

26.99 

1509.7 

OBS 

00700 

10.33 

35.36 

27.19 

1503.5 

OBS 

008  00 

08.00 

35.12 

27.39 

1496.2 

OBS 

00830 

07.88 

35.22 

27.48 

1496.4 

OBS 

009  00 

06.59 

35.13 

27.60 

1492.4 

OBS 

01000 

05.65 

35.07 

27.67 

1490.3 

OBS 

01055 

05.20 

35.04 

27.70 

1489.3 

OBS 

oioeo 

05.33 

35.09 

27.73 

1490.3 

OBS 

01100 

05.25 

35.08 

27.73 

1490.3 

OBS 

01200 

04.66 

35.07 

27.77 

1490.4 

OBS 

01300 

04.56 

35.05 

27.79 

1490.8 

OBS 

01400 

04.35 

35.02 

27.79 

1491.6 

OBS 

01500 

04.24 

35.02 

27.80 

1492.9 

OBS 

01750 

04.00 

35.00 

27.81 

1496.0 

OBS 

02000 

03.70 

34.99 

27.93 

1498.9 

OBS 

02500 

03.24 

34.96 

27.85 

1505.5 

OBS 

03000 

02.67 

34.92 

27.85 

1512.5 

YEAR 

1970 

90TDP    04755 

AIR 

TEMP         25.0 

DIR     HGT     PER 

WIND-OIR 

26 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          2Z.f 

25 

WIND-SPD 

25 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

BAfiOMETR     1011.2 

SEA 

4 

UIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE     46 

HOUR 

00.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

ORIG     E46    036 

1     SQUARE     47 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNOPTH 

SND     VEL 

□  XYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

Sla3          PH 

OBS 

00000 

26.00 

36.16 

23.93 

1533.4 

OBS 

000  10 

25.98 

36.21 

23.97 

1538.6 

OBS 

00020 

25.97 

36.21 

23.98 

1538.8 

OBS 

00030 

25.85 

36.21 

24.01 

1538.6 

OBS 

00050 

21.81 

36.35 

25.32 

1529.3 

OBS 

000  75 

16.93 

36.44 

26.16 

1522.1 

OBS 

00100 

18.05 

36.48 

26.41 

1520.0 

OBS 

0012  5 

17.75 

36.51 

26.51 

1519.6 

OBS 

00150 

17.58 

36.49 

26.53 

I510.5 

ces 

00200 

17.18 

36.45 

26.60 

1519.1 

DBS 

00250 

17.07 

36.46 

26.63 

15U.6 

09S 

00300 

17.00 

36.46 

26.6  4 

1520.2 

OBS 

00400 

16.29 

36.28 

26.68 

1519.5 

OBS 

00500 

15.23 

36.10 

26.79 

1517.7 

OBS 

00600 

13.48 

35.79 

20.92 

1513.3 

OBS 

00700 

11.34 

35.42 

27.06 

1507.2 

OBS 

006  00 

09.57 

35.26 

27.25 

1502.3 

oes 

00880 

07.62 

35.09 

27.42 

1496.1 

06S 

00900 

07.70 

35.13 

27.44 

1496.8 

oes 

00945 

06.57 

35.06 

27.55 

1493.0 

CBS 

00970 

06.59 

35.  10 

27.57 

1493.6 

OBS 

01000 

06.24 

35.06 

27.59 

1492.6 

OBS 

01100 

05.57 

35.06 

27.68 

1491 .6 

OBS 

01180 

05.06 

35.02 

27.71 

1490.8 

065 

012  00 

05.2  0 

35.07 

27.73 

1491 .3 

OBS 

01265 

04.75 

35.01 

27.73 

1490.9 

OBS 

01280 

04.84 

35.05 

27.75 

1491 .6 

OBS 

01300 

04.70 

35. r2 

27. 7« 

1491 .3 

OBS 

01335 

04.42 

35.01 

27.77 

1490.7 

DBS 

01400 

04.3  3 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.14 

34.97 

27.77 

1492.3 

t^a  «««*««• 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO       31       6166 
CONSeC  0037 

L4T  35    2<.      N 

LONG       0*7    <.2       H 


YEAR  1970 
MONTH  OQ 
D4Y  ZO 

HOUR    06.1 


80I0P    04206 
SHIP    AI 
04T4    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.1 

WET    BULB  16.1 

SAROHETR     1013.9 
CLOUO    T/A 


OIR     HGT     PER 

36       2  3 

SEA 
CL/TR 


rtlNO-OIR  20 

WIND-SPD  08 
WIND-F3R 

WEATHER  XO 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00. <t 

ORIG     E46    037 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  <• 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUH/IIME       IVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PO".       TOT     P 


DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 

aes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OPS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
000  20 
00030 
00050 
000  75 
00100 
00125 
00150 
002  00 
00250 
00300 
004  00 
00420 
00500 
OOtOO 
00700 
00800 
00900 
01000 
01100 
01170 
01200 
01250 
01300 
01400 
01500 


25.43 
25.43 
25.43 

24.51 
21.07 
19.38 
18.20 
17.85 
17.61 
17.35 
17.03 
16.83 
15.33 
15.41 
14.44 
12.82 
10.75 
09.32 
06.95 
05.99 
05.15 
05.21 
05.08 
04.9  3 
04.90 
04.59 
04.48 


36.19 
36.19 
36.19 
36.30 
36.51 
36.53 
36.50 
36.50 
36.51 
36.49 
36.44 
36.39 
36.07 
36.13 
35.90 
35.67 
35.42 
35.31 
35.05 
35.07 
35.03 
35.03 
3  5.07 
35.04 
35.06 
35.03 
35.03 


24.13 
24.13 
24.13 
24.49 
25.64 
26.1  1 
2tj.39 
2!.. 47 
26.54 
26.59 
26.63 
26.64 
26.74 
26.7  7 
26.81 
26.97 
27.  I  7 
27.33 
27.49 
27.63 
27.70 
27.73 
27.74 
27.74 
27.76 
27.77 
27.78 


1537.2 
1537.3 
1537.5 
1535.6 
1527.6 
1523.5 
1520.5 
1519.9 
1519.6 
1519.7 
1519.5 
1519.6 
1510.3 
1517.0 
1514.9 
1510.9 
1505.1 
1501.4 
149J.7 
1491 .6 
1489.8 
1491 .3 
1491 .3 
1491.5 
1492.2 
1492.6 
1493.8 


REFID       31  8186 

CONSEC  0038 

LAI            35  06      N 

LONG       0  47  53       h 


YEAR  1970 
MONTH  09 
DAY  20 

HOUR    09.3 


80T0P    03111 
SHIP    Al 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.0 

WET    BULB  21.1 

6AR0METR     1013.2 
CLOUO    T/A 


OIR    HGT     PER 

04 
SEA  2 

CL/TR 


wnO-OIP  21 

WINO-SPD  15 
WIN0-F3R 

WEATHER  XI 


INST     SID    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  01. 3 

ORIG    E46    038 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


Pa4   TOT  P 


OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00P75 
00100 
00125 
00150 
00200 
00250 
003  00 
00400 
00500 
00508 
00600 
00635 
007  00 
OOP  00 

ooeio 

00860 
00900 
01000 
01100 
01200 
01275 
01300 
01400 
01500 


25.29 
25.29 
25.30 
24.53 
21.43 
18.86 
18.33 
18.00 
17.78 
17.40 
17.10 
16.96 
16.21 
14.68 
14.76 
12.89 
12.56 
10.56 
08.72 
08.70 
07.16 
06.80 
06.03 
05.41 
04.95 
04.65 
04.66 
04.50 
04.23 


36.  10 
36.10 
36.  12 
36.23 
36.43 
36.54 
36.54 
36.53 
36.53 
36.48 
36.45 
36.42 
36.28 
35.99 
36.03 
35.70 
35.68 
35.37 
35.26 
35.32 
35.07 
35.05 
35.08 
35.06 
35.05 
35.03 
3  5.04 
35.01 
34.99 


24.  10 
24.  10 
24.12 
24.43 
25.48 
26.25 
26.39 
26.46 
26.52 
26.57 
26.62 
26.63 
26.70 
26.82 
26.8  3 
26.97 
27.03 
27.  16 
27.39 
27.44 
27.47 
27.51 
27.63 
27.69 
27.74 
27.76 
27.77 
27.76 
27.78 


1  5  36  .  7 
1536.9 
1537.1 
1535.6 
1528.4 
15  22.0 
1520.9 
1 5  20  . 4 
1520.1 
1519.8 
1519.7 
1520.1 
1519.3 
1515.8 
1516.3 
1511 .2 
1510.7 
1504.4 
1499.1 
1499.3 
1493.9 
1493.2 
1491.8 
1490.9 
1490.7 
1490.7 
1491 .2 
1492.2 
1492.7 
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TABLE  XXV.— Continued 


BEFID       31        81Bt 

YE*"; 

1O70 

BOIDP    04392 

ilfi 

T 

E«P          26.7 

Die     HI 

,.T     prR 

VINO-OIfi    2^ 

INST     STO    JfCOPDEB 

TEN    SO    120( 

CONSEC                0039 

MONTH 

09 

SHIP    41 

WET 

euLC          22.8 

28 

KIND-SPQ    2? 

TRACE    01'.                        0 

5     S0U4PF       4 

141             35    02       N 

0«Y 

20 

04TA    USE       1 

B/SRCfET^     1010.5 

SE4 

3 

*wa-f  .P 

DUP4TI.V                   00.5 

2     SQUARE     46 

LONG       0<,7    59       u 

MCUft 

17.9 

40EA              05 

CLOUD 

T/4 

CL/TR 

WEA'Htt       »2 

0»1G     f46    039 

1     SOJARE     57 

CaSTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPIM 

lEHP 

S4L 

Sli«4-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                p-,4 

TOT     P          '.:u2          N03 

S  1 .3  3          PH 

17.9 

aes 

OOCOO 

25.29 

36.  16 

24.15 

1536.3 

■IBS 

00010 

25.2t> 

36.15 

24.15 

15  36.9 

OBS 

00020 

25.22 

36.13 

24.15 

13  36.9 

:'B5 

000  30 

2<..22 

36.  19 

24.50 

15  34.8 

JBS 

C0050 

20.72 

30.43 

25.66 

1526.6 

CBS 

roc  75 

19.06 

36.47 

26.15 

1522.5 

OBS 

00  ICO 

18.42 

36.52 

<;o.3f 

1521.2 

JBS 

0C125 

17.92 

30.50 

26.4  6 

1520.1 

.IBS 

0Ci50 

17.6a 

36.51 

26.52 

1519.8 

OBS 

00200 

17. «o 

36.50 

26.57 

1520.0 

OBS 

00250 

17.23 

30.47 

26.60 

1520.1 

OBS 

00)00 

17.011 

36.46 

20.63 

1520.5 

UBS 

CCOO 

16.46 

36.32 

26.07 

1  5  20  . 1 

CBS 

00500 

15.02 

36.05 

26.79 

1516.9 

OBS 

006  00 

13.59 

35.81 

26.92 

1513.7 

OBS 

00700 

11.33 

35.50 

27.12 

15  07.3 

OBS 

00b  00 

09.40 

35.^8 

il  .I', 

1501.7 

OBS 

00860 

08.61 

35.33 

27.46 

1499.8 

OPS 

00900 

07.67 

35.26 

27.55 

1496.8 

ObS 

OlOCO 

06.27 

35.12 

27.63 

1492.8 

CBS 

01100 

05.56 

35.11 

27.72 

1491 .6 

?BS 

01200 

05.08 

35.09 

27.76 

1491  .3 

OBS 

01300 

04.64 

35.06 

27.79 

1491.1 

"BS 

01<.00 

04.52 

35.05 

27.79 

149<..3 

06  S 

01500 

04.40 

35.06 

27.61 

1493.5 

OBS 

01  750 

C4.05 

35.03 

27.83 

1496.2 

06  S 

O2C00 

03.82 

35.03 

27.65 

1 4  99  . 5 

UBS 

02500 

03.28 

34.99 

27.:>7 

1505.7 

OBS 

02900 

02.88 

34.96 

27. P9 

1510.9 

REFin       31  BlPt 

CONSEC  0040 

LAT            34  51       N 

LOW        047  58       W 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

o"TDP    04846 

AIR 

TEMP         25. C 

OIR    HOT     PER 

WINO-DIR 

35 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

09 

SHIP    41 

WET 

BULB         21.7 

a 

2         2 

wno-sPo 

13 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE        2 

DAY 

21 

C4TA    USE        1 

64ROMETR     1012.9 

SEA 

WIND-FOP 

DURATION                 00.3 

2     SQUARE    46 

HOUR 

00.2 

4KE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG     E46    040 

1    SQUARE    47 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

S1GM/.-T 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

axYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

5133         PH 

3BS 

00000 

25.32 

36.12 

24.11 

1536.8 

OBS 

00010 

25.31 

36.13 

24.12 

1537.0 

OBS 

00020 

25.33 

36. Ij 

24.11 

1537.2 

OBS 

00030 

25.33 

36.  15 

24.  13 

1537.4 

OBS 

00050 

20.97 

36.43 

25.61 

1527.2 

OBS 

00075 

19.02 

36.49 

26.1  7 

1522.4 

OBS 

00100 

18.12 

36.52 

26.4  2 

1  5  20  .  3 

DBS 

00125 

17.82 

36.51 

2d. 49 

1519.8 

OBS 

00150 

17.55 

36.50 

26.55 

1519.4 

OBS 

00200 

17.18 

36.46 

26.01 

1519.1 

OBS 

002  50 

17.11 

36.47 

26.63 

1519.7 

OBS 

00300 

16.96 

36.44 

26.6  5 

1520.1 

OBS 

003  70 

16.58 

36.36 

26.67 

1520.0 

OBS 

0C400 

16.25 

30.28 

26. 6<; 

151',.4 

OBS 

00500 

14.82 

36.02 

26.8  2 

1516.3 

OBS 

00600 

12.73 

35.66 

26.98 

1510.6 

OBS 

00700 

11.19 

35.47 

27.12 

1506.7 

OBS 

OCROO 

09.49 

35.20 

27.21 

1501  .9 

OBS 

00880 

07.29 

35.09 

27.45 

1495.2 

OBS 

00900 

07.31 

35.11 

27.46 

1495.2 

OBS 

01000 

06.05 

35.07 

27.62 

1491 .9 

OBS 

01100 

05.35 

35.07 

27.71 

1490.7 

OBS 

01170 

04.99 

35.03 

27.72 

1490.4 

OBS 

01200 

05.00 

35.06 

27.74 

1490.9 

OBS 

01300 

04.61 

35.02 

27.76 

1491.0 

nss 

01400 

04.27 

34.99 

27.77 

1491 .2 

OBS 

01460 

04.33 

35.01 

27.76 

1492.5 

OBS 

01500 

04.20 

35.02 

27. to 

1492.6 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID       31       8186 
CONSEC  0041 

L4T  35    05       N 

LONG        0<.8    09       u 


ClSTNUH/f IHE 


YEAR 

1970 

BOTDP    043 

IP9             AIR 

le 

l-P         25.0 

DIR     HGI     PER 

JINO-OIO 

01 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     12T6 

MONIh 

1       09 

SUP    «I 

WEI 

9ULB          21.1 

Z2 

2          3 

HIND-SPD 

12 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE       4 

DAY 

21 

04T4    USE 

I             BAPDMETR     ini3.c 

SEA 

WINO-FDR 

DURAirOM                 0').3 

2     SauARE     49 

HOUR 

Ob. 2 

AREA 

05             CLOUO 

I/A 

CL/TR 

WEATHEP 

XI 

OR IG    E46    04  1 

1     SOUABE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGNA-T 

DYNOPTh 

SNO    VEL 

3XYG 

»D4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

25.00 

35.99 

24.03 

1535.8 

oes 

00010 

25.01 

35.93 

24.06 

1536.1 

OBS 

00020 

24.73 

36.13 

2-..''0 

1535.9 

oes 

00050 

20.93 

36.50 

25.70 

1526.9 

DBS 

00075 

19.28 

3O.50 

26.1  1 

15  23.1 

OBS 

00100 

1B.4E 

36.48 

26.30 

1521 .3 

OBS 

00125 

17.63 

36.51 

26.49 

1519.9 

OBS 

00150 

17.74 

36.53 

26.52 

1 5  20  .  0 

OBS 

00200 

17.53 

36.51 

26.56 

1520.2 

OBS 

002  50 

17.28 

36.47 

26.  f  9 

1520.3 

oes 

00300 

17.10 

36.45 

26.62 

1520.5 

OSS 

00400 

16.77 

36.39 

26.6  5 

1521.1 

OBS 

005  00 

14.89 

36.02 

26.80 

1516.5 

oes 

00600 

13.20 

35.70 

26.91 

1512.3 

OBS 

00700 

10.99 

35.43 

27.13 

1506.0 

OBS 

00900 

09.14 

35.20 

27.27 

1500.6 

DBS 

00B50 

08.44 

35.26 

27.43 

1498.9 

OBS 

00665 

08.53 

35.29 

27.44 

1499.6 

OBS 

00900 

07.92 

35.26 

27.51 

1497.8 

OBS 

00990 

06.17 

35.12 

27.65 

1492.3 

OBS 

01000 

06.25 

35.13 

27.64 

1492.8 

OBS 

01010 

06.01 

35.09 

27.64 

1491 .9 

OBS 

01100 

05.46 

35.07 

27.70 

1491 .2 

OBS 

01150 

05.09 

35.04 

27.72 

1490.5 

OBS 

01200 

05.07 

35.06 

27.74 

1491.2 

OBS 

01300 

04.79 

35.04 

27.75 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.36 

35.00 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.25 

35.00 

27.78 

1492.8 

a  »«*»»*•« 


REFID       31       8186 

YEAR 

1970 

BOIOP    01647 

AIR 

TEMP         23.3 

DIP    HGT    PER 

m«jo-oiP  31 

CONSEC              0042 

MONTH 

09 

SHIP    AI 

WET 

BULB           18.9 

32 

HINO-SPD    10 

LAT            35    10      N 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

BAPCMETR     1017.3 

SEA 

3 

.^INC-FDP 

LONG       048    09      w 

HOUR 

12.4 

AREA                05 

CLOL'O    '/A 

CL/TP 

WEATHER        XI 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMJ-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PD' 

12.4 

OBS 

00000 

24.55 

35.75 

24. C6 

1534.6 

OBS 

000  10 

24.55 

35.75 

24.06 

1534.9 

OBS 

00020 

24.55 

35.76 

24.07 

1534.9 

OBS 

000  30 

24.55 

36.31 

24.49 

1535.7 

DBS 

00050 

21.59 

36.50 

25.49 

1526.9 

OBS 

00075 

19.83 

36.43 

25.91 

1524.6 

OBS 

00100 

IB. 66 

36.48 

26.25 

1521.9 

OBS 

00125 

18.18 

36.52 

26.41 

1520.9 

OBS 

00150 

17.80 

36.51 

26.49 

1520.2 

CBS 

00200 

17.54 

36.50 

20.55 

15  20.2 

CBS 

002  50 

17.24 

36.45 

26.59 

1520.1 

OBS 

00300 

16.98 

36.43 

26.6? 

1520.1 

oes 

00340 

16.84 

36.40 

24.64 

1520.3 

CIBS 

00400 

15.42 

36.09 

26.74 

1516.6 

03  S 

00500 

13.59 

35.79 

26.90 

1512.0 

OBS 

006  00 

12.59 

35.63 

26.98 

1510.1 

OBS 

00700 

09.94 

35.25 

27.18 

15C2.0 

09S 

00715 

09.97 

35.35 

27.25 

1502.5 

OBS 

00750 

08.85 

35.16 

27.29 

1498.7 

OBS 

00800 

OB. 17 

35.16 

27.39 

1496.9 

06S 

00900 

06.85 

35.08 

27.52 

1493.4 

OBS 

00910 

06.79 

35.10 

27.55 

1493.4 

OBS 

00922 

07.12 

35.2  0 

27.58 

1495.0 

DBS 

00930 

06.92 

35.17 

27.58 

1494.3 

OBS 

00950 

07.16 

35.25 

27.61 

1495.7 

OBS 

OICOO 

06.53 

35.18 

27.65 

1493.9 

OBS 

01C75 

05.90 

35.12 

27.68 

1492.6 

OBS 

01090 

05.48 

35.09 

27.71 

1491 .1 

OBS 

01100 

05.75 

35.15 

27.72 

1492.4 

OBS 

01160 

C5.10 

35.06 

27.73 

1490.7 

OBS 

01180 

05.37 

35.13 

27.76 

1492.2 

OBS 

01200 

05.30 

35.12 

27.76 

1492.3 

oes 

01300 

05.15 

35.11 

27.77 

1493.3 

DOS 

01400 

04.68 

35.04 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.51 

35.03 

27.78 

1493.9 

INST    SID    PECOROER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    E46    042 


TEN  SO  1206 
5  SOJARE  4 
?  SQUARE  49 
1     SUUAOF     58 


389 


TABLE  XXV.— Continued 


KEFID       31       8166 

VEAP 

1970 

BOTDP    02195 

41B 

TEMP         26.7 

Olt     HOT     PES 

MIND-DIR 

03 

INST     STD    PECOROER 

TEN    SO     1206 

CONSEC              00<.3 

MONTH 

o^; 

SHIP    AI 

wET 

BULB         21.1 

32 

2         3 

.ilND-SPD 

09 

TRACE    018                        n 

5    SQUARE       4 

LIT            35    10      H 

Oil 

21 

DATA    USE       I 

8AP0METe     1016.6 

SEA 

rtlNO-FOP 

DURATION                  00.3 

2     SQUARE     48 

lONC.       048    10       K 

HOUB 

18.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TK 

HEATHER 

XI 

GRIG     E46    043 

1     SQUARE     58 

C4STNUM/T IME 

LULTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SIGKA-T 

DVNOPTH 

5ND    VEL 

OXVG 

pa4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

18.3 

03S 

000  00 

24. 7Z 

35.88 

24.11 

1535.2 

08  S 

000  10 

24.64 

35.69 

24.14 

1535.1 

06  S 

00020 

24.64 

35.90 

24.15 

1535.3 

08  S 

00030 

24.23 

35.93 

24.30 

1534.5 

06S 

00100 

18.74 

36.48 

26.24 

1522.0 

065 

00125 

16.11 

36.52 

26.43 

1520.7 

06  S 

0015C 

17.66 

36.52 

26.49 

1520.4 

06S 

00200 

17.56 

36.51 

26.55 

1520.4 

OBS 

00250 

17.38 

36.48 

26.5  7 

1520.6 

OBS 

003  00 

17.09 

36.42 

26.6  0 

1520.5 

ObS 

00<.00 

16.39 

36.29 

26.67 

1519.8 

OBS 

OOf  00 

14.39 

35.90 

26.82 

1514.8 

oes 

006  00 

13.11 

35.73 

26.9  5 

1512.0 

06  S 

007  00 

10.84 

35.39 

27.13 

1505.4 

OBS 

oceoo 

08.40 

35.16 

27.36 

1497.6 

OBS 

008  ".0 

07.72 

35.14 

27.45 

1495.9 

oes 

00670 

07.94 

35.24 

27.49 

1497.3 

OBS 

00900 

07.62 

35.29 

27.55 

1497.4 

OBS 

00970 

07.20 

35.27 

27.62 

1496.2 

065 

00960 

07.44 

35.34 

27.64 

1497.4 

OBS 

01000 

06.95 

35.25 

27.64 

1495.7 

OBS 

01100 

05.77 

35.13 

27.71 

1492.5 

OBS 

01200 

05.31 

35.09 

27.7  3 

1492.3 

OBS 

01300 

04.98 

35.08 

27.76 

1492 .6 

06  5 

01<.00 

04.70 

35.05 

27.77 

1493.1 

065 

01500 

04.52 

35.03 

27.76 

1494.0 

085 

01530 

04.49 

35.04 

27.79 

1494.4 

REFID       31       6186 
CONSEC  0044 

LAT  35    04      N 

LONG       046    16      H 


CA5TNUH/IIME       LVLTVP 


YEAR 

1970 

eOTOP    04522 

AIR 

TEMP         22.2 

DIP    HOT    PER 

KINO-DIR    2f 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

WET 

BULe          18.3 

32 

2         2 

HINO-SPO    n 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.3 

SEA 

HIND-F3R 

HOUR 

00.0 

AREA              05 

CLOUD    T/4 

CL/IR 

WEATHER       Xl 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PJ. 

oes 

00000 

24.61 

35.89 

24.09 

1535.4 

OBS 

000  10 

24.66 

35.91 

24.15 

1535.2 

oes 

00020 

24.66 

35.91 

24.15 

1535.4 

oes 

000  30 

24.65 

35.91 

24.  16 

1535.5 

oes 

00050 

21.75 

36.42 

25.39 

1529.3 

oes 

00075 

19.43 

36.46 

26.04 

1523.5 

06  5 

00100 

16.47 

36.51 

26.33 

1521.3 

oes 

00125 

18.02 

36.50 

26.43 

1520.4 

065 

00150 

17.68 

36.51 

26.48 

1520.4 

oes 

00200 

17.58 

36.49 

26.53 

1520.3 

oes 

002  50 

17.29 

36.46 

26.58 

15  20.3 

oes 

00300 

17.05 

36.43 

26.62 

1520.3 

oes 

003  60 

16.78 

36.38 

26.64 

1520.5 

OBS 

00400 

16.20 

36.19 

26.63 

1519.1 

oes 

00500 

14.35 

35.92 

26.84 

1514.6 

OBS 

00600 

12.66 

35.65 

26.98 

1510.4 

oes 

00625 

12.40 

35.60 

27.00 

1509.9 

oes 

00659 

12.09 

35.61 

27.06 

1509.4 

oes 

00700 

11.00 

35.41 

27.11 

1506.0 

OBS 

00600 

09.00 

35.20 

27.29 

1500.1 

oes 

00855 

07.72 

35.11 

27.42 

1496.1 

oes 

00665 

08.00 

35.22 

27.47 

1497.4 

oes 

00875 

07.77 

35.18 

27.47 

1496.7 

oes 

009  00 

07.94 

35.28 

27.52 

1497.9 

oes 

01000 

07.63 

35.36 

27.63 

1498.5 

oes 

01015 

07.57 

35.36 

27.64 

1498.5 

oes 

01100 

06.20 

35.17 

27.66 

1494.3 

oes 

01150 

05.47 

35.12 

27.74 

1492.1 

oes 

01200 

05.28 

35.11 

27.75 

1 492 . 2 

oes 

01300 

04.64 

35.06 

27.76 

1492.0 

oes 

01400 

04.53 

35.04 

27.78 

1492.3 

oes 

01500 

04.23 

35.02 

27.80 

1492.7 

• 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORTG    E46    044 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


P34       TOT    P 


390 


TABLE  XXV.— Continued 


REFID       31        8136  YE«R     1970  BOTOP    03931 

CONSEC  0015  MONTH       09  SHIP    AI 

LAT  35    08       N  OAY  ZZ  DATA    USE        1 

LONG        048    06       H  HOUR    06.2  AREA  05 


AIR     TEMP  2Z.2 

WET     auLB  18.3 

BAROMETR     1016.6 
CLCUO    T/a 


DIR    HGT 

PER 

HIMD-DIB 

06 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

33 

WIND-SPD 

05 

TRACE    OIR                      D 

5    SOUARE       4 

SEA 

3 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SOUARE    48 

CL/TB 

taEATHE^ 

XI 

OR  10     E'.6    045 

1    SOUARE    58 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


PD4   TCT  P 


08S 
DBS 
DBS 
06S 
DBS 
DBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
3BS 
□  6S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OB? 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 

001  00 
0C125 
00150 
00200 

002  50 
00300 
00400 
00500 
00600 
00  7  00 
00800 
00825 
00845 
009  00 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 
01510 


24.45 
24.46 
24.46 
24.46 
22.98 
19.93 
18.48 
18.16 
17.75 
17.29 
16.86 
16.27 
14.67 
13.37 
11.95 
09.70 
07.87 
0  7.62 
07.95 
07.57 
06.02 
05.33 
04.89 
04.59 
04.45 
04.27 
04.27 


35.60 
35.60 
35.60 
35.61 
36.11 
36.47 
36.53 
36.5  3 
36.52 
36.45 
36.41 
36.31 
35.99 
35.77 
35.55 
35.25 
35.13 
35.12 
35.25 
35.27 
35.11 
35.08 
35.06 
35.04 
35.03 
35.02 
35.02 


23.98 
23.98 
23.98 
23.99 
24.80 
25.92 
26.34 
26.4  2 
26.51 
26.57 

26.6  5 

26.7  1 
26.82 
26.93 
27.04 
27.22 
27.42 
27.44 
27.50 
27.57 
27.66 
27.72 
27.76 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 


1 5  34  .  2 
1534.4 
1534.5 
1534.7 
1532.0 
1524.9 
1521 .3 
15  20.8 
1520.0 
1519.4 
I51B.9 
1517.9 
1514.1 
1511 .3 
1507.8 
1501.1 
1495.8 
1495.2 
1497.0 
1496.4 
1491.8 
1490.6 
1490.5 
1490.9 
1492.0 
1492.9 
1493.1 


REFID       31       8186 

YEAR 

1970 

BOTOP    03749 

AIR 

TE"P         23.9 

DIR 

HGT     PER 

UIND-DIR 

03 

CONSEC                0046 

MONTH 

09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          20.6 

30 

2         2 

WIND-SPD 

04 

LAT             35    08       N 

OAY 

22 

DATA    USE        I 

6AR0METR     1019.6 

SEA 

WIND-FDR 

LONG       048    00       W 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO 

11.9 

OBS 

00000 

24.30 

35.56 

24.00 

1533.8 

OBS 

00010 

24.27 

35.56 

24.00 

1533.9 

OBS 

00020 

24.26 

35.57 

24.02 

1534.0 

OBS 

000  30 

24.18 

35.60 

24.06 

1534.0 

OBS 

000  50 

23.03 

36.32 

24.94 

1532.4 

OBS 

000  75 

18.78 

36.24 

26.04 

1521.4 

OBS 

00100 

17.78 

36.40 

26.42 

1519.2 

OBS 

00125 

17.43 

36.46 

26.55 

1518.6 

OBS 

00150 

17.18 

36.43 

26.59 

1518.3 

OBS 

002  00 

16.90 

36.40 

26.63 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.54 

36.31 

26.65 

1517.8 

OBS 

00300 

15.84 

36.18 

26.71 

1516.4 

OBS 

004  00 

14.54 

35.94 

26.81 

1513.6 

oes 

00500 

13.29 

35.  75 

26.93 

1511  .0 

OBS 

00600 

11.50 

35.48 

27.08 

1506.2 

OBS 

00700 

09.67 

35.37 

27.32 

1501  .2 

OBS 

00720 

09.84 

35.40 

27.31 

1502.1 

OBS 

00755 

08.62 

35.18 

27.34 

1497.9 

OBS 

00800 

07.80 

35.14 

27.43 

1495.5 

OBS 

008  20 

07.25 

35.09 

27.47 

1493.6 

OBS 

00855 

07.19 

35.13 

27.51 

1494.0 

OBS 

00880 

07.64 

35.30 

27.58 

1496.4 

OBS 

00900 

07.59 

35.28 

27.57 

1496.5 

06S 

01000 

05.81 

35.08 

27.66 

1490.9 

OBS 

01025 

05.88 

35.14 

27.70 

1491 .7 

OBS 

01100 

05.36 

35.08 

27.72 

1490.8 

OBS 

01200 

05.05 

35.08 

27.75 

1491 .2 

OBS 

01300 

04.77 

35.06 

27.77 

1491.7 

OBS 

01400 

04.52 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01500 

04.34 

35.02 

27.79 

1493.2 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    E46    046 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


«**«»«****•**** 
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TABLE  XXV.— Continued 

SEflO       31       al86  TEAR    liSTO  90T0P    0411*  IIR    T6HP         23.9  DIS    HGT    PER  l<I^lO-0IR  Oi  INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CCSSEC  00*?  XONTH      09  SHIP    >l  HET    BULB         20.0  29  WINO-SPD  06  TRJCE    Old  0  5    SQUIRE       * 

L»I  35    CO       N  0«y  23  OATl    USE        1  B4R0METR     1021.3  St»  3  WIND-fOR  DURATION  00.3  2    SQUARE     48 

ICNG       C»e    00       II  HOUR    00.3  AREA  05  CLOUO     T/A  CL/TR  HEATHER  XI  ORIG     E46    047  1     SQUARE     58 

CASTNUN/T I^E 


TEAR 

1970 

BOTDP    04114 

AIR 

T6HP          23.9 

DIP     HGT    PER 

l<I^IO-0IR    06 

••ONTh 

1      09 

SHIP     Al 

HET 

BULB          20.0 

29 

HINO-SPD    06 

OAY 

23 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1021.3 

StA 

3 

HINO-fOR 

HOUR 

00.3 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

LVLTYP 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG               PO' 

PBS 

00000 

24.28 

35.64 

24.06 

1533.8 

3BS 

000  10 

24.22 

35.66 

24.10 

1533.9 

06  S 

00020 

24.  13 

35.66 

24.12 

1533.8 

08  S 

000  30 

24.08 

35.70 

24.17 

1533.9 

CBS 

00050 

21.38 

36.22 

25.34 

1528.1 

OBS 

00055 

21.70 

36.49 

25.45 

1529.3 

OSS 

00075 

tO.23 

36.13 

25.56 

1525.3 

OBS 

00100 

18.15 

36.3  5 

26.29 

15  20.2 

OBS 

00125 

17.59 

36.44 

24.49 

1519.1 

CBS 

00150 

17.26 

36.41 

26.55 

1518.5 

CBS 

002  00 

16.99 

36.41 

20.62 

1518.5 

06  S 

C0250 

16.57 

36.33 

26.65 

1518.0 

CBS 

OOiOO 

16.04 

36.22 

26.69 

1517.0 

OBS 

0C400 

14.73 

35.99 

26.8  1 

1514.3 

OBS 

00  "^00 

13.33 

35.78 

26.95 

1511 .1 

OBS 

0C600 

11.75 

35.48 

27.03 

1507.1 

OBS 

00675 

09.64 

35.25 

27.23 

1500.5 

OBS 

00700 

09.91 

35.37 

27.28 

1502.0 

OBS 

00730 

06.72 

35.20 

27.34 

1497.9 

06  5 

008  00 

07.75 

35.11 

27.42 

1495.3 

OBS 

00815 

07.52 

35.11 

27.45 

1494.6 

OBS 

00850 

07.85 

35.27 

27.53 

1496.7 

OBS 

00900 

07.60 

35.27 

27.57 

1496.6 

OBS 

00955 

06.88 

35.  13 

27.56 

1494.5 

OBS 

01000 

06.02 

35.  10 

27.65 

1491.6 

OBS 

01040 

05.54 

35.07 

27.69 

1490.5 

OBS 

OllCO 

05.27 

35.07 

27.72 

1490.4 

OBS 

01200 

04.92 

35.07 

27.76 

1490.6 

OBS 

01300 

04.67 

35.06 

27.78 

1491 .3 

OBS 

01400 

04.48 

35.03 

27.78 

1492.1 

OBS 

0150C 

04.34 

35.02 

27.79 

1493.2 

REFID   31  8186 

CCNSEC  0048 

LAI      35  02   N 

LONG   047  58   H 


CASTNUM/T IME 


YEAR 

1970 

BOTOP    04369 

AIR 

TEMP          23.? 

DIP 

HGT    PER 

HIND-OIR 

07 

INST    SIO    RECORDER 

TEN    S5    1206 

MONTH       09 

SHIP    AI 

HET 

BULP           20.0 

29 

2          3 

HINO-SPO 

Oo 

TRACE     DIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

23 

DATA    USE        1 

9ARDMETR     1021.3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE     46 

HfUR 

06. C 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

HEAIHE.* 

XI 

DRIG     E46    048 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

p:4 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

CBS 

00000 

24.12 

35.64 

24.1  1 

1533.4 

OBS 

00010 

24.02 

35.64 

24.  14 

1533.4 

OBS 

00020 

24.02 

35.64 

24.14 

1533.5 

OBS 

00030 

24.02 

35.64 

24.14 

1533.7 

OBS 

000  75 

20.13 

36.56 

25.93 

1525.5 

OBS 

00100 

19.48 

36.51 

26.07 

1524.1 

OBS 

0012  5 

18.33 

36.50 

26. 3t 

1521 .3 

OBS 

00150 

17.23 

36.30 

26.47 

1518.3 

OBS 

00200 

16.95 

36.37 

26.59 

1518.3 

OBS 

00220 

16.94 

36.41 

26.6  3 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.70 

36.37 

20.65 

1518.4 

OBS 

00  3  00 

16.29 

36.26 

23.67 

1517.9 

OBS 

00400 

14.74 

35.94 

26.77 

1514.3 

OBS 

CC4rO 

13.95 

35.66 

26.88 

1513.1 

OBS 

00500 

13.64 

35.78 

26.86 

1512.2 

UBS 

006  00 

11.91 

35.55 

27.05 

1507.7 

PBS 

00  7  00 

10.13 

35.31 

i7.1<, 

1502.8 

OBS 

007.30 

09.40 

35.21 

27.24 

1500.5 

nes 

00740 

C9.50 

35.30 

27.2': 

1501 .1 

OBS 

008  00 

08.  15 

35.14 

27.  1-6 

1496.8 

nes 

008  30 

07.51 

35.11 

27.45 

14  94.8 

CBS 

00850 

07.85 

35.24 

27.50 

149<.  .7 

OBS 

00900 

C7.64 

35.28 

27.57 

1496.7 

OBS 

01000 

06.13 

35.12 

27.65 

1402.3 

OBS 

01100 

05.35 

35.08 

27.72 

1490.7 

OBS 

01200 

04.97 

35.07 

27.76 

1490.8 

CBS 

01300 

04.59 

35.03 

27.77 

1490.9 

OBS 

01400 

04.42 

3  5.02 

27.76 

1491 .9 

OBS 

01500 

C4.17 

35.00 

27.7'^ 

1492.5 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO       3L  6186 

CONSEC  00<rg 

LAT             35  02       N 

LCNG       0*.e  07       M 


CaSTNUM/T IME 


YEAR 
MONTH 
OAY 
HOUR 

1970 
09 
23 

12.2 

eOTDP    02926 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AREA               Oi 

AIR    TEMP          24.4 
HET    BULB          22.2 
BARCMETR     1022.7 
CLOUD     T/A 

DIR     HOT    PER 

29 
SEA                  3 
CL/TR 

KINO-DIR 
m  N  D- SP  D 
MIVO-FOR 
HEATHER 

08 
05 

XI 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR                        D 
DURATION                  00.3 
ORIG     E46    049 

TEN    SO    1206 
5    SQUARE       4 
2    SQUARE    «a 
1     SQUARE     58 

LVLTVP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

p:)4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

oes 

00000 

23.99 

35.63 

24.14 

1533.1 

06  S 

OOOIO 

23.99 

35.64 

24.15 

15  33.3 

0B5 

00020 

2<..01 

35.65 

24.15 

15  33.5 

DBS 

00030 

23.99 

35.67 

24.17 

1533.7 

DBS 

000  50 

23. 14 

35.72 

24.46 

1532.0 

OBS 

00075. 

18.28 

36.12 

26.08 

151S.9 

OBS 

00100 

18.39 

36.47 

26.32 

1521 .0 

OBS 

00125 

18. O* 

36.47 

26.40 

15  20.4 

OBS 

00150 

17.65 

36.39 

26.44 

1519.6 

OBS 

00200 

17.15 

36.40 

26.57 

1519.0 

OBS 

002  50 

16.98 

36.41 

26.62 

1519.3 

OBS 

003  00 

16.50 

36.31 

26.66 

1518.5 

OBS 

00*00 

15.00 

36.12 

24.65 

1515.3 

oes 

00500 

13.55 

35.79 

26.91 

1511  .9 

OBS 

00600 

11.75 

35.51 

27.05 

1507.1 

OBS 

00605 

ll.<.l 

35.42 

27.05 

15  05.9 

OBS 

00{50 

11.10 

35.46 

27.13 

1505.6 

OBS 

00700 

09.90 

35.28 

27.21 

1501  .9 

oes 

00750 

08.95 

35.18 

27.29 

1499.1 

oes 

008  00 

08.65 

35.25 

27.39 

1498.9 

06  s 

OGB'.O 

07.51 

35.07 

27.42 

1495.0 

aes 

009  00 

06.83 

35.08 

27.53 

1493.3 

OdS 

0C970 

06.59 

35.16 

27.62 

1493.6 

oes 

00960 

06.90 

35.24 

27.64 

1495.1 

OBS 

01000 

06.45 

35.17 

27.65 

1493.6 

oes 

OlOtO 

05. 3<. 

35.07 

27.71 

149C.0 

OBS 

01100 

05.21 

35.04 

27.70 

14  90.1 

OBS 

01115 

05.12 

35.05 

27.72 

1490.0 

CBS 

01135 

05. Al 

35.12 

27.74 

1491 .6 

OBS 

01160 

05.09 

35.07 

27.74 

1490.7 

OBS 

01200 

05.26 

35.12 

27.76 

1492.1 

0B< 

01270 

05.20 

35.13 

27.78 

1493.0 

c?s 

01300 

04.9  7 

35.09 

27.77 

1492.5 

OfS 

OHOO 

04. ",5 

35.04 

27.79 

1492.0 

OBS 

01500 

04.2  7 

35.02 

27.79 

1492.9 

«<<«»«***»>^«« 


REFIO       31       8186 

YEAR 

1970 

BOTOP     03643 

AIR 

TEMP          26.7 

DIB    HGT     PER 

HIND-DIR 

11 

CONSEC              0050 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

UET 

BULP           22.1 

09 

JIMD-SPO 

36 

LAT            35    03      N 

DAY 

23 

DATA    USE        1 

3AR0METR     1021.0 

SEA 

3 

WIND-F3R 

LONG       048    10      U 

HOUR 

16.5 

AREA               05 

CLOUO     T/4 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

OYNDPTH 

SNG     VEL 

OXYG 

P3' 

06.5 

OBS 

00000 

24.05 

35.57 

24.08 

1533.2 

OBS 

00010 

23.98 

35.65 

24.16 

1533.3 

oes 

00020 

24.00 

35.66 

24.  16 

1333.5 

OBS 

00030 

23.38 

35.71 

24.36 

1532.2 

oes 

000  50 

20.98 

36.32 

25.52 

1527.1 

oes 

00075 

19.23 

36.22 

25.91 

1522.7 

OBS 

00100 

18.35 

36.38 

26.26 

15  20.8 

OBS 

00125 

18.18 

36.49 

26.39 

1520.6 

OBS 

00150 

17.98 

36.49 

26.43 

1520.7 

OBS 

00200 

17.53 

36.44 

26.51 

1520.1 

DBS 

002  50 

16.97 

36.41 

26.62 

1519.3 

oes 

00300 

16.51 

36.33 

26.67 

1516.6 

OBS 

00400 

14.99 

36.05 

26.80 

1515.2 

OBS 

00500 

13.49 

35.80 

26.93 

1511 .7 

OBS 

00600 

12.04 

35.59 

27.06 

1506.2 

oes 

00700 

09.82 

35.32 

27.25 

1501 .6 

OBS 

00770 

08.71 

35.20 

27.34 

14  96.5 

oes 

0C780 

09.01 

35.31 

27.38 

1500.0 

OBS 

00800 

08.49 

35.23 

27.40 

1496.2 

oes 

009  00 

06.75 

35.12 

27.57 

1493.1 

OBS 

009  20 

07.31 

35.3  2 

27.65 

1495.8 

OBS 

01000 

06.2  9 

35.  19 

27.69 

1493.0 

OBS 

01100 

05.44 

35.15 

27.76 

1491.2 

OBS 

0U80 

05.24 

35.  12 

27.76 

1491.7 

OBS 

01200 

05.39 

35.16 

27.78 

1492.7 

oes 

01300 

04.90 

35.  10 

27.79 

1492.3 

OBS 

01400 

04.62 

35.08 

27.80 

1492.8 

OBS 

01500 

04.42 

35.07 

27.82 

1493.6 

OBS 

01750 

04.03 

35.05 

27.84 

1496.2 

CBS 

02000 

03.76 

35.05 

27.87 

1499 .4 

OBS 

02500 

03.22 

35.00 

27.89 

1505.5 

oes 

03000 

02.74 

34.97 

27.91 

1512.0 

INST     STO    RECORDER  TEN    SO     1206 

TRACE     DIR  0  5     SQUARE        4 

DURATION  00.6  2     SQUARE     48 

CRIG     E'.6    050  1     SQUARE     58 


P34       TOT     P 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO      31 

8186 

YE»P     1970 

BOIDP    04369 

CONSEC 

0051 

lOUTf       m 

SHIP    11 

LAT           35 

00      N 

DAV             ^^ 

D«I<1    USc       1 

LONG       048 

08      M 

MCUP     OC.^ 

AREA                05 

AIR    TEKP  27.! 

WET     lUL"  il.<^ 

BARCETP     10^2.7 
CLOUD     I/S 


DIP     MC.T     PtR 

10       I  3 

SEA 
CL/TP 


<I>IO-OIR  1^ 

WIND-SPD  Ci 
<INO-fCk 

WEATHER  XI 


INST    SIC    RECORDER 
TRACE    Olft  0 

DURATUN  00.2 

CR|G    £46    051 


T=N  SO  W06 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4B 
1    SOJARE    58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OVMDPTM       SNO    VEL        3XYG 


P"4        TrT     P 


0B<; 

OOOOO 

23. 

.99 

35.59 

24, 

.1  1 

OBS 

COO  10 

23, 

.99 

35.59 

24 

.1  1 

IBS 

00020 

23. 

.73 

35.5  3 

24, 

.14 

OBS 

CO03O 

23. 

.78 

35.62 

24, 

.?C 

OBS 

00050 

22, 

.43 

35.77 

24, 

.69 

OBS 

0PC75 

19, 

,48 

36.20 

25, 

.83 

OBS 

OCIOO 

U. 

.62 

36.48 

26, 

.27 

OBS 

00125 

18, 

,13 

36.45 

26, 

.37 

OBS 

00150 

17, 

.70 

36.44 

26, 

.47 

oes 

002  00 

17, 

,24 

36.45 

26, 

.59 

DBS 

00250 

16, 

.92 

36.40 

26, 

.62 

OBS 

00300 

16, 

.63 

36.34 

26. 

.65 

□  BS 

00345 

16. 

.36 

36.30 

26. 

.68 

OBS 

00400 

15. 

.34 

36.06 

26. 

.!■> 

OBS 

00500 

13. 

.63 

35.31 

26. 

.91 

OBS 

00(.00 

12. 

.50 

35.63 

27. 

.00 

OBS 

00640 

11. 

.44 

35.49 

27. 

.09 

PBS 

0C<;70 

11. 

,39 

35.49 

27. 

.1  1 

OBS 

00700 

10. 

,15 

35.31 

27. 

.  19 

OBS 

008  00 

08. 

.23 

35.16 

27. 

.38 

OBS 

00675 

07, 

.29 

35.13 

27. 

.50 

OBS 

00900 

07. 

.55 

35.28 

27. 

.56 

OBS 

00920 

07. 

,63 

35.31 

27. 

.59 

OBS 

OICOO 

06. 

.26 

35.14 

27. 

.65 

OBS 

01100 

05. 

,46 

35.09 

27. 

.71 

CBS 

01200 

05. 

.04 

35.07 

27. 

.75 

OBS 

01300 

04. 

,76 

35.04 

27. 

.76 

OBS 

01400 

04. 

55 

35.03 

27.77 

OBS 

01500 

04. 

,51 

35.04 

27. 

.76 

15  33.1 
1533.2 
15  32.7 
153S.1 
1530.4 
1523.3 
1521 .7 
15..0.7 
1519.8 
1510.3 
151'. 1 
1519.0 
1515.9 
1516.3 
1512.2 
1509.8 
1506.6 
1506.9 
15C«  .3 
1497.2 
1494.8 
1496.4 
1497.1 
1492.8 
1491 .2 
1491.1 
1491 .6 
1492.4 
1493.9 


REFIT       31       8186 
CONSEC  0052 

LAT  34    56       N 

LONG       048    01       w 


CASTIMUM/TIHE       LVLTVP 


YEAR 

1970 

oOTf.p     04572 

AIR 

TEMP          25.0 

OIR 

HGT     PER 

WINO-DIR 

15 

INST     STO    RECORDER 

t  = 

;n  so  1206 

«n»iTH 

09 

SHIP    AI 

WET 

8UL6          20.6 

10 

1          3 

UIVO-SPD 

04 

TRACE     OIR                        D 

5 

SQUARE        2 

DAY 

24 

OATS    USE        1 

BAROMETR     1021.0 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION                   00.2 

2 

SQUARE     48 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/t 

R 

WEATHER 

xo 

ORIG     E46    052 

1 

SQUARE     48 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTh 

1       SNO    VEL 

OXYG 

PC  4 

TOT     P          N02          N03 

sn3 

PH 

OBS 

OOOOO 

24.00 

35.62 

24.1  3 

1533.1 

ObS 

00010 

23.98 

35.62 

24.14 

1533.3 

CBS 

00020 

23.98 

35.65 

24.  16 

1533.4 

OBS 

00030 

23.97 

35.66 

24.17 

1533.6 

OB"; 

000  50 

21.32 

36.04 

25.22 

1527.7 

OBS 

00075 

18.57 

36.28 

26.1  3 

1520.9 

ObS 

00065 

18.97 

36.42 

26.13 

1522.3 

oes 

00100 

18.67 

36.46 

26.25 

1521.8 

CBS 

00125 

18.  1.. 

36.47 

26.38 

1520.7 

OBS 

C0150 

17.63 

36.39 

26.40 

1520.1 

OBS 

002  00 

17.29 

36.45 

26.57 

151°. 4 

OBS 

00250 

16.98 

36.40 

26.61 

1519.3 

OBS 

00300 

16.57 

36.33 

26.65 

1510.6 

oes 

00400 

15.19 

36.06 

26.76 

1515.8 

CBS 

00  5  00 

13.64 

35.83 

26.92 

1512.2 

OBS 

006  00 

12.00 

35.55 

27.03 

1508.0 

oes 

00625 

11.56 

35.48 

27.06 

1506.9 

OBS 

006  40 

11.71 

35.54 

27.08 

1507.7 

ObS 

007  00 

10.21 

35.34 

27.20 

1503.1 

OBS 

00800 

08.35 

35.15 

27.36 

1497.6 

OBS 

00825 

07.87 

35.17 

27.45 

1496.2 

CBS 

00860 

08.12 

35.30 

27.51 

1497.9 

CBS 

00900 

0  7.75 

35.29 

27.56 

1497.2 

PBS 

00960 

07.03 

35.21 

27.60 

1495.3 

oes 

01000 

06.04 

35.09 

27.64 

1491 .9 

OBS 

01100 

05.36 

35.06 

27.70 

1490.7 

OBS 

01130 

05.51 

35.11 

27.72 

1491.9 

OBS 

01200 

05.04 

35.07 

27.75 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.78 

35.06 

27.77 

1491.7 

OBS 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

149^.1 

oes 

01500 

04.32 

35.03 

27.60 

1493.1 

•  t  a»* c«* 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID       31       8186 

VEAR 

1970 

60T0P    04038 

AIR 

TEMP          26.1 

DIR     HUT     PER 

WIND-DIR    IZ 

CONSEC              0053 

MONTH 

0= 

SHIP    Al 

hEI 

SULB          22.2 

11 

1          2 

JIND-SPO    C5 

LAT             34    4  7       N 

PAY 

24 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1C22.7 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       047    59       M 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IP 

hEATHER        XI 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

;IGHA-T 

OVNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG               PD 

12.0 

DBS 

00000 

23.98 

35.59 

24.1  1 

1533.1 

OBS 

00010 

23.93 

35.59 

24.13 

1533.1 

OBS 

00020 

23.97 

35.65 

24.16 

1533.4 

OBS 

00030 

23.87 

35.72 

24.24 

1533.4 

OBS 

00050 

20.97 

36.02 

25.30 

1526.7 

OBS 

00070 

18.88 

36.09 

25.90 

1521 .5 

OBS 

000  75 

19.22 

36.32 

25.99 

1522.8 

OBS 

00100 

18.57 

36.49 

26.29 

1521 .5 

OBS 

00125 

18.14 

36.5  1 

26.41 

1 5  20  .  8 

OBS 

00150 

17.58 

36.39 

26.46 

1519.4 

OBS 

00155 

17.84 

36.53 

26.50 

1520.4 

OBS 

002  00 

17.53 

36.48 

26.54 

1520.2 

OBS 

002  50 

16.98 

36.49 

26.68 

1519.4 

OBS 

00300 

16.53 

36.3  5 

26.68 

1518.7 

OBS 

00400 

15.08 

36.05 

26.78 

1515.5 

OBS 

00500 

13.48 

35.77 

26.91 

1511.6 

OBS 

006  00 

11.99 

35.56 

27.04 

1508.0 

OBS 

00640 

11.30 

35.52 

27.14 

1506.2 

OBS 

00700 

09.94 

35.33 

27.24 

1502.1 

OBS 

00765 

08.58 

35.19 

27.35 

1498.0 

OBS 

00782 

08.90 

35.30 

27.39 

1499.6 

OBS 

00800 

08.59 

35.26 

27.41 

1498.7 

OBS 

008  70 

07.89 

35.26 

27.51 

1497.2 

OBS 

00900 

06.89 

35.12 

27.55 

1493.6 

□BS 

00920 

06.53 

35.08 

27.57 

1492.5 

OBS 

01000 

05.95 

35.08 

27.64 

1491 .5 

OBS 

01080 

05.60 

35.09 

27.70 

1491 .4 

OBS 

on  00 

05.45 

35.07 

27.70 

1491.1 

OBS 

01200 

04.84 

35.06 

27.76 

1490.3 

OBS 

01300 

04.60 

35.05 

27.78 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

1492.0 

DBS 

01510 

04.26 

35.03 

27.80 

1493.1 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR  0  5  SQUARE   2 

DURATION        00.3  2  SQUARE  46 

GRIG  E46  053  1  SQUARE  47 


PD4   TOT  P 


REfID       31  8186  YEAR     1970  BOTOP     04206  AIR    TEMP           28.9  DIR     HGT  PEP             XINO-DIR  3J  INST     STD    RcCP"CER  TEN    SO    1206 

CONSEC  0054  MONTH       09  SHIP    AI  HET    9ULE          24.4  1 1        ■:  j                WIND-SPO  04  TRACE     DIP                         D  5     SOUARE        2 

LAT             34  59       N  DAY             24  DATA    USE       1  BAROMETR     IC21.0  SEA  MIND-FDR  DURATION                  00.7  2     SQUARE     48 

LONG       048  00       H  HOUR     IR.O  AREA                05  CLOUD    T/A  CL/TR  HEATHER  XI  CRIG     E46    054  1     SQUARE     48 


YEAR 

1970 

BOTOP     04206 

AIR 

TEMP           28.9 

DIR     HGT     PEP 

XINO-DIR 

3J 

INST    STD    RcCPOCER 

MONTH 

09 

SHIP    AI 

HET 

BULB          24.4 

11 

*:        J 

WIND-SPO 

04 

TRACE    DIP                      D 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1021. 0 

SEA 

MIND-FDR 

DURATION                  00.7 

HOUR 

IR.O 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

t4EATHER 

XI 

CRIG     E46    054 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND     VcL 

OXYG 

Pl-4 

TCT     P          N02          N03 

OBS 

000  00 

23.67 

35.39 

24.05 

1532 .1 

OBS 

00010 

23.47 

35.43 

24.14 

1531.6 

OBS 

00020 

23.24 

35.46 

24.23 

1531 .4 

OBS 

00030 

23.21 

35.46 

24.24 

1531.5 

OBS 

000  5  0 

20.92 

36.08 

25.36 

1526.7 

OBS 

00075 

18.94 

36.26 

26.02 

1521.9 

OBS 

00100 

18.22 

36.40 

26.31 

1520.4 

OBS 

00125 

17.92 

36.53 

26.48 

15  20.1 

OBS 

00150 

17.63 

36.50 

26.53 

1519.7 

OBS 

002  00 

17.28 

36.45 

26.58 

1519.4 

CBS 

002  50 

16.97 

36.4  0 

26.61 

1519.2 

OBS 

00300 

16.39 

36.32 

26.69 

15U.2 

CBS 

00400 

14.48 

35.95 

26.84 

1513.5 

OBS 

00500 

13.18 

35.73 

26.94 

1510.6 

OBS 

006  00 

11.51 

35.51 

27.10 

1506.3 

OBS 

007  00 

09.38 

35.25 

27.27 

1499 .9 

OBS 

00785 

07.78 

35.14 

27.44 

1495.2 

OBS 

OObOO 

07.99 

35.26 

27.50 

1496.4 

OBS 

00900 

06.79 

35.17 

27.60 

1493.3 

OBS 

OIGOO 

05.65 

35.10 

27.70 

1490.3 

OBS 

01100 

05.31 

35.10 

27.74 

1490.6 

OBS 

01200 

04.84 

35.07 

27.77 

1490.3 

OBS 

01300 

04.5  8 

35.06 

27.79 

1490.9 

OBS 

01400 

04.28 

35.03 

27.no 

1491 .3 

OBS 

01500 

04.15 

35.02 

27.81 

1492.4 

OBS 

01750 

03.88 

35.03 

27.84 

1495.5 

OBS 

02000 

03.67 

35.01 

27.85 

1498.8 

OBS 

025  00 

03.23 

34. 9S 

27.68 

1505.5 

OBS 

03000 

02.81 

34.95 

27.68 

1512.3 

o«««**»aa 
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TABLE  XXV.— Continued 


BEFIO       31  8166 

CONSEC  0055 

LiT             ?*,  56       N 

LONG      0^7  52       w 


CaSINUH/TIMe       LVLTYP 


VE»B 

ISTO 

BCTDP    0'.572 

AlP 

lEKP         23.3 

DIft    HOT    PER 

-ISO-DIR 

25 

INST    STC   RECORDER 

MCNTh 

■       0^ 

SKIP    AI 

KET 

BUie          20.0 

11 

1         3 

MIND-SPD 

05 

TRACE    DIP                      D 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BAPQWETP     1022.4 

SEA 

KIND-FOB 

OUPATIDN                  00.3 

HOUP 

00.  i 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG     E46    055 

.VLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGfA-I 

DYNOPTh 

SNO    VEL 

UXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

06  S 

00000 

23.91 

35.37 

23.97 

1532 .6 

08  5 

00010 

23.59 

35.37 

24.06 

1532.0 

08  S 

00020 

23.55 

35.36 

24.07 

15  32.1 

oes 

000  30 

23.41 

35.46 

24.18 

1532.0 

oes 

00050 

19.98 

36.07 

25.60 

1524.1 

r»s 

000  75 

18.79 

36.38 

26.15 

1521.6 

03S 

00100 

18.33 

36.52 

26.37 

1520.9 

CBS 

00125 

17.98 

36.52 

26.46 

1520.3 

08S 

0015  0 

17.70 

36.51 

26.52 

1519.9 

oas 

002  00 

17.41 

36.48 

26.5  7 

1519.8 

CBS 

002  50 

16.99 

36.39 

26.60 

1519.3 

CBS 

00300 

16.51 

36.31 

26.65 

1518.6 

oes 

00400 

14.75 

35.98 

26.60 

1514.4 

oes 

00500 

13.50 

35.80 

26.93 

1511 .7 

CbS 

00600 

1  1.99 

35.57 

27.05 

1508.0 

oes 

00700 

10.08 

35.35 

27.23 

1502.6 

DBS 

00790 

08.22 

35.19 

27.41 

14<:7.0 

OBS 

008  00 

08.60 

35.29 

27.43 

1498.7 

085 

009  00 

06.75 

35.08 

27.54 

1493.0 

LBS 

01000 

05.68 

35.08 

27.68 

1490.4 

CBS 

OIlOO 

05.10 

35.06 

27.73 

1489.7 

OBS 

012  00 

04.70 

35.04 

27.76 

1489.7 

OBS 

01300 

04.57 

35.04 

27.78 

1490.8 

OBS 

01400 

04.46 

35.03 

27.78 

1492.0 

OBS 

01500 

04.16 

35.00 

27.79 

1492.4 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


REFID       31  8186 

CONSEC  0056 

LAT             34  57       N 

LONG      047  53       U 


YEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP         23.9 

DIP     MGT     PER 

m>(D-0IR 

25 

INST     Sin    RECORDER 

MONTH 

1       09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          20.6 

11 

0          3 

WIND-SPD 

04 

TRACE    DIR                      D 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

6AB0METR    1022.4 

SEA 

1.IND-F3R 

DURATION                 00.3 

HOUR 

06.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E46    056 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNDPTH 

SND    VEL 

□  XYG 

PCi4 

TCT     P          N02          N03 

CBS 

00000 

23.71 

35.39 

24.04 

1532 .2 

OBS 

00010 

23.71 

35.39 

24.04 

1532.3 

OBS 

00020 

23.61 

35.40 

24.08 

1532.3 

OBS 

000  30 

23.58 

35.46 

24.13 

1532.4 

CBS 

000  50 

21.63 

35.98 

25.08 

1528.4 

OBS 

000  75 

20.98 

36.52 

25.67 

1527.8 

OBS 

00100 

18.33 

36.42 

26.29 

1520.8 

oes 

00125 

1  7.67 

36.44 

26.4  7 

1519.3 

OBS 

00130 

17.89 

36.51 

26.4  7 

1520.1 

oes 

00150 

17.71 

36.51 

26.52 

1519.9 

OBS 

00200 

17.38 

36.48 

26.57 

1519.7 

oes 

002  50 

16.79 

36.39 

26.65 

1518.7 

OBS 

00300 

16.44 

36.29 

26.6  5 

1518.3 

OBS 

004  00 

14.69 

35.95 

26.79 

1514.1 

oes 

00500 

13.26 

35.73 

26.92 

1510.8 

CBS 

00600 

11.79 

35.54 

27.07 

1507.3 

OBS 

00700 

09.51 

35.25 

27.25 

1500.4 

oes 

00745 

08.70 

35.20 

27.34 

1498.1 

OBS 

00760 

09.03 

35.31 

27.38 

1499.7 

oes 

OOBOO 

08.42 

35.25 

27.43 

1498.0 

oes 

00900 

06.35 

35.06 

27.56 

1491.4 

OBS 

01000 

05.71 

35.08 

27.67 

1490.5 

OBS 

01060 

05.20 

35.05 

27.71 

1489.7 

OBS 

OllOO 

05.19 

35.07 

27.73 

1490.1 

OBS 

01140 

04.85 

35.03 

27.74 

1489.3 

oes 

01200 

04.67 

35.03 

27.76 

1489.6 

OBS 

01300 

04.43 

35.01 

27.77 

1490.2 

oes 

01400 

04.2  8 

35.01 

27.79 

1491 .3 

OBS 

01500 

04.19 

35.00 

27.79 

1492  .6 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


•«** •«** 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID       31       8186 

YEAR 

1970 

eOTOP     04206 

AIR 

TEMP          25.0 

DIP     HGT    PER 

UIND-DIR    25 

CCNStC               0057 

MONTH 

09 

SHIP    41 

HET 

BULB          21.1 

31 

WIMCHSPD    10 

l»T            35    03      N 

DAY 

J5 

DATA    USE        1 

BARC^ETP     1019.6 

SEA 

2 

MIND-FOB 

LONG       0*7    5'3       U 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

CASINUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PD 

12.1 

DBS 

000  00 

24.08 

35.85 

24.28 

1533.6 

QBS 

000  10 

2  4.04 

35.94 

24.29 

1533.6 

nes 

0C020 

23.96 

35.84 

24.31 

1533.6 

OBS 

00030 

23.95 

35.87 

24.3? 

1533.6 

OBS 

00050 

21.33 

35.79 

25.02 

1527.4 

OBS 

00060 

19.48 

36.03 

25.70 

1522.9 

06  S 

00068 

19.63 

36.33 

25.89 

1523.8 

OBS 

00075 

18.55 

36.27 

26.12 

1520. a 

OBS 

00100 

18.01 

36.42 

26.37 

1519.9 

OBS 

00105 

17.76 

36.39 

26.41 

1519.2 

OBS 

00110 

17.88 

36.45 

26.43 

1519.7 

oes 

00125 

17.53 

36.41 

26.46 

1518.9 

OBS 

00150 

17.33 

36.42 

26.53 

1518.8 

OBS 

0C20C 

17.18 

36.44 

26.59 

1519.1 

OBS 

002  30 

16.93 

36.41 

26.63 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

36.44 

26.64 

1519.4 

OBS 

00300 

16.14 

36.22 

26.67 

1517.3 

OBS 

00400 

14.44 

35.92 

26.82 

1513.3 

OBS 

004  70 

13.41 

35.75 

26.91 

1510.9 

OBS 

00480 

13.54 

35.80 

26.92 

1511 .5 

OBS 

00500 

13.40 

35.78 

26.93 

1511.4 

OBS 

006  00 

11.93 

35.56 

27.06 

1507.8 

OBS 

00700 

09.89 

35.30 

27.22 

1501 .9 

OBS 

00742 

08.91 

35.20 

27.31 

1498.8 

OBS 

00750 

09.05 

35.26 

27.33 

1499.6 

OBS 

008  00 

07.75 

35.14 

27.44 

1495.3 

OBS 

00830 

07.25 

35.15 

27.52 

1493.9 

QBS 

00853 

07.67 

35.29 

27.56 

1496.1 

OBS 

00900 

06.90 

35.  14 

27.56 

1493.7 

OBS 

009  10 

06.55 

35.14 

27.61 

1492.5 

OBS 

009  50 

06.30 

35.13 

27.64 

1492.1 

OBS 

00970 

05.75 

35.08 

27.67 

1490.2 

OBS 

01000 

05.63 

35.08 

27.68 

1490.2 

OBS 

01060 

05.50 

35.08 

27.70 

1490.7 

OBS 

01070 

05.  19 

35.04 

27.71 

1489.5 

oes 

01100 

05.10 

35.06 

27.73 

1489.7 

OBS 

01200 

04.75 

35.05 

27.77 

1489.9 

CBS 

01300 

04.58 

35.04 

27.78 

1490.9 

OBS 

01400 

04.36 

35.02 

27.78 

1491 .6 

OBS 

015  00 

04.05 

34.96 

27.79 

1491.9 

INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIK                        D  5     SQUARE       4 

DURATION                   00.3  2     SQUARE     46 

ORIG     E46    057  1     SQUARE     57 


REFID       31       S1B6 
CONSEC  0058 

LAT  35    01       N 

LONG       047    55       W 


CASTNU"/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP    04389 

AIR 

TEMP          26.7 

OIR    HGT     PER 

MINO-OIR 

31 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

0° 

SHIP    AI 

WET 

BULB          22.8 

31 

1          3 

UIMD-SPD 

16 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

25 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1016.3 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                  00.7 

2    SQUARE    46 

HOUP 

17.8 

AREA                05 

CLOUD    T/a 

CL/TR 

KEATHER 

X2 

ORIG    E46    058 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

5ND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SID3         PH 

OBS 

000  00 

23.83 

35.53 

24.11 

1532.6 

oes 

00010 

23.53 

35.46 

24.15 

1532.0 

oes 

00020 

23.48 

35.52 

24.21 

1532.1 

oes 

00030 

23.34 

35.58 

24.29 

1532.0 

DBS 

000  50 

21.  13 

36.23 

25.41 

1527.4 

ces 

00075 

19.08 

36.27 

25.99 

1522.3 

oes 

00100 

17.88 

36.41 

26.40 

1519.5 

oes 

00125 

18.03 

36.53 

26.45 

1520.5 

OBS 

001  50 

17.63 

36.51 

26.54 

1519.7 

065 

00200 

17.23 

36.46 

26.60 

1519.3 

OBS 

002  50 

16.73 

36.36 

26.64 

1518.5 

CBS 

00300 

16.23 

36.28 

26.70 

1517.7 

OBS 

00400 

14.24 

35.90 

26.85 

1512.6 

OBS 

00500 

13.04 

35.69 

26.94 

1510.1 

OBS 

006  00 

11.24 

35.48 

27.12 

1505.3 

OBS 

00700 

08.99 

35.19 

27.29 

1498.4 

OBS 

00740 

06.15 

35.17 

27.40 

1495.9 

OBS 

00760 

08.54 

35.30 

27.45 

1497.9 

OBS 

00800 

08.22 

35.29 

27.49 

1497.3 

oes 

009  00 

06.19 

35.10 

27.63 

1490.8 

OBS 

OIOOO 

05.43 

35.10 

27.72 

1489.4 

oes 

01100 

05.00 

35.08 

27.76 

1489.3 

OBS 

01200 

04.70 

35.09 

27.80 

1489.8 

08S 

01300 

04.51 

35.07 

27.81 

1490.6 

oes 

01400 

04.27 

35.05 

27.62 

1491.3 

oes 

01500 

04.  10 

35.03 

27.82 

1492.2 

OBS 

01750 

03.85 

35.02 

27.64 

1495.4 

oes 

02000 

03.67 

35.01 

27.65 

1498.8 

OBS 

02500 

03.26 

34.99 

27.87 

1505.6 

06  S 

03000 

02.82 

34.95 

27.88 

1512.3 

•*•«»•***«*••«« 
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TABLE  XXV.— Continued 


•  EFIO      31  8U6 

CONSeC  0059 

lAT            3»  5*      N 

L?NG       047  55       M 


VEiR  1970 
MONTH  09 
DAY  2t 

HOUR    00.0 


80TDP    04755 
SHIP    M 
0414    USE        I 
»RE«  05 


SIR    lEHP  Z2.6 

WET    6UL8  19,4 

6ARCHETP     IOIS.6 
CI  duo     T/« 


OIR    MGT 

30       1 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     04 
iJINO-SPD    15 
WINO-FCR 
WEATHER       X2 


INST    SIO    tECOROER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG     E46    059 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASISUX/TI1E       IVLTVP 


SIGMA-T  DVNOPTH       SNO    «El       OXYG 


PJ4       TOT    P 


CBS 

00000 

24.14 

35.74 

24 

.18 

OBS 

00010 

23.98 

35.71 

24 

.20 

oes 

OOOiO 

24.00 

35.81 

24 

.27 

oes 

000  30 

24.00 

35.81 

24 

.27 

OBS 

000  50 

23.78 

35.80 

24 

.33 

CBS 

00075 

20.32 

36.27 

25 

.66 

HBS 

00100 

18.73 

36.31 

26, 

.  1  1 

OBS 

001J5 

17.87 

36.43 

26 

.42 

OBS 

00150 

17.68 

36.4  3 

26, 

.46 

OBS 

002  00 

17.30 

36.44 

26, 

.56 

OBS 

002  50 

16.99 

36.39 

26, 

.60 

OBS 

00300 

16.51 

36.31 

26, 

.65 

OBS 

00400 

15.06 

36.04 

26, 

.78 

OBS 

00500 

13.51 

35.79 

26, 

.92 

OBS 

006  00 

11.97 

35.54 

27. 

.03 

OBS 

00700 

09.99 

35.30 

27. 

.21 

CBS 

00792 

03.01 

35.15 

27. 

,41 

OBS 

008  00 

08.25 

35.23 

27. 

.44 

OBS 

00815 

08.49 

35.29 

27. 

,45 

OBS 

00900 

06.64 

35.07 

27. 

.54 

OBS 

01000 

05.77 

35.08 

27. 

67 

OBS 

01080 

05.10 

35.02 

27. 

,70 

OBS 

01100 

05.17 

35.06 

27. 

72 

OBS 

01115 

05.24 

35.07 

27. 

,72 

OBS 

01200 

04.87 

35.05 

27. 

75 

OBS 

01300 

04.60 

35.04 

27. 

77 

OBS 

01400 

04.49 

35.02 

27. 

77 

OBS 

01500 

04.29 

35.01 

27. 

78 

1533.6 
1533.4 
15  33.7 
1533  .8 
1533.6 
1525.7 
1521.8 
1519.9 
1519.7 
1519.5 
1S19.3 
1518.6 
1515.4 
1511 .7 
1507.9 
1502.2 
149t .2 
1497.3 
1498.5 
1492.6 
1490.8 
1489.3 
1490.0 
1490.5 
1490.4 
1490.9 
1492.1 


1493.0 
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TABLE  XXVI.— Observed  and  interpolated  oceano^-aphic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHASE  at  Ocean  Station  ECHO,  29  September  1970  -  22  October  1970,  prepared  from 
NODCUsting  No.  31-8226, 


REFID       31       8226 

YEAR 

1970 

BOTDP     0'.B'.6 

AIR 

TEMP          25. 

DIR 

HOT     PFB 

WINO-UIR 

12 

CONSEC              0001 

MONTh 

1       09 

SHIP    El 

WET 

8ULB           23. 

23 

4          2 

KIND-SPO 

15 

LAT             3<.    50       N 

DAY 

29 

OAIA    USE        1 

6AR0METR     1027.! 

SEA 

HIND-fDR 

LONG       0^0    04       W 

HCUP 

12.0 

AREA               05 

CLOUD     T/« 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

C4SINUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

3XYG 

?2 

12.0 

06S 

00000 

23.95 

35.74 

24.24 

1533.1 

oes 

00010 

23.82 

35.69 

24.24 

1532.9 

oes 

00020 

23.55 

35.69 

24.32 

1532.4 

OBS 

00030 

23. 5<. 

35.71 

24.33 

1532.6 

OBS 

00050 

24.07 

35.94 

24.35 

1534.5 

pes 

000  75 

20.47 

oes 

00100 

19.07 

CBS 

00125 

18.06 

OBS 

00150 

17.71 

OBS 

002  00 

17.60 

oes 

002  50 

17.24 

oes 

00300 

16.97 

oes 

OO'VOO 

15.56 

OBS 

00500 

13.90 

oes 

00600 

12.31 

OBS 

006  75 

10.46 

OBS 

00700 

10.69 

OBS 

00725 

09.84 

OBS 

00745 

09.97 

oes 

00800 

08.21 

35.12 

27.36 

1497.0 

oes 

00S45 

07.71 

35.15 

27.45 

1495.9 

oes 

00860 

08.10 

35.27 

27.49 

1497.6 

oes 

009  00 

06.82 

35.09 

27.54 

1493.3 

pes 

00920 

06.61 

35.09 

27.56 

1492.8 

oes 

00950 

07.03 

35.23 

27.62 

1495.1 

CBS 

01000 

06.0  7 

35.09 

27.64 

1492.0 

DBS 

OllOO 

05.33 

35.08 

27.72 

1490.6 

OBS 

01200 

04.94 

35.07 

27.76 

1490.7 

oes 

01300 

04.62 

35.04 

27.77 

1491.0 

OPS 

01400 

04.49 

35.03 

27.76 

1492.1 

oes 

01500 

04.34 

35.02 

27.79 

1493.2 

INST     STO    RECORDER  TEN    SO     1206 

TRACE    DIR  0  5    SQUARE        2 

DURATION  00.6  2     SQUARE     ^8 

ORIG    E**?   001  1    SQUARE    ^8 


REfID       31       8226 

YEAR 

1970 

60TDP    04938 

AIR 

TEMP          26. 

DIR     HGT    PER 

JINO-DIR 

13 

INST    STO   PECOROER 

TEN    SO    1206 

CONSEC                0002 

MONTH 

1       09 

SHIP    El 

WET 

BULB          25. 

10       0          2 

WIND-SPD 

12 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

LAT             34    52       N 

DAY 

29 

DATA    USE 

1 

6AR0METR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SOUtRE    46 

LONG       046    07       h 

HOUR 

18.1 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E47   002 

1    SSUtRE    «S 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DTUPPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P         N02          N03 

S103         PM 

18.1 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

CBS 
JBS 

oes 

00000 
000  10 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
004  00 
00500 
00600 
00700 
00725 
00760 

24.57 
24.22 
24.22 
24.23 
23.02 
20.27 
16.37 
18.10 
17.72 
17.43 
17.16 
17.06 
15.79 
13.62 
12.27 
10.01 
10.14 
08.76 

oes 

00800 

08.05 

35.12 

27.38 

1496.3 

OBS 

00830 

07.76 

35.  12 

27.42 

1495.7 

oes 

00842 

07.87 

35.16 

27.45 

1496.4 

oes 

00885 

06.97 

35.11 

27.53 

1493.6 

OBS 

00900 

07.63 

35.26 

27.57 

1496.6 

oes 

01000 

05.63 

35.07 

27.65 

1490.9 

OBS 

01040 

05.47 

35.05 

27.68 

1490.1 

ces 

01100 

05.29 

35.06 

27.73 

1490 .4 

oes 

01200 

04.95 

35.07 

27.76 

1490.7 

oes 

01300 

04.64 

35.05 

27.76 

1491 .0 

CBS 

01400 

04.49 

35.02 

27.77 

1492  .0 

OBS 

01500 

04.32 

35.01 

27.78 

1493.0 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REflO       31       8226            YEAR     1970  BOTDP    05029             ilK    TEMP          24.                OIR    HOT     PER  HlND-DIfl     12  INST     STD    PECORnER  TFN    SO    1206 

CONSEC                0003             NONTH       09  SHIP    El                        WET    dULB          23.                   13        I          2  .IND-SPO    12  TS4CE    DIP  D             5     SQUARE        2 

l»T             3*    57       N             DAY             30  DATA    USE        1             BAROMETR     1026.1             SEA  UlND-FjR  DURATION  00.6             2     SQUARE    *» 

LONG       047    58       M             HOUR     00.1  AREA               05             CLOUD     T/4                              CL/TR  WEATHER        XO  ORIG     E47    n03  1     SQUARE     47 

CASTNUM/TIHE       LVLTYP          DEPTH                   TEMP  SAL                5IGMA-T  DYNDPTH       SnD    VEL  UXYG               P34  TOT     P          N02          \03          SI03          PH 


06S 

00000 

24, 

.45 

08S 

00010 

24, 

.44 

08S 

00020 

24. 

.25 

06S 

00030 

24, 

.23 

DBS 

00050 

22, 

.77 

OBS 

00075 

19. 

.95 

06  S 

00100 

18, 

.60 

OBS 

00125 

18, 

.17 

OBS 

00150 

17, 

,82 

OBS 

00200 

17. 

.42 

OBS 

002  50 

17. 

,13 

OBS 

003  00 

17. 

,10 

OBS 

00340 

16. 

.89 

OBS 

00400 

16. 

.07 

OBS 

00500 

14. 

,17 

OBS 

00600 

12. 

.67 

OBS 

00700 

C9, 

,86 

OBS 

00715 

05, 

.72 

OBS 

00722 

09. 

.99 

OBS 

00732 

09. 

,71 

OBS 

00740 

09. 

,81 

OBS 

00800 

08. 

,31 

OBS 

00843 

07. 

.47 

35. 

.11 

27. 

,46 

OBS 

00850 

07. 

.84 

35. 

,20 

27. 

,47 

OBS 

00900 

06. 

,74 

35. 

.10 

27, 

,55 

OBS 

00935 

07. 

.11 

35. 

,23 

27. 

.60 

OBS 

01000 

06. 

,02 

35. 

,  10 

27. 

,65 

OBS 

01100 

05. 

,19 

35, 

,05 

27. 

,71 

DBS 

01130 

05. 

25 

35. 

,06 

27. 

.71 

OBS 

01200 

05. 

02 

35, 

,07 

27. 

,75 

OBS 

01300 

04. 

72 

35, 

,05 

27. 

,77 

OBS 

01400 

04. 

53 

35, 

,03 

27. 

.77 

OBS 

01500 

04. 

35 

35. 

,02 

27. 

.79 

1494.8 
1496.5 
1492.9 
1495.1 
1491.7 
1489 .9 
1490.7 
1490.9 
1491.3 
1492.2 
1493.1 


REflO       31       8226             YEAR     1970  BCTDP     04936             AlP    TEMP          24.                DIB     HOT     PF  R  «I\0-,TIP  10  IN^T     iTf     FECPROEH  TEN    '^O    1206 

CONSFC                0004             ML,NTH       09  S"IP    El                         WET    BUL9          23.                   10       0          2  WIND-'OL'  1 -i  TPACE    DIR                        0  5    SQUARE        2 

LAT             34    58       N             DAY             30  DATA    USE        1             BARCMETR     1024.4             SEA  wlKti-FTR  DURATION                  00.5  2     SQUARE     4° 

LONG       048    10       h             HOUR     Ot.2  AREA                05             CLCUD     T/4                              CL/TR  WEATHC?  xl  CRIG     E47    004  1     SQUARE     4e 

CASTNUM/TIME       LVLTYP          DEPTH                  TEMP  SAL                SIjr^fl-T  DY.JDPTH       SND     VEL  OXY  G  P04  T  CT     P          N02          N03  SID3          PH 


DBS 

00000 

23. 

.39 

OBS 

00010 

23. 

,48 

OBS 

00020 

23. 

,57 

OBS 

000  30 

23. 

,45 

OBS 

00050 

20. 

.08 

OBS 

000  75 

18. 

.39 

CBS 

00100 

17. 

.88 

CBS 

00125 

17. 

.50 

OBS 

00150 

17. 

.41 

OBS 

002  00 

17. 

.  10 

OBS 

00250 

le. 

,66 

OBS 

00300 

15, 

,77 

OBS 

00400 

14. 

.18 

OBS 

00500 

12. 

.90 

OBS 

00540 

12. 

.36 

OBS 

00580 

11, 

,  12 

OBS 

0C592 

11. 

,29 

OBS 

00600 

11. 

.01 

OBS 

00700 

09. 

.06 

OBS 

00730 

08, 

.48 

OBS 

00745 

08, 

,69 

OBS 

ooeoo 

07. 

,35 

35. 

,14 

27, 

,50 

OBS 

00845 

06. 

,58 

33.10 

27, 

,58 

JBS 

00900 

06. 

,25 

35. 

,13 

27, 

,64 

OBS 

01000 

05, 

.37 

35, 

.09 

27, 

,72 

OBS 

CUOO 

04. 

.89 

35. 

.08 

27, 

.77 

OBS 

01200 

04. 

,66 

35.06 

27, 

,78 

OBS 

01300 

U4. 

.38 

35. 

.04 

27, 

.80 

CBS 

01400 

04. 

.24 

35. 

,02 

27. 

,80 

OBS 

01500 

04. 

10 

35, 

.01 

27. 

,81 

1493.7 

1491 .3 
1491 .0 
1489.1 
1488.8 

1489 .4 
1489.9 
1491 .0 
1492.1 


400 


TABLE  XXVI.— Continued 


kEFlO       31  82^6 

crMsec  00C5 

L«T             H  <.<,       N 

LONG       O*?  5<.       M 


YEAP  1<)70 
MONTH  09 
DAY  30 

HCUK     \2.^ 


BOTOP    04938 
SHIP    El 
DAI4    USE       1 
A0E4  05 


AIR     TEMP  25. 

WET     dULS  23. 

3AR0MFTR     1023.0 
CLCUO    T/« 


01 R     HGT     PER 

07       2  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  12 

WINO-SPD  12 
UlNO-FaR 

HEATHER  XI 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  0O.8 

ORIG     E47    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUABE  2 
2  SQUARE  «6 
1     SOUARE    47 


CASINOH/TIME        LVITYP 


DYNDPTH       SNO    VEL       OXY G 


PT4       TOT     P 


CBS 

00000 

23, 

,56 

08  S 

00010 

23, 

,59 

OSS 

000  20 

23, 

,75 

OBS 

00030 

23. 

.70 

OBS 

00050 

ZZ. 

,27 

OBS 

000  7  5 

IB, 

.99 

OBS 

00 1  00 

IB. 

,24 

OBS 

00125 

17. 

,84 

OBS 

00150 

17. 

,67 

OBS 

00190 

17. 

.20 

OBS 

002  00 

17. 

,26 

OBS 

002  50 

16. 

.87 

OBS 

00300 

16. 

.50 

OBS 

004  00 

14. 

,98 

OBS 

00500 

13. 

,23 

oes 

00600 

11. 

.79 

OBS 

00675 

0,1. 

,93 

oes 

00690 

10. 

,29 

OBS 

00  7  00 

09. 

,64 

OBS 

007R9 

07. 

.92 

oes 

OOPOO 

08. 

,00 

OBS 

OCt.05 

08. 

,37 

CBS 

00H30 

OS, 

,25 

OBS 

OOSOO 

06. 

,62 

35. 

,16 

27, 

,62 

Abs 

009  20 

06. 

,32 

35. 

,16 

27, 

,66 

oes 

009  4  0 

06. 

,35 

35. 

.16 

27, 

,65 

OBS 

01000 

05. 

.76 

35. 

,12 

27, 

,70 

OBS 

C1020 

05. 

,81 

35. 

,15 

27, 

,72 

OPS 

01060 

05. 

.38 

35. 

,12 

27, 

.75 

OBS 

Oil  00 

05. 

,28 

35. 

,11 

27, 

.75 

OBS 

01200 

04. 

,80 

35. 

,09 

27, 

,79 

OBS 

01300 

04. 

,64 

35. 

,08 

27. 

,eo 

OSS 

01400 

04. 

,41 

35. 

,05 

27, 

,B0 

OBS 

01500 

04. 

,23 

35. 

,05 

27, 

,82 

1492.5 
1491.6 
1492.1 
1490.7 
1491 .2 
1490.1 
1490.4 
1490.0 
1491 .0 
1491.7 
1492.7 


REFID       31  8226 

CONSEC  0006 

LAT             34  55       N 

LONG       048  05       H 


YEAR  1970 
MONTH  09 
DAY  30 

HOUR    18.2 


BOTDP  02926 
SHIP  El 
DATA  USE   I 
AREA       05 


AIR    TEMP  25.6 

WET    BULB  23.3 

BAROMETR     1021.0 
CLOUD     T/A 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DIR     HGT     PER 

09       4          3 
SEA 
CL/TP 

WIND-DIR 
HnO-SPD 
WIND-F3R 
HEATHE< 

12 
15 

XI 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR                        D 
DURATION                   00.5 
ORIG     E47    006 

T? 

5 
2 

1 

IN    so    1206 
SQUARE       2 
SQUARE     48 
SQUARE    48 

lOPTH       SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

sn3 

PH 

OBS 

00000 

24, 

.09 

OBS 

000  10 

24. 

.09 

OBS 

00020 

24. 

.01 

OBS 

00030 

23. 

,89 

OBS 

00035 

24. 

,06 

OBS 

00050 

2Z. 

.96 

OBS 

OO0  75 

20. 

,25 

oes 

00100 

19. 

,01 

OBS 

00125 

18. 

,18 

OBS 

00150 

17. 

,96 

OBS 

002  00 

17. 

,62 

OBS 

00250 

17. 

,33 

oes 

00300 

17. 

.16 

OBS 

00370 

16. 

,96 

OBS 

00400 

16. 

,59 

OBS 

00500 

14. 

,14 

OBS 

00532 

13. 

,91 

OBS 

00600 

12. 

,65 

OBS 

00700 

10.39 

OBS 

00755 

09. 

,63 

OBS 

00760 

09. 

,78 

OBS 

008  00 

08. 

,36 

oes 

00900 

06. 

,77 

35. 

.13 

27, 

.57 

OBS 

009  15 

06. 

,83 

35. 

.18 

27, 

.60 

OBS 

01000 

05. 

,82 

35, 

.  14 

27, 

.71 

OBS 

01080 

05. 

,22 

35. 

.10 

27, 

.75 

OBS 

01100 

05. 

,21 

35.12 

27, 

.77 

oes 

01200 

04. 

,97 

35. 

.11 

27, 

.79 

OBS 

01300 

04. 

,81 

35. 

,10 

27, 

.80 

OBS 

01400 

04, 

,47 

35, 

.06 

27, 

.80 

OBS 

01500 

04. 

22 

35. 

.04 

27, 

,82 

1493.0 
1493.6 
1490.9 
1489.8 
1490.1 
1490.8 
1491 .8 
1492.0 
1492.6 


»*»•««»****** 
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TABLE  XXVT.— Continued 


KEFID   31  B226  YE»P  1970 

CONSEC      0007  HOMH   10 

L«T     35  05   N  0»v     01 

LONG   048  18   W  MCUP  00.5 


eniDP  0<.38*» 
SHIP  El 
04T4  USt   1 
4RE4      05 


4IP    TE^'P  2**, 

MET    3ULr  22. 

6AR0METF.     1019.3 
CLOUD    T/4 


DIP    HGT    PER 

10      2         2 
SE4 
CL/IP 


<nD-01R  13 

HINn-SPD  n 
i(IKD-  =  OP 

HElTHfK  XO 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    0I»  0 

DURATION  00.5 

0»1G     E47    007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  <• 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


Sir,WA-T  OVNOPTH       SND     VEL       OXY  G 


PJ4       TOT     P 


06S 

oocoo 

23, 

.23 

OSS 

00010 

24. 

.23 

OBS 

00020 

24, 

.23 

OSS 

000  JO 

24. 

.14 

OBS 

00050 

22, 

.51 

OBS 

00075 

20. 

.26 

oes 

00100 

18, 

.96 

OBS 

00125 

18. 

.26 

oes 

00150 

16. 

.04 

OBS 

002  00 

17, 

.69 

OBS 

00250 

17. 

,46 

oes 

00300 

17. 

.13 

OBS 

00368 

16. 

.99 

oes 

OCOO 

16. 

.55 

oes 

00500 

14, 

.92 

06$ 

006  00 

12. 

.75 

OBS 

00700 

09, 

,83 

OBS 

00800 

08. 

,27 

35. 

.10 

27, 

.33 

OBS 

00855 

07. 

08 

35. 

.16 

27, 

.55 

OBS 

00900 

07. 

03 

35. 

.19 

27, 

.58 

OBS 

01000 

06. 

00 

35, 

.17 

27, 

.71 

OBS 

01100 

05. 

,35 

35. 

,15 

27, 

.77 

oes 

01200 

04. 

84 

35. 

,13 

27. 

.82 

OBS 

01300 

04. 

,49 

35. 

,09 

27, 

.83 

OBS 

014  00 

04. 

,26 

35. 

,06 

27, 

.83 

OBS 

01500 

04. 

22 

35. 

,07 

27. 

.F4 

1497.1 
1493.6 
1494.1 
1491 .7 
1490.7 
1490.3 
1490.5 
1491  .1 
1492.7 


ft  <.»*«««*« 


REfID  31  8226 
CCNSEC  0008 
LAT  34  55  N 
LONG   047  56   H 


YEAR  1970 
MONTH  1& 
CAY  01 

HOUR     Ot.2 


BOTOP     04938 
SHIP    El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEHP  24. 

UET    BULB  21. 

BAROHETR     1018.3 
CLOUD     T/A 


DIR     HGT    PER 

09       2  4 

SEA 
CL/TR 


HIND-DIR  13 

WINO-SPO  15 
<IND-F3R 

HEATHER  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     E47    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


CASTNUM/TIH6        LVLTYP 


OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


PJ4       TCT     P 


DBS 

00000 

OBS 

00010 

OBS 

00020 

OBS 

00030 

OBS 

00050 

OBS 

00075 

OBS 

00100 

OBS 

00125 

OBS 

00150 

oes 

00200 

OBS 

002  50 

OBS 

00300 

OBS 

00400 

OBS 

00500 

OBS 

006  00 

OBS 

00635 

oes 

00700 

OBS 

00800 

OBS 

008  2  0 

OBS 

00835 

OBS 

00850 

OBS 

00900 

OBS 

01000 

OBS 

01100 

OBS 

01200 

oes 

01300 

OBS 

01400 

OBS 

01490 

23. 

.48 

23. 

.50 

23. 

.42 

23. 

,21 

22. 

,41 

19. 

,49 

18. 

,66 

18. 

,17 

17. 

,91 

17. 

,35 

16. 

,94 

16. 

,40 

14. 

,64 

13. 

,50 

11. 

,74 

10. 

,55 

09. 

,35 

07. 

,25 

35. 

.13 

27.51 

07. 

,53 

35. 

.24 

27.55 

06. 

,96 

35. 

.16 

27.57 

07. 

,55 

35. 

.28 

27, 

.58 

06. 

,25 

35, 

.12 

27. 

.64 

05. 

,53 

35. 

.12 

27. 

.73 

05. 

,13 

35. 

.11 

27. 

.77 

04. 

,66 

35. 

.08 

27, 

,80 

04. 

,41 

35. 

.06 

27. 

.8  1 

04. 

,24 

35. 

.05 

27. 

.82 

04. 

,17 

35. 

.04 

27. 

.62 

1493.3 

1494.8 
1492.8 
1495.5 
1491 .0 
1489.7 
1489.8 
1489.5 
1490.1 
1491.0 
1492.3 
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TABLE  XX\'I.— Continued 


ntflO       31       S22lt  YEAR    1970  BOTOP    04755 

CONSEC             OOOS  HONIH      10  SHIP    El 

lAT             3t    57       N  DAY             01  DATA    USE        1 

LONG       0*7    57. 5H  HOUR    U.?  AREA              05 


AIR    lEMP  ^<,. 

uET  euie       zi. 

6AR0ME1R    1018. 
CLCUO    I/A 


OIR     HOT     PER 

12 
SEA  3 

CL/TR 


HIND-OIR  15 

HIND-SPO  12 
WINO-FOR 

KEATHER  XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIO    E'.7    009 


TEN  SO  l?06 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/TIME       IVLIYP 


DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P         N02         N03         SI33 


OSS 

00000 

23.43 

OBS 

00010 

23.42 

OBS 

00020 

23.08 

08  S 

00030 

23.03 

08  S 

00050 

22.07 

oes 

00075 

19.20 

OBS 

00100 

18.51 

OBS 

00125 

17.91 

OBS 

00150 

17.83 

CBS 

002  00 

17.47 

OBS 

002  50 

17.22 

OBS 

00300 

16.97 

OBS 

00400 

16.17 

OBS 

00485 

14.48 

OBS 

00492 

14.57 

OBS 

00500 

14.26 

OBS 

00600 

11.99 

OBS 

00700 

09.19 

OBS 

00800 

07.  11 

35. 

,11 

27. 

,51 

OBS 

00855 

06.50 

.17 

27. 

.64 

OBS 

00880 

06.57 

.19 

27. 

.65 

OBS 

00900 

06.03 

.13 

27. 

,67 

OBS 

009  30 

06.15 

.19 

27.70 

OBS 

01000 

05.45 

.12 

27. 

,74 

OBS 

01100 

05.10 

.12 

27. 

,78 

OBS 

01200 

04.75 

.10 

27. 

,80 

OBS 

01260 

04.44 

.07 

27, 

.82 

OBS 

01300 

04.44 

.07 

27. 

,82 

OBS 

01400 

04.20 

.05 

27, 

.83 

OBS 

01500 

04.08 

.04 

27, 

,83 

1492.7 
1491 .3 
1492.0 
1490.1 
1491 .2 
1489.4 
1489.7 
1489.9 
1489.6 
1490.2 
1490.9 
1492.0 


•  *•♦••*♦♦ 


REFIO  31  8226 
CONSEC  0010 
LAT  35  00  N 
LONG   047  50   u 


YEAH  1970 
NDMTH  10 
DAY  01 
HCUR  18.3 


BOTOP  04846 
SHIP  E 1 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEKP  25.6 

HET    RUL6  22.2 

BAPOMETR     1015.9 
CLOUD    T/A 


UIR     HGT     PER 

10      2         3 
SEA 
CL/IR 


MIND-DIR     14 
UIND-SPD    15 
wIND-frR 
WESTHEP       XI 


INST     STD    SECOROEO 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

CRI&     E47    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
I     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


OYNOPTH   SND  VEL   OXYG 


Pj4   tot  P 


OBS 
OBS 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
■JBS 
OBS 
08S 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
000  50 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 

002  50 
00300 

003  50 
00400 
00500 
00600 
00700 
008  00 
00867 
00880 
00900 
00918 
00945 
OlOOO 
01100 
01200 
01300 
01400 
01490 


23.67 
23.64 

23.70 
23.30 
23.00 
19.60 
18.70 
18.14 
17.85 
17.47 
17.17 
17.10 
16.82 
16.22 
14.46 
12.31 
09.80 
07.38 
06.61 
06.69 
06.51 
06.71 
05.91 
05.46 
04.88 
04.58 
04.39 
04.26 
04.13 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO   31  8226 

CONSEC  0011 

L«T     3«  52   N 

LONG     o<>e  00     N 


CSSTNUH/I IME 


VE4I> 

197C 

BOTDP    04846 

»IR 

TEMP         24. 

Din    1 

HOT     PER 

KIND-DIR 

14 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH        IC 

SHIP    El 

WET 

BULB          22. 

10 

2          4 

MINO-SPO 

07 

TRICE    OIR                      0 

5    SQUIRE       2 

o«y 

02 

C«T«    USE        1 

BIPOMETR    1017.3            SE» 

WIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    46 

HOUR 

00.0 

«S£»              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

KEITHEO 

XI 

ORIG    E47   Oil 

I    SQUARE    48 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

DBS 

00000 

24.10 

35.96 

24.36 

1533.8 

OBS 

000  10 

24.10 

35.96 

24.36 

1  5  33  .  9 

□  65 

000  20 

24.10 

35.99 

24.36 

1 5  34  .  1 

OBS 

00030 

24.16 

36.16 

24.49 

1534.6 

08  5 

00050 

22.25 

36.31 

25.16 

1530.4 

OBS 

000  7  5 

19.57 

36.57 

26.09 

1524.0 

OBS 

00100 

18.76 

36.57 

26.30 

1522.2 

OBS 

00125 

18.08 

36.55 

26.46 

15  20.6 

OBS 

00150 

17.89 

36.56 

26.51 

1520.5 

OBS 

002  00 

17.45 

36.52 

26.59 

1520.0 

OBS 

002  50 

17.16 

36.49 

26.63 

1520.0 

OBS 

00265 

17.08 

36.47 

26.6  4 

1519.9 

□  6S 

00300 

17.08 

36.48 

26.65 

1520.5 

OBS 

003'iO 

16.88 

36.46 

26.68 

1520.5 

OBS 

004  00 

15.75 

36.22 

26.76 

1517.6 

OBS 

00500 

14.04 

35.92 

26.91 

1513.6 

OBS 

00600 

11.87 

35.54 

27.05 

1507.5 

OBS 

00700 

09.67 

35.26 

27.25 

1501 .0 

065 

00800 

07.37 

35.09 

27.46 

1493.8 

OBS 

00885 

06.84 

35.11 

27.55 

1493.1 

OBS 

00890 

06.96 

35.18 

27.5° 

1493.8 

OBS 

009  00 

06.74 

35.13 

27.58 

1493.0 

OBS 

009  10 

06.44 

35.09 

27.59 

1492.0 

OBS 

00930 

06.66 

35.22 

27.63 

1494.1 

OBS 

00955 

06.01 

35.11 

27.66 

1491 .0 

OBS 

01000 

05.61 

35.10 

27.68 

1491 .0 

OBS 

01100 

05.15 

35.06 

27.74 

1489.9 

OBS 

01200 

04.79 

35.07 

27.76 

1490.1 

OBS 

01300 

04.53 

35.06 

27.80 

1490.7 

OBS 

OHOO 

04.37 

35.04 

27.80 

1491.7 

OBS 

01500 

04.25 

35.03 

27.80 

1492.8 

*••*«•**«*••*•• 


REFID       31  6226 

CONSEC  -'012 

LAT             34  56       N 

LCNG       048  00       k 


YEAR  1970 
MONTH  10 
PAY  02 

HCUB     06.6 


BOTOP    04755 
SHIP    El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  24. 

HET    BUL8  23. 

6AR0METR     1016.3 
CLOUO    T/A 


OIR     HGT     PER 

12 
SEA  3 

CL/TR 


■  IND-OIR  17 

WI-^D-SPO  15 
MINO-FOR 

ilEATHE'  XI 


INST    STO    RECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG     E47    012 


TEN  SO  1206 
5  S0UA3F  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


-VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IGMA-T 

□  65 

00000 

23.92 

35.90 

24.37 

065 

000  10 

23.91 

35.90 

24.37 

C65 

00020 

23.93 

35.94 

24.39 

065 

000  30 

24.09 

36.11 

24.47 

OBS 

00034 

24.18 

36.21 

24.52 

CBS 

00C50 

23.90 

36.30 

24.67 

OBS 

00075 

20.70 

3  6.57 

25.79 

OBS 

00100 

19.50 

36.63 

26.15 

36  5 

00125 

18.65 

36.58 

26.34 

065 

00150 

16.21 

36.58 

26.45 

DBS 

00200 

17.80 

36.56 

26.53 

065 

00225 

17.57 

36.51 

26.55 

OBS 

00^50 

17.57 

36.53 

26.57 

065 

00300 

17.29 

36.51 

26.62 

065 

00345 

17.08 

36.46 

26.65 

065 

00400 

16.36 

36.29 

26.67 

065 

00500 

14.66 

36.05 

26.82 

□  85 

00600 

12.72 

35.69 

27.00 

OBS 

00700 

10.35 

35.34 

27.18 

OBS 

00800 

07.89 

35.14 

27.42 

OBS 

00862 

06.91 

35.10 

27.53 

CBS 

00900 

06.83 

35.16 

27.59 

065 

01000 

05.82 

35.12 

27.69 

OBS 

01050 

05.39 

35.09 

27.72 

065 

01070 

05.61 

35.15 

27.74 

065 

01100 

05.47 

35.15 

27.76 

OBS 

01200 

04.95 

35.06 

27.77 

08  5 

01300 

04.57 

35.05 

27.79 

OBS 

01400 

04.53 

35.07 

27.81 

OBS 

01500 

04.29 

35.05 

27.82 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXrG 

1533.3 

1533.4 
15  33.7 
1534.4 
1 5  34  .  8 
1534.5 
1527.1 
15  24.3 
1522.3 
1521 .4 
1521.1 
1 5  20  .  7 

1521 .2 
1521.2 
1521.2 
1519.7 
1516.5 
1510.6 
1503.6 
1495.8 
1493.0 
1493.4 
1491 .0 
1490.1 
1491 .4 

1491 .3 
1490.8 
1490.9 

1492 .4 
1493.0 


PD4       TCT     P 


«  ««  4X:«9 


404 


TABLE  XXVI.— Continued 


"iEFlO       31  8226 

CONSEC  0013 

lAT             35  01       N 

LONG       0<t7  59       w 


YEAR  1970 
MONTH  10 
DAY  02 

HOUR     12.1 


8OT0P     0*572 
SHIP    El 
Dili    USE        1 
4RE4  05 


IIP     TEWP  2<>.<. 

WET    aUL6  23.3 

PARO^ETP     1016.6 
CLOUT    T/a 


DIP     HOT     PER 

ses  3 

CL/TR 


UIND-OIR  17 

■  [•(C-SPO  13 
WI NO-FOR 

WEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.* 

CRIG     E47    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *6 
1     SQUARE     57 


CASTNUN/TIME        LVLlYP 


JBS 

00000 

24.25 

36, 

.16 

24. 

.46 

JBS 

00010 

24.23 

36. 

.16 

24, 

.47 

DBS 

000  20 

24.23 

36. 

.17 

24. 

.46 

06S 

00030 

2*. 2* 

36. 

.21 

24. 

.51 

OBS 

00037 

2*. 30 

36. 

,23 

24. 

.50 

DBS 

00050 

24.16 

36. 

.24 

2*. 

.55 

CBS 

00075 

20.75 

36. 

.60 

25, 

.60 

oe« 

00100 

19.05 

36. 

.56 

2o. 

.?'i 

CIS 

00125 

18.50 

36. 

,54 

26, 

.34 

00  S 

00150 

18.00 

36, 

,55 

26, 

.*& 

jBS 

002  00 

17.62 

36. 

.53 

.''6. 

,55 

CBS 

00250 

17.31 

36. 

,50 

26, 

.t  1 

OPS 

OC300 

17.08 

36. 

,46 

26. 

,63 

ubS 

00*00 

16.  17 

36. 

,29 

26. 

.72 

CSS 

00500 

14.22 

35. 

,00 

26. 

.85 

IBS 

00505 

14.27 

j5. 

,93 

26. 

,B7 

UBS 

cceoo 

12.16 

35. 

.60 

27, 

.0* 

OBS 

00700 

C9.50 

35. 

,27 

27. 

,27 

OBS 

00740 

09.06 

35. 

,24 

27, 

.  32 

ras 

006  00 

07.10 

35. 

.05 

27. 

,46 

OBS 

00850 

06.65 

35. 

,07 

27, 

.5* 

OBS 

00870 

06.82 

35. 

.16 

27. 

.S' 

OBS 

00900 

06.42 

35. 

,15 

27, 

.64 

OBS 

01000 

05.62 

35. 

.10 

27, 

.7C 

OBS 

01G30 

05.37 

35. 

,09 

27. 

,7? 

"BS 

010*5 

05. *7 

35. 

,1  1 

27. 

.73 

DBS 

OlOSO 

05.26 

35. 

,  11 

27. 

.75 

ObS 

CUOO 

05.29 

35. 

.12 

27. 

.76 

OBS 

01200 

0*.91 

35. 

.10 

27. 

.79 

CSS 

01300 

04.59 

35. 

.07 

27. 

,80 

OB? 

01*00 

04.2* 

35, 

,02 

27. 

,6r 

GBS 

01500 

04.12 

35. 

.01 

27. 

.60 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1 5  3*  .  3 
1534.5 
1534.6 
1534.9 
1535.2 
1535.1 
1527.3 
1523.0 
1521 .8 
1520.8 
1520.5 
1520.4 
1520.5 
1519.2 
1514.2 
1514.5 
1508.6 
1500.4 
1499.4 
1492.7 
1491.6 
1492,9 
1*91.8 
1*90.2 
1*89.7 
1*90.3 
1*90 . 1 
I *90 . 5 
1*90.6 
1*90.9 
1*91.1 
1*92.3 


Pj*       TCT    P 


PEFID       31       8226 
CONSEC  001* 

CAT  35    01       N 

LONG       0*7    00       W 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTOP    03499 

AIR 

TEMP          25.0 

OIR     HGT     PER 

Wl'lD-OlH    li 

MONTH 

10 

SHIP    £1 

»ET 

aULB          23.9 

11       2 

3 

KIND-SPD    11 

OAY 

02 

DATA    USE        1 

BAPOMEIP     1015.9 

SEA 

WIND-FOF 

HOUR 

16.2 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P3 

OBS 

00000 

24.32 

36.24 

24.50 

1534.6 

ces 

000  10 

24.30 

36.24 

24.51 

1534.7 

DBS 

00020 

2*. 26 

36.24 

24.52 

1534.8 

DBS 

000  30 

2*. 23 

36.2* 

2*.  5  3 

1534.9 

OBS 

00050 

22.10 

36.4* 

25.30 

1530.2 

OBS 

00075 

19.57 

36. *6 

26.01 

1523.9 

OBS 

00100 

18.60 

36. *9 

26.28 

1521.6 

OBS 

00125 

18.00 

36.52 

26. *5 

1520.4 

OBS 

00150 

17.7* 

36.5* 

26.53 

1520.0 

OBS 

002  00 

17.48 

36.53 

26.5° 

1520.1 

OBS 

002  50 

17.21 

36.50 

26.63 

1520.1 

OBS 

00300 

17.12 

36. *9 

26.65 

1520.6 

OBS 

003*5 

16.87 

36.45 

26.6  7 

1520.6 

OBS 

00*00 

16.04 

36.27 

26.7? 

1518.7 

OBS 

005  00 

14.26 

35.95 

26.68 

1514.4 

OBS 

006  00 

12.1* 

35.60 

27.05 

1508.6 

OBS 

00700 

09.79 

35.32 

27.26 

1501 .5 

UBS 

00716 

09.85 

35.39 

27.30 

1502.1 

OBS 

OOEOO 

07.39 

35.07 

27.** 

1493.8 

OBS 

00655 

06.63 

35.08 

27.55 

1491 .8 

OBS 

00900 

06.6* 

35.17 

27.62 

1492.7 

oes 

01000 

05.74 

35.12 

27.70 

1490.7 

OBS 

010*0 

05.31 

35.09 

27.73 

1469.6 

CBS 

0  1C72 

05. *1 

35.12 

27.7* 

1490.6 

OBS 

01100 

05.3* 

35.12 

27.75 

1*90.7 

OBS 

01200 

0*.96 

35.11 

27.79 

1*90.9 

OBS 

01300 

0*.56 

35.07 

Q         27.800 

OBS 

01400 

0*.33 

35.02 

27.79 

1491.5 

OBS 

01445 

0*.15 

35.00 

27.79 

1491.5 

OBS 

01500 

04.15 

35.00 

27.79 

1492.4 

INST    SID    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    E47    014 


TEN  SO  120* 
5  SOUAKE  t 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


P34       TOT     P 


405 


TABLE  XXVI.— Continued 


BEFID       31       8226  VEiR    l<)70  eOIOP    0<.a06  SI"    TEMP         2<,.  0I«    HGt  PER           WIND-DIP    19  INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0015  MONTH       10  SHIP    El  WET     euLS          24.                   22       2  4  WIND-SCO    15  TR4CE     OIR                        D  5     S0U4RF        2 

LAT             34    56       N  DAY             03  DATA    USE        1  BARO^ETR     1016.9  SEA  WIND-FDR  DURATION                  00.5  2     SQUARE    49 

LONG       048    04       W  HOUR    00.1  AREA                05  CI OUD     T/4  CL/TR  WEATHER       X2  ORIG     E47    015  1     SQUARE     46 

CASINUM/TIME 


YEAR 

1<)70 

BOTOP    04206 

AIR 

TE^P         24. 

OIR     HGT     PER 

WIND-DIR 

19 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

euLB          24. 

21 

2          4 

WIND-SPD 

15 

TRACE     DIR                        1 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

BAROfETO     1016.9 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                  00. 

HOUR 

00.1 

AREA                05 

ClOUD     T/4 

CL/TR 

WEATHEI 

X2 

ORIG    E47   015 

LVLTYP 

DEPTH 

TFMP 

SAL 

SIGf'A-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

DXYG 

"34 

TOT    P          N02          N03 

06S 

00000 

24.54 

36.29 

24.48 

1535.2 

OSS 

000  10 

23.95 

36.31 

24.70 

1533.7 

DBS 

00020 

23.25 

36.38 

24.93 

1532.5 

OBS 

000  30 

21.35 

36.42 

25.50 

1527.9 

OBS 

00050 

19.  12 

36.53 

26.1  6 

1522.3 

OBS 

00075 

18.35 

36.55 

26.39 

1520.6 

OBS 

00 1 00 

17.95 

36.55 

26.49 

1519.9 

OBS 

00125 

17.75 

36.55 

26.54 

1519.7 

OBS 

00150 

17.58 

36.54 

26.57 

1519.6 

OBS 

002  00 

17.32 

36.49 

26.60 

1519.6 

CBS 

002  50 

17.24 

36.49 

26.62 

15  20.2 

OBS 

003  00 

16.89 

36.41 

26.64 

1519.8 

OBS 

00400 

15.64 

36.17 

26.7  5 

1517.4 

□  BS 

00500 

13.55 

35.77 

26.6'; 

1511  .9 

OBS 

00600 

12.03 

35.57 

27.04 

1508.1 

OBS 

00700 

09.44 

35.26 

27.27 

1500.2 

OBS 

00800 

07.44 

35.08 

27.44 

1494.0 

OBS 

00852 

06.61 

35.06 

27.54 

1491 .6 

OBS 

00880 

06.66 

35.14 

27. tC 

1492.4 

OBS 

00900 

06.51 

35.14 

27.62 

1492.1 

OBS 

01000 

05.81 

35.13 

27. 7C 

1491 .0 

OBS 

01060 

05.26 

35.09 

27.74 

1489.? 

OBS 

01100 

05.32 

35.11 

27.75 

1490.7 

OBS 

01200 

04.74 

35.08 

27.79 

1 4  89  .  9 

OBS 

01300 

04.62 

35.07 

27.80 

1491 .1 

OBS 

01400 

04.42 

35.06 

27.8  1 

1491.9 

OBS 

01500 

04.16 

35.02 

27. ei 

1492.5 

REFID       31  8226  YEAR     1970  B&TCP    03109  AIR    T E^ P          24.  OIR    HGT  PER             KIVD-OIR  25  INST     STO    FECOROER  TEN    SO     1206 

CONSEC  0016  MCMTH       10  SHIP    El  "£T    BUI e          23.                 21       2  ?  wIND-SPD  11  T" AC E    DIR                      "  5    SQUARF       4 

LAT             35  10       N  DAY             03  DATA    USE        1  oAfOMET!     1017. £  S=A  UIND-FDP  DJPATIJ.V                  00.6  2     SlUAPE     48 

LONG       048  14       W  HOUF     18.0  AREA               05  CLOUD     T/A  CL/TP  -ILATHFS  x  1  ORIG     E47    016  1     SyUADE     5fl 

CASTNUM/Tr<E        LULTYP  DEPTH  TE"P  SAL  SIGMA-T  OYNOPTH       SNO    VEL       CXYG  Pr4       T  CT     P  N02  N03  5103  PH 

15  35.1 
1534.5 
15  34.3 
15  30.7 
1526.1 
1523.0 
1520.8 
1519.9 
1519.7 
1519.6 
1519.9 
1520.5 
1520.8 
1520.3 
1517.3 
1511.0 
1504.2 
1496.8 
1493.3 
1493.8 
1494.1 
1491  .2 
1491.6 
1490.3 
1490.8 
1490.4 
1490.2 
1490.7 
1491 .1 
1490.7 
1491.4 
1492.2 
1493.3 


C6S 

00000 

24.58 

36. 

,12 

24. 

.34 

CBS 

000  10 

24.26 

36. 

.10 

24. 

.42 

CBS 

00020 

24.09 

36. 

.16 

24. 

.51 

OBS 

00030 

22.51 

36. 

28 

25. 

.06 

CBS 

00050 

20.51 

36. 

,47 

25. 

.76 

CBS 

00075 

19.21 

3o. 

52 

26. 

.1  6 

OSS 

00100 

18.31 

36. 

,50 

26. 

.36 

06  S 

00125 

17.85 

36. 

51 

26. 

.4t 

OBS 

00150 

17.64 

36. 

,51 

26. 

.53 

oas 

002  00 

17.34 

36. 

,49 

26. 

.59 

OBS 

002  50 

17.16 

36. 

,'.7 

26. 

.62 

OBS 

00300 

17.10 

36. 

,47 

26. 

.64 

OBS 

00350 

16.93 

36. 

,44 

26. 

.6  5 

CBS 

00400 

16.51 

36. 

,35 

26. 

.68 

OBS 

00500 

15.il 

36. 

.07 

26, 

.79 

CBS 

006  00 

12.84 

35. 

,66 

26. 

.95 

nas 

00700 

10.50 

35. 

,39 

27. 

.19 

OBS 

00900 

08.13 

35. 

,17 

27. 

,41 

OBS 

00870 

06.94 

35. 

,12 

27, 

.54 

OBS 

00900 

06.93 

35. 

,14 

27. 

.56 

OBS 

00915 

06.93 

35. 

,18 

27, 

.59 

CBS 

00960 

05.95 

35. 

,12 

27. 

.67 

OPS 

01000 

05.97 

35. 

,13 

27, 

.66 

OBS 

01050 

05.44 

35. 

,09 

27, 

.72 

OBS 

01080 

05.45 

35. 

.11 

27. 

.73 

OBS 

01100 

05.27 

35. 

,  11 

27, 

.75 

CBS 

01170 

04.93 

35. 

,07 

27, 

.76 

OPS 

01200 

04.94 

35. 

.07 

27, 

.76 

CBS 

01240 

04.87 

35. 

.07 

27, 

.77 

OdS 

01250 

04.74 

35. 

.07 

27, 

.78 

OBS 

01300 

04.69 

35. 

.07 

27, 

.79 

OBS 

01400 

04.48 

35. 

.06 

27. 

,60 

CBS 

01500 

04.36 

35. 

.05 

27. 

.61 

406 


TABLE  XXVI.— Continued 


'EFIO      31 

8226 

yfsf   i'«7o 

eOTDP    04663 

AIP     TEMP          24, 

CQNSEC 

0017 

HCNTH       10 

SHIP    El 

WET    euLE          23. 

L«T             24 

57       N 

DAY             0*. 

D«Ta    USE       1 

BAROMETP     1020. 

.C 

LONG       047 

55       H 

HOUR     00.0 

APEi               05 

ClOUa    T/A 

OIR     HOT    PER 

22       2         Z 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR  25 

Hl>J[>-SPD  06 
KINO-F]fi 

WEATHER  X\ 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    E47    on 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SaUARE    47 


CAST^b^■/TIME       LVLTYP  DEPTH 


GBS 
DBS 
DBS 
DBS 
OBS 
DBS 
OBS 
QBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
DBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
0C020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00?00 
00347 
00400 
00500 
006  00 
00700 
OOf  00 
00640 

ooee? 

00°  00 
OO^f  0 
01000 
01017 
01100 
01200 
01300 
01400 
01503 


TEMP 

24.30 
24.29 
24.30 
24.26 
24.06 
20.52 
19.01 
17.96 
17.80 
17.51 
17.26 
17.10 
16.93 
16. CB 
14.41 
12.01 
09.42 
07.31 
06.65 
06.64 
06.39 
05.58 
05.65 
05.63 
05.14 
04.78 
04.43 
04.21 
04.  10 


SAL 

36.  15 
36.15 
35.15 
36.17 
36.24 
36.52 
36.53 
36.51 
36.53 
36.53 
36.48 
36.46 
36.44 
36.26 
35.91 
35.53 
35.29 
35.04 
35.06 
35.12 
35.12 
35.10 
35.11 
35.18 
35.09 
35.08 
35.03 
35.02 
35.02 


SIGKA-T  OYNOPTh       SND    VEL       OXYG 


24.44 
24.44 
24.44 
24.47 
24.58 
25.80 
26.20 
26.46 
26.51 

26.5  6 
26.60 

26.6  3 
26.6  5 
26.72 
26.82 
27.02 
27.30 
27.43 
27.53 
27.58 
27.62 
27.71 
27.70 
27.74 
27.75 
27.79 
27.79 
27.60 
27. £  1 


1534.5 
1534.6 
1 5  34  . 8 
15  34.9 
1 5  34  .  8 
1526.5 
15  22.8 
1520.2 
1520.2 
1520.2 
1520.2 
15  20.5 
1520.8 
1516.9 
1514.8 
1508.0 
1500.1 
1493.5 
1491 .6 
1492.3 
1491 .6 
1489.7 
1490.3 
1491 .4 
1489.9 
1490.1 
14  90.2 
1491.0 
1492.3 


ft**«W**** 


REFID   31 
CONSEC 
LAT     35 
LONG   048 


8226 

YEAR 

1970 

80T0P    04755 

AIR 

TEMP          23. 

OIR     HGT     PER 

WIND-OIR 

24 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

0018 

MONTF 

1       10 

SHIP    El 

WET 

BULB           23. 

24 

WIMO-SPD 

05 

TRACE    OIR                        0 

5     SJUARE        4 

52       N 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1019.0 

SEA 

3 

WiND-FjR 

DURATION                 00.4 

2     S3UARE    48 

00       W 

HOUR 

06.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E47   018 

1     SJUARE     58 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103          PH 

06.2 

OBS 

00000 

24.32 

36.14 

24.43 

1534.5 

OBS 

00010 

24.32 

36.13 

24.42 

1534  .6 

GBS 

00020 

24.26 

36.  14 

24.45 

1534.7 

OBS 

00030 

24.20 

36.22 

24.52 

1534.8 

OSS 

00050 

22.16 

36.28 

^5.16 

1530.1 

OBS 

00075 

19.21 

36.46 

2t>.10 

1522.9 

OBS 

00100 

18.57 

36.46 

26.26 

1521.5 

OBS 

00125 

17.93 

36.48 

26.4  4 

1520.1 

OBS 

00150 

17.75 

36.46 

26.46 

1520.0 

OBS 

002  00 

17.43 

36.49 

26.57 

1519.9 

OBS 

00250 

17.22 

36.45 

26.59 

1520.1 

OBS 

002  80 

17.01 

36.41 

26.61 

1519.9 

OBS 

00290 

17.10 

36.44 

26.61 

1520.3 

OBS 

00300 

16.68 

36.37 

26.61 

1519.8 

OBS 

00320 

17.09 

36.4  6 

26.63 

1520.8 

OBS 

00400 

16.30 

36.26 

26.66 

1519.5 

OBS 

005  00 

14.96 

35.98 

26.7  5 

1516.7 

OBS 

00600 

12.77 

35.65 

26.96 

1510.8 

OBS 

007  00 

09.56 

35.28 

27.26 

1500.6 

OBS 

00715 

09.67 

35.36 

27.31 

1501.4 

OBS 

00740 

08.38 

35.12 

27.33 

1496.7 

OBS 

00800 

06.96 

35.04 

27.47 

1492.2 

OBS 

00840 

06.68 

35.05 

27.52 

1491 .7 

OBS 

00660 

06.60 

35.11 

27.56 

1492.1 

OBS 

009  00 

06.  36 

35.11 

27.61 

1491.5 

oes 

00940 

06.02 

35.10 

27.65 

1490.8 

OBS 

00960 

06.13 

35.13 

27.66 

1491 .6 

OBS 

01000 

05.71 

35.09 

27.68 

1490.5 

OBS 

01100 

05.02 

35.04 

27.73 

1 4  69  .  3 

OBS 

01200 

04.70 

35.04 

27.76 

1489.7 

OBS 

013  00 

04.45 

35.03 

27.76 

1490.3 

OBS 

01400 

04.25 

35.02 

27.80 

1491.2 

OBS 

01495 

04.  14 

35.01 

27.80 

1492.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO      31  8226 

CONSEC  001') 

LIT            36  02      N 

LCNG       048  07       U 


YEsa 

1970 

30TDP    01691 

4I» 

TEKP          24. 

OIR 

HOT     PER 

WI-"VOIR    07 

MONTH 

1     n 

SHIP    El 

XFT 

3Uce          24. 

11 

2 

■H1V0-5PD    07 

0»Y 

04 

D4T4    USE        I 

84R0>(fTP     101^.2 

1             SE4 

«INO-fOR 

MOUO 

12.2 

1RE4               05 

CLOUJ    T/4 

CL/7R 

•LEATHER        X6 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

sii;»i4-i 

DYNOPTH 

SND     VEL 

3XYG              PJ 

ues 

00000 

24.10 

35.98 

24.37 

1533.8 

DBS 

00010 

24.11 

35.98 

24.37 

1 5  34  .  0 

CBS 

00020 

24.11 

36.06 

24.43 

1534.2 

CBS 

00030 

24.26 

36.12 

24.43 

1534.6 

OBS 

00050 

23.33 

36.23 

24.79 

1533.0 

oes 

000  75 

19.76 

36.47 

25.96 

1524.4 

OBS 

00100 

18.87 

36.50 

26.22 

1522.4 

OBS 

00125 

18.28 

36.50 

26.37 

1521.1 

OBS 

00150 

16.01 

36.50 

26.44 

1520.8 

OBS 

002  00 

17.60 

36.49 

26.53 

1520.4 

OBS 

002  50 

17.38 

36.47 

26.57 

1520.5 

OBS 

00300 

17.17 

36.44 

26.60 

1520.7 

OBS 

00360 

17.03 

36.42 

26.61 

1521.3 

OBS 

00400 

16.71 

36.33 

26.62 

1520.9 

OBS 

00470 

15.70 

36.  16 

26.7  3 

1518.7 

OBS 

005  00 

14.68 

35. ';7 

26.7  6 

1516.4 

OBS 

00600 

12.58 

35.62 

26.96 

1510.1 

OBS 

007  00 

10.16 

35.32 

27.19 

1502.9 

OBS 

008  00 

06.36 

35.15 

27.36 

1497.6 

OBS 

008  40 

07.36 

35.08 

27.45 

1494.4 

09  <: 

00900 

06.68 

35.07 

27.54 

1492.7 

OBS 

00980 

06.04 

35.08 

27.63 

1491.5 

OBS 

01000 

05.72 

3  5.04 

27.64 

1490.5 

OSS 

01040 

06.02 

35.15 

27.69 

1492.5 

OBS 

01100 

05.57 

35.10 

27.71 

1491.6 

OBS 

01140 

05.61 

35.11 

27.71 

1492.5 

OBS 

01200 

05.00 

35.02 

27.71 

1490.9 

OBS 

01210 

04.84 

35.01 

27.72 

1490.4 

06? 

01300 

04.60 

35.01 

27.75 

1490.9 

OBS 

01320 

04.46 

34.99 

27.75 

1490.6 

OBS 

01400 

04.45 

35.00 

27.76 

1492.0 

OBS 

01495 

04.35 

35.00 

27.77 

1493.1 

TNST    STO   RFCORDER 
TR4CE    OIR  tl 

OUR  4  T  I  ON  00  .  7 

ORIO    E47    019 


TEH  SO  120  6 
5  S3U4RE  4 
2  S0U40E  43 
I     S3U4RE     58 


»  ««»»«»  ««*• 


REfID       31  8226  VE4R     1970  6CT0P    03566 

CONSEC  0020  MONTH       10  SHIP    El 

L4T             35  02       N  DAY             C4  04TA    USE        1 

LONG       046  02       *  HOUR    18.3  4RE4              05 


4I(!    TEMP  24. 

WET    BULB  23. 

eAROMETB     1017. 
CLOUD    T/4 


DIP     HbT 

35       1 
SEA 
CL/TR 


PEP 
3 


HIMO-DIR  03 

MIMD-SPD  09 
HINO-FDP 

WE4THER  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    E47   020 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQU4RE  48 
1    S3U4RE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GM4-T 

DBS 

COOPO 

24.01 

35.86 

24, 

.31 

065 

00010 

24.02 

35.93 

24, 

.36 

oes 

00020 

24.29 

36.17 

24, 

.46 

G6S 

00030 

24.29 

36.17 

24, 

.46 

OBS 

00050 

23.01 

36.25 

24, 

.90 

065 

00075 

19.07 

36.52 

26, 

.18 

OBS 

00100 

16.31 

36.53 

26, 

,38 

OBS 

00125 

17.99 

36.52 

26, 

.46 

OBS 

00150 

17.78 

36.5  2 

26, 

.51 

OBS 

00200 

17.47 

36.49 

26, 

.56 

06S 

002  50 

17.24 

36.47 

25, 

.60 

OBS 

00300 

17.17 

36.46 

26, 

.61 

OBS 

00350 

17.09 

36.45 

24, 

.62 

OBS 

00400 

16.76 

36.36 

26, 

.65 

OBS 

00500 

15.58 

36.14 

26, 

.74 

OBS 

006  00 

13.46 

35.74 

26. 

.89 

OBS 

00700 

10.96 

35.40 

27, 

.11 

OBS 

C0«00 

06.24 

35.14 

27. 

.37 

OBS 

00B75 

06.78 

35.07 

27. 

.52 

OBS 

009  00 

06.56 

35.  13 

27. 

.60 

OB? 

00950 

06.25 

35.12 

27. 

.64 

08? 

00955 

06.00 

35.08 

27. 

.64 

OBS 

01000 

05.81 

35.08 

27. 

.06 

OBS 

01020 

05.62 

35.10 

27. 

.68 

OBS 

01040 

05.61 

35.  10 

27. 

.70 

OBS 

01100 

05.54 

35.09 

27. 

.70 

OBS 

01150 

05.17 

35.07 

27. 

.73 

OBS 

01200 

05.01 

35.07 

27. 

.75 

oes 

01300 

04.87 

35.06 

27. 

.76 

OBS 

01360 

04.53 

35.03 

27. 

.77 

OBS 

01400 

04.47 

35.03 

27. 

.78 

OBS 

01490 

04.33 

35.02 

27. 

.79 

DYNDPTH        SNO     VEL       OXYG 

1533.4 
1533.7 
1534.8 
1534.9 
'  1532.2 
1522.6 
1520.9 
1520.3 
1520.1 
1520.0 
1520.1 
1520.7 
1521.3 
1521.1 
1518.8 
1513.2 
1505.8 
1497.2 
1492.7 
1492.3 
1491.9 
1490.9 
1490.9 
1491 .3 
1490.8 
1491.5 
1490.8 
1491.0 
1492.1 
1491.7 
1492.1 
1493.0 


P04       TOT     P 


N03         SI33 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       31  6226 

CONSEC  0021 

LAI            S*  58      N 

LONG       0<>e  08      W 


CASINUM/TIHE 


YEAR 

1970 

60TDP    04574 

AIR 

TEMP         23. 

OIR    HGT    PER 

KIMD-DIR 

04 

INST    STO    RECORDER 

TEN    50    1206 

MONTh 

1       10 

SHIP    El 

MET 

BULB          22. 

36 

1          3 

HIND-SPO 

08 

TRACE     DIR                        n 

5    SJUARE       2 

OAV 

05 

DATS    USE        1 

BAROMETP     10  18.3             SEA 

KINO-FO^ 

OURATION                   00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E47    021 

1     SQUARE     48 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P04 

TOT     P          NO?          N03 

5133          PH 

OBS 

00000 

24.29 

35.82 

24.20 

1534.1 

DBS 

000 10 

24.44 

36.05 

24.32 

1534.8 

OBS 

00020 

24.31 

36.08 

24.39 

1534.7 

OBS 

00030 

24.33 

36.11 

24.40 

1535.0 

OBS 

00050 

22.52 

36.34 

25.11 

1531.1 

OBS 

00075 

20.40 

36.52 

25.83 

1526.2 

OBS 

00100 

19.02 

36.51 

26.19 

1522.8 

OBS 

00125 

18.29 

36.51 

26.37 

1521.2 

oes 

00150 

18.02 

36.52 

26.4  5 

1520.6 

OBS 

002  00 

17.59 

36.50 

26.54 

1520.4 

oes 

00250 

17.28 

36.46 

26.58 

1520.2 

oes 

00265 

17.17 

36.44 

26.60 

1520.1 

oes 

00300 

17.16 

36.45 

26.61 

1520.7 

oes 

00370 

16.99 

36.42 

26.6  2 

1521.3 

OBS 

00400 

16.77 

36.38 

26.65 

1521 .1 

oes 

00500 

15.37 

36.09 

26.75 

1518.1 

OBS 

006  00 

13.12 

35.69 

26.92 

1512.0 

OBS 

00700 

10.87 

35.40 

27.13 

1505.5 

OBS 

00600 

08.02 

35.14 

27.40 

1496.3 

oes 

00900 

06.57 

35.10 

27.58 

1492.3 

OBS 

00980 

05.92 

35.10 

27.66 

1491.1 

OBS 

01000 

05.89 

35.10 

27.67 

1491.3 

OBS 

01100 

05.43 

35.09 

27.72 

1491.1 

OBS 

01120 

05.22 

35.07 

27.73 

1490.5 

oes 

01170 

05.22 

35.09 

27.74 

1491.4 

OBS 

01200 

04.90 

35.05 

27.75 

1490.5 

OBS 

01300 

04.66 

35.05 

27.76 

1491.2 

OBS 

01<.00 

04.42 

35.02 

27.78 

1491.9 

OBS 

01500 

04.20 

35.00 

27.79 

1492.6 

•••**•••♦♦•♦••• 


REfID       31       8226  YEAR     1970  BOTDP    04709  AIR    TEMP          22.  DIR    HGT  PER           WIND-DIR    03  INSI    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC               0022  MONTH       10  SHIP    El  MET    BULB          21.                 01  MnO-SPD    08  TRACE    OIR                      0  5    SQUARE       2 

LAT             34    58       N  DAY             05  DATA    USE        1  BARCMETf.     1015.?  SEA  3                MINO-FOR  DURATION                   00. (■  2     SQUARE    48 

LONG       048    06       M  HOUR    Ot.O  AREA                05  CLOUD     T/4  CL/TR  HEATHER        XI  ORIG     E47    022  1     SQUARE    48 

CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP    04709 

AIR 

TEMP          22. 

DIR     HGT     PER 

MIND-DIR 

03 

INSI    STO    RECORDER 

MONTH 

1        10 

SHIP    El 

MET 

BULB          21. 

01 

MI10-SPD 

08 

TRACE    OIR                        D 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BARCMETR     1015. < 

SEA 

3 

MINO-FOR 

DURATION                 00.6 

HOUR 

Ot.O 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E47    022 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG'A-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

pn4 

TOT    P         NOi         N03 

oes 

00000 

24.24 

35.86 

24.24 

1534.0 

08S 

000  10 

24.35 

36.07 

24.37 

1534.6 

OBS 

00020 

24. 3e 

36.08 

24.37 

1534.9 

oes 

000  30 

24.38 

36.08 

24.37 

1535.1 

OBS 

000  50 

22.76 

36.35 

25.05 

1531.7 

OBS 

000  75 

19.91 

36.53 

25.97 

1524.9 

DBS 

00100 

18.66 

36.54 

26.30 

1521.9 

OBS 

00125 

18.18 

36.53 

25.42 

1520.9 

OBS 

00150 

17.84 

36.52 

26.49 

1520.3 

OBS 

002  00 

17.59 

36.52 

26.55 

1520.4 

OBS 

002  50 

17.37 

36.48 

26.58 

1520.5 

OBS 

00300 

17.14 

36.45 

26.61 

1520.6 

OBS 

00360 

17.07 

36.44 

26.62 

1521.4 

OBS 

00400 

16.88 

36.41 

26.64 

1521.5 

OBS 

004  80 

16.06 

36.22 

26.69 

1520.1 

oes 

00500 

15.66 

36.16 

26.73 

1519.1 

OBS 

00600 

12.92 

35.67 

26.9  5 

1511.3 

OBS 

0C7  00 

10.38 

35.35 

27.18 

1503.7 

OBS 

00760 

08.51 

35.15 

27.33 

1497.9 

OBS 

008  00 

08.41 

35.15 

27.35 

1497.8 

OBS 

00900 

06.60 

35.05 

27.53 

1492.4 

OBS 

009  20 

06.61 

35.11 

27.58 

1492.8 

OBS 

01000 

05.99 

35.11 

27.66 

1491.7 

OBS 

01040 

05.45 

35.04 

27.67 

1490.1 

OBS 

01050 

05.74 

35.14 

27.72 

1491.6 

OBS 

01100 

05.27 

35.07 

27.72 

1490.4 

OBS 

01200 

04.80 

35.04 

27.75 

1490.1 

OBS 

01230 

04.64 

35.02 

27.75 

1489.9 

OBS 

01300 

04.55 

35.02 

27.76 

1490.7 

OBS 

01400 

04.34 

35.01 

27.78 

1491 .5 

OBS 

01495 

04.  19 

34.99 

27.78 

1492.5 

«*«  *««*  *•• 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFID  31  622fc 
tONSEC  0023 
LAT  3^  S6  N 
LONG   0*7  57   H 


C4STNUW/T1HE 


REFIO  31  9226 
CCNSEC  002* 
L»T  15  08  N 
LONG   0*7  56   W 


CASTNU»/I l^E 


YEAR 

1970 

BOTOP    0*663 

AIR 

TEMP         23. 

DIB    HOT    PER 

WIND-DIR 

0* 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

10 

SHIP    El 

WET 

BULB         22. 

02 

i<lNO-SPD 

09 

TRACE    DIR                      D 

5     SOUARE        2 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1017.3 

SEA 

3 

KIND-FOB 

DURATION                  00.6 

2    SOUARE     *6 

HOUR 

12.* 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E*7    023 

1     SOUARE     *7 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

STGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT     P          N02          N03 

5103          PH 

OBS 

00000 

23.8* 

35.66 

2*. 21 

1532.8 

DBS 

00010 

23.81 

35.66 

2*. 22 

1532.9 

OBS 

00020 

23.97 

35.80 

2*.  2  8 

1533.6 

OBS 

000  30 

2*. 01 

36.01 

2',. ',2 

153*.l 

OBS 

000*0 

2*. 09 

36.09 

2*.*6 

153*. 5 

OBS 

000  50 

22.96 

36.08 

2*. 78 

1531.9 

OBS 

00075 

19.85 

36. *6 

25.93 

1 5  2*  .  7 

OBS 

00100 

18.71 

36. *5 

26.2  2 

1521.9 

OBS 

00125 

18.09 

36. *3 

26.36 

1520.5 

OBS 

00150 

17.76 

36. *5 

26. *6 

1520.0 

OBS 

00200 

17. *1 

36. *5 

26.5* 

1519.8 

OBS 

002  50 

17.12 

36. *2 

26.59 

1519.7 

OBS 

00300 

17.11 

36. *2 

26.59 

1520.5 

OBS 

00360 

16.93 

36. *0 

26.62 

1520.9 

OBS 

00*00 

16.26 

36.2  3 

26.65 

1519.* 

OBS 

00500 

1*.  15 

35.85 

26.83 

1513.9 

OBS 

00600 

11. *6 

35. *2 

27.0* 

1506.0 

OBS 

00700 

09.  *8 

35.2* 

27.25 

1500.3 

OBS 

00800 

07.18 

3*. 99 

27. *1 

1*92.9 

OBS 

00855 

06.57 

35.02 

27.51 

1*91.5 

OBS 

OO'JOO 

06.56 

35.09 

27.57 

1*92.3 

OBS 

01000 

05. *3 

35.03 

27.67 

1*69.3 

OBS 

01005 

05.39 

35.03 

27.67 

1*89.2 

OBS 

01020 

05.5* 

35.09 

27.70 

1*90.2 

OBS 

OllOO 

05.20 

35.06 

27.72 

1*90.1 

OBS 

01200 

04.83 

35.03 

27.7* 

1*90.2 

OBS 

01300 

0*.*5 

35.00 

27.76 

1*90.3 

OBS 

01*00 

0*.22 

3*. 98 

27.77 

1*91 .0 

OBS 

01*S0 

0*.15 

3*. 96 

27.76 

1*92.2 

YEAR 

1970 

BOTOP     0*297 

AIR 

TEMP          2-,. 

DIR    HGT     PER 

WINO-OIR 

33 

INST     STO    RECORDER 

TEN    Sa    1206 

MONTH 

10 

SHIP    El 

WET 

BULB          21. 

0* 

2          3 

WIND-SPD 

06 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE       * 

CAY 

05 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1015.9             SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SaUARE     *6 

HOUR 

18.2 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E*7    02* 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT     P          N02          N03 

5103          PH 

OBS 

00000 

23.98 

35.62 

2*.l* 

1533.1 

CBS 

00010 

23.69 

35.61 

2*. 21 

1532.5 

OBS 

00020 

23.72 

35.66 

2*. 2* 

1532.8 

OBS 

000  30 

23.36 

36.01 

2*. 61 

1532.5 

OBS 

OOC50 

22. *1 

36.3  5 

25.15 

1530.9 

OBS 

00075 

20.01 

36.51 

25.93 

1525.2 

OBS 

001  00 

19.26 

36.52 

26.13 

1523.5 

OBS 

00125 

18. *8 

36. *9 

26.31 

1521 .7 

CBS 

00150 

17.98 

36.** 

26. *0 

1520.6 

CBS 

00200 

17.61 

36.** 

26.*'; 

1520.* 

OBS 

00230 

17.06 

36.32 

26.53 

1519.1 

OBS 

002  50 

16.96 

36.32 

26.55 

1519.1 

OBS 

003  00 

16.62 

36.28 

26.60 

1518.9 

OBS 

00320 

16.57 

36.30 

26.6  3 

1519.1 

OBS 

003*0 

16.3* 

36.23 

26.63 

1518.6 

OBS 

00350 

16. *1 

36.28 

26.6  5 

1519.1 

OBS 

00*00 

15.91 

36.19 

26.70 

1518.2 

OBS 

005  00 

1*.*0 

35.89 

26.81 

151*. a 

OBS 

006  00 

12. *5 

35.60 

26.99 

1509.6 

OBS 

00700 

09.7* 

35.26 

27.22 

15  01  .3 

OBS 

00800 

07.97 

35.13 

27. *0 

1*96.1 

OBS 

008  8  0 

06.36 

35.06 

27.57 

1*91 .1 

OBS 

00900 

06. *6 

35.  12 

27.61 

1*91  .9 

OBS 

01000 

05.5* 

35.07 

27.69 

1*89.8 

OBS 

01025 

05.88 

35.18 

27.73 

1*91.8 

OBS 

01050 

05. *5 

35.11 

27.73 

1*90.3 

OBS 

01100 

05.2* 

35.08 

27.73 

1*90.3 

OBS 

01170 

0*.SO 

35.0* 

27.75 

1*89.6 

OBS 

01200 

0*.90 

35.07 

27.76 

1*90.6 

OBS 

01300 

0*.70 

35.07 

27.79 

1*91.* 

OBS 

01350 

0*.** 

35.05 

27.80 

1*91.1 

OBS 

01*00 

0*.*2 

35.0* 

27.79 

1*91.9 

OBS 

01*95 

0*.17 

35.02 

27.81 

1*92.* 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFID  31  8226 
CONSEC  0025 
L4T  35  00  N 
LONG   0^7  57   H 


C4STNUM/TIHE   LVLIYP 


YE4P 

1970 

BOTOP     04207 

IIP 

TEMP         23. 

OIR 

HOT    PER 

HI\iO-DlR 

34 

INST     STO    PECORDEP 

TEN    S&    1206 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

BULB         20.0 

01 

2         4 

HINO-SPD 

07 

TRACE    DIR                        0 

5     SQUARE       4 

DaY 

06 

DlTl    USE        1 

BAROMETS     1016.6 

SEA 

WIND-FIR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE     46 

HOUR 

00.1 

ARE4               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

«l 

ORIt     E47    025 

1     SQUARE     5  7 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

DBS 

OOOOC 

23.7'. 

35.49 

24.  1  1 

15  32.4 

OBS 

00010 

23.79 

35.64 

24.21 

1 5  32  .  8 

OSS 

00020 

23.95 

35.80 

24.28 

1533.5 

OBS 

00030 

24.04 

35.87 

24.  31 

1534.0 

OBS 

000  50 

23.62 

36.21 

24.69 

1533.7 

OBS 

00075 

21.37 

36.53 

25.57 

15  28.8 

OBS 

00100 

19.50 

36.53 

26.08 

1524.2 

OBS 

00125 

18.82 

36.51 

26.24 

1522.7 

OBS 

00150 

18.12 

36.49 

26.40 

1521.1 

OSS 

00200 

17.53 

36.46 

26.52 

1520.2 

OBS 

00230 

17.25 

36.42 

26.56 

1519.8 

OBS 

002  50 

17.21 

36.42 

26.5  7 

15  20.0 

OBS 

002  BO 

17.05 

36.41 

26.60 

1 5  20  .  0 

OBS 

00300 

17.08 

36.42 

26.60 

1520.4 

CBS 

00320 

17.02 

36.42 

26.62 

1520.6 

OBS 

OCOO 

15.90 

36.19 

26.70 

1518.2 

OBS 

00500 

14. fS 

35.86 

26.84 

1513.9 

OBS 

006  00 

11.58 

35.46 

27.06 

1506.5 

OBS 

00700 

09.45 

35.27 

27.27 

1500.2 

OBS 

00600 

07.46 

35.13 

27.48 

1494.2 

OBS 

00B80 

06.36 

35.07 

27.58 

1491.1 

oes 

00900 

06.57 

35.14 

27.61 

1492 .4 

OBS 

009  70 

05.64 

35.09 

27.69 

14  89.8 

OBS 

01000 

05.64 

35.10 

27.70 

1490.3 

OBS" 

01100 

05.13 

35.09 

27.75 

1 4  89  .  8 

OBS 

01130 

04.97 

35.07 

27.76 

1489.7 

OBS 

01200 

04.97 

35.08 

27.76 

1490.9 

OBS 

01300 

04.65 

35.07 

27.79 

1491.2 

OBS 

OHOO 

04.3  3 

35.04 

27.80 

1491 .5 

OBS 

OUSS 

04.  19 

35.02 

27.60 

1492.5 

REFID  31  8226 
CONSEC  0026 
LAT  35  00  N 
LONG   048  ID   H 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAH 

1970 

BOTOP     03566 

AIR 

TEMP         25.6 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

31 

INST    STD   RECORDER 

TEN    Sa    1206 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

BULB         22.2 

36 

WINO-SPO 

05 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

Ot 

DATA    USE       I 

BAROMETR     1012.5 

SEA 

3 

WINO-FOR 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    48 

HOUR 

06.1 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XO 

ORIG    E47    026 

1  SQUARE  se 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

3XYG 

P34 

TOT    P          NQ2          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

23.83 

35.73 

24.26 

1532.8 

OBS 

00010 

2  3.94 

35.81 

24.29 

1533.4 

OBS 

00020 

24.08 

35.91 

24.33 

1534.0 

OBS 

000  30 

24.17 

36.04 

24.40 

1534.5 

OBS 

00040 

24.27 

36.14 

24.44 

1535.0 

OBS 

00050 

22.35 

36.23 

25.07 

1530.6 

OBS 

00075 

20.85 

36.54 

25.72 

1527.4 

OBS 

001  00 

19.55 

36.55 

26.08 

1524.4 

OBS 

00125 

IB. 66 

36.48 

26.26 

1522.2 

OBS 

00150 

18.  15 

36.48 

26.38 

1521.2 

OBS 

002  00 

17.67 

36.45 

26.48 

1520.6 

oes 

00250 

17.33 

36.43 

26.55 

1520.4 

OBS 

00280 

17.08 

36.39 

26.58 

1520.1 

OBS 

00300 

17.08 

36.39 

26.58 

1520.4 

OBS 

00350 

16.86 

36.3  8 

26.6  2 

1520.5 

OBS 

004  00 

16.33 

36.26 

26.66 

1519.6 

OBS 

00500 

14.41 

35.85 

26.7  7 

1514.8 

OBS 

006  00 

12.36 

35.60 

27.00 

1509.3 

OBS 

00700 

10.27 

35.35 

27.20 

1503.3 

oes 

008  00 

08.12 

35.14 

27.39 

1496.7 

OBS 

00840 

06.98 

35.07 

27.50 

1492.9 

OBS 

00900 

06.58 

35.09 

27.57 

1492.3 

OBS 

01000 

05.80 

35.12 

27. 69 

1490.9 

OBS 

01100 

05.25 

35.08 

27.73 

1490.3 

oes 

01200 

04.89 

35.08 

27.77 

1490.5 

oes 

01300 

04.79 

35.07 

27.78 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.53 

35.06 

27.80 

1492.4 

OBS 

01495 

04.33 

35.05 

27.8  1 

1493.1 
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TABLE  XXA'I.— Continued 


REFIO      31       8226 
CONSEC  0027 

LIT  35   00      N 

LONG       0*7    57       H 


VEift  1970 

MONTH   10 
Oti  06 

HOUR  19.9 


BOIDP  0*755 
SHIP  EI 
D4I4  USE   1 
AREA       05 


AIR    'EMP  27.2 

HEI     BULB  21.7 

flARO>IETR     1015.6 
CLOUD    T/A  1/t 


OiP     HOT 

PER 

KIND-DIR 

H 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

01 

miO-SPD 

05 

TRACE    DIR 

5    <.OUARE       * 

SEA 

3 

HIND-FGR 

nuRATION 

2     SQUARE     ".6 

CL/TR 

Wf  ATHER 

XI 

CRIG    E47    027 

I     SOUARE     57 

CASTNUH/riME       LVLTYP 


19.9 

DBS 

00000 

2*. 

,13 

35. 

.681 

24, 

.12 

19.9 

OBS 

00025 

23. 

.93 

35, 

.926 

24, 

.38 

19.9 

OBS 

00050 

22. 

.96 

36, 

.271 

24. 

.93 

19.9 

OBS 

000  75 

20, 

.89 

36, 

.537 

25, 

.71 

19.9 

OBS 

00101 

19. 

.40 

36, 

.541 

26, 

.11 

19.9 

OBS 

00151 

17. 

.99 

36. 

.454 

26. 

.40 

19.9 

OBS 

00201 

17. 

.48 

36. 

.437 

26. 

.52 

19.9 

OBS 

00302 

17. 

,06 

36. 

.393 

26.59 

19.9 

OBS 

T00*03 

16. 

13 

36. 

.212 

26. 

.67 

19.9 

OBS 

0050* 

1*. 

,  11 

35. 

.836 

26.83 

19.9 

OBS 

00605 

12. 

,20 

35. 

,545 

26. 

.99 

19.9 

OBS 

T00807 

07. 

,71 

35, 

.107 

27. 

.42 

19.9 

OBS 

T01009 

05. 

67 

35. 

,054 

27.66 

19.9 

OBS 

TOISl* 

04. 

,10 

34. 

,972 

27. 

.77 

OV.NOPTH       SNO    VEL        3XVG 

1533.6 
15  33.7 
1 5  32  . 1 
1527.6 
1524.0 
1520.7 
1520.0 
1520.4 
1519.0 
1513.8 
1508.8 
1495.2 
1490.5 
1492.4 


PD4        TOT     P 


REFID       31  e2.:6 

CONSEC  0026 

LAT             34  5  7       N 

LONG        048  00       h 


YEAR     1970 

BCTDP    04572 

AIR    TEMP          23.' 

[IIP     HGT 

PER 

jliri-DiR 

17 

MCNTM       10 

SHIP    El 

UET    BULB          21. 1 

07 

H I  •>'  D-  ^  P  C 

05 

DAY             07 

DATA    USE        1 

BAR01ETR    lni6.6 

SEA 

3 

wiNO-=:'P 

HOUR     13.1 

APEi               05 

CLOUD    T/A          1,/t 

CL/TP 

«Ef.  thp;. 

XI 

INST    NANSFN    CAST 
TRACE    TIK 
DURATION 
(»IG     t47    028 


TF-I    SO    1206 

;   SOUARE     2 

2    SQUARE    48 
1    SOUARE    48 


CASTNUM/TIMt        LVLTYP 


r.YNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


P'14       TOT     P 


13.1 

OBS 

OOCOO 

23, 

.93 

35. 

.745 

24.25 

13.1 

OBS 

00025 

24.00 

35, 

.904 

24.35 

13.1 

CBS 

00051 

24, 

.05 

36. 

.  168 

24.53 

13.1 

OBS 

00077 

21.12 

36. 

.511 

25.63 

13.1 

OBS 

00103 

19, 

.54 

36. 

,524 

2o.0C 

13.1 

cas 

00153 

18. 

.03 

36. 

,497 

^6.-»3 

13.1 

nei 

T00204 

17. 

.49 

36. 

,448 

to. 52 

14.2 

OBS 

00307 

17. 

,03 

36. 

,403 

26. UG 

14.2 

OBS 

TD0406 

16. 

.15 

36. 

.202 

26.6  5 

14.2 

085 

C0508 

13. 

.73 

35. 

,779 

26.86 

14.2 

CBS 

00609 

11. 

.81 

35. 

,483 

.:7.C2 

14.2 

OBS 

T00811 

07. 

,37 

35. 

,080 

27.45 

14. i 

CBS 

0  1012 

05. 

.79 

35. 

,079 

27.66 

14.2 

CBS 

T01522 

04. 

.16 

34. 

,986 

27.78 

1533.1 
1533.9 
15  34.7 
1528.2 
1524.3 
1520.9 
1  5  20  . 1 
1520.4 
151°. 1 
1512. o 
1507.4 
149J.9 
1491 .0 
1492.8 


REFIO       31  8226 

CONSEC  0029 

LAT             35  02       N 

LONG       047  59       w 


YEAR  1970 
MONTH  10 
DAY  OE 

HOUR     13.5 


BOTDP    04572 
SHIP    El 
DATA    USE       I 
At-EA  05 


AIR     TEMP  21.7 

WET     BULB  17.2 

6AR0METP    1018.6 
CLOUD    T/A  6/2 


OIR     HGT     PER 

35       2  4 

SEA 
CL/TR 


yIND-OIR  02 

HIVD-SPD  11 
HIND-FDR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E47   029 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1    SOUARE    57 


TI» 

<F 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-; 

.5 

OBS 

00000 

23.83 

35.891 

24.39 

,5 

OBS 

00022 

23.89 

35.929 

24.40 

,5 

OBS 

00045 

23.78 

36.107 

24.5  6 

,5 

OBS 

00067 

22.56 

36.474 

25.20 

,5 

DBS 

00090 

20.13 

36.510 

25.90 

,5 

OBS 

00138 

18.35 

36.530 

^6.37 

.5 

OBS 

001.79 

17.71 

36.491 

26.50 

.5 

OBS 

0C269 

17.17 

36.458 

26.61 

.5 

CBS 

T00j>57 

16.91 

36.398 

26.63 

DYNDPTH       SMO    VEL        OXYG 

1533.0 
15  33.0 
1533. J 
1531 .7 
1525.7 
1521.6 
1520.4 
1520.2 
1520.8 


P34       TOT     P 


REFIO       31       8226 
CONSEC  0030 

LAT  35    04       N 

LONG       048    01       H 


YEAR  1970 
MONTH  10 
DAY  09 

HOUR     13.3 


BOTOP    04230 
SHIP    El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlF    TEMP  22.8 

UET     BULB  18.3 

BARCMETR     1017.3 
CLOUD    T/A  8/5 


OIR    HGT     PER 

34      2         4 
SEA 
Cl/TR 


JINO-OIR  35 

rflND-SPD  12 
'VIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E47   C30 


TEN  SO  1206 
5  SaUARF  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.3 

OBS 

OOCOO 

23.62 

35.728 

24.32 

13.3 

OBS 

00027 

23.82 

35.822 

24.34 

OBS 

00052 

23.72 

36.110 

24.58 

OBS 

00079 

20.24 

36.533 

25.88 

OBS 

00104 

19.23 

36.548 

26.  16 

OBS 

00157 

17.97 

36.447 

26.40 

OBS 

T00209 

17.50 

36.437 

26.51 

OBS 

00312 

16.64 

36.304 

26.62 

OBS 

T00414 

15.17 

36.034 

26.7  5 

OBS 

00517 

13.07 

35.686 

26.93 

OBS 

00619 

10.65 

35.358 

27.14 

OBS 

T00822 

06.72 

35.070 

27.53 

OBS 

T01025 

05.29 

35.056 

27.71 

OBS 

T01528 

04.16 

35.021 

211.81 

PYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1532.3 

1533.4 
1533.9 
1525.9 
1523.5 
15  20.7 
1520.2 
1519.2 
1516.0 
1510.4 
1503.3 
1491 .6 
1489.2 
1492.9 


P34       TOT     P 


£*«*••* 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       3i  822b 

CON55r  0031 

L4I            35  06       N 

LuNC       047  57       H 


CASTNUM/T IMF 


veop 

1S70 

BOTOP    04023 

AIR 

TEMP          22. 

Oik     HOT     PER 

H I  v  0-  n :  p 

34 

INST     STC    fPCORDEP 

TE^'    SU     1206 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

auif         1«. 

34 

2          5 

H  IN  0- 5  P  0 

14 

TRACE    OIF                        D 

5     SOUARE        4 

Oil 

o 

0AT4    USE        1 

BAROMETk     10  15.2 

SEA 

rtINO-F"P 

OUPATIOH                  00.5 

2     SOUARf     46 

fOUK 

18. <. 

«RE4                05 

CLCUO    T/A 

CL/TB 

HEATHb-^ 

XI 

nRIG     E47    031 

1     SOUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TFMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNJPTH 

SNO    VEL 

oxvr. 

PJ4 

TOT    F          l-'02          Nr)3 

SI33          PH 

HBS 

00000 

23.79 

35.80 

24.33 

1532.8 

08  S 

00010 

23.77 

35.81 

24.34 

15  33.0 

Gas 

OOOJO 

23.67 

35.83 

24.39 

1532.9 

DBS 

00030 

2  3.63 

35.87 

24.4' 

1533.0 

06  S 

00035 

23.27 

35.99 

24.63 

1532.3 

C&i 

00050 

22.05 

36.35 

25.25 

1529.9 

C6S 

00075 

19.70 

36.54 

26.0  3 

1524.3 

CBS 

00100 

18.77 

36.53 

26.27 

1522.2 

JBS 

00125 

18.15 

36.47 

26.38 

1520.7 

DBS 

00150 

17.93 

36.52 

26.47 

1520.6 

oes 

OOifOO 

17.57 

36.51 

26.55 

1520.3 

OBS 

00250 

17.28 

36.48 

26.60 

1520.3 

JBS 

00300 

16.97 

36.42 

20.6  3 

1  5  20  . 1 

OBS 

00140 

16.74 

36.38 

26.65 

1520.0 

OBS 

00400 

15.59 

36.13 

26.73 

1517.2 

OBS 

00500 

13.81 

35.81 

26.87 

1512.8 

OBS 

006  00 

10.83 

35.40 

27.14 

1  5  03  .  7 

CBS 

00700 

08.29 

35.16 

27.38 

1495.7 

OBS 

00750 

07.88 

35.16 

27.44 

1495.0 

OBS 

ootoo 

06.80 

35.09 

27.54 

1491. 6 

OBS 

OO'SOO 

C6.05 

35.10 

27.65 

1400.3 

JBS 

00970 

05.42 

35.08 

27.71 

14  88.9 

OBS 

01000 

05.43 

35.08 

27.71 

1489.4 

OBS 

01040 

05.12 

35.07 

27.74 

1488.8 

LBS 

01100 

05.03 

35.07 

27.75 

14  39.4 

OBS 

01130 

04.76 

35.05 

27.76 

1488.8 

OBS 

01200 

04.71 

35.05 

27.77 

1439.7 

OBS 

01300 

04.45 

35.03 

27.76 

1490.3 

OBS 

01400 

04.24 

35.01 

27.7'= 

1491 .1 

OBS 

01490 

04.10 

;>5.00 

27. CO 

1492.0 

hEFIO       31       Bikb 
CUNSEC  0032 

LONG       0^7    ue       M 


CflSTNUM/T IMf        tVLTYP 


TEAR 

1970 

BOTOP     04755 

AIP 

TEMP          21. 

DIP.    HOT     PER 

MIND-DIR 

31 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH        10 

SHIP    El 

UET 

BULB          18. 

34 

2         5 

WIND-SPD 

08 

TRACE    DIP                        D 

5    SOUARE       2 

DAY 

10 

OATA    USE        1 

6AR0METR     1015.9 

SEA 

.*INO-FOR 

DURATION                 00.7 

2    SOUARE    46 

HOUR 

00.1 

AREA                0  5 

CLCUO     T/A 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

OFIG     E47    032 

1     SOUARE     47 

VUTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

OBS 

000  00 

23.66 

35.86 

24.41 

1532.6 

OBS 

000  10 

23.66 

35.86 

24.41 

15  32.7 

OBS 

00020 

23.67 

35.87 

24.42 

1532.9 

OBS 

OOOju 

23.85 

36.00 

24.45 

15  33.8 

OBS 

00050 

22.85 

35.78 

24.59 

1531.3 

OBS 

00075 

21.25 

36.40 

25.51 

1526.3 

OBS 

00100 

19.10 

36.52 

26.  17 

1523.1 

oes 

C0I25 

18.38 

36.51 

26.35 

1521.4 

OBS 

00150 

16.06 

36.51 

26.43 

1520.9 

OBS 

00200 

17.67 

36.49 

26.51 

1520.6 

CBS 

002  50 

17.37 

36.47 

26.57 

1520.5 

CBS 

00300 

17.22 

36.43 

26.58 

152C.8 

OBS 

003  50 

16.94 

36.41 

26.63 

1520.8 

OBS 

004  00 

16.40 

36.25 

26.65 

1 5  19  .  8 

OBS 

00428 

15.44 

36.07 

26.72 

1517.1 

OBS 

00435 

15.50 

36.13 

26.7  5 

1517.5 

oes 

00500 

14.33 

35.89 

26.82 

1514.5 

DBS 

006  00 

11.93 

35.48 

26.99 

1507.7 

OBS 

00700 

09.39 

35.22 

27.25 

1499.9 

OBS 

00800 

07.35 

35.08 

27.45 

1493.7 

OBS 

00865 

06.74 

35.12 

27.57 

1492.4 

LBS 

00875 

06.39 

35.05 

27.56 

1491.1 

OBS 

00B90 

06.49 

35.11 

27.60 

1491 .8 

OBS 

ooooo 

06.39 

35.11 

27.61 

1491.6 

OBS 

00925 

05.94 

35.06 

27.63 

1490.2 

OBS 

00965 

05.85 

35.08 

27.66 

1490.5 

OBS 

OIPOO 

05.48 

35.06 

27.69 

14  89.6 

OBS 

01070 

05.28 

35.07 

27.72 

1489.9 

OBS 

01100 

05.02 

35.05 

27.73 

1489.3 

OBS 

C1200 

04.56 

35.01 

27.75 

1469.1 

085 

01300 

04.27 

34.99 

27.77 

1489.5 

DBS 

01400 

04.15 

34.98 

27.78 

1490.7 

OBS 

U1490 

04.06 

34.97 

27.78 

1491.8 

413 


TABLE  XXVI.— Continued 


OEFIO       31       8226 

YEAP 

1970 

BOTOP    027*3 

4I« 

TEMP          21. 

DIP     HOT     PER 

<IM0-D1R 

35 

CONSEC              0033 

HONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

8UL6           17. 

34 

WI-JO-SPO 

15 

L4T             35    00       N 

04Y 

10 

DAT*    USE        I 

aadOHETR     1014.6 

SEA 

3 

wno-FaP 

LONG       048    05      M 

MOUB 

06.2 

4«E4                05 

CLOUO     T/a 

CL/TR 

HEATmEP 

XI 

CISTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sir,MA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

3XYG 

P3 

06.2 

OBS 

00000 

23. 't6 

35.74 

24.38 

1532 .0 

OBS 

00010 

23.<.5 

35.74 

24.38 

1532.1 

OBS 

000  20 

23.<.6 

35.74 

24.38 

1532.3 

OBS 

00030 

23.69 

35.88 

24.42 

1533.2 

OBS 

00038 

23.73 

35.93 

24.4  4 

1533.5 

OBS 

00050 

23.00 

36.23 

24.89 

1532.2 

OBS 

00075 

21.55 

36.48 

25.49 

1529.2 

OBS 

OOIOO 

20.00 

36.54 

25.95 

1525.6 

OBS 

0012  5 

18.  75 

36.49 

26.24 

1522.5 

OBS 

00150 

18.13 

36.47 

26.38 

1521.1 

08S 

002  00 

17.53 

36.45 

26.52 

1520.1 

OBS 

00250 

17.20 

36.43 

26.5  8 

1520.0 

OBS 

00300 

16.9* 

36.41 

26.63 

1520.0 

OBS 

00350 

16. 46 

36.31 

26.66 

1519.3 

OBS 

00<.00 

15.49 

36.11 

26.73 

1516.8 

OBS 

00500 

13. 2<. 

35.71 

26.91 

1510.8 

OBS 

00600 

10.92 

35.39 

27.11 

1504.0 

OBS 

00700 

08.79 

35.18 

27.31 

149/. 7 

OBS 

00800 

06.86 

35.06 

27.51 

1491.7 

OBS 

00870 

05.79 

35.02 

27.62 

1486.6 

OBS 

009  00 

05.77 

35.05 

27.64 

1489.1 

OBS 

01000 

05.27 

35.04 

27.70 

1488.7 

OBS 

01020 

05.09 

35.04 

27.72 

1488.3 

OBS 

01100 

04.83 

35.03 

27.74 

1488.5 

OBS 

01200 

04.55 

35.01 

27.  76 

1489.0 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.76 

1490.3 

OBS 

Ol'.OO 

04.33 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.13 

34.98 

27.78 

1492.3 

INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    DIR                        0  5     SOUARE        4 

DURATION                   00.6  2     SOUARE     48 

ORIG     E47    C33  1     SOUARE     58 


P34       TCT    P 


REFin  31  8226 
CONSEC  0034 
CAT  35  00  N 
LONG   048  00   a 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTOP    04389 

AIR 

TEMP         21. 

DIR     HGT     PER 

WIVO-DIR 

04 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1205 

MONTH 

10 

SHIP    El 

«ET 

BULB           18. 

01 

wnc-spD 

12 

TRACE    niR                        D 

5    SOUARE       4 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

SARUMETP     1015.9 

SEA 

3 

HIND-FCR 

DURATION                  00.9 

2     SOUARE    48 

HOUR 

12.2 

AREA               05 

CLOUD    T/a 

CL/TR 

HE«  THff 

XI 

CRir.    E47    C34 

1    SOUARE    58 

VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PD4 

TPT     P          N02          N03 

5133         PH 

06  S 

00000 

23.32 

35.76 

24.4  5 

15  31 .7 

OBS 

00010 

23.32 

35.78 

24.45 

1531  .8 

OBS 

000  20 

23.32 

35.78 

24.45 

1532.0 

OBS 

00030 

23.33 

35.81 

24.47 

1532.2 

OBS 

0C0  50 

23.00 

36.09 

24.78 

1532.0 

OBS 

000  7  5 

20.18 

36.54 

25.91 

1525.7 

CBS 

00100 

18.80 

36.50 

26.24 

1522.2 

OBS 

00125 

18.25 

36.49 

26.37 

1521.0 

OBS 

00150 

17.88 

36.50 

26.4  7 

1520.4 

OBS 

00  200 

17.58 

36.50 

26.54 

15  20.3 

OBS 

00250 

17.26 

36.46 

26.59 

1520.2 

OBS 

00300 

17.10 

36.43 

26.60 

1520.5 

OBS 

00320 

17.04 

36.43 

26.62 

1520.6 

OBS 

004  00 

15.82 

36.20 

26.73 

1518.0 

OBS 

00500 

13.49 

35.75 

26.89 

1511.6 

OBS 

00600 

11.14 

35.44 

27.1  1 

1504.9 

OBS 

00700 

08.62 

35.18 

27.34 

1497.0 

OBS 

008  00 

06.88 

35.07 

27.51 

1491.8 

OBS 

00900 

05.99 

35.05 

27.61 

1489.9 

OBS 

00960 

05.57 

35.06 

27.68 

1489.3 

OBS 

009  75 

05.86 

35.  10 

27.67 

1490.7 

OBS 

01000 

05.39 

35.03 

27.67 

1489.2 

OBS 

01020 

05.29 

35.06 

27.71 

1489.1 

OBS 

01030 

05.42 

35.09 

27.72 

1489.9 

OBS 

01100 

04.99 

35.04 

27.73 

1489.2 

OBS 

01130 

04.89 

35.04 

27.74 

1489.3 

OBS 

01145 

04.97 

35.05 

27.74 

1489.9 

OBS 

01200 

04.78 

35.05 

27.76 

1490.0 

OBS 

01275 

04.46 

35.00 

27.76 

1489.9 

OBS 

01300 

04.52 

35.00 

27.75 

1490.6 

OBS 

01400 

04.36 

35.01 

27.78 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.18 

34.99 

27.78 

1492.5 

»«e  ******** 


414 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFID       31       9226 

YE4R 

1970 

BOTDP    0'.390 

alR 

TEMP         21. 

OIR     HOT    PER 

HIND-DIP 

02 

CONSEC                0035 

MONTH       10 

SHIP    El 

HET 

BULB           17. 

10 

WIND-SPD 

14 

LAT             3^    5  6       N 

Day 

11 

OaTi    USE        1 

aAROMETR     1015.9             SEA 

4 

HINO-FOR 

LONG        0<.8    00       H 

HOUR 

06.5 

ARE4               05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

C4SINUM/I IMf 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTm 

SNO     VEL 

oxro 

P3' 

06.5 

DBS 

000  00 

2".. 03 

36.  14 

24.52 

1533.8 

oes 

000  10 

24.03 

36.  14 

24.52 

1534.0 

DBS 

000^0 

24.05 

36.  14 

24.51 

1 5  34  . 2 

OBS 

00030 

24.05 

36.14 

24.51 

1534.3 

DBS 

000  50 

22.40 

36.39 

25.18 

15  30.9 

OBS 

00075 

19.25 

36.52 

26.14 

1523.1 

OBS 

00100 

18.35 

36.52 

26.37 

1521.0 

OBS 

00125 

17.97 

36.53 

26.47 

15  20.3 

OBS 

00150 

17.79 

36.5  3 

26.51 

1520.2 

DBS 

00200 

17.52 

36.50 

26.56 

1520.2 

OBS 

002  50 

17.20 

36.45 

26.6  0 

1 5  20  .  0 

OBS 

00300 

17.08 

36.44 

26.6  2 

1520.4 

OBS 

00350 

16.92 

36.42 

26.64 

1520.8 

DBS 

00400 

16.29 

36.28 

26.68 

1 5  19  .  5 

OBS 

00500 

13.69 

35.80 

26.89 

1512.4 

oes 

006  00 

11.19 

35.44 

27.  10 

1505.1 

OBS 

00700 

07.94 

35.20 

27.46 

1494.5 

oes 

00760 

07.44 

35.10 

27.46 

1493.4 

OBS 

00800 

07.08 

35.12 

27.52 

1492.7 

OBS 

00900 

06.43 

35.12 

27.61 

1491.8 

OBS 

00965 

C5.63 

35.08 

27.68 

1489.6 

OBS 

00970 

05.71 

35.12 

27.71 

1490.1 

oes 

01000 

05.31 

35.06 

27.71 

1488.9 

OBS 

OlIOO 

04.86 

35.03 

27.74 

1488.7 

OBS 

01200 

04.58 

35.03 

27.77 

1489.2 

OBS 

01300 

04.45 

35.01 

27.77 

1490.3 

OBS 

01400 

04.30 

35.01 

27.78 

1491.3 

OBS 

01500 

04.  12 

35.00 

27.79 

1492.3 

INST     STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR  0  5     SQUARE        2 

DURATION  00.8  2     SQUARE    48 

ORIG     E47    035  1     SQUARE     48 


»»*•*** •»*•«« 


REFn   31  8226 

CONSEC  0036 

LAT     35  00   N 

LCNG   C'.S  00   a 


YEAR 

1970 

BOTDP    04206 

AIR 

TEMP          21.1 

1             OIR     HOT     PER 

WIMD-DIR 

02 

INST    STO    PFCOROER 

TEN    50    1206 

><ONT^ 

1        10 

SHIP    El 

WET 

BULB           16.1 

1                 36 

WIND-SPD 

25 

TRACE    OIR   ■                     0 

5     SQUARE       4 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1U17.3             SEA 

4 

WINO-FOR 

DURATION                  00.6 

2     SQUARE     48 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

WEATHER 

X2 

CRIG    E47    036 

1     SQUARE     58 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     «EL 

OXY& 

P04 

TOT     P          N02          N03 

5133          PH 

oes 

00000 

23.31 

35.94 

24.58 

1531.8 

oes 

00010 

23.31 

35.94 

24.58 

15  32.0 

GBS 

00020 

23.32 

35.94 

24.57 

1532.2 

CBS 

00030 

23.33 

35.94 

24.57 

1532.4 

JBS 

0C050 

20.93 

36.49 

25.67 

1527.2 

CBS 

00075 

19.60 

36.60 

26.1  1 

1  5  24  .  1 

CBS 

00100 

18.51 

36.51 

26.32 

1521.4 

oes 

0012  5 

18.24 

36.55 

26.42 

1521  .1 

oes 

0C150 

17.92 

36.54 

26.51 

15  20.3 

DBS 

00250 

17.13 

36.45 

26.61 

1519.8 

OBS 

00275 

17.00 

36.44 

26.6  4 

1519.8 

CBS 

C0300 

17.04 

36.45 

26,63 

1520.3 

GBS 

00380 

15.85 

36.24 

26.7  5 

1517.8 

OBS 

00400 

15.50 

36.  15 

26.76 

1516.9 

JBS 

00500 

13.19 

35.74 

26.94 

1510.6 

oes 

00600 

11.25 

35.48 

27.12 

1505.3 

OBS 

00700 

08.55 

35.19 

27.36 

1496.8 

OBS 

00780 

06.89 

35.11 

27.54 

1491 .6 

OBS 

008  00 

06.56 

35.11 

27.59 

1490.6 

OBS 

00830 

06.59 

35.16 

27.62 

1491 .3 

OBS 

00680 

05.86 

35.13 

27.69 

1489.2 

CBS 

00900 

05.93 

35.16 

27.71 

1489.9 

OBS 

01000 

05.34 

35.10 

27.74 

1489.1 

OBS 

01 100 

04.90 

35.09 

27.78 

1488.9 

OBS 

01200 

04.75 

35.09 

27. SO 

1490.0 

CBS 

C1300 

04.38 

35.06 

27.81 

1490.1 

oes 

01400 

04.  19 

35.05 

27.fc3 

1490.9 

oes 

015  00 

04.05 

35.02 

27.82 

1492.0 

415 


TABLE  XXVI.— Continued 


REflO       31       82i6 

YEAR 

1970 

BOTOP    03658 

AIP 

TEMP         23. 

01 B    HGT    PER 

H11D-01R    02 

CONSEC              0037 

H0r4TH 

10 

SHIP    El 

WEI 

BULB          19. 

02 

-IMD-SPO    22 

Lai            35    09      N 

OAY 

12 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1018.6 

SEA 

4 

WIND-FDR 

LONG       047     53       U 

HOUfi 

12.1 

A«EA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEiTHEC        XI 

C4STNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG               P3 

12.1 

08  S 

OOCOO 

23.  70 

36.09 

24.57 

1532.-) 

06  S 

000  10 

23.69 

36.09 

24.58 

1533.1 

DBS 

C00<!0 

23. 6E 

36.08 

24.57 

1533.2 

CBS 

0C030 

23.54 

36.  J4 

24.58 

1533.0 

OBS 

00050 

23.57 

36.06 

24.59 

1533.4 

oes 

00075 

36.09 

OSS 

00100 

17.40 

35.86 

26.10 

1517.4 

OBS 

00125 

35.96 

OBS 

002  00 

15.84 

36.11 

26.66 

1514.6 

OBS 

002  50 

15.45 

36.08 

26.7  2 

1514.2 

PBS 

00300 

14.86 

35.99 

26.78 

1513.1 

CBS 

00*00 

13.39 

35.77 

26 .  "^^  3 

1509.7 

CSS 

00500 

11.76 

35.54 

27.07 

1505.5 

GBS 

ootoo 

09.54 

35.29 

27.^8 

1498.9 

OSS 

006  60 

07.90 

35.18 

27.45 

1494.0 

OBS 

00700 

07.83 

35.18 

27.46 

1494.0 

CBS 

00770 

06.35 

35.09 

27.60 

14  89.3 

OBS 

008  00 

06.18 

35.10 

27.63 

14  89.1 

OBS 

OOboO 

05.74 

35.12 

27.70 

14P8.4 

oes 

008  75 

05.89 

35.18 

27.73 

1489.3 

OBS 

00890 

05.65 

35.  16 

27.74 

1488.6 

CBS 

009  00 

05.75 

35.18 

27.75 

1489.2 

OBS 

00908 

06.04 

35.23 

27.75 

1490.5 

OBS 

00950 

05.34 

35.11 

27.74 

1488.2 

OBS 

OlOOP 

05.12 

35.11 

27.77 

1488.2 

OBS 

01100 

04.77 

35.10 

27. (<0 

1488.4 

CBS 

01200 

04.53 

35.08 

27.1,1 

1489.0 

OBS 

OliOO 

04.37 

35.07 

27. P2 

1490.0 

OPS 

01400 

04.21 

35.06 

27.!;3 

1491 .0 

OBS 

01508 

04.07 

35.04 

?7.f  2 

1492.2 

INST  STD  RECOHOER  TEN  SO  1206 

TRACE  0I»         0  5  SQUARE   4 

DURATION        00.5  2  SOUARE  46 

CRIG  E47  037  1  SOUARE  57 


e«  »««****« 


REFIO       31  8226  YEAR     1970  BOTOP    04937  AIR    TENP          2Z . 

CONSEC  0038  MONTh       10  SHIP    El  WEI     BULB           19. 

LAT             35  00       N  DAY             12  DATA    USE        1  BARO><ETR     1019.3 

LONG       046  00       W  HOUR     18.5  AREA               05  CLOUD    T/A 


CASTNUn/TlME       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL 


DIR    HGT    PER 

HIND-DIR 

02 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

02      4         7 

WIND-SPD 

19 

TRACE    DIR 

0 

5    SQUARE       4 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                  00. 

6 

2     SQUARE    48 

CL/TR 

WEATHEB 

XI 

GRIG    E47   038 

1    SQUARE    58 

IDPTH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         NO?          N03 

SI03         PH 

CBS  00000  23.59  36.00  24.54 

OBS  00010  23.59  36.01  24.55 

OBS  00020  23.64  36.03  24.55 

UBS  00030  23.67  36.05  24.55 

OBS  00050  23.86  36.18  24.60 

OBS  00075  20.12  36.40  25.62 

OSS  00100  18.02  36.35  26.32 

OBS  00125  17.47  36.35  26.45 

OBS  00150  17.16 

OBS  00200  16.42  36.25  26.63 

OBS  00250  15.51  36.10  26.72 

U8S  00300  14.60  35.92  26.79 

OBS  00360  13.50  35.74  26.88 

OBS  00400  13.07  35.68  26.92 

OSS  00500  11.21  35.42  27.08 

OSS  OOt.00  09.06  35.19  27.26 

OBS  00640  08.20  35.11  27.35 

OBS  00700  07.46  35.13  27.48 

OSS  OOeOO  05.92  35.03  27.61 

OBS  00870  05.51  35.06  27.68 

OBS  00885  05.65  35.10  27.70 

OBS  00900  05.58  35.09  27.70 

OSS  OIPOO  05.07  35.05  27.73 

OBS  OlORO  04.61  35.04  27.75 

OSS  01090  04.61  35.03  27.77 

OBS  01100  04.66  35.03  27.76 

OBS  01200  04.50  35.02  27.77 

OBS  01300  04.34  35.01  27.78 

OBS  01400  04.13  35.00  27.79 

OBS  01500  04.03  34.98  27.79 


1532. 

,6 

1532. 

,7 

1533. 

.1 

1533. 

,3 

1534. 

.3 

1525. 

.3 

1519. 

.6 

1516. 

.6 

1516. 

.6 

15  14. 

,4 

1512. 

.2 

1509, 

.4 

1508. 

.5 

1503, 

.4 

1497, 

.0 

1494, 

.3 

1492. 

.5 

1486 

.0 

1467 

.5 

1486 

.4 

1488 

.3 

1467 

.9 

1488 

.1 

1467 

.5 

1467 

.6 

1488 

.8 

1469 

.6 

1490 

.6 

1491 

.9 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFID      31       6226 

V?4R 

197U 

BOTCP    03658 

AIB 

TEMP          22. 

01 R    HuT     PER 

UlND-DIR    0. 

CONSEC               0039 

Mu^4Tf 

H       10 

SHIP    El 

KET 

8ULe 

02 

1          7 

WIND-SPO    13 

L«T            35    01       N 

DAY 

15 

DATA    USE        1 

BAROME'P     1024.4             SEA 

WIND-FuR 

LONG        CB    05       W 

HOUR 

00.9 

APEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

KEAIHEa        XI 

CaSTNOM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S  K".MA-T 

DYNOPTH 

SKD    VEL 

OXYG               PC. 

00.9 

06  S 

00000 

23.29 

35.72 

24.4  1 

1531  .5 

OBS 

0001 0 

23.28 

35.72 

^4.42 

1531.7 

06  S 

00020 

23.29 

35.73 

24.42 

1531 .9 

OBS 

000  30 

23.56 

35.98 

24.5  3 

1533.0 

06  S 

00050 

23.62 

36.30 

24.76 

1533.9 

OBS 

00075 

20.37 

36.12 

25.1.4 

1525.7 

OBS 

00100 

17.14 

35.95 

2o.>  3 

1516.7 

06  S 

00W5 

16.51 

36.24 

26. CO 

1515.6 

OBS 

00135 

16.59 

36.30 

20.63 

1516.1 

OBS 

00150 

16.37 

36.23 

26.(2 

1515.4 

OBS 

00175 

14. 42 

35.74 

26.69 

15C9.3 

OBS 

00190 

15.11 

35.99 

26.7  3 

1512.1 

OBS 

002  00 

15.06 

35.98 

26.73 

1512.1 

OBS 

00250 

14.45 

35.88 

<;6.79 

1510.8 

OBS 

003  00 

13.95 

35.82 

26. B5 

1509. 9 

OBS 

00400 

12.11 

35.50 

26.97 

1505.0 

OBS 

00500 

10.33 

35.30 

27.15 

1500.2 

CBS 

006  00 

08.60 

35.11 

27.29 

1495.2 

OBS 

00700 

07.05 

35.06 

27.48 

1490.8 

OBS 

00750 

06.64 

35.07 

^7.54 

1490.1 

08S 

OOOOO 

05.83 

35.02 

27.61 

1467.6 

OBS 

00830 

05.63 

35.01 

27. (3 

1487.3 

OBS 

00900 

05.47 

35.03 

27.66 

1487.3 

OBS 

01000 

04.96 

35.02 

27.72 

1487.4 

CBS 

01100 

04.66 

35.01 

27.74 

1487.3 

06  S 

01115 

04.63 

35.01 

27.75 

1487.9 

OBS 

011<.5 

04.6  7 

35.02 

2"". 75 

1488. o 

oes 

01200 

04.51 

35.01 

27.76 

1488.9 

OBS 

01300 

04.27 

34.99 

27.7  7 

1489.5 

CBS 

OKOO 

C4.18 

34. "8 

27.77 

1490.3 

OBS 

01497 

04.15 

34.96 

27. 7<; 

1492.3 

INST     STn    p  ECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.7 

ORIS     E47    039 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE     58 


REfID       31       82^6 
CGNSeC  0040 

LAT  35    01       N 

LONG       048    01        w 


CASTNUM/T IMt 


YEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          21. 

DIP     HGT     PER 

vrir.-tilR 

OJ 

INST     STO    FECORDER 

TE 

N    SO    1206 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

8ULP           19, 

20 

.,  I M  C.-  '  "  D 

05 

TRACE    OIR                        0 

5 

SOUARF       4 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAR 

r«ETP     IC^".. 

.0            SEA 

3 

«l';n-f.iR 

r.iJRATION                   00.5 

2 

SJJARE     48 

HOUR 

06  .0 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

rflATHtR 

XI 

L<IG     E47    040 

1 

SQJARE    58 

LifLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIi"1£-T 

UYNDPTH 

SNO    VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03 

OH 

OBS 

OOCOO 

23.25 

35.74 

24.44 

1531.4 

oes 

00010 

23.25 

35.75 

24.45 

1531.6 

CBS 

000  20 

23.25 

35.91 

24.57 

1532.0 

GPS 

O0C22 

23.94 

36.34 

^4.f  <: 

1534.2 

UBS 

00030 

23.70 

36.12 

24.7? 

15  33.7 

UBS 

00050 

23.59 

36.30 

24.77 

1533.7 

OBS 

00075 

18.63 

36.29 

26.  12 

1521.1 

06S 

OOinn 

17.35 

36.32 

26.46 

1517. n 

OBS 

0OU3 

16.94 

36.32 

26.56 

1517.0 

06S 

001  50 

16.72 

36.32 

25.61 

1516.8 

C8  5 

00200 

15.91 

36.16 

26.68 

1514.9 

OBS 

CO220 

14.53 

35.79 

.0.7C 

1510.5 

nes 

00230 

14.80 

35.93 

^6.75 

1511.7 

OBS 

00240 

14.68 

35.90 

20.7  5 

1511 .4 

JBS 

002  50 

14.76 

35.07 

20.7'- 

1511.9 

OBS 

003  JO 

14.21 

35.37 

26.  t.' 

1510. d 

DBS 

00400 

12.69 

35.65 

26.<-p 

1507.2 

06' 

00500 

10.70 

35. j5 

27.12 

1501 .6 

OBS 

006  00 

08.91 

35.17 

27. jc 

1496.4 

OBS 

00700 

06.99 

35.06 

27.49 

1490.6 

CBS 

00712 

06.89 

35.05 

27.49 

1490.4 

C6S 

00730 

06.98 

35.10 

^7.52 

1491.1 

CBS 

00800 

05.88 

35.04 

27. (  ^ 

1487. H 

OBS 

00900 

05.30 

35.05 

27. 7C 

14f7.2 

nes 

01000 

04.97 

35.04 

27.7  3 

1487.5 

GES 

01100 

04.82 

35.06 

27.76 

1468.5 

OBS 

01200 

04.55 

35.03 

27.77 

1489.1 

-IBS 

01300 

04.31 

35.01 

27. 7f 

1489.7 

ms 

01400 

04.  l6 

35.00 

27.79 

1490.3 

OBS 

01492 

04.10 

34.99 

27.7'. 

14O2.0 

:  t.si»9ft*(.*» 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       31       ej?6 
CONfcC  00<.l 

HT  35    00      N 

LONG       r  1,1^    00      M 


C1SINU''/T  IMF 


•Til.-- 

1S70 

BOTDP    04023 

Alt 

TEMP         22. 

"IP    HOT    PER 

.(IMD-OIO 

04 

INSI    StO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

•*:,-jT„     ic 

SHIP    El 

WET 

SUL'          19. 

11 

UIMO-SPO 

07 

TRACE    OIR                        0 

5     SOOARE       4 

OAV 

1^ 

OATS    USE       1 

6a< 

?«l£Tt     1074.; 

1             SFA 

3 

UlNO-F. R 

OURATIUN                  00.6 

2    SQUARE    48 

H'Ut 

12.; 

AREA                05 

CLMID    T/4 

ri/TR 

HEATHt- 

XI 

GRIG     E47    041 

1    SQUARE    58 

LVLTYP 

Pf  tTM 

TchP 

SAL 

SIGH4-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

ICT     P          N02          N03 

S1D3          PH 

nes 

nor  on 

23.65 

36.18 

24.66 

1532.9 

OPS 

COOIO 

2  3.64 

36.18 

^4.(  6 

1533.1 

OBI 

00020 

23.64 

36.18 

24. «6 

1533.2 

oes 

00^30 

23.64 

36.18 

24.66 

1533.4 

06  s 

O0J30 

23.64 

36.16 

24.66 

1533.7 

oe; 

00075 

19.22 

36.32 

25.9'- 

1522.8 

oei 

OOICO 

17.02 

36.16 

26.43 

1516.7 

oes 

001  12 

16.75 

36.20 

26.51 

1516.1 

ObS 

001  IS 

16. 'SO 

36.35 

26.59 

15K  .8 

OBS 

00125 

16.81 

36.33 

26.6  0 

1510.6 

CB? 

001  SO 

16.67 

36.33 

26.63 

1516.6 

OBS 

00200 

15.01 

36.00 

26.76 

1511.9 

oes 

00250 

14.41 

35.90 

26.81 

1510.7 

UBS 

00100 

13.66 

35.80 

26.89 

1509.0 

CBS 

OCOO 

11.74 

35.49 

27. C4 

1503.7 

OBS 

005  00 

10.34 

35.34 

27.18 

1500.3 

OBS 

ooeoo 

06.20 

35.13 

27.37 

1493.7 

oes 

00700 

06.75 

35.11 

27.56 

1489.7 

OBS 

OOfO" 

05.71 

35.05 

27.65 

1487.2 

oes 

00900 

06.20 

35.06 

27.72 

1466.6 

oes 

OGSiiO 

04.64 

35.05 

27.75 

1466.6 

DBS 

oinoo 

04.92 

55.07 

27.76 

1487.3 

OBS 

01011 

05.01 

35.08 

27.76 

1467.9 

OBS 

OllOO 

04.68 

35.06 

27.78 

1488.0 

CBS 

01200 

04.51 

35. C5 

27,79 

1468.9 

OBS 

01300 

04.31 

35.04 

27.81 

1489.6 

OBS 

01400 

04.13 

35.02 

27.81 

1490.7 

OBS 

01483 

04.08 

35.02 

2  7  .  f  2 

1491 .B 

REFIO       31       8226 
CONSEC  0042 

L4T  3*    57      N 

LONG       047    56      K 


YEAR  197  0 
MONTH  10 
DAY  15 

HOUR     18.5 


BOTDP    04389 
SHIP    El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  26. 

WET     eULE  23. 

BARHMETt     1C23.4 
CLCUO     T/A 


DIB    HGT    PER 

06       2  6 

SEA 
CL/TR 


WI>.0-CIR  0? 

WINO-SPD  10 
HINO-f?R 

WEATHE)  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DM  0 

DURATION  00.6 

CRIG     E47    042 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  S3UARE  46 
1     SQUARE     47 


CASINUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SliMA-T 


DYNDPTH       SKO    VEL       OXYG 


P04   TOT  P 


UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  5 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
000  10 
00020 
00030 
000  50 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  3  5 
00250 
00300 
004  00 
00500 
006  00 
00700 
OOUOO 
00900 
01000 
01100 
01150 
01160 
01200 
01300 
01400 
01495 


23.63 
23.75 
23.67 
23.60 
23.80 
18.58 
16.71 
16.38 
15.92 
15.20 
14.30 
14.40 
13.97 
12.62 
10.71 
06.73 
06.91 
05.66 
05.22 
04.86 
04.62 
04.56 
04.64 
04.55 
04.24 
04.13 
04.11 


36.06 
36.  12 
36.12 
36.2  2 
36.2  5 
33.95 
36.12 
36.2  3 
36.19 
36.07 
35.85 
35.92 
35.87 
35.64 
35.40 
35.  17 
35.08 
35.04 
35.05 
35.05 
35.04 
35.04 
35.06 
35.06 
35.02 
35.02 
35.01 


2V.57 
24.58 
24.61 
24.64 
24.67 
25.87 
26.46 
20.62 
26.70 

26.  77 
26.80 
26.83 
26.88 
26.98 

27.  16 
27.  Jl 
27.51 
27.65 
27.71 
27.75 
27.77 
27.78 
27.79 
27.(0 
27.60 
27.81 
27.80 


1  5  32  .  7 

1533.3 

1533.2 

15  33.8 

15  34.2 

15  20. 

1515. 

1515. 

1514. 

1512. 

1510. 

1510. 

1510.1 

1506.9 

1501  .7 

1495.8 

1490.3 

1 4  86  .  9 

1486.8 

1487.0 

1467.7 

1488.3 

1489.1 

1489.1 

1489.4 

1490.7 

1492.2 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO      31  8J26 

CONSEC  004? 

LAT            B't  5  6      N 

LONG       C46  09       W 


CaSINUM/TIME 


REFIO       31  8226 

CONSEC  00<.« 

LAT             35  02       N 

LONG       CS  01        H 


CASTNUM/T IME 


YEAR 

1970 

BOTDP    04572 

AIP 

TEMP          22. 

DIR     HOT     PER 

.*IND-OIB 

05 

INST     STD    RECOROER 

TEN    Se     1206 

MONTH 

10 

SHIP    El 

UET 

"^ULB          IP. 

01 

1          4 

-IIMD-SPD 

12 

TSACE    OIR                      0 

5    5COA6E       2 

OAV 

lt> 

DATA    JSE       1 

sArfETB     102"^. 4 

SEA 

Nl\D-F3fl 

OOP  AT  ION                   00.4 

2     S0J15E     48 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

fLCUl     T/A 

CL/TR 

WESTriEP 

XI 

CilG     E47    C43 

1     SO'JAPE     48 

LVLTVP 

OEP'H 

TEMP 

SAL 

SIO^A-I 

LVNOPTH 

SND     VtL 

]xyG 

P04 

TCT     P          N02          N03          Sn3          PH 

DBS 

00000 

23.68 

36.21 

24.67 

1533 .C 

OBS 

00010 

23.70 

36.2  2 

24.67 

1533.3 

oes 

00020 

23.71 

36.24 

24.69 

1533.5 

ass 

00030 

23.72 

36.25 

24.69 

1533.7 

06S 

000  50 

23.72 

36.27 

24.71 

1534.0 

oes 

00C75 

18.93 

35.96 

25.79 

1521 .3 

uBS 

00092 

17.10 

36.09 

26.  =  4 

1516.7 

"RS 

00097 

17.36 

36.25 

26.40 

1517.7 

OBS 

00100 

17.18 

36.22 

26.42 

1517.2 

CBS 

00125 

16.38 

36.26 

20.65 

1515.3 

OBS 

00140 

16.00 

36.20 

26. t9 

1514.3 

OBS 

00150 

16.08 

36.24 

26.70 

1514.7 

OBS 

00190 

14.54 

35.97 

26.76 

1510.1 

OBS 

002  00 

14.84 

35.99 

26.79 

1511  .4 

OBS 

00220 

14.52 

35.92 

26.60 

1510.6 

OBS 

00235 

14.62 

35.98 

26.83 

1511  .2 

OBS 

002  50 

14.42 

3  5.94 

26.84 

1510.8 

OBS 

003  00 

13.67 

35.81 

26.90 

1509.0 

OBS 

00400 

11.84 

35.54 

27.06 

1504.2 

OBS 

00500 

10.28 

35.37 

27.21 

1500.1 

OBS 

00600 

08.13 

35.15 

27.3  = 

1493.5 

OBS 

00623 

07.76 

35.13 

27.43 

1492.4 

OBS 

00650 

07.68 

35.17 

27.48 

1492.6 

OBS 

00700 

06.67 

35.  10 

27.56 

1469.4 

OBS 

ooeoo 

05.84 

35.07 

27.65 

1487.7 

OBS 

00810 

05.62 

35.06 

27.67 

1487.0 

OBS 

00900 

05.09 

35.06 

27.73 

1486.3 

OBS 

01000 

04.80 

35.07 

27.78 

14  86.6 

OBS 

ouoo 

04.57 

35.06 

27.79 

1487.5 

OBS 

01200 

04.35 

35.04 

27.60 

1486.2 

OBS 

ouoo 

04.21 

35.03 

27.81 

1489.3 

OBS 

01400 

04,06 

35.02 

27.62 

1490.4 

OBS 

01465 

04.07 

35.02 

27.62 

1491 .5 

a*********** 


YEAR 

1970 

BOTDP    03841 

AIR 

TEKP          21. 

OIR    HGT     PER 

JIMD-OIR 

06 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

BULB          18. 

02 

U|MD-S°D 

16 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARE       4 

OAY 

16 

DATA    USE       1 

BARDMETR     1025.4 

SEA 

3 

WINO-FjP 

DURATION                  00.5 

2     SOUARE    48 

HOUR 

Ot.l 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHES 

Kl 

0»1G    E47    044 

1     SOUARE     58 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          Na2          N03 

S103         PH 

OBS 

00000 

23.57 

36.08 

24.61 

1532.6 

OBS 

000  10 

23.56 

36.08 

24. to 

1532.8 

OBS 

00020 

23.58 

36.08 

24.60 

1533.0 

OBS 

00030 

23.59 

36.08 

24.60 

1533.2 

OBS 

00050 

23.51 

36.06 

24.61 

1533.3 

OBS 

00C75 

18.44 

35.99 

25.94 

1520.2 

CBS 

00100 

16.83 

36.11 

26.42 

1516.0 

OBS 

00125 

16.38 

36.19 

26.59 

1515.2 

OBS 

00150 

15.88 

36.11 

26.65 

1514.0 

OBS 

00165 

15.89 

36.13 

26.66 

1514.3 

OBS 

002  00 

15.19 

36.01 

26.7  3 

1512.5 

OBS 

00220 

14.60 

35.87 

26.75 

1510.8 

OBS 

00225 

14.69 

35.92 

26.77 

1511.2 

OBS 

00250 

14.52 

35.69 

26.78 

1511 .1 

OBS 

00300 

13.89 

35.79 

26.64 

1509.7 

OBS 

004  00 

12.90 

35.64 

26.93 

1507.9 

OBS 

00500 

10.65 

35.31 

27.10 

1501 .3 

OBS 

00600 

08.36 

35.11 

27.33 

1494.3 

OBS 

00700 

06.91 

35.04 

27.48 

149C.3 

OBS 

00720 

06.91 

35.07 

27.51 

1490.6 

08S 

0O735 

06.56 

35.05 

27.54 

1489.5 

OBS 

008  00 

05.76 

35.02 

27.62 

1487.3 

OBS 

009  0  J 

05.30 

35.03 

27.68 

1487.1 

OBS 

00920 

05.13 

35.02 

27.70 

1486.8 

OBS 

00950 

05.20 

35.05 

27.71 

1487.6 

OBS 

009  70 

04.93 

35.02 

27.72 

1486.8 

OBS 

00960 

05.08 

35.08 

27.75 

1487.6 

DBS 

ClOOO 

05.03 

35.08 

27.76 

1487.8 

OBS 

01 1  00 

04.71 

35.04 

27.76 

1466.1 

OBS 

01120 

04.55 

35.02 

27.76 

1487.7 

OBS 

01200 

04.38 

35.01 

27.77 

1466.3 

OBS 

01300 

04.36 

35.00 

27.77 

1489.9 

OBS 

01400 

04.16 

34.99 

27.78 

1490.7 

OBS 

01500 

04.06 

34.98 

27.79 

1492.0 

419 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       31       8226 

VE»R 

1970 

BOIDP    03658 

SIR 

lEMP         21.2 

DIR    HOT     PER 

KIMD-DIR 

08 

CONSEC              00*5 

MONTf- 

1        10 

SHIP    El 

HET 

BULB          16.3 

01 

WINO-SPD 

08 

L»T            35    00      N 

D4Y 

16 

D4T1    USE       1 

B4R0XETR    1026.1 

SEA 

3 

WINO-FJR 

LONG      0*9    10      K 

HOUR 

12.2 

4RE4              05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUH/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S»L 

SIGH4-r 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

QXITG 

P3. 

12.2 

OSS 

00000 

23.33 

35.92 

2*. 55 

1531.8 

OBS 

00010 

23.35 

35.92 

2*.  5  5 

1 5  32  .  1 

oes 

00020 

23.35 

35.91 

2*. 5* 

1532.2 

06  S 

000  30 

23.  73 

36.10 

2*. 57 

1533.5 

OBS 

000*5 

2*. 21 

36.5* 

2*. 76 

1535.* 

OBS 

00050 

23. *8 

36.26 

2*. 77 

1533.* 

OBS 

00075 

19.13 

35.92 

25.71 

1522.0 

oes 

001  00 

17.11 

36.12 

26.36 

1516.9 

OBS 

00125 

1*.99 

35.75 

26.57 

1510.3 

OBS 

001*2 

15.80 

36.1* 

26.69 

1513.6 

OBS 

00150 

15.73 

36.11 

26.68 

1513.5 

oes 

002  00 

1*.82 

35.9* 

26.7  5 

1511 .3 

OBS 

00250 

1*.27 

35.95 

26.90 

1510.2 

oes 

00300 

13.57 

35.7* 

26.87 

1508.6 

OBS 

00*00 

12.00 

35.52 

27.01 

150*. 7 

oes 

005  00 

09.80 

35.27 

27.22 

1*98.2 

oes 

00550 

08.92 

35.17 

27.28 

1*95.7 

oes 

006  00 

08.31 

35.11 

27.33 

1*9*. 1 

oes 

00700 

06.81 

35.05 

27.51 

1*99.9 

OBS 

OOBOO 

05.61 

35.01 

27.63 

1*96.7 

oes 

00900 

05.11 

35.01 

27.69 

1496.3 

OBS 

01000 

0*.73 

35.01 

27.7* 

1*86.* 

oes 

01100 

0*.*8 

35.00 

27.76 

1*97.1 

OBS 

01200 

0*.30 

35.00 

27.78 

1*88.0 

OBS 

01300 

0*.  I* 

3*. 99 

27.78 

1*89.0 

oes 

01*00 

0*.13 

3*. 98 

27.78 

1*90.6 

OBS 

01500 

0*.0* 

3*.  97 

27.78 

1*91 .9 

INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE     OIR  0  5     SOUARE       * 

DURATION  00.3  2     SOUARE    46 

OR IG    E*7   0*5  1    SOUARE    58 


*«•••••••*••••• 


REFIO       31       6226 
CONSEC  00*6 

LAT  35    01       N 

LONG       0*7    59      u 


CASTNUM/T IHE 


YEAR 

1970 

90TDP    0*206 

AIR 

TEMP          23.3 

DIR    HGT    PEP 

W  I  *J  D-  D I  R 

or 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

10 

SHIP    El 

hET 

BULB           19.3 

06 

JIMD-SPD 

13 

TRACE    DIR                        D 

5    SOUARE       * 

CAY 

16 

PATA    USE        1 

BAROHETR     1C2*.0 

SEA 

3 

UIMD-FJR 

DURATION                  00.5 

2    SOUARE    *6 

HCUP 

19.0 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

CRIG     E*7    0*6 

1     SOUARE     57 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNL    VEL 

OXYG 

P3* 

TQI     P          N02          N33 

Snj          PH 

OBS 

00000 

23. *9 

36.09 

2*. 6* 

1532.* 

OBS 

00010 

23.50 

36.09 

2*. 63 

1532.6 

OBS 

00020 

23.59 

36.16 

2*. 66 

15  33.1 

oes 

00030 

23.61 

36.16 

24.65 

1533.3 

OBS 

000*5 

23.63 

36.21 

2*. 69 

1533.6 

oes 

000  50 

23.39 

36.17 

2*. 73 

15  33.1 

OBS 

00075 

18.83 

36.09 

25.92 

1521.4 

OBS 

OOIOO 

16.92 

36.1* 

26. *3 

1516.3 

OBS 

OC125 

16.53 

36.19 

26.56 

1515.6 

OBS 

00150 

16.3* 

36.22 

26.62 

1515.5 

OBS 

00170 

16.23 

36.22 

26.65 

1515.5 

OBS 

00200 

15.63 

36.11 

26.70 

151*. 0 

oes 

00250 

1*.57 

35.9* 

26.8  1 

I5I1 .3 

OBS 

00300 

1*.06 

35.9* 

26.8* 

1510.3 

OBS 

00*00 

12.62 

35.60 

26. 05 

1506.9 

OBS 

00*60 

11.80 

35.52 

27.05 

1505.0 

OBS 

00500 

10.76 

35.32 

27.09 

1501 .7 

OBS 

ootoo 

09.11 

35.17 

27.25 

1497.2 

oes 

006  80 

07. *2 

35.05 

27. *2 

1*91 .9 

OBS 

00700 

07. *7 

35.11 

27. *6 

1*92.5 

OBS 

00900 

05.98 

35.02 

27.59 

1*99.2 

OBS 

00900 

05. *3 

35.03 

27.67 

1*87.7 

OBS 

01000 

05.23 

35.07 

27.72 

1*88.6 

OBS 

01100 

0*.82 

35.0* 

27.75 

1*88.5 

OBS 

01200 

0*.*2 

35.00 

27.76 

1*89.5 

OBS 

01255 

0*.3* 

34.99 

27.76 

1499.1 

DBS 

01275 

0*.*1 

35.00 

27.7* 

1*89.7 

oes 

01300 

0*.27 

3*. 99 

27.76 

1*89.5 

OBS 

01319 

0*.22 

34.98 

27.77 

1*89.6 

OBS 

01335 

0*.27 

34.99 

27.76 

1*90.1 

OBS 

01350 

0*.12 

34.96 

27.76 

1*89.7 

OBS 

01*00 

0*.09 

34.96 

27.77 

1*90.* 

OBS 

01500 

0*.00 

34.96 

27.78 

1*91 .7 

420 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       31  8226 

C0N5EC  00*7 

Lil            35  03       N 

LONG       0<.8  07       U 


CASINUM/TIME 


VEi.0 

1970 

BOTDP    03292 

i\l- 

TEMP         21.1 

DIR     HGT     PEP 

«ImD-DIR 

09 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ     1206 

MCNTI- 

(       10 

SHIP    El 

WET 

BULB          17.6 

01 

HINO-SPO 

16 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       4 

D«V 

17 

0«TA    USE       1 

BASOMETR     1024.7 

Set 

3 

wiNO-f:'P 

DURATION                  00.6 

2     SQUARE    48 

HOUR 

00.0 

tHii              05 

CLCU3     T/a 

CL/IB 

WEATHEI^ 

XI 

GRIG     E47    047 

1     SQUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4l 

!IGfa-I 

OYNDPTH 

SND    vEL 

CXVG 

PD4 

TOT    P          N12          N03 

SI03          PH 

06S 

00000 

23.55 

36.12 

24.64 

1532.6 

oes 

00010 

23.55 

36.13 

24.65 

1532.8 

08S 

00020 

23.56 

36.  13 

24.65 

1533.0 

OBS 

000  30 

2  3.56 

36.13 

24.65 

1533.1 

oes 

00050 

23.57 

36.13 

24.64 

1533.5 

oes 

000  75 

18.54 

36.07 

25.97 

1520.6 

oes 

00100 

16.99 

36.17 

26.43 

1516.6 

oes 

00125 

16.57 

36.25 

26.59 

1515.8 

oes 

00150 

16.21 

36.21 

26.C.5 

1515.1 

oes 

002C0 

14.57 

35.84 

26.73 

1510.3 

oes 

00225 

14.66 

35.93 

26.78 

1511.2 

oes 

00250 

14.34 

35.86 

26.80 

1510.4 

oes 

00300 

13.63 

35.77 

26. n? 

1509.0 

oes 

00400 

11.85 

35.48 

27.01 

1504.1 

OBS 

00<.50 

10.97 

35.35 

27.07 

1501.7 

OBS 

00455 

11.02 

35.42 

27.12 

1502.0 

OBS 

00500 

10.07 

35.27 

27.17 

1499.2 

oes 

00600 

08.45 

35.13 

27.33 

1494.7 

oes 

006  50 

07.24 

35.06 

27.45 

1490.8 

oes 

006  SO 

07.45 

35.17 

27.51 

1492.2 

oes 

00700 

07.02 

35.11 

27.52 

1490.8 

oes 

ooeoo 

05.70 

35.04 

27.64 

1487.1 

OBS 

00860 

05.37 

35.07 

27.71 

1486.8 

OBS 

00900 

05.37 

35.09 

27.72 

1487.5 

OBS 

00910 

05.43 

35.14 

27.76 

1488.0 

OBS 

01000 

04.77 

35.09 

27.79 

1 4  66  .  7 

oes 

01100 

04.42 

35.06 

27.61 

1486.9 

oes 

01200 

04.24 

35.02 

27.80 

1467.8 

OBS 

01300 

04.13 

35.02 

27.81 

1489.0 

oes 

01400 

04.05 

35.01 

27.81 

1490.3 

OBS 

014B7 

03.99 

35.00 

27.81 

1491.5 

•*»»*»*«••**•• 


RtFID 
CONSEC 

L»T 
LONG 


31      8226 

YEAR 

1970 

eOTOP    03383 

AIR 

TEMP         21. 

DIR    HGT     PEC 

wno-DiR 

10 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO     1206 

004B 

MUNTf 

<       10 

SHIP    El 

MET 

8UL6           17. 

06 

HIVD-SPD 

21 

TRACE    DIR                        D 

5     SOUAPE       4 

35    01       N 

PAY 

17 

DATA    USE       1 

6APCMETR    1023.0 

SEA 

3 

WINO-EDR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

047    52       H 

HCUR 

06.2 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E47    048 

1     SQUARE     57 

NUH/TIME 

LVL'-'P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJ-A-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

3xyG 

P34 

TOT     P          H02          N03 

SID3          PH 

06.2 

OBS 

00000 

23.25 

36.00 

24.64 

1531.7 

oes 

00010 

23.26 

36.00 

24. t4 

1531  .9 

CBS 

00020 

23.39 

36.19 

24.74 

1532 .6 

OBS 

00025 

23.22 

36.16 

24.77 

1532.3 

OBS 

000  30 

23.40 

36.26 

24.79 

1532.9 

.'8  5 

00040 

23.41 

36.28 

24.60 

1533.1 

uBS 

000  50 

35.96 

CBS 

00075 

18.39 

36.2  7 

26.16 

1520.4 

OBS 

00100 

17.69 

36.34 

26.39 

1518.8 

OBS 

00125 

17.32 

36.32 

26.4  7 

1518.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.25 

26.51 

1517.3 

OBS 

00182 

15.91 

36.07 

2i.6l 

1514.5 

OBS 

002  00 

15.63 

35.99 

26.61 

1513.9 

OBS 

002  50 

14.83 

35.93 

26.  74 

1512.1 

CBS 

00300 

14.10 

35.83 

26.82 

1510.4 

OBS 

00400 

13.06 

35.66 

26.91 

15C8.5 

OBS 

00500 

11.55 

35.50 

27.08 

1504.7 

oes 

006  00 

C9.37 

35.24 

27.26 

1498.2 

OBS 

00700 

07.59 

35.  10 

27.43 

1493.0 

oes 

00710 

07.71 

35.19 

27.49 

1493.7 

oes 

00600 

06.15 

35.07 

27.61 

1489.0 

OBS 

00670 

05.88 

35.10 

27.67 

1489.1 

oes 

00876 

05.68 

35.07 

27.67 

14E8.3 

oes 

00865 

05.84 

35.13 

27.70 

1489.2 

oes 

00900 

05.67 

35.12 

27.71 

1488.8 

3BS 

00916 

05.58 

35.13 

27.73 

1488.7 

OBS 

00929 

05.85 

35.20 

27.75 

1490.1 

CBS 

00963 

05.21 

35.09 

27.74 

1488.2 

oes 

01000 

05.18 

35.10 

27.75 

1488.4 

OBS 

01050 

05.00 

35.09 

27.77 

1488.5 

OBS 

01080 

04.63 

35.03 

27.76 

1487.4 

OBS 

01100 

C4.56 

35.03 

27.77 

1467.5 

ces 

01200 

04.42 

35.02 

27.78 

1486.5 

oes 

01300 

04.26 

35.01 

27.79 

1489.5 

oes 

01400 

04.09 

35.00 

27.80 

1490.5 

OBS 

01495 

04.02 

34.99 

27. EC 

1491  .7 

421 


TABLE  XXVI.— Continued 


REfID       31       6226 

rE«R 

1970 

eOTDP    03795 

4I» 

TEMP         2i.i 

DIR     HOT     PER 

WINO-DIR 

11 

CONSEC              0049 

MONTH 

IC 

SHIP    E  1 

UET 

BULB          13.3 

06 

UI«J0-SP0 

12 

LIT            35   04      N 

D4Y 

17 

04T4    USE       I 

6AR0METR     1022.7 

SE« 

3 

wno-E  jP 

LONG       047    56       W 

HOUR 

1...0 

4RE4               05 

CLOUl     T/S 

CL/TR 

rttATHEP 

XI 

CaSTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SI3Mi-f 

OYNOPTH 

SNC    VCL 

CXYG 

P3 

l<!.0 

OBS 

000  00 

23.48 

36.13 

24.67 

1532.4 

JBS 

00010 

23.47 

36.13 

24.67 

1532.6 

OBS 

00020 

23.46 

36.  13 

24.67 

1532.9 

oes 

00030 

23.46 

36.13 

24.67 

1532 .9 

OBS 

00050 

23.53 

36.25 

24.7  5 

1533.5 

OBS 

00075 

18.92 

36.21 

25.98 

1521.8 

OBS 

00100 

17.04 

36.25 

26.46 

1516. a 

OBS 

00105 

17.12 

36.31 

26.51 

1517.2 

OBS 

00122 

16.41 

36.  17 

26.57 

1515.2 

OBS 

00125 

16.52 

36.24 

26.60 

1515.7 

OBS 

00150 

16.10 

36.18 

26.6  5 

1514.7 

OBS 

00200 

15.20 

36.04 

26.  75 

1512.6 

PBS 

002  50 

14.57 

3  5.94 

26.8  1 

1511 .3 

OBS 

00300 

13.62 

35.81 

26.87 

1509.5 

oes 

004  00 

1  1.89 

35.52 

27.03 

1504.3 

CBS 

00460 

11.  16 

35.46 

27.12 

1502. 7 

oes 

00460 

11.16 

35.46 

27.1/ 

1503.0 

OBS 

005  00 

10.59 

3i..36 

2  7.lt 

1501 .2 

OBS 

ootco 

ae.34 

35.14 

27. i5 

1494.5 

OBS 

00640 

07.50 

35.09 

27.44 

1491. o 

OBS 

006  80 

07.48 

35.16 

27.50 

1492.3 

oes 

00700 

07.13 

35.  13 

27.52 

1491 .2 

oes 

00800 

05.83 

35.08 

27.66 

1487.7 

OBS 

00664 

05.45 

35.07 

27.70 

1487.2 

OBS 

00890 

05.54 

35.10 

27.71 

1488.0 

oas 

OOOOO 

05.43 

35.10 

27.72 

1467.3 

OBS 

00926 

05.08 

35.06 

27.7? 

1486.7 

r.Bs 

00970 

05.07 

35.07 

27.74 

1467.4 

oes 

00»77 

05.16 

35.10 

27. 7f 

1487.9 

OBS 

ulOOO 

05.03 

35.06 

27.76 

1467.3 

CBS 

01035 

04.83 

35.06 

27.76 

1467.5 

oes 

01100 

04.72 

35.06 

27.78 

1488.1 

OBS 

01200 

04.47 

35.04 

27.79 

14Ea.7 

OBS 

013  00 

04.30 

35.03 

27.60 

148S.7 

OBS 

01400 

04.06 

35.01 

27. el 

1490.3 

oes 

01490 

03.98 

35.00 

27.81 

1491.5 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR  D  5  SQUARE   4 

DURATION        00.5  2  SQUARE  46 

OPIG  E47  049  1  SQUARE  57 


REFIO  31  8226 
CONSEC  0050 
LAT  35  02  N 
LONG   047  55   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1970 

eOTDP    04369 

AIR 

TEMP         27. 

DIP    HGT    PER 

KIVD-DIR 

09 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

10 

SHIP    El 

WET 

BULB         20. 

06       i 

:        4 

KIND-SPD 

19 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1021.3 

1             SEA 

WIND-FDR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    46 

HOUR 

17.9 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E47    050 

1    SQUARE    ST 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

S103         PH 

OBS 

00000 

23.56 

36.14 

24.65 

1532.7 

oes 

00010 

23.57 

36.14 

24.65 

1532.6 

OBS 

00020 

23.57 

36.14 

24.65 

1533.0 

oes 

00030 

23.57 

36.14 

24.65 

1533.2 

OPS 

00050 

23.45 

36.19 

24.72 

1533.3 

oes 

00075 

17.69 

36.27 

26.29 

1516.9 

OPS 

00100 

17.26 

36.36 

26.53 

1517.6 

OBS 

00120 

16.73 

36.31 

26.60 

1516.3 

DBS 

00125 

16.66 

36.35 

26.60 

1516.8 

OBS 

00133 

16.93 

36.37 

26.6  0 

1517.2 

oes 

00150 

16.56 

36.32 

26.6  5 

1516.3 

oes 

00..00 

15.61 

36.12 

26.72 

1514.0 

DBS 

002  50 

14.63 

35.96 

26.8  1 

1511.5 

oes 

00?  00 

13.81 

35.83 

26.89 

1509.5 

OBS 

00385 

12.97 

35.66 

26.94 

1507.9 

OBS 

00393 

13.12 

35.79 

27.00 

1506.7 

OBS 

00400 

13.03 

OBS 

00412 

12.78 

35.69 

26.99 

1507.7 

PBS 

01433 

12.70 

35.70 

27.01 

1507.6 

OBS 

005  00 

11.63 

35.58 

27.09 

1505.8 

oes 

006  00 

09.62 

35.24 

27.22 

1499.2 

OBS 

OOf  50 

08.25 

35.16 

27.36 

1494.8 

OBS 

006  76 

06.14 

35.16 

27.40 

1494.8 

OBS 

00700 

07.31 

35.08 

27.46 

1491.9 

OBS 

OOP  00 

06.06 

35.07 

27.62 

1488.6 

OBS 

00900 

05.35 

35.07 

27.71 

1467.4 

OBS 

00954 

05.04 

35.07 

27.75 

1467.0 

OBS 

00970 

05.21 

35.  10 

27.75 

1488.0 

oes 

00960 

05.03 

35.06 

27.76 

1467.4 

oes 

01000 

04.95 

35.06 

27.77 

1467.4 

DBS 

OH  00 

04.80 

35.09 

27.79 

1488.5 

OBS 

01150 

04.45 

35.04 

27.79 

1487.8 

OBS 

01200 

04.40 

35.03 

27.79 

1486.4 

OBS 

01220 

04.37 

35.03 

27.79 

1488.6 

oes 

01260 

04.4  7 

35.06 

27.80 

1469.8 

OBS 

01300 

04.41 

35.05 

27.60 

1490.2 

oas 

01400 

04.  17 

35.03 

27.81 

1490. e 

OBS 

01500 

04.12 

35.02 

27.81 

1492.3 

422 


TAHLK  XXVI.— ContimuMl 


REFID       31  $22b  YEAit     1970  BOTOP     0.fl9^  AIP     temp           ^■^,  DIh    HGT  PER             rilSO-OIR  09  INST     STO    PECO>*0EP  T<=N    SQ     1206 

CONSCC  0051  H0N1H       lu  SHIP    El  MET    eULB          IV.  07       2  3              HIVO-SPO  16  I  >  AC  E    OIR                      J  i    SOUADE       >• 

LAT             39  03       N  DAY             IB  DATA    USE        1  BAkOHETP     \C11.0  ift  »INI>-F-<P  OJIIAIias                  00. «  2     SQUARE    <•» 

lONC      0«a  07      W  HOUR    00.0  AREA              05  CLOU')    T/>  CL/TR  hE'IhO  XI  no  10    EAT   051  1    SQ'JABE    SB 

CASTNUM/TIME        IVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  Si;'*A-T  OVNDPTH       SNO    VEL        DXYG  P34       TOT    P  SO?  NC3  SI33  PH 

1531. B 
153^.0 
1S32.2 
1532.3 
1533.* 
1520. 5 
1515.1 
151*. 5 
1512.7 
1510.3 
1500.5 
150"). 0 
1507.6 
1506.5 
ISOB.l 
1507.* 
1501.7 
1500.0 
lA<)*.t 
ItTO.? 
1*10.3 
1*57.2 
1*67.* 
1*66.5 
1*E6.6 
1*S7.8 
1*86.3 
1*66.8 
1*66.2 
1*63.7 
1*86.6 
1  *  ei  .  5 
1*S0.5 
1*91  .5 


OBS 

00000 

23.29 

35.99 

OBS 

00010 

23.29 

35.99 

OBS 

00020 

2  3.30 

35.98 

OBS 

000  30 

23.30 

35.98 

OBS 

00050 

23.53 

36.1* 

OBS 

000  75 

18.53 

36.01 

OBS 

00100 

16.60 

3O.09 

OBS 

00125 

16.20 

36.13 

CBS 

00150 

15.51 

36.03 

OBS 

002  00 

l*.5* 

35. B9 

OBS 

002  30 

13.89 

35.77 

OBS 

00233 

1*.00 

35. »3 

OBS 

002  50 

13.52 

35.69 

OBS 

0C26') 

13.15 

35.62 

OBS 

002  8  5 

13.*) 

35.77 

OBS 

00300 

13.22 

35.71 

OBS 

00*00 

11.7* 

35. *B 

OBS 

00500 

10.29 

35.32 

OBS 

00600 

08.38 

35.10 

OBS 

00690 

06.98 

35.05 

CBS 

00700 

06.91 

35.06 

OBS 

00800 

05.73 

35. Jl 

OBS 

00B*8 

05.59 

35.03 

OBS 

00900 

05.16 

35.01 

OBS 

009SO 

06.97 

35.01 

OBS 

01000 

05.05 

35.05 

OBS 

01020 

05.08 

35.05 

OBS 

01100 

0*.B8 

35.0* 

OBS 

011*0 

0*.59 

35.00 

OBS 

01155 

0*.6* 

35.02 

OBS 

01200 

C4.50 

35.01 

OBS 

01300 

0*.26 

3*. 99 

OBS 

01*00 

0*.ll 

3*.  97 

CBS 

01490 

03.98 

3*.  96 

REFIO      31  8226 

CONScC  0052 

lAt           35  on      N 

LONG      1*7  51       a 


CASTNU"/TIHF 


YEAR 

1970 

BOTOP    0*115 

410 

TEMP         22. 

OIR    HOT    P'o 

WIND-DIP 

03 

I.VST    STO   1-ECOROFR 

T=N    50     1206 

HONTm 

1       10 

SHIP    El 

aET 

■(ULe       le. 

08 

hF»D-SPU 

06 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARP       * 

DAY 

18 

OATS    USE       I 

c(AKC<eTll     IC20.0 

SEA 

? 

<IN0-F3P 

DURATION                  00.4 

2     SJUARE    *6 

MCUP 

Ot.l 

AREA              05 

CLOUD    T/4 

CL/IB 

MEATHER 

XI 

ORIG    E47   052 

1     SQUARE     57 

VIIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sli-'A-T 

OYNOPTH 

iW     \I-.L 

3XYG 

P3* 

TOT    P         N02         N03 

sni      PH 

OBS 

00000 

23.35 

36.01 

2*.  6  2 

15  32.0 

oas 

OOOIO 

2  3.36 

36.01 

2*. 61 

1532.2 

OBS 

000  20 

23.36 

36.02 

2*. 62 

1532.* 

OBS 

000  30 

23.36 

36.02 

2*. 62 

1532.5 

UBS 

000*0 

23.6* 

36.17 

2*. 65 

1533.5 

OBS 

000  50 

20.68 

35.il 

25.29 

1525.9 

OBS 

00075 

17.66 

36.17 

26.27 

151«.l 

OBS 

00090 

17.05 

36.15 

26.  *r 

1516.6 

CBS 

00100 

17.09 

36.27 

26. *E 

1517.0 

ObS 

00118 

17.12 

36.33 

26.42 

1517.* 

CBS 

00125 

16.98 

36.29 

2*.''i 

1517.1 

0(1  S 

00150 

16.56 

36.2* 

^6.5t 

1516.2 

OBS 

00200 

15.70 

36.09 

26. t7 

1514.2 

OBS 

00250 

i*.e* 

35.1* 

26.75 

1512.1 

OBS 

00300 

13.9* 

35.79 

26. 8> 

1509. J 

OBS 

00*00 

12.97 

35.65 

26.^2 

1506.1 

OBS 

00500 

11.05 

35. 3B 

27. CP 

1502.e 

OBS 

00555 

10.52 

35.33 

27.1* 

1501.6 

OBS 

00603 

09.22 

35.16 

27.2? 

1*97.0 

OBS 

0O670 

07. *9 

35.03 

27.3' 

1*92.3 

DBS 

00700 

07.32 

35.07 

27.45 

1*91. > 

OBS 

00707 

07. *0 

35.12 

27. *e 

1492.4 

TbS 

008  00 

05.89 

35.01 

27.60 

1*07.6 

OBS 

L0850 

05.65 

35.05 

27.66 

1*67.7 

OBS 

00665 

05.7* 

35.09 

27. r« 

1466. 4 

-•BS 

00895 

05.59 

35.07 

27.»t. 

1460.1 

36  S 

C0900 

05.67 

35.10 

27. t5 

1*60.7 

HBS 

00«2  5 

05. *3 

35.06 

27.t<- 

1489.1 

0«S 

009*5 

05.50 

35. OB 

27.70 

1*6?. 8 

OBS 

01000 

05.11 

35.06 

27.7  3 

149.:. 1 

OBS 

01100 

0*.6* 

35.02 

27.75 

1*87.7 

OBS 

01200 

0*.*8 

35.01 

27.76 

1*08.7 

CBS 

01270 

0*.*3 

35.01 

27.77 

1*69.7 

JBS 

01300 

0*.21 

3*. IB 

27.77 

1*99.3 

OBS 

01*00 

0*.  13 

3*.<:8 

27. 7E 

l*';j.6 

OBS 

01500 

0*.02 

3*.  97 

27.76 

1*91.0 

• 

423 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFtO       31       82?6 

YFA*- 

1^70 

6aTDP    02560 

Ale 

'EMP         ?2. 

DIP     HOT     PER 

COXSEC              0053 

Ml'MH 

10 

SHIP    El 

HET 

BULB           19. 

09 

Lll            35    07      X 

Pit 

18 

04TA    USE       1 

OAROHETS     1021.0 

SEA 

3 

LONG       0^8    07       W 

Hnjp 

12.2 

tREA              05 

CLCUO    I/A 

CL/IP 

CiSTNUM/T IKE 

LVLT  YP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEI 

12.2 

D6S 

00000 

23.36 

36.02 

24.62 

1532.0 

06  5 

000  10 

23.36 

36.02 

24.62 

1532.2 

r.bs 

00C20 

23.36 

36.02 

i-,.H 

1532.4 

nes 

00030 

23.35 

36.02 

24. 6£ 

1532.5 

OB'; 

00050 

23.42 

36.15 

24.70 

1533.1 

OBS 

00075 

16.62 

36.00 

25.90 

1520.7 

OSS 

00100 

16.62 

36.11 

26.4  7 

1515.4 

ne? 

0012  5 

16.07 

36.14 

26.63 

1514.2 

TB! 

00150 

15.70 

36.11 

26.69 

1513.4 

06  S 

00200 

15.05 

36.01 

26.76 

1512.1 

OflS 

00250 

14.16 

35.66 

26.8? 

1509.9 

06  S 

00300 

13.62 

35.78 

26.99 

1508.8 

oes 

00333 

12.96 

35.64 

25.91 

1507.1 

OPS 

00400 

12.  16 

35.55 

.:7.00 

1505.3 

CBS 

005  00 

10.61 

35.16 

27.  14 

1501.2 

OBS 

00600 

08.51 

35.15 

27.33 

1494.9 

CBS 

00653 

07.31 

35.05 

27.43 

1491.1 

06^ 

007  00 

07.01 

35.11 

27.52 

1490.7 

065 

00600 

05.71 

35.04 

27.64 

1467.1 

06  5 

00900 

05.  19 

35.05 

27.71 

1466.7 

CBS 

005  40 

05.12 

35.08 

27.75 

1487.1 

CBS 

0050 

05.29 

35.12 

27.  76 

1466.0 

065 

01000 

05.05 

35.06 

27.75 

1467.9 

065 

OllOO 

04.69 

35.05 

27.77 

1488.0 

OBS 

01200 

04.50 

35.04 

27.79 

1466.9 

065 

01300 

04.32 

35.02 

27.79 

1469.8 

06  5 

01400 

04.07 

34.99 

27.7'= 

1490.4 

065 

01495 

04.02 

34.98 

27.79 

1491.7 

JINO-OIR  03 

wtND-SPD  09 
•mO-f  3P 

WEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E47   053 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     56 


PD4       TOT    P 


REFIO       31  8226 

CONSEC  0054 

LAI             3S  02       N 

LCNG       046  03      W 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOIDP    03292 

AlP 

TE^"P          24. 

MONTH 

10 

SHIP    El 

WET 

6UL8           19. 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

BAKCIETR     1019. 

HOUR 

16.0 

AREA               05 

CLCU:i     T/A 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

CBS 

00000 

23. 4E 

36.01 

24.58 

06  S 

00010 

23.34 

35.96 

24.60 

065 

00020 

23.34 

36.01 

24.62 

OBS 

0C0  30 

23.67 

36.20 

24.67 

065 

00040 

23.77 

36.26 

24.66 

OBS 

00050 

22.02 

36.05 

25.03 

06  5 

000  75 

17.77 

36.01 

26.12 

C6S 

00100 

16.77 

36.12 

26.4  5 

065 

00125 

16.46 

36.20 

26.58 

065 

00150 

16.29 

36.22 

26.64 

OBS 

002  00 

15.40 

36.07 

26.7  2 

06  S 

002  50 

14.27 

35.81 

26.77 

065 

00272 

13.75 

35.73 

26.8  2 

OBS 

00283 

14.02 

35.85 

24.86 

OBS 

00300 

13.72 

35.78 

26.6  7 

OBS 

00400 

12.41 

35.57 

26.97 

OBS 

00500 

10.61 

35.38 

27.12 

OBS 

006  00 

06.79 

35.14 

27.28 

06  S 

006  6  0 

07.28 

35.02 

27.42 

U8S 

00700 

06.96 

35.06 

27.49 

DBS 

ooeoo 

05.61 

35.02 

27.61 

OBS 

00900 

05.26 

35.02 

27.66 

065 

00960 

05.06 

35.04 

27.72 

OBS 

OIOOO 

04.65 

35.02 

27.73 

065 

01030 

04. '.4 

35.05 

27.74 

OBS 

01100 

04.60 

35.01 

27.75 

OBS 

01200 

04.50 

35.00 

27.75 

065 

01300 

04.29 

34.99 

27.77 

OBS 

01400 

04.01 

34.98 

27.79 

065 

01460 

03.98 

34.97 

27.79 

OIR    HGT    PER 

09       2  4 

SEA 
CL/TR 


«I1D-01R     12 
.<IND-SPD    07 
HIN0-F3R 
HtlTHER        XI 


INST     STD    ibCORDER 
TRACE    OIR  ,"1 

DJEATION  00.4 

O'lIG    E47    054 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     53 


OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1532.3 
1532.1 
15  32.3 
1533.5 
1534.0 
1529.5 

I51a.3 

1515.8 
1515.4 
1515.3 
1513.2 
1510.1 
1506.7 
1509.9 
1509.1 
1506.1 
1502.0 
1496.0 
1491 .0 
1490.5 
14P7.5 
1487.0 
1467.2 
1466.9 
1467.9 
1487.6 
1486.8 
1469.6 
1490.1 
1491 .0 


P04       TOT     P 


»A»«>«aa  •***»»*• 


424 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       31       Bj;-6 

YE  46 

1970 

BOTOP    04390 

410 

tlfP          22. 

D I R    HO  I    PI  R 

MINO-DIR     li 

CONSEC              0055 

MONTH        IC 

SHIP    El 

WET 

oUl.»          18. 

07 

■TNl-SPC     11 

LAT            35   Oj      N 

04V 

19 

0»T4    USE        1 

34R0METh     1017,9 

SE4 

3 

wino-p::f 

LONG       047    59       U 

H(AiO 

06.5 

1RE4              05 

CLOUn     T/i 

CL/TP 

UE4T1ER        fi 

CiSTNt-ZIIHE 

Lviiyp 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

Sir,»£-I 

OYNOPTH 

SND     VEL 

OX»G              P3 

06.5 

oes 

00000 

23.40 

36.14 

24.70 

I  5  32  .  3 

OBS 

000  10 

23.40 

36.14 

24.70 

1532.4 

OBS 

00020 

23.42 

36.16 

24.71 

1532.7 

oes 

000  30 

23.40 

36.16 

24.72 

15  32.B 

nas 

00C35 

23.77 

36.35 

24.75 

1534.0 

08  s 

000  50 

22.52 

36.  14 

24. St 

1530.'* 

oes 

00C75 

18.42 

35.02 

25.97 

1523.1 

poi 

00103 

16. S2 

36.12 

?6.43 

151. .0 

OBS 

00125 

16.57 

36.24 

26.59 

IbU.i 

3BS 

00150 

16.30 

36.25 

25.46 

1515.4 

pes 

00200 

15. 5d 

36.12 

24.72 

1513.9 

DBS 

002  50 

14.62 

35.90 

26.7  7 

1511.- 

oes 

003C0 

13.92 

35.80 

24. f  4 

1509.3 

oes 

OCOO 

12.84 

35.64 

2i.94 

1507.7 

oes 

00*20 

12.54 

35.60 

26.9  7 

1507.0 

PBS 

00435 

12. t4 

35.65 

26.99 

15C7.0 

PBS 

00500 

11.64 

35.52 

27. OS 

1505.1 

oes 

006  00 

09.17 

35.19 

27.26 

1497.4 

oes 

00700 

07.05 

35.34 

27.^6 

1490.  1 

oes 

0O750 

06.71 

35.08 

27. '4 

1490.4 

DBS 

ooaoo 

05. S7 

35.34 

27. ol 

14S0.2 

oes 

ooees 

05.47 

35.05 

77.6° 

KfT.? 

C8S 

00900 

05.56 

35.09 

27.70 

148-.3 

ces 

00910 

05.61 

35.12 

27.72 

1488.7 

oes 

00920 

05.45 

35.10 

27.72 

1489.2 

nes 

01000 

05.  14 

33.08 

27.74 

1486.2 

oes 

01103 

04.71 

35.06 

27.78 

1488.1 

oes 

01132 

04.47 

35.02 

.;7.77 

14S7.6 

OoS 

01145 

04.62 

35.07 

27.80 

14«8.5 

oes 

01190 

04.52 

35.04 

27.78 

148P.3 

OBS 

01200 

04.58 

35.04 

27.78 

1489.2 

obs 

C1300 

04.43 

35.03 

27.79 

1490.2 

CBS 

01400 

04.18 

34.99 

27.78 

149C.0 

oas 

01500 

04.01 

34.98 

27.79 

1491.8 

INST     STO    (ECOROER  TEM    <;0    1206 

TR4CE    OIR  0  5     SQU4RE       4 

DURSI13N  10.4  2    Snu«RE    46 

ORIG    E47    055  1    S0U4RE    57 


Pa4       TOT    P 


BEFIO       31  82?6 

CONSEC  0056 

141            35  04       N 

lOi^G      048  15      k 


CtSTNUH/IlMf 


yt40 

1970 

eOTOP    04298 

4|R 

TEMP         22. 

DIP    HGT    PEP 

Mnn-DIR 

12 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MHNTH 

10 

SHIP    El 

HET 

6UL6           19. 

10 

wnC/-^PD 

10 

TRACE    OIR                      0 

5    S0U4RE       4 

04Y 

19 

D4T4    USE        1 

B4RC'<ETR     1019.6 

SE4 

3 

WINT-Fap 

DURATION                  00.5 

2     SUU4RE    48 

Ht"Jfc 

12.2 

4RE4                05 

ClCUn    T/4 

CL/TR 

KEiTHER 

XI 

ORIG     E47    056 

1    SQUARE    58 

.VLTYP 

OEPTH 

TEMP 

<.4L 

SliMa-T 

DYNOPTh 

SNO    VEL 

GXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

oe? 

00000 

23.35 

36.08 

24.67 

1532.1 

ces 

00010 

23.37 

36.09 

24.67 

1532.3 

n«5 

00020 

23.40 

36.09 

24.66 

1532.5 

cas 

000  30 

23.44 

36.1  1 

24.67 

1532.8 

OBS 

000  50 

23.55 

35.23 

24.73 

1533.6 

oes 

000  55 

23.75 

36.33 

24.74 

1  5  34  .  2 

oes 

000  75 

20.88 

36.22 

25.47 

1527.2 

oas 

00100 

17.98 

36.  11 

26.14 

1519.4 

oes 

00125 

16.75 

36.21 

26.52 

1516.3 

oes 

00150 

16.19 

36.13 

26.59 

1514.9 

oes 

00200 

15.54 

3t.07 

26.69 

1513.7 

CBS 

00250 

14.83 

35.95 

26.76 

1512.1 

DBS 

00300 

13.75 

35.77 

26.8  5 

1509.2 

OBS 

00400 

12.40 

35.56 

26.96 

1506.1 

oas 

00460 

11.72 

35.52 

27.06 

1504.7 

oas 

00503 

10.67 

35.32 

27.10 

1501.4 

oas 

00600 

08.07 

35.11 

27.37 

1493.2 

ces 

00680 

06.80 

35.00 

27.47 

1489.4 

ces 

00700 

06.76 

35.02 

27.49 

1489.6 

OBS 

00800 

05.86 

35.00 

27.59 

1467.7 

OBS 

00900 

05.46 

35.03 

27.67 

1497.8 

OBS 

00910 

05.55 

35.05 

27.67 

1488.3 

oes 

01000 

04.92 

35.01 

27.71 

1487.2 

oas 

01070 

05.00 

35.03 

27.72 

1488.7 

oes 

01100 

04.89 

35.02 

27.73 

1488.8 

oes 

01126 

04.63 

34.98 

27.72 

1488.1 

oes 

01152 

04.96 

35.05 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

04.65 

35.01 

27.74 

1489.4 

CSS 

01271 

04.39 

34.97 

27.74 

1489.5 

ces 

01300 

04.46 

34.97 

27.73 

1490.3 

oes 

01400 

04.23 

34.96 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01500 

04.07 

34.35 

27.76 

1492.0 

»*•««••••••*••* 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO       31  8226 

CONSEC  0057 

L»T            35  00       N 

LONG      046  !'>      H 


YEAR     1970 

BCTOP    03759 

AIR     TEMP          23. 

DIR    HGT 

PER 

wnO-DIR 

lb 

MONTH       10 

SHIP    El 

mEI    bulb           19. 

08       2 

4 

k^INO-SPD 

07 

0«V             1<! 

DST4    USE       1 

B4R0METR     1017.3 

SEA 

WIN0-F3R 

HOUP     18.0 

ARE*               05 

CLCUI    T/» 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

DRIG    E47   057 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SUUARE  iiS 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  OVNDPTH       SNO    VEL       OXVG 


OBS 

00000 

23.37 

36, 

.05 

24 

.64 

06  S 

00010 

23.33 

36 

.07 

24, 

,67 

OBS 

00020 

23.34 

36 

.08 

24, 

.67 

OBS 

00030 

23.37 

36, 

.10 

24 

.68 

OBS 

00045 

23.82 

36 

.39 

24, 

,77 

QBS 

00050 

21.75 

36, 

.16 

25, 

.20 

OBS 

00075 

18.40 

36 

.27 

26, 

,  16 

OBS 

OOIOO 

17.65 

36, 

.39 

26, 

,44 

OBS 

00125 

16.72 

36, 

.20 

26. 

,52 

OSS 

00150 

16.76 

36, 

.32 

26. 

,60 

OBS 

00180 

16.60 

36. 

.27 

26, 

,60 

OBS 

002  00 

16.10 

36. 

.20 

26. 

.66 

OBS 

00250 

15.55 

36. 

,15 

26. 

.75 

OBS 

00300 

14.90 

36, 

,00 

26. 

.78 

OBS 

00400 

13.85 

35. 

,81 

26.86 

OBS 

00500 

12.25 

35. 

.55 

26. 

,99 

OBS 

00600 

09.44 

35. 

.21 

27. 

.23 

OBS 

00668 

07.66 

35. 

.08 

27. 

.41 

OBS 

00690 

07.80 

35. 

.17 

27. 

.46 

085 

00700 

07.71 

35, 

.  15 

27. 

.45 

OBS 

00780 

06.33 

35. 

.07 

27. 

,59 

OBS 

006  00 

06.36 

35. 

.12 

27, 

,62 

OBS 

00900 

05.37 

35. 

.06 

27. 

,70 

OBS 

00935 

05.23 

35. 

.07 

27, 

,72 

OBS 

00945 

05.30 

35. 

,08 

27, 

,72 

OBS 

OIOOO 

04.89 

35. 

04 

27. 

,74 

OBS 

01070 

04.70 

35. 

,04 

27. 

,76 

DBS 

01100 

04.50 

35. 

03 

27, 

,78 

OBS 

01200 

04.2  5 

35. 

,02 

27, 

,80 

OBS 

01300 

04.  14 

35. 

,01 

27. 

60 

OSS 

01400 

04.01 

35. 

00 

27. 

,61 

OBS 

01500 

04.00 

34. 

,99 

27. 

80 

15  32.1 
1532.2 
15  32.4 
1532 .6 
1534.3 
1529.0 
1520.4 
1518.8 
1516.2 
I5I6.9 
1516.8 
1515.6 
1514.6 
1513.2 
1511  .2 
1507.2 
1498.5 
1493.0 
1493.7 
1493.5 
1489.3 
1489.9 
1487.5 
1487.5 
1487.9 
1487.1 
1487.5 
1487.2 
1487.8 
1489.0 
1490.1 
1491.7 


«*********•• 


REfID       31       8226 

YEAR 

1970 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP          22. 

DIR 

HGT     PE  R 

HIND-DIR     15 

CONSEC              0058 

MONTH 

1       10 

SHIP    El 

WET 

BULB          18. 

06 

2           6 

WINO-SPO    10 

LAT             35    06       N 

DAY 

20 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1017.9             SEA 

HIND-FOR 

LONG       047    49       M 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER       XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6MA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                PD. 

00.0 

OBS 

000  00 

23.30 

36.09 

24.69 

1532.0 

OBS 

00010 

23.30 

36.09 

24.69 

15  32.1 

OBS 

00020 

23.31 

36.12 

24.71 

1532 .3 

OBS 

000  30 

23.40 

36.15 

24.71 

1532.8 

OBS 

00050 

23.63 

36.34 

2-.. 78 

1533.9 

OBS 

00075 

19.73 

36.26 

25.81 

1524.1 

DBS 

00100 

17.70 

36.39 

26.43 

1516.9 

OBS 

00125 

17.43 

36.41 

26.51 

1518.6 

OBS 

00150 

16.53 

36.2  2 

26.56 

1516.1 

OBS 

00170 

16.85 

36.36 

26.6  1 

1517.5 

OBS 

00200 

16.  16 

36.22 

26.67 

1515.8 

OSS 

00220 

15.71 

36.13 

26.70 

1514.6 

OBS 

00228 

15.82 

36.20 

26.7  3 

1515.2 

OBS 

00250 

15.68 

36.17 

26.74 

1515.1 

OBS 

00300 

14.94 

36.04 

2o.B0 

1513.4 

OBS 

00370 

14.07 

35.87 

26.86 

1511 .5 

OBS 

00400 

13.91 

35.82 

26.86 

1511 .5 

OBS 

00430 

13.69 

35.82 

26.90 

1511 .2 

OBS 

00492 

11.61 

35.39 

26.98 

15C4.7 

OBS 

005  00 

11.79 

35.49 

27.03 

1505.6 

OBS 

00600 

08.88 

35.13 

27.26 

1496.3 

OBS 

00700 

07.27 

35.07 

27.46 

1491.7 

OBS 

00768 

06.52 

35.07 

27.56 

1469.9 

OBS 

00800 

06.53 

35.09 

27.57 

1490.5 

OBS 

00900 

05.50 

35.04 

27.67 

1486.0 

OBS 

01000 

04.91 

35.02 

27.72 

1487.2 

OBS 

01100 

04.75 

35.02 

27.74 

1488.2 

OBS 

012D0 

04.4  7 

35.01 

27.76 

1486.7 

OBS 

01300 

04.26 

34.98 

27.76 

1489.5 

OBS 

01400 

04.  15 

34.97 

27.77 

1490.7 

OBS 

01495 

04.14 

34.97 

27.77 

1492.2 

INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION        00.5 
□RIG  E47  058 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1  SQUARE  57 


Pa4   TOT  P 


«•»**  ******** 
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TABLE  XXVI.— Continued 


HEFIO       31  8^26 

CONSEC  0059 

LST             35  00       N 

LONG       0^8  00       W 


•EFID      31  82J6 

CONSEC  0060 

L*T             35  05       N 

LCNG       0*8  0*      « 


C4STNUM/TINE 


YEAR 

1970 

60TDP    04206 

AIR 

TEMP         ^1. 

OIR    HOT    PER 

WINO-OIR 

16 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTK 

1       10 

SHIP    El 

WET 

8UL6          18. 

08 

UIND-SPO 

17 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE       4 

DAY 

20 

DATA    USE        1 

6AR0HETR     1016.6             SEA 

3 

WIND-POft 

DURATION                  00.5 

2     SaUARE    48 

HOUR 

06.1 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E47   059 

1    SQUARE    58 

lVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXTG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

06S 

000  00 

23.16 

36.04 

24.70 

1531.6 

DBS 

000  10 

23.16 

36.04 

24.70 

1531.7 

oes 

00020 

2  3.66 

36.31 

24.75 

1533.4 

OBS 

000  30 

23.54 

36.30 

24.78 

1533.3 

06  S 

00050 

23.57 

36.34 

24.80 

1533.7 

OBS 

00075 

18.59 

36.19 

26.0  5 

1520.8 

OBS 

00100 

17.49 

36.30 

26.41 

1518.2 

OBS 

00125 

17.16 

36.37 

26.54 

1517.7 

OBS 

00132 

16.91 

36.32 

26.57 

1517.0 

OBS 

00140 

17.00 

36.38 

26.59 

1517.5 

OBS 

00150 

16.93 

36.36 

26.59 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.26 

36.25 

26.67 

1516.1 

OBS 

002  50 

15.  14 

36.02 

26.74 

1513.2 

OBS 

00300 

14.37 

35.89 

26.81 

1511 .4 

OBS 

00400 

13.01 

35.66 

26.92 

1508.3 

OBS 

00460 

12.64 

35.64 

26.98 

1508.0 

OBS 

005  00 

11.79 

35.54 

27.07 

1505.6 

OBS 

00600 

09.82 

35.28 

27.22 

1499.9 

OBS 

00700 

07.34 

35.04 

27.42 

1491 .9 

OBS 

00800 

05.97 

35.06 

27.62 

1488.2 

OBS 

009  00 

05.42 

35.08 

27.71 

1487.7 

OBS 

01000 

04.95 

35.09 

27.77 

1487.4 

OBS 

01023 

04.72 

35.05 

27.77 

1486.8 

OBS 

OllOO 

04.56 

35.05 

27.79 

1487.5 

OBS 

01140 

04.58 

35.05 

27.78 

1488.2 

OBS 

01200 

04.42 

35.04 

27.79 

1488.5 

OBS 

01300 

04.32 

35.03 

27.80 

1489.8 

OBS 

01400 

04.12 

35.03 

27.82 

1490.6 

OBS 

01500 

03.98 

35.02 

27.83 

1491.7 

4 «*«*** ««•**»•* 


YEAR 

1970 

80T0P    02926 

AIR 

TEMP          19. 

DIR     HGT     PER 

aIND-DIR 

08 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

10 

SHIP    El 

KET 

BULB           19. 

27 

UIND-SPD 

08 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

20 

DATA    USE        1 

3AR0METR    1041.3            SEA 

4 

rtlND-FOR 

DURATION                   00.6 

2     SQUARE    48 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG     E47    060 

1     SQUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliiMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

J8S 

00000 

23.19 

36.06 

24.70 

1531.7 

OBS 

00010 

23.19 

36. 11    C 

1          24.740 

OBS 

000  20 

23.22 

36.10 

24.7  2 

1532.1 

CSS 

00030 

23.22 

36.  10 

24.72 

1S32.3 

CBS 

00040 

23.30 

36.22 

24.79 

1532. B 

OBS 

00050 

22.84 

36.15 

24.87 

1531.7 

OBS 

00075 

19.19 

36.18 

25.89 

1522.5 

085 

00100 

16.99 

36.11 

26.39 

1516. S 

CBS 

00105 

16.57 

36.10 

26.48 

1515.3 

PBS 

OOllO 

16.74 

36.2  8 

26.58 

1516.1 

OBS 

00125 

16.67 

36.26 

26.58 

1516.1 

OBS 

00150 

16.14 

36.20 

26.65 

1514.9 

OBS 

00175 

15.34 

36.06 

26.73 

1512.6 

OBS 

002  00 

15.04 

36.02 

26.77 

1512.0 

OBS 

00250 

14.29 

35.88 

26.82 

1510.3 

OBS 

00300 

13.61 

35.77 

26.88 

150S.a 

OBS 

004  00 

12.45 

35.60 

26.99 

1506.3 

OBS 

005  00 

10.91 

35.42 

27.14 

1502.4 

OBS 

00600 

08.64 

35.15 

27.31 

1495.4 

OBS 

00700 

06.71 

35.05 

27.52 

1489.5 

OBS 

00714 

06.78 

35.10 

27.55 

1490.1 

OBS 

008  00 

05.70 

35.08 

27.67 

1487.2 

OBS 

00825 

05.56 

35.07 

27.68 

1487.0 

OBS 

00900 

05.62 

35.13 

27.72 

1488.6 

OBS 

00960 

04.92 

35.05 

27.75 

1486.6 

OBS 

01000 

04.83 

35.04 

27.75 

1486.9 

OBS 

01100 

04.53 

35.04 

27.78 

1487.3 

OBS 

01200 

04.32 

35.03 

27.80 

1488.1 

CBS 

01210 

04.26 

35.02 

27.80 

1488.0 

OBS 

01300 

04.22 

35.02 

27.80 

1489.4 

OBS 

01400 

04.04 

35.01 

27.81 

14  90.3 

OBS 

01495 

03.96 

35.00 

27.81 

1491.5 

»««***«**« 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO   31  S226 

CONSEC  0061 

l»T      3*  58   N 

LONG   0<.8  00   M 


CiSTNUH/t IHE 


YEAR 

1970 

BOTDP    04028 

AIR 

TEMP          21. 

OIR    HGT    PER 

KIND-DIR 

05 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

HONTH 

10 

SHIP    El 

MET 

BULB          20. 

11 

3         5 

HIMO-SPO 

07 

TRACE    DIR                      0 

5    50UARE       2 

OiY 

20 

OiTi    USE       1 

BAROMETP     1012.9             SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE    48 

HOUR 

18.0 

•SEA              05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

TRIG    E47    061 

1     SQUARE    4B 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VeL 

OXYG 

PU4 

TOT    P          N02          NOB 

SI33          PH 

OBS 

00000 

23.16 

36.14 

24.77 

1531.7 

oes 

00010 

23.17 

36.14 

24.77 

1531 .9 

ces 

000^0 

23.19 

36.14 

24.76 

1532.1 

oes 

00030 

23.23 

36.16 

24.77 

1532.4 

OBS 

00050 

23.24 

36.17 

24.77 

1532.7 

oes 

00055 

23.30 

36.24 

24.81 

15  33.0 

OBS 

00075 

19.49 

36.05 

25.71 

1523.2 

08  S 

OOIOO 

17.14 

36.09 

26.33 

1516.9 

OBS 

00125 

16.27 

36.  15 

26.59 

1514.8 

OBS 

00150 

15.89 

36.10 

26.64 

1514.0 

OBS 

00175 

15.25 

36.01 

26.7  1 

1512.3 

OBS 

00185 

15.36 

36.10 

26.76 

1512  .9 

OBS 

00200 

15.27 

36.09 

26.77 

1512. S 

OBS 

002  50 

14.35 

35.91 

26.8  3 

1510.5 

CBS 

0C300 

13.64 

35.79 

26.89 

1508.9 

OBS 

00<.00 

12.19 

35.55 

27.00 

1505.4 

OBS 

00500 

10.49 

35.36 

27.17 

1500.8 

OBS 

00510 

10.57 

35.40 

27.  16 

1501.3 

OBS 

00600 

08.79 

35.  17 

27.30 

1496.0 

CBS 

00700 

07.03 

35.08 

27.50 

1490.8 

OBS 

00720 

06.44 

35.03 

27.54 

1488.7 

OBS 

00740 

06.49 

35.08 

27.57 

1469.3 

OBS 

00800 

05.84 

35.06 

27.64 

1487.7 

OBS 

009  00 

05.37 

35.07 

27.71 

14B7.5 

OBS 

01000 

04.85 

35.07 

27.77 

1487.0 

oes 

CUOO 

04.57 

35.05 

27.79 

1467.5 

OBS 

01125 

04.54 

35.05 

27.79 

1487.6 

oes 

01140 

04.67 

35.08 

27.60 

1468.6 

OBS 

01200 

04.45 

35.06 

27. Bl 

1488.7 

OBS 

01300 

04.17 

35.04 

27.82 

148". 2 

UBS 

01400 

04.  14 

35.03 

27.82 

1490.7 

oes 

01500 

04.04 

35.03 

27. f? 

1492.0 

«««  ««**««** 


REFID       31       8226 

YEAP 

1970 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP         21. 

DIR    HGT    PER 

HIND-DIR    02 

CONSEC              0062 

MONTh 

1       10 

SHIP    El 

WET 

BULB         20. 

01 

2         5 

WIND-SPD    21 

LAT            35    04       N 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

6AR0HETR     1013.5             SEA 

yiND-FOR 

LONG       046    01        H 

HOUR 

00.0 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TF 

1 

KEATHER        XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

OXYG               PO 

00.0 

OBS 

00000 

23.11 

36.12 

24.77 

1531.5 

OBS 

00010 

23.11 

36.  13 

24.78 

1531.7 

OBS 

00020 

23.27 

36.27 

24.64 

1532.4 

oes 

00030 

23.31 

36.26 

24.6  3 

1532.7 

DBS 

00050 

23.33 

36.29 

24.8  3 

1533.1 

oes 

000  75 

17.64 

36.05 

26.16 

1517.9 

OBS 

00100 

16.96 

36.21 

26.47 

1516.5 

OBS 

00115 

16.34 

36.13 

26.55 

1514.6 

OBS 

00125 

16.55 

36.24 

26.59 

1515.7 

OBS 

00150 

16.04 

36.16 

26.6  5 

1514.5 

OBS 

00160 

15.88 

36.16 

26.68 

1514.2 

OBS 

00165 

16.00 

36.24 

26.72 

1514.7 

OBS 

002  00 

15.49 

36.12 

26.74 

1513.6 

OBS 

002  50 

14.61 

35.93 

26.79 

1511.4 

OBS 

00300 

13.94 

35.78 

26.62 

1509.9 

OBS 

00310 

13.39 

35.71 

26.88 

1506.1 

OBS 

00320 

13.53 

35.77 

26.90 

1508.8 

OBS 

00400 

12.99 

35.68 

26.94 

1506.2 

OBS 

00500 

11.41 

35.49 

27.10 

1504.2 

oes 

006  00 

09.24 

35.20 

27.26 

1497.7 

OBS 

00700 

06.99 

35.05 

27.48 

1490.6 

oes 

OOBOO 

05.89 

35.07 

27.64 

1487.9 

OBS 

00900 

05.47 

35.11 

27.73 

1487.9 

OBS 

00965 

05.14 

35.10 

27.76 

1487.7 

OBS 

01000 

05.20 

35.13 

27.78 

1488.5 

oes 

01060 

04.65 

35.10 

27.79 

1488.1 

OBS 

01100 

04.61 

35.11 

27.81 

14BB.6 

CBS 

01120 

04.52 

35.06 

27.60 

1467.6 

OBS 

01200 

04.40 

35.06 

27.81 

1468.5 

OBS 

01300 

04.36 

35.07 

27.82 

1490.0 

OBS 

01400 

04.19 

35.05 

27.83 

1490.9 

OBS 

01500 

04.02 

35.05 

27.85 

1491.9 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.7 

ORIG    E47    062 


Pa4       TOT    P         N02 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  4 
2    SQUARE    48 

1  SQUARE  sa 


^••♦•••»* 
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TABLE  XXVI.— Continued 


BEflO       31  B226 

C0^4SEC  0063 

L4T             3*  57       N 

LONG       048  00       U 


C4STNUN/T1ME 


YEIR 

1970 

60I0P    04480 

SIR 

TEMP         21. 

Olfi    HOT    PER 

« IN  D-D  I R 

3i 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONT^- 

1       10 

SHIP    El 

WEI 

BULB           19. 

01 

WIND-SPO 

27 

Ti^ACE    DIR                        D 

5    SQUARE        2 

DAY 

21 

DOTl    USE       1 

BAROHETP     1012.5             SEA 

4 

KIMD-FDR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     48 

HOUR 

Ot.2 

«REa              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG     E47    063 

1    SQUARE    4B 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

JXYG 

p:i4 

TCI     P          N02          N03 

5103         OH 

06  S 

000  00 

23.08 

36.10 

24.76 

1531 .4 

oes 

00010 

23.07 

36.10 

24.7  7 

1531.6 

DBS 

00020 

23.08 

36.10 

24.76 

1531  .6 

oes 

00030 

23.06 

36.10 

24.76 

1531.9 

oes 

00050 

23.35 

36.29 

24.83 

1533.1 

DBS 

00075 

19.54 

36.17 

25.79 

1523.5 

oes 

00 100 

18.  15 

36.37 

26.3  0 

1 5  20  .  2 

OBS 

00125 

17.48 

36.39 

26.46 

1516.7 

06S 

00150 

16.74 

36.25 

26.55 

1516.7 

OBS 

002  00 

15.99 

36.16 

26.67 

1515.2 

oes 

002  50 

15.49 

36.13 

26.7  5 

1514.4 

oes 

00300 

14.33 

35.86 

26.80 

1511 .2 

oes 

OO'.OO 

12.66 

35.60 

26.94 

1507.0 

OBS 

00500 

10.81 

35.38 

27.12 

1502.0 

OBS 

006  00 

35.24 

oes 

00700 

06.86 

35.07 

27.51 

1490.1 

oes 

ooeoo 

05.88 

35.08 

27.65 

1487.9 

oes 

OOBIS 

05.65 

35.10 

27.70 

14  87.3 

OBS 

00870 

05.59 

35.13 

27.73 

1487.9 

oes 

009  00 

0  5.66 

35.16 

27.74 

1488.8 

DBS 

00923 

05.68 

35.16 

27.74 

1489.2 

OBS 

01000 

05.06 

35.11 

27.76 

1487.9 

OBS 

01055 

04.65 

35.10 

27.79 

1486.0 

OBS 

01100 

04.95 

35.14 

27.81 

1489.2 

oes 

01200 

04.56 

35.11 

27.83 

1489.3 

oes 

01300 

04.41 

35.10 

27.84 

1490.2 

OBS 

01*00 

04.24 

35.07 

27.84 

1491 .2 

OBS 

01500 

04.05 

35.07 

27.86 

1492.1 

REFID       31       82i6             YEAR     1970  BOTDP     03658  AIR     TEMP          23.6  DIR     HGT  PER             UIND-OIR     34  INST    STO    RECORDER  If \    SO     1206 

CONSEC                0064             MONTH        10  SHIP    El  WET     9UL6           l-r.4                34  wnO-SPC     12  TRACE    DIR                        D  5     SJUSRE       2 

LAT             34    56       N             DAY             21  DATA    USE        1  BARTMETR     lOU.'-  SEA  4                ^INri-fJf  OUOATIDN                   00.5  2     SJUARE    48 

LUNG       048    04       V.             HOUR     12.2  AREA                05  CLCU:!    T/A  CL/TR  WEATHER        XS  CPIG     E47    064  1     SOJARE     46 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTDP     03658 

AIR 

TEMP         23.6 

01 R    HGT    PER 

UIND-OIR 

34 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

10 

SHIP    El 

WET 

9UL6          l-r.4 

34 

WIMO-SPC 

12 

TRACE    DIR                        D 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

BARrMETR     lOU.'- 

SEA 

4 

«IN':-CJR 

■JURATION                   00.5 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOU?    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

CPIG     E47    064 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

3XYG 

P34 

TCT     P          N02          N03 

OBS 

000  00 

23.02 

36.12 

24. 9C 

1531.3 

OBS 

00010 

23.01 

36.  11 

24.79 

1531 .4 

OBS 

00020 

23.01 

36.12 

2-..8C 

1531 .6 

OBS 

00030 

23.01 

36.17 

24.64 

1531  .3 

OBS 

00050 

20.08 

36.05 

25.32 

1526.8 

OBS 

00075 

18.51 

36.28 

26.14 

1520.7 

OBS 

00100 

17.27 

36.15 

26.?^ 

1517.4 

OBS 

00125 

16.76 

36.24 

26.54 

1516.4 

OBS 

00150 

16.26 

36.14 

26. 5E 

1515.2 

OBS 

00200 

15.71 

36.09 

26.67 

1514.2 

oes 

002  50 

14.88 

35.97 

26.76 

1512.3 

OBS 

00300 

14.17 

35.82 

26.60 

1510.7 

OBS 

004  00 

12.41 

35.54 

26.95 

1506.1 

OBS 

00416 

12.50 

35.59 

26.97 

1506.7 

OBS 

0C500 

10.66 

35.36 

27.12 

1502.2 

OBS 

006  00 

09.23 

35.25 

27.30 

1497.7 

oes 

00700 

06.63 

35.05 

27.5? 

1489.2 

OBS 

00715 

06.60 

35.10 

27.55 

1490.2 

OBS 

00800 

05.94 

35.07 

27.64 

1488.1 

oes 

00830 

05.90 

35.12 

27.66 

1468.5 

nes 

0C900 

05.39 

35.09 

27.72 

1467.6 

DBS 

01000 

05.07 

35.11 

27.78 

1468.0 

OBS 

01020 

04.78 

35.07 

27.78 

1487.1 

OBS 

01070 

04.93 

35.12 

27.80 

1488.6 

oes 

01100 

04.75 

35.11 

27.81 

1486.3 

OBS 

01120 

04.91 

35.13 

27.81 

1489.3 

OBS 

01130 

04.65 

OBS 

01150 

04.78 

35.12 

27.82 

1469.3 

oes 

01200 

04.52 

35.06 

27.81 

1469.0 

DBS 

01300 

04.35 

35.07 

27.83 

1490.0 

OBS 

01400 

04.12 

35.05 

27.83 

1490.7 

OBS 

01420 

04.17 

35.05 

27.63 

1491.2 

nes 

01500 

04.00 

35.05 

27.65 

1491.8 

429 


TABLE  XXVn. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
OWASCO  at  Ocean  Station  ECHO,  22  October  1970  -  14  November  1970,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-8223. 


REflO       31       82^3 

YEAP 

1970 

BOTDP     03600 

4IP    TEMP          21. 

0 1  R    HOT     PE  R 

MINO-DIR 

3D 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

C0NS6C              0801 

HONTh 

1       10 

SHIP    OW 

KET    BULB          19. 

36       3         4 

XI"C-5P0 

10 

TRACE     DIR                        0 

5     SQUARE       4 

LAT            35    01       N 

D4Y 

c6 

OAIl    USE        1 

BARO:<FTP     1009.9 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                  00.7 

2    SOUARE    46 

tONG       0^7    56       W 

MOUfi 

11.5 

AREA               05 

CLOUD     T/t 

CL/TR 

HEATHEP 

XI 

ORIG    E48    001 

1     SOUARE     57 

CASTNUM/TIME 

LVLIYf 

OEPTM 

TEMP 

SAL                SIG"A-T 

CYNOPTH       SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          NO3 

SID3          PH 

11.5 

0B5 
OPS 
06S 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
G6S 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
OO^iOO 
00500 
00600 
00700 

ooeoo 

00<JOO 
01000 
01100 
01200 
01300 
01<.00 
01500 
01750 
02000 
02  5  00 
03000 

22.72 
22.73 
22.73 
22.73 
22.70 
20.03 
19.15 
18.36 
17.66 
17.11 
16.80 
16.33 
14.90 
13.1'. 
10.82 
08.29 
06.6*. 
05.80 
05.21 
0<..85 
0*.50 
04.3'. 
04.22 
04.05 
03.80 
03.62 
03.22 
02.76 

»»  «•«««**» 


REFID       31       8223 

YEAR 

1970 

BOTDP    02350 

AIR    TEMP          22. 

DIR    HGT     PER 

WIND-OIR 

2S 

CONS  EC              0002 

MONTH 

1       10 

SHIP    OH 

UET     8ULB           19. 

36       3 

WIND-SPD 

17 

LAT            35    01       N 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETP     1009.8             SEA 

HINO-FOR 

LONG       047    57       W 

HOUR 

23.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHE< 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL                SIL.MA-T 

DYNDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PO' 

23.7 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 

oes 

OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 

00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
00250 
00300 
00400 
00500 
00600 
00700 
00600 
006  20 
00840 
00880 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 

22.51 
22.51 
22.51 
22.51 
22.55 
21.75 
16.65 
18.18 
17.93 
17.40 
17.00 
16.40 
14.60 
12.65 
10.10 
08.00 
06.24 
06.44 
05.99 
05.94 
05.97 
05.17 
04.66 
04.62 
04.41 
04.25 
04.07 

INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    DIR  D  5    SQUARE       4 

DURATION  00.3  2     SOUARE     46 

ORIG     E4S    002  1     SOUARE     57 


**•*»•*«••••«** 
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TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO  31  8223 
CONSEC  0003 
LAT  34  57  N 
LONG   048  05   N 


YEAR  1970 
MONTH  10 
OAY  27 
HOUR  11.5 


BCIOP  03780 
SHIP  on 
OAIA  USE   I 
AREA      05 


21. 


AIR     TEMP 
WET    BULP  19 

bAROIETR     1009 
CLOUO     T/« 


DIP     HGT     PEP 

30       2  3 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIP  35  INST     STD    RECORDER  TEN    S3     1206 

WIND-SPD  0".  TRACE    DIR  0  5     SQUARE        2 

WINO-F&R  DURATION  00.8  2     SQUARE    <.8 

WEATHER  X5  ORIG     E<.8    003  1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


DYNDPTH       SND     VEL       3XYG 


Pn4       TOT     P 


OBS 

00000 

22. 

.92 

DBS 

00010 

22. 

.94 

OBS 

00020 

22. 

.94 

DBS 

00030 

22. 

.90 

OBS 

000  50 

21. 

.65 

OBS 

00075 

20, 

.45 

OBS 

00100 

19. 

.18 

OBS 

00125 

18. 

.30 

OBS 

00150 

17. 

.97 

OBS 

00200 

17. 

.67 

OBS 

002  50 

17. 

.31 

OBS 

00300 

17. 

.03 

OBS 

00400 

15. 

.77 

oes 

00500 

13. 

.74 

OBS 

006  00 

11. 

.07 

OBS 

00700 

08, 

.29 

GBS 

00800 

06. 

.82 

OBS 

00900 

05. 

.99 

OBS 

00920 

06. 

.19 

OBS 

00940 

05. 

.91 

OBS 

01000 

05. 

,37 

OBS 

01020 

05. 

,55 

OBS 

01100 

/5. 

,35 

OBS 

01200 

04. 

,93 

0*5 

01300 

04. 

39 

OBS 

01400 

04. 

,17 

OBS 

01500 

04. 

,05 

OBS 

01750 

03. 

80 

OBS 

02000 

03. 

63 

OBS 

02500 

03. 

18 

OBS 

03000 

02. 

,75 

»«a  »*«**«*« 


REFID       31       6223 
CONSEC  0004 

LAT  34    37       N 

LONG      047    57      W 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR     1970 

60TDP    03930 

AIR    TEMP          24. 

OIR    HGT    PER 

WINO-OIR 

24 

INST     STD    RECORDER 

MONTH       10 

SHIP    OH 

HET     BULF           21. 

WIND-SPD 

10 

TRACE    DIR                        0 

DAY             28 

DATA    USE        1 

6AR0METP     1004.7             SEA 

WlNO-fOR 

DURATION                   00.4 

HOUR     13.6 

AREA                05 

CLOUO     T/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E4e    004 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNOPTH       SND     VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P          N02          N03 

TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


OBS 

00000 

22. 

,36 

OBS 

00010 

22. 

.36 

PBS 

00020 

22. 

.36 

OBS 

00030 

22. 

.37 

OBS 

000  50 

22. 

.36 

OBS 

00075 

20. 

.70 

OBS 

00100 

18. 

.70 

OBS 

00125 

17. 

.90 

OBS 

00150 

17. 

.70 

OBS 

002  00 

17. 

.35 

OBS 

00250 

17. 

,10 

OBS 

00300 

17. 

.00 

OBS 

00400 

15. 

,40 

OBS 

005  00 

13. 

.24 

oes 

006  00 

10, 

.99 

OBS 

00700 

08. 

.74 

OBS 

006  00 

07. 

.12 

OBS 

00640 

06. 

.76 

OBS 

00875 

07. 

.02 

OBS 

00695 

06. 

.35 

OBS 

00900 

06. 

,45 

OBS 

OIOOO 

05. 

.49 

OBS 

OllOO 

05. 

.04 

GBS 

01200 

04, 

.58 

OBS 

01300 

04. 

.32 

OBS 

01400 

04. 

.36 

OBS 

01500 

04. 

.24 

OBS 

01750 

03. 

.81 

OBS 

02000 

03. 

.65 

OBS 

02500 

03. 

.17 

OBS 

03000 

02.73 

«»****»*••••»«* 
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REFID      31       8223 

VE«R 

1970 

BOTDP    03605 

CONSEC              0005 

KONTH        10 

SHIP    OW 

L4T            35   02      N 

DAY 

29 

DATA    USE       1 

LONG       0«7    59      H 

HOUR 

23.5 

AREA              05 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

23.5 

DBS 

00000 

22.26 

06  S 

00010 

22.27 

OBS 

00020 

22.32 

oes 

000  30 

22.35 

OBS 

000  50 

22.37 

oes 

00075 

20.67 

OBS 

00100 

19.25 

OBS 

00125 

18.26 

OBS 

00150 

17.75 

OBS 

00200 

17.30 

OBS 

002  50 

17.1* 

OBS 

00300 

16.98 

OBS 

004  00 

16.00 

OBS 

00500 

13.87 

OBS 

006  00 

11.30 

OBS 

00700 

08.61 

OBS 

00800 

06.99 

OBS 

00900 

06.31 

OBS 

00920 

06.02 

OBS 

00935 

06.35 

OBS 

00960 

05.85 

OBS 

00980 

05.89 

OBS 

01000 

05.54 

oes 

01100 

05.05 

oes 

01200 

04.78 

OBS 

01300 

04.51 

OBS 

01400 

04.23 

OBS 

01500 

04.10 

TABLE  XXVII.— Continued 

AIR     TEHP           16.                OIR    HOT    PER             WINO-OIR  31  INST     STO    fECOROER                TEN    SO    1206 

WET     6UL9           16.                   05       3          4                MnO-SPD  08  TRACE    DIR                        D             5     SQUARE       4 

BAROMETR     1010.3             SEA                                    MIND-FDR  DURATION  00.6             2     SOUARE    46 

CLOUD     T/A                              CL/TR                              HEATHER  X6  ORIG     E48    005                               1     SQUARE     57 

SAL                Sl&MA-T          OYNDPTH       SNO    VEL        3XYG  P34  TOT    P          N02          ND3          SI33          PH 


»*«••••««•***•* 


REfID  31  8223 
CONSEC  0006 
LAT  35  00  N 
LONG   047  52   u 


CASTNUH/TIME   IVLTYP 


YEAR     1970 

BOTDP     03900 

AIR     TEMP           17. 

DIP     HGT     PER 

.<  I N  D-  0 1  R 

24 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH        10 

SHIP    OW 

WET     BULt           16. 

05       2          4 

WIMD-SPD 

12 

TRACE     DIR                        0 

5     SQUARE        4 

DAY             30 

DATA    USE        1 

SAROMETR     1007. 1 

SEA 

W1ND-E?R 

DURATION                   00.3 

2     SOUARE     46 

HOUR     11.8 

AREA                0  5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E4e    006 

1     SOUARE     57 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNDPTH       SNO     WEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

Sin3          PH 

06S 

00000 

22. 

.46 

oes 

00010 

22. 

.46 

oes 

00020 

22. 

.46 

oes 

00030 

22. 

.41 

oes 

00050 

22. 

.38 

oes 

00075 

20. 

.86 

OBS 

00100 

IB. 

.72 

oes 

00125 

18. 

,18 

oes 

00150 

17. 

.85 

oes 

00200 

17. 

.41 

oes 

002  50 

17. 

.14 

oes 

00300 

17. 

.04 

OBS 

00400 

16. 

.00 

oes 

00500 

13. 

.70 

oes 

00600 

11. 

.15 

OBS 

00700 

08. 

.90 

OBS 

00800 

07. 

,00 

oes 

00900 

06. 

.03 

OBS 

00920 

05. 

,66 

OBS 

009  <,0 

05. 

.93 

oes 

01000 

05. 

,50 

OBS 

01100 

05. 

,05 

OBS 

01200 

04. 

,69 

OBS 

01300 

04. 

,67 

oes 

01400 

04. 

34 

OBS 

01500 

04. 

,09 

oes 

01750 

03. 

62 

oes 

02000 

03. 

69 

OBS 

02500 

03. 

24 

OBS 

03000 

02. 

77 

««*•**••*•«•••« 
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TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO   31  8223 

CONSEC  0007 

l»T     35  01   N 

LONG   0A7  55   w 


YEAR  1970 
MONTH  10 
DAY  30 
HOUR  2  3.7 


BOTDP  03900 
SHIP  OH 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEHP     17. 
WEI  BULf     17. 
SAROMETB  1007.2 
CLOUO  7/A 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


OIR    HGT    PER 

MIND-DIfl 

31 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MIND-SPO 

21 

TRACE    OIR 

D 

5    SQUARE       4 

SEA 

rflNO-FOR 

DURATION                  00. 

6 

2    SQUARE    46 

CL/TB 

UEAIHER 

X6 

ORIG     E48    007 

1    SQUARE    57 

IDPTH       SND    VEL 

DXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

oes 

00000 

22. 

.08 

OSS 

00010 

!2. 

.08 

OBS 

00020 

22. 

,08 

CBS 

000  30 

22. 

.08 

OBS 

00050 

20. 

.  16 

OBS 

00075 

19, 

.31 

OBS 

00100 

IS. 

.47 

OBS 

00125 

18, 

.01 

OBS 

00150 

17, 

.85 

OBS 

002  00 

17. 

.57 

OBS 

002  50 

17. 

.25 

OBS 

00300 

17. 

.06 

OBS 

00400 

15. 

.91 

OBS 

00500 

13. 

.90 

OBS 

00600 

11. 

.68 

OBS 

00700 

09. 

.40 

OBS 

008  00 

07. 

,30 

OBS 

00900 

06. 

,34 

OBS 

00940 

06. 

,19 

OBS 

00960 

06, 

,34 

OBS 

01000 

05. 

,89 

OBS 

01100 

05. 

,21 

OBS 

01200 

04. 

,89 

OBS 

01290 

04. 

,63 

OBS 

01300 

04. 

,74 

OBS 

01400 

04. 

,53 

OBS 

01500 

04. 

,31 

••***•**••• 


«eFI3      31       8223 
CC»4S£C  0006 

L4T  3^    *9       N 


CaSTNUN/TIMc 


YEAR 

1970 

BOTDP     03950 

MONTH 

10 

SHIP    OK 

CAY 

31 

DATA    USE        1 

HCOR 

11.7 

AREA                05 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

?BS 

000  00 

21.64 

CBS 

00010 

21.64 

-flS 

00020 

21.67 

OBS 

000  30 

21.80 

CBS 

00040 

21.92 

36S 

00050 

21.62 

38S 

00075 

19.67 

r'BS 

00100 

18.42 

OBS 

00125 

17.77 

oes 

00150 

17.65 

OBS 

00200 

17.32 

OBS 

00250 

17.04 

n6s 

0C3  0O 

16.61 

c?s 

004  00 

15.01 

OBS 

00500 

13.12 

TBS 

OC6  00 

11.41 

OBS 

00700 

08.96 

OBS 

OObOO 

07.55 

OBS 

00860 

06.76 

CBS 

00895 

07.14 

OB-; 

00900 

07.00 

CBS 

01000 

05.90 

OBS 

01100 

05.43 

CBS 

01200 

04.79 

OBS 

C1300 

04.73 

OBS 

01400 

04.45 

CBS 

01500 

04.25 

OBS 

01750 

03.99 

IBS 

02000 

03.67 

oes 

02300 

03.23 

OBS 

03000 

02.80 

AIB     TEMP  19. 

UET     BULB  16. 

6AR0METR     1010.0 
CLCUO     T/A 


DIP    HGT     PER 

WINO-OIR 

30 

INST     STD    RECORDER 

32       1          3 

HIND-SPD 

I'. 

TRACE    OIR                        0 

SEA 

HIND-FOB 

DURATION                 00.8 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E48    008 

IDPTH       SND     VEL 

3XYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SOJARE     47 
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TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO      31       6223 

V6AP 

1970 

80T0P    04100 

IIR    TEMP           16. 

OIR     HGI     PER 

-[■«D-aiR 

25 

CONSEC               0009 

MONTH 

1       10 

SHIP    CW 

WEI    eULP           13. 

30      3 

WIND-SPO 

03 

L4T             ■•<.    56       N 

OAV 

31 

D4I«    USE        1 

dABOMFTk     1009.5 

SEA 

UlNO-fCR 

LONG       0*7    5  7       H 

HOUR 

23.6 

«OEA              05 

CLCUO    T/i 

CL/IP 

WE4THE9 

X6 

CASINUH/TIME 

LVLTYP 

OEPtH 

TEMP 

SAL                $I".hA-T 

OVNDPTh       SNO     VcL 

0x1  r. 

pr 

21. b 

OBS 
0»S 
OBS 
06  S 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
nss 
OBS 
OBS 
CBS 

000  00 
00010 
00020 
00030 
00050 
000  75 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
OCOO 
00500 
00600 
00700 
00600 
00900 
00935 
01000 
UllOO 
01200 
01300 
01400 
01500 

22.27 
22.26 

22.09 
22.  16 
22.22 
19.52 
16.52 
17.66 
17.55 
17.14 
16.97 
16.16 
15.00 
13.36 
11.05 
06.58 
06.69 
06.30 
06.32 
05.97 
05.01 
04.53 
04.49 
04.31 
04.16 

INST     STO    RECORDER  TEN    SO     1206 

TRACE    OIR  0  5    SQUARE        2 

DURATION  00.5  2    SQUARE     46 

ORIG     £46    009  I     SQJARE     47 


e***»*  e  «• 


REFIO       31       8223             YEAR     1970  BOTOP    04300             AIR    TEMP          18.                DIP    HGT    PER  UINO-DIR    09  INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC               0010             MONTH        11  SHIP    OH                        WET    BULB           15.                   32       2          4  WIMO-SPO    15  TRACE    OIR                        0  5    SQUARE       4 

LAT             35    00       N             DAY             01  DATA    USE        1             BAROMETR    1011.5             SEA  WINO-FOR  DURATION                  00.7  2    SQUARE    46 

ICNG       047    00       W             HOUR     12.1  AREA               05             CLOUO    T/A                              CL/TB  WEATHER        XB  ORIG    E48    010  1     SQUARE    57 

CASTNUM/TIME  LVLTYP          DEPTH                  TEMP  SAL                SIGMA-T  OYNDPTH       SNO    VEL  OXYG               P04  TOT    P          Na2          N03  SI03          PH 


YEAR 

1970 

BOTOP    04300 

AIR    TEMP          18 

MONTH 

11 

SHIP    OW 

WET    BULB           15 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1011 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

06  S 

00000 

21.92 

OB! 

00010 

2  2.00 

OBS 

00020 

22.12 

OBS 

00030 

22.15 

CBS 

00050 

22.12 

06  S 

00075 

19.52 

OBS 

00100 

18.02 

0B< 

00125 

17.17 

CBS 

00150 

17.37 

OBS 

00200 

17.10 

OB! 

002  50 

16.72 

OBS 

00300 

16.24 

OBS 

00400 

14.50 

OBS 

00500 

13.36 

OBS 

006  00 

11.11 

OBS 

00700 

06.79 

OBS 

00  8  00 

06.81 

DBS 

00900 

06.25 

OBS 

009  50 

06.31 

06! 

OlOOO 

05.75 

OBS 

01100 

04.95 

06  S 

01200 

04.66 

CBS 

O13O0 

04.42 

OBS 

01400 

04.34 

OBS 

01500 

04.14 

06! 

017  50 

03.91 

06  S 

02000 

03.63 

OBS 

02500 

03.18 

CBS 

03000 

02.76 

«•««»«•*»•*•*«• 
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TABLE  XXVII.— Continued 


neFio     31     ejj3 

vEtn 

l«70 

BOTOP    0*600 

CONSEC             0011 

MONTH 

1     11 

SHIP    OM 

L<r        a  02    N 

0»r 

03 

D»H    USE       1 

LONC      0*7    a      H 

MOUR 

12.2 

i«li              05 

OSTNUH/riHE 

IVltVP 

OECIH 

IE«P 

W.2 

OBS 

oocoo 

20.79 

OBS 

00010 

20.79 

oe$ 

000  20 

20.80 

oes 

00030 

20.80 

oes 

00050 

20.80 

o»s 

000  75 

18.52 

0B$ 

00100 

17.82 

DBS 

00125 

17.15 

OBS 

00150 

17.06 

OBS 

00200 

16.99 

OBS 

002  5') 

16.70 

OBS 

00300 

16.31 

OBS 

00*00 

1*.75 

JBS 

OO50O 

13.10 

OBS 

0C600 

11.26 

OBS 

00700 

08.7* 

OBS 

00800 

07.36 

OBS 

00875 

06.63 

OBS 

DOS')* 

06.90 

OBS 

OCJOO 

06. *1 

oes 

01000 

05.90 

OBS 

01100 

05.31 

OBS 

01200 

0*.91 

OBS 

01300 

04.  *0 

CBS 

01*00 

0*.*0 

OBS 

01500 

0».21 

OBS 

01750 

03.92 

res 

02000 

03.65 

PBS 

02500 

03.21 

oes 

030  00 

02.7* 

•EFID      31      8223 

TE«B 

1970 

BOTOP    0*920 

CONSEC             0012 

MONTH 

1     11 

SHIP    OH 

LAT           3*    50      N 

DtY 

03 

0»I»    USE        1 

lONf.      0*7   *a      H 

MOUB 

23.* 

««E«              05 

C«STNUH/TIME 

LVITVP 

PEPTH 

TEMP 

23.* 

OBS 

00000 

21.27 

?ES 

00010 

21.29 

OBS 

000  20 

21.29 

OBS 

000  30 

21.29 

OBS 

00050 

21.17 

OBS 

000  75 

19.57 

IBS 

00 1 00 

18.52 

OBS 

00125 

18.19 

TBS 

00150 

17.69 

IBS 

00200 

17.35 

OBS 

002  50 

17.08 

oes 

003  00 

16.82 

OBS 

00*00 

15.26 

CBS 

00500 

13.31 

OBS 

C0600 

11.37 

oes 

OC700 

09.39 

PBS 

00800 

07.60 

OBS 

00900 

06.55 

OBS 

0092  5 

06.35 

OBS 

009  50 

C6.50 

OBS 

01000 

05.55 

OBS 

01 1  00 

05.16 

OBS 

01200 

0*.83 

oes 

01300 

0*.59 

OBS 

01*00 

0*.38 

oes 

01500 

0*.2* 

Alii    TEMP          18.               OIK    HOT    Pen  UINO-DIP  01             INST    STO   PECODOEB  TEN    SB    1206 

«EI    BULB          16.                 03       2         3  ■<I>I0-SP0  09            TKICE    DIR                      D  5    SOUiAE       * 

9AfCMETR    1C22.*            SEA  HIND-FOP  DURATIJN                 00.5  2    SQUARE    *6 

CICUO    I/A                            CL/TR  HEATHER  XI  ORIG    f*9    Oil  1    SQUARE    57 

Al                <ICMA-T          OYNDPTH       SND     VEl  0«V0  P)*  TOT    P          N02          N03  SI33          PH 


••«••••*• 


4IF     Tiyt           18.                DIB     Mf.I     tin  <lNO-r,IB  03              INST     STJ    KECnofiC'  TEN    SQ    1206 

HFT     iuLf.           1*.                   Oi        1          »  HlNr>-SOD  05             TRACE     Olfl                         ~l  5     SQUARE        2 

6AfO<ETf     1C23.6             SEA  HIND-FOE                      OUPATION                   C).4  2     SQUARE     *6 

CLCUD    T/A                            CL/TR  HtATHcP  XI             ORIG    E*"    C12  1    SQUARE    *7 

AL                SISM4-T          DVNOPTH       SNrj     VEL  ."IXYG  P04  TOT     P          N02          N03  5  103          PM 
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TABLE  XXVII.— Continued 


BEFIO       31       8  23  3 

VEiB 

1970 

6OT0P    04840 

IIP 

TEMP          19 

CONSEC              0013 

iONTH 

1     11 

SHIP    on 

«ET 

eULB           17 

141            34    55      N 

CI* 

04 

DiTi    USE       1 

BUROME'f    1020 

LONG        C«8    C6       u 

MOUP 

23.6 

APEi              05 

CLOUD    1/4 

C4SINUK/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMS-T 

23.6 

CBS 

00000 

20.80 

36.33 

25.58 

nes 

00010 

20.80 

36.34 

25.59 

OBS 

00020 

20.60 

36.34 

25.59 

oes 

00030 

20.81 

36.34 

25.58 

06S 

00050 

20.79 

36.3  5 

25.60 

oes 

00075 

18.75 

36.50 

26.25 

oes 

00103 

18.24 

36.50 

26.38 

06  s 

00125 

17.71 

36.50 

26.5  1 

oes 

00150 

17.55 

36.47 

26.5  3 

CSS 

002  00 

17.23 

36.44 

2o.5e 

06S 

002  50 

16.93 

36.41 

26.6  3 

rss 

00200 

16.47 

36.31 

26.6  6 

06S 

00400 

14.90 

36.00 

26.7  8 

nes 

00500 

13.38 

35.80 

26.95 

06  5 

006  00 

11.71 

35.55 

27.09 

065 

00700 

09.66 

35.33 

27.29 

res 

OOBOO 

07.92 

35.18 

27.45 

CbS 

00900 

06.52 

35.16 

27.63 

CBS 

00955 

05.86 

35.14 

27.70 

jR' 

009  75 

05.98 

35.20 

27.73 

CBS 

01000 

05.64 

35.14 

27.73 

OBS 

01100 

05.05 

35.11 

27.78 

36  5 

01200 

04.87 

35.13 

27.1>1 

ces 

01300 

04.61 

35.13 

27. P4 

oes 

014  00 

04.45 

35.13 

27.86 

ces 

01500 

04.31 

35.12 

27.87 

DIP     HOT    PES 

02       3 
SE4 
CL/TP 


unO-OIR  23 

UIND-SPD  05 
KINO-FDR 

HEATHER  XI 


INST    STD    PECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    E48    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    46 


DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1525.8 
1526.0 
1526.2 
1526.4 
1526.7 
1521 .7 
1520.6 
1519.5 
1519.4 
1519.2 
1519.1 
1518.5 
1514.9 
15U  .3 
1507.0 
1501 .1 
1496.0 
1492.2 
1490.5 
1491 .4 
1490.3 
1489.6 
1490.5 
1491 .1 
1492.1 
1493.2 


P04       TCT    P 


REFIO       31  6223 

CONSEC  0014 

LAT             34  55       N 

LONG        048  05       W 


YEAR  1970 
MONTH  11 
DAY  05 

HOUR     11.5 


BOTDP    04870 
SHIP    QM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  22. 

WET     BULB  19. 

[JAI-OJIETR    1022.5 
CLCUD    T/A 


DIR     HGT     PER 

30       1  4 

SEA 
CL/TP 


•  IMO-DIR  21 

HINO-SPO  09 
t.IND-F3R 

WEATHER  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E48    014 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
I     SQUARE    48 


CASTNUM/IIME       LVLTYP 


SI3MA-T  DYNDPTH       SND     VEL       JXYG 


Pu4       TOT    P 


OBS 

00000 

20, 

.86 

36. 

.38 

25 

.60 

OBS 

000  10 

20. 

,85 

36. 

.36 

25 

.60 

OBS 

00020 

20. 

.85 

36. 

,38 

25 

.60 

06  5 

000  30 

20. 

.84 

36. 

,39 

25, 

.61 

oes 

00050 

20. 

.76 

36, 

,37 

25, 

.62 

08S 

00075 

18. 

,38 

36. 

,37 

26 

.24 

OBS 

00100 

17. 

,61 

36, 

,44 

26, 

,49 

OBS 

00125 

17. 

,29 

36. 

.43 

26, 

.56 

oes 

00150 

17. 

,15 

36. 

.42 

26 

.56 

OBS 

002  00 

16. 

.99 

36. 

.41 

26, 

,62 

OBS 

002  50 

16. 

.62 

36. 

,34 

26 

.65 

OBS 

00300 

16. 

.10 

36. 

,23 

26. 

,69 

oes 

00400 

14. 

.80 

36. 

,00 

26, 

.80 

oes 

00500 

13. 

,27 

35. 

,7S 

26, 

,96 

oes 

00600 

11. 

.26 

35. 

,47 

27, 

,1  1 

CBS 

00700 

09. 

,31 

35. 

,31 

27, 

,33 

ces 

008  00 

06. 

,00 

35. 

.iZ 

27, 

,54 

oes 

00900 

06. 

,55 

35. 

,18 

27. 

,64 

OBS 

01000 

05. 

,90 

35. 

,19 

27. 

,  74 

oes 

01060 

05. 

,11 

35. 

,12 

27. 

,78 

oes 

01100 

05. 

,19 

35. 

14 

27. 

,76 

oes 

01200 

04. 

,91 

35. 

,14 

27. 

,e2 

oes 

01300 

04. 

,48 

35. 

,10 

27, 

,84 

OSS 

01400 

04. 

,15 

35. 

06 

27. 

,66 

oes 

01500 

04. 

,04 

35. 

09 

27. 

,87 

OBS 

C1750 

03. 

,67 

35. 

1  1 

27. 

,9  1 

oes 

02000 

03. 

,72 

35. 

11 

27. 

,92 

oes 

02500 

03. 

,21 

35. 

10 

27. 

,97 

06S 

03000 

02. 

72 

35. 

09 

28.00 

1  5  26  .  1 
1 5  26  .  2 
15  26.4 
1526.5 
1526.6 
1520.5 
1519.7 
1518.2 
1518.2 
1518. 6 
1518.1 
1517.2 
1514.5 
1510.9 
1505.3 
1499.8 
1496.5 
1492.3 
1491 .4 
1469.5 
1490.2 
1490.7 
1490.5 
1490.9 
1492.1 
1495.6 
1499.2 
1505.6 
1512.1 


**«»»*«*««**««« 
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TABLE  XXVII.— Continued 


StflO       31       82?} 
CONSEC               0015 
LAT            3«    ;e      N 
LONG       0«T    i1       H 

VE«<     l«70 
HONtM        11 
0»»             05 
HCU«    J}. 5 

BOtOP    0*200 
SHIP    OK 
0«I»    'li'       I 
ARE!               C^ 

«|0     Tf-O          JO. 

BABOHfTP     10?*. 2 
CICU3    I/S 

DIP    HGT    PtP 

29      2        i 
SEA 
CC/tP 

«1N0-SP0 
.IND-POP 

KEAlnea 

2r 

15 
XI 

CISTNUH/TIME 

LVLTVP          DEPTH 

TEMP 

SAL            5i;ha-i 

CVNOPIH       SNO    V?l 

.TX*G 

p:). 

INST     ST.T    DECOPOrD 
TRACE    JIO  D 

DURA T I  ON  00.3 

0«  IG    E'.S    015 


TE'<  SO  1206 
5  SOUABE  2 
2  SOUABE  «6 
I     SOJABP     47 


IBS 

00000 

20.93 

D^S 

00010 

20.9* 

3BS 

00020 

20.9* 

06S 

00030 

20.95 

oes 

00050 

18.68 

QBS 

00075 

17.58 

06  S 

00100 

17.36 

OSS 

00125 

17.23 

□BS 

00150 

17.07 

OBS 

00200 

16.85 

OSS 

002  50 

16.56 

OBS 

00300 

16.12 

CSS 

OOAOO 

1*.95 

-IPS 

00500 

13.86 

OBS 

00600 

12.26 

OBS 

00700 

10.35 

OBS 

OOSOO 

07.9* 

OSS 

00900 

06.35 

CBS 

00920 

06.70 

OBS 

00930 

06.8* 

CBS 

01000 

05.68 

C8S 

OlOAO 

05. *9 

OSS 

01050 

05.61 

C>BS 

01100 

05.36 

CBS 

C1160 

0*.85 

OSS 

01180 

0*.91 

OBS 

01200 

0*.e8 

OBS 

01300 

0*.63 

OSS 

OUOO 

0*.35 

OBS 

01500 

0*.16 

•*•••*•••»••»•* 


REflO      31  8223 

CONSEC  0016 

LAT           3*  56      N 

LONG       0*8  02       k 


YEAR  1970 
CONTH  U 
DAY  06 

HOUfi     U  .6 


eOTOP  03100 
SHIP  dw 
DATA  U?c   1 
AREA       05 


Al»    lEHP         22. 

WET     aULb  19. 

9AR0METt     1025.1 
CLCUO    T/1 


DIB     HGT     PER 

28      2         3 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIB  H 

rtlND-SPO  1) 
■IIND-FOR 

HEATHER  XI 


INST     STO    BECOBDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    E*8    016 


TEN  50  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *8 
1    SQUARE    *8 


CASTNUK/TIfE       IVLTYP 


DYNOPTH       SND     VEL        TXYG 


pa*       TCI     P 


OBS 

00000 

21.05 

OBS 

00010 

21.05 

OBS 

00020 

21.06 

OBS 

000  30 

21.03 

DBS 

00050 

18.63 

OSS 

00075 

17.86 

CBS 

00100 

17. *8 

rss 

00125 

17.23 

OBS 

00150 

17.12 

OBS 

00200 

17.00 

OBS 

00250 

16.55 

OBS 

00300 

16.06 

OBS 

00*00 

1*.76 

OBS 

OOSOO 

13. *6 

OBS 

00600 

11.97 

OBS 

00700 

09.91 

CSS 

ooeoo 

07.66 

OBS 

00900 

06.69 

OBS 

00910 

06.52 

OSS 

00920 

06.79 

OSS 

OlOOO 

06.0* 

OSS 

01100 

05. *9 

OBS 

01200 

0*.97 

OBS 

01300 

0*.60 

OBS 

01380 

0*.39 

rss 

01*00 

0*.5l 

OSS 

01500 

0*.3l 

oes 

01750 

03.91 

o?s 

02000 

03.72 

OBS 

02500 

02.31 

IBS 

02700 

02.15 
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TABLE  XXVII.— Continued 


REFID      31      S223 
C0NS6C  0017 

14T  34    5  8      N 

LONG      0*7    57      M 


rE&R 

I<)70 

80TDP    04400 

AIR 

TEMP          25. 

OIR 

MGT     PER 

WIND-OIR 

W 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

11 

SHIP    OH 

WEI 

BULB          22. 

23 

2          4 

HINO-SPD 

11 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       2 

Dsy 

07 

DAT«    USE        1 

BAROMETR    1023.2 

SEA 

WINO-FDR 

DURATION                  00.6 

2     SQUARE    46 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

WEATHER 

X2 

OB IG    E48    017 

1     SaUARE    47 

lVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dyndpth 

SND     VEL 

1X10 

pn4 

TOT    P          N02          N03 

5103         PH 

OBS 

00000 

20.87 

36.50 

25.69 

1526.2 

OBS 

00010 

20.87 

36.50 

25.69 

1526.4 

OBS 

00020 

2  0.87 

36.50 

25.69 

1526.6 

OBS 

000  30 

20.87 

36.51 

25. 7C 

1526.7 

OBS 

00050 

18.04 

36.48 

26.41 

1519.2 

OBS 

00075 

17.62 

36.45 

26.49 

1518.4 

DBS 

00100 

17.32 

36.44 

26.56 

1517  .9 

OBS 

00125 

17.20 

36.43 

26.58 

1517.9 

oes 

00150 

17.11 

36.43 

26.60 

1513.1 

OBS 

002  00 

17.01 

36.42 

26.62 

1518.6 

OBS 

00250 

16.67 

36.36 

26.65 

1518.3 

OBS 

00300 

16.20 

36.26 

26.69 

1517.6 

OBS 

00400 

14.91 

36.0  3 

26.80 

1514.9 

OBS 

00500 

13.74 

35.88 

26.94 

1512 .6 

OBS 

006  00 

12.40 

35.69 

27.06 

1509.6 

OBS 

00700 

10.07 

35.39 

27.26 

1502.6 

OBS 

008  00 

08.49 

35.26 

27.42 

1498.3 

OBS 

00900 

07.03 

35.21 

27.60 

1494.3 

OBS 

01000 

05.93 

35.18 

27.72 

1491 .5 

OBS 

01100 

05.37 

35.15 

27.77 

1490.9 

oes 

01200 

04.93 

35.14 

27.82 

1490.8 

OBS 

01300 

04.68 

35.13 

27.64 

1491.4 

OBS 

01400 

04.38 

35.11 

27.85 

1491.8 

OBS 

01500 

04.24 

35.12 

27.88 

1492.9 

OBS 

01750 

03.92 

35.10 

27.90 

1495.8 

OBS 

02000 

03.73 

35.10 

27.92 

1499.2 

OBS 

02500 

03.26 

35.10 

27.96 

1505.8 

OBS 

03000 

02.85 

35.09 

27.99 

1512.6 

REfiD       31  8223 

CONStC  0018 

LAT             35  06       N 

LONG       047  54       H 


YEAR  1970 
MONTH  11 
DAY  06 

HOUR     00.0 


80TDP     03700 
SHIP    OW 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEWP         21. 
WET    eULB  19. 

6ARCMETR    1022.6 
CLOUD     T/A 


DIR    HGT     Per 

23       3         4 
SEA 
CL/TR 


;(INO-01R     17 
WIND-SPD    12 
WINO-FDR 
WEATHER       X2 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

OR  IG    E48    018 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
I    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


SliMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       JXYG 


P34       TOT     P 


OBS 

00000 

20.89 

36.50 

t3 

.68 

OBS 

00010 

20.89 

36.50 

25, 

.68 

OBS 

00020 

20.69 

36.50 

25 

.68 

OBS 

00030 

20.66 

36.51 

25. 

.70 

OBS 

00050 

18.52 

36.37 

26, 

.21 

C9S 

00075 

17.62 

36.47 

26, 

.51 

OBS 

00100 

17.26 

36.43 

26, 

.57 

oes 

00125 

17.16 

36.41 

26, 

.57 

OBS 

00150 

17.06 

36.43 

26, 

.61 

DBS 

00200 

16.96 

36.42 

26, 

.63 

OBS 

002  50 

16.56 

36.34 

26.66 

OBS 

00300 

16.10 

36.26 

26. 

,71 

OBS 

00400 

15.26 

36.10 

26.78 

OBS 

00500 

14.06 

35.91 

26. 

.89 

OBS 

00600 

12.55 

35.67 

27, 

.02 

oes 

00675 

11.03 

35.45 

27. 

.14 

OBS 

006  80 

11.13 

35.49 

27. 

,15 

OBS 

00700 

10.81 

35.45 

27. 

.18 

OBS 

00755 

09.64 

35.35 

27. 

.31 

OBS 

00760 

09.73 

35.40 

27. 

.33 

oes 

008  00 

08.75 

35.26 

27. 

.38 

oes 

00880 

07.47 

35.24 

27. 

,56 

oes 

00900 

07.60 

35.30 

27. 

,59 

OBS 

00990 

06.62 

35.20 

27. 

,65 

OBS 

OlOOO 

06.74 

35.25 

27. 

,67 

OBS 

01100 

05.59 

35.16 

27. 

,75 

oes 

01200 

05.  11 

35.  16 

27. 

81 

oes 

01300 

04.81 

35.15 

27. 

,84 

oes 

01400 

04.61 

35.15 

27. 

86 

OBS 

01500 

04.43 

35.15 

27. 

88 

1526.3 
1526.4 
1520.6 
1 5  26  .  7 
1520.4 
1518.4 
1517.7 
1517.6 
1517.9 
1518.4 
1517.9 
1517.3 
1516.1 
1513.7 
1510.0 
1505.7 
1506.2 
1505.4 
1501.9 
1502.4 
1499.3 
1495.7 
1496 .6 
1494.1 
1494.9 
1491 .8 
1491 .5 
1492.0 
1492.6 
1493.6 
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TABLE  XXVII.— Continued 

ReFIO       31       82i3             YE«B  1970  BOTDP     0<ie20             410  IEI"P          21.  DIB    HGT     PE  B             KIMD-DIR     lb              INST     STD    RECORDER                TEN    SQ     1206 

CONSEC                001°             MONTH       11  SHIP    OW                        WET  BULt          21.  26       2          4  WIND-SPD    04             TR4CE    OIP                        D             5    SQUARE        2 

L4T             34    59       N             P4*  08  D4T4    USE        I             BAROHETR     1019.7             SEA  WIND-FOR                     DURATION                  00.3             2     SQUARE     48 

LONG       048    02       W             HOUR  23.4  AREA               05             CLOUO    I/A  CL/TR  iJEATHER       X2             CRIG    £48    019                              1     SQUARE     48 

CASINUf/TlME       LVLTYP  DEPTH  TEMP                SAL  SIGMA-T          DTNDPTH       SND    VEL       QXlfG               P04       TOT     P          Na2          N03          SIJ3          PH 

23.4         OeS  00000  21.00  36.48  25.64  1526.5 

OBS  OOOIO  20.98  36.49  25.65  1526.7 

OBS  00020  20.98  36.50  25.66  1526.8 

OBS  00030  20.99  36.51  25.66  1527.0 

OBS  00050  18.34  36.45  26.31  1520.0 

OBS  00075  17.77  36.46  26.46  1518.8 

OeS  00100  17.36  36.43  26.54  1518.0 

OBS  00125  17.21  36.42  26.57  1517.9 

OBS  00150  17.15  36.41  26.58  1518.2 

OBS  00200  17.00  36.41  26.61  1516.5 

OBS  00250  16.81  36.37  26.63  1518.7 

OBS  00300  16.36  36.26  26.67  1516.1 

06S  00400  15.25  36.10  26.78  1516.1 

OBS  00500  13.76  35.86  26.92  1512.7 

OBS  00600  12.36  35.63  27.03  1509.3 

OBS  00700  10.16  35.35  27.22  1502.9 

OBS  00800  06.12  35.22  27.45  1496.6 

OBS  00860  07.41  35.21  27.55  1495.1 

OBS  00865  07.53  35.25  27.56  1495.7 

OBS  00870  07.45  35.25  27.57  1495.5 

OBS  00880  07.55  35.26  27.56  1496.0 

OBS  00900  06.95  35.19  27.60  1493.9 

OBS  01000  06.28  35.23  27.72  1493.0 

OBS  01100  05.41  35.15  27.77  1491.1 

OBS  01200  05.13  35.15  27.80  1491.6 

OBS  01280  04.76  35.14  27.84  1491.4 

OBS  01300  04.86  35.16  27.84  1492.2 

OBS  01400  04.62  35.15  27.86  1492.9 

OBS  01500  04.29  35.12  27.87  1493.1 


REflO       31       6223 
CONSEC  0020 

LAT  34     55        N 

LONG       043    00       H 


YEAR 

1970 

BOTDP    04550 

AIR 

TEMP         21. 

OIR    HGT    PER 

HINO-DIfl 

17 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTh 

>       11 

SHIP    OH 

HET 

BULB         21. 

27 

1          3 

HINO-SPD 

07 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

04Y 

09 

DATA    USE        I 

B4R0METR     1018.1 

SEA 

HIND-FOB 

DURATION                   00.6 

2     SQU4RE    48 

HOUR 

12.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

HEATHER 

xe 

ORIG     E48    020 

1     SQUARE     48 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5133          PH 

OBS 

000  00 

21.12 

36.52 

25.64 

1526.9 

OBS 

00010 

21.12 

36.53 

25.64 

1527.1 

OBS 

00020 

21.12 

36.53 

25.64 

1527.2 

085 

C0030 

21.10 

36.53 

25.65 

1527.4 

OSS 

00050 

18.77 

36.44 

26.20 

1  .21  .2 

06  S 

00075 

17.67 

36.45 

26.46 

1513.5 

OBS 

00100 

17.37 

36.44 

26.55 

1518.0 

OBS 

00125 

17.22 

36.43 

26.56 

1518.0 

ces 

00150 

17.17 

36.43 

26.59 

1518.2 

OBS 

002  00 

17.08 

36.42 

26.60 

1518.8 

065 

002  50 

16.91 

36.3  9 

26.62 

1519.1 

OBS 

00300 

16.55 

36.31 

26.64 

1518.7 

OBS 

C04  00 

15.30 

36.06 

26.74 

1516.2 

OBS 

0C500 

13.99 

35.91 

26.91 

1513.5 

OBS 

00600 

12.41 

35.63 

27.02 

1509.5 

OBS 

00700 

10.32 

35.37 

27.20 

1503.5 

OBS 

00800 

08.78 

35.31 

27.42 

1499.4 

OBS 

00900 

07.26 

35.26 

27.61 

1495.2 

PBS 

00905 

07.53 

35.32 

27.61 

1496.4 

OBS 

00920 

07.29 

35.32 

27.65 

1495.8 

OBS 

01000 

06.18 

35.18 

27.69 

1492.5 

OBS 

01100 

05.50 

35.17 

27.77 

1491 .5 

OBS 

01200 

04.96 

35.14 

27.81 

1490.9 

OBS 

01300 

04.64 

35.13 

27.84 

1491  .2 

OBS 

01400 

04.37 

35.11 

27.86 

1491 .8 

ObS 

01500 

04.22 

35.  11 

27.87 

1492.8 

OBS 

01750 

03.96 

35.10 

27.89 

1495.9 

OBS 

02000 

03.73 

35.10 

27.92 

1499.2 

OBS 

02  5  00 

03.27 

35.10 

27.96 

1505.8 

CBS 

03000 

02.85 

35.09 

27.99 

1512.6 
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TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO  31  8223 
CONSEC  0Q21 
LAT  35  OO  N 
LONG   0^1  Se   M 


CASTNUM/TIME 


TEAR 

1970 

BOTOP    03830 

AIR 

TEMP          21. 

DIR    HGT     PER 

UIND-OIR 

17 

INST    SID    RECORDER 

TEN    Sa     1206 

MONTH 

1       LI 

SHIP    OH 

MET 

3ULB          21. 

17       0          2 

dINO-SPO 

11 

TRACE    01  R                        D 

5     SaUARE       4 

OAT 

09 

DATA    USE       1 

BAROJIETR     1018.5             SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SOUARE     46 

HOUR 

23.6 

AREA              05 

CLOUD    T/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E48    021 

1     SOUARE     57 

L VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OX*G 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI  03          PH 

CBS 

OCOOO 

21.09 

36.52 

25.64 

1526.8 

DBS 

000 10 

21.06 

36.53 

25.66 

1526.9 

0B5 

0002  0 

21.06 

36.53 

25.66 

1527.1 

CBS 

000  30 

21.06 

36.53 

25.66 

1527.3 

OBS 

00050 

20.76 

36.45 

25.68 

1526.7 

DBS 

00075 

18.10 

36.47 

26.35 

1519.8 

OBS 

00100 

17.56 

36.44 

lit.iO 

151". 6 

OPS 

00125 

17.39 

36.45 

25.55 

1513.5 

OBS 

00150 

17.22 

36.4  3 

26.58 

1513.4 

oes 

002  00 

17.12 

36.43 

2O.6  0 

1515.9 

OBS 

00250 

16.96 

36.40 

26.62 

1519.2 

DBS 

00300 

16.58 

36.32 

2o.64 

1518.8 

OBS 

00400 

15.25 

36.09 

25.77 

1516.1 

OBS 

00500 

13.87 

35.90 

26.9  3 

1513.1 

OBS 

00600 

12.46 

3  5.64 

27.01 

1509.7 

OBS 

007  00 

10.29 

35.39 

27.22 

1503.4 

OBS 

008  00 

08.68 

35.27 

27.40 

1499.0 

OBS 

00900 

07.25 

35.23 

27.58 

1495.2 

OBS 

00920 

07.56 

35.32 

27.61 

1496.8 

OBS 

00930 

07.30 

35.30 

27.63 

1495.9 

OBS 

01000 

06.30 

35.17 

27.67 

1493.0 

OBS 

01100 

05.65 

35.17 

27.75 

1492.1 

OBS 

01200 

04.99 

35.12 

27.79 

1491.0 

OBS 

01300 

04.72 

35.13 

27. f  3 

1491.6 

OBS 

014  00 

04.55 

35.14 

27.86 

1492.6 

OBS 

01500 

04.29 

35.12 

27.  f,  7 

1493.1 

«»««•••« 


REFID  31  8223 
CONSEC  0022 
LAT  35  02  N 
LONG   047  58   H 


CASTNU"/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP     04690 

AIR 

TEMP         21. 

DIR    HGT    PER 

HIND-OIR 

13 

INST    STO    RECORDER 

TEN   SO    1206 

MONTH 

11 

SHIP    OH 

WET 

BULB         20. 

15      2         3 

.(ISO-SPD 

04 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       ♦ 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

6AR0METB     1018. t 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.7 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.3 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E48    022 

1     SOUARE    57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SID3         PH 

CBS 

00000 

21.14 

36.52 

25.63 

1527.0 

OBS 

00010 

21.14 

36.53 

25.64 

1527.1 

OBS 

00020 

21.13 

36.53 

25.64 

1527.3 

OBS 

00030 

21.09 

36.54 

25.66 

1527.3 

OBS 

000  50 

19.41 

36.41 

26.01 

1523.0 

OBS 

00075 

17.71 

36.4  3 

26.46 

1516.6 

OBS 

00100 

17.46 

36.44 

20.52 

1518.3 

OBS 

00125 

17.26 

36.43 

26.57 

1518.1 

OBS 

00150 

17.13 

36.42 

26.59 

1518.1 

CBS 

002  00 

17.04 

36.42 

26.61 

1516.7 

OBS 

002  50 

16.76 

36.36 

26.6  3 

1518.6 

OBS 

00300 

16.41 

36.31 

26.68 

1516.3 

OBS 

00400 

14.96 

36.04 

26.80 

1515.1 

OBS 

00500 

13.80 

35.89 

26.9  3 

1512.8 

OBS 

00600 

12.10 

35.57 

27.03 

1506.4 

OBS 

00700 

10.00 

35.36 

27.25 

1502.3 

OBS 

00800 

08.45 

35.31 

27.47 

1498.2 

OBS 

00900 

07.39 

35.29 

27.61 

1495.8 

OBS 

01000 

06.40 

35.21 

27.69 

1493.5 

OBS 

01100 

05.76 

35.19 

27.75 

1492.5 

OBS 

01200 

05.13 

35.14 

27.75 

1491.6 

OBS 

01300 

04.74 

35.15 

27.85 

1491.7 

OBS 

01320 

04.82 

35.  16 

27.04 

1492.4 

OBS 

01340 

04.57 

35.12 

27.84 

1491.6 

OBS 

01355 

04.76 

35.16 

27.85 

1492.7 

OBS 

01380 

04.49 

35.15 

27.87 

1492.0 

OBS 

01400 

04.55 

35.15 

27.67 

1492.6 

OBS 

01500 

04.27 

35.12 

27.87 

1493.1 

CBS 

01750 

04.09 

35.11 

27.89 

1496.5 

OBS 

02000 

03.69 

35.10 

27.92 

1499.1 

OBS 

025  00 

03.28 

35.10 

27.96 

1505.9 

OBS 

03000 

02.85 

35.09 

27.99 

1512.6 

c«« •••••»•• 
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TABLE  XXVII.— Continued 


REFID   31  B22} 

CONSEC  0023 
L4I  S*  <.e  N 
LONG   048  06   h 


YEiR  1970 
MONTH  11 
DAY  11 
HOUR  00,2 


eOTUP  02100 
SHIP  on 
DATA  USE   1 
AREA      05 


«1«     lEMP  22. 

HEl    BULB  21. 

SARC1ETR     1017.2 
CLCUO    T/a 


01 R    H&T     PER 

17       2  4 

SEA 
CL/TR 


JINO-OIR  11 

MINP-SPO  12 
.ilND-FJR 

HEATHED  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE     .IIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    £48    023 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG«A-T 

oes 

00000 

20.87 

36.36 

25.56 

DBS 

000  10 

20.92 

36.45 

25.64 

OBS 

00020 

20.98 

36.52 

25.67 

OBS 

00030 

20.98 

36.53 

i5.68 

CBS 

00050 

20.98 

36.53 

25.68 

oes 

00075 

18.25 

36.44 

26.33 

OPS 

00100 

17.42 

36.43 

26.53 

OBS 

00125 

17.28 

36.4  3 

26.56 

OBS 

00150 

17.12 

36.42 

26.59 

OBS 

002  00 

16.99 

36.41 

26.62 

06  S 

002  50 

16.73 

36.36 

26.64 

OBS 

00300 

16.35 

36.29 

26.68 

OBS 

00400 

15.  11 

36.06 

26.7  8 

OBS 

005  00 

14.00 

35.93 

26.92 

OBS 

00600 

12.28 

35.63 

27.04 

OBS 

007  00 

10.62 

35.47 

27.23 

OBS 

00800 

08.72 

3i.32 

27.43 

OBS 

00900 

07.40 

35.24 

27.57 

OBS 

009  30 

07.57 

35.33 

27.62 

OBS 

OlOOO 

06.90 

35.31 

27.70 

OBS 

OlIOO 

05.40 

35.12 

27.74 

OBS 

01115 

05.37 

35.19 

27.80 

OBS 

01140 

05.65 

35.23 

27.80 

OBS 

01200 

05.03 

35.14 

27.80 

OBS 

01300 

04.76 

35.14 

27.64 

oes 

01400 

04.56 

35.13 

27.85 

085 

01500 

04.26 

35.11 

27.87 

OYNOPTH   SND  «EL   3XYG 

1526.1 
1526.5 
1526.9 
1527.0 
1527.4 
1520.2 
1518.2 
1516.2 
1518.1 
1518.5 
1516.5 
1516.1 
1515.6 
1513.5 
1509.1 
1504.7 
1499.2 
1495.6 
1497.0 
1495.6 
1491 .0 
1491.2 
1492.8 
1491 .2 
1491.7 
1492.6 
1493.0 


P34       TOT     P 


OEFIO       31       8223 
COHSSC  0024 

LAT  35    11       N 

LCNG       046     19       H 


CASTNCjM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTOP    04350 

AIO 

Tfyp          22. 

DIP 

Hf-T     PI^R 

HIND-JIR 

12 

INST     STD    l-ECCPDE" 

TFN    SO     1206 

MONTH 

11 

SHIP    Dw 

t.cT 

1ULE            16. 

1^ 

2          -> 

KlMD-SPD 

U 

TRACE     3U                        0 

5     SQUARE       4 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAfC-ltTR    1019.; 

SEA 

A  INC;- FOR 

DURATIJN                   03.6 

2     SQUARE     43 

HOUR 

11. 6 

AREA               05 

CLuU 

ij    T/A 

;l/' 

f. 

wrAT^FR 

XI 

ORIG     E45    024 

1     SQUARE     58 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh 

SND     VEL 

TXYG 

pn4 

TOT     P          N02          NCS 

5133         P^ 

OBS 

00000 

20.85 

36.42 

25.63 

1  3  26  . 1 

o6S 

00010 

20.96 

36.52 

25.68 

1  5  26  .  7 

OBS 

00020 

2  0.96 

36.52 

25.68 

1526.3 

nss 

00030 

20.97 

36.53 

25.68 

1527.0 

OBS 

00050 

16.85 

36.35 

26.1  1 

1521.4 

OBS 

CCC75 

17.60 

31.. 42 

26.43 

1518.6 

oes 

00100 

17.33 

36.42 

26.54 

1517.9 

oes 

00125 

17.15 

36.41 

26.56 

1517.7 

OBS 

00150 

17.00 

36.42 

26.60 

1518.0 

CBS 

00200 

16.91 

36.39 

26.62 

I51E.2 

OPS 

00250 

16.52 

36.31 

20.65 

1517.6 

oes 

00300 

16.00 

36.22 

26.70 

1516.9 

CBS 

00400 

15.06 

36.07 

26.60 

1515.5 

OBS 

005  00 

14.12 

35.54 

26.91 

1513.9 

CbS 

00600 

13.05 

35.75 

26.98 

1511.6 

CBS 

007  00 

11.30 

35.53 

27.15 

15C7.2 

pes 

COP  00 

C9.  15 

35.33 

27.37 

1500.6 

nes 

00=00 

07.00 

35.16 

27.57 

1494.1 

JUS 

C0940 

Co.  42 

35.12 

27.61 

1492.4 

oes 

C0O60 

06.53 

35.22 

27.66 

1493.3 

PBS 

01000 

06.33 

35.22 

27.70 

1493.2 

oes 

01100 

05.51 

35.16 

27.76 

1491.5 

oes 

01200 

C5.15 

35.16 

27.8  1 

1491.7 

OBS 

01300 

05.00 

35.18 

27.64 

1492.8 

oes 

01400 

04.52 

35.13 

27.35 

1492.4 

OBS 

01500 

04.27 

35.11 

27.87 

1493.0 

DBS 

01750 

03.91 

35.09 

27.89 

1495.7 

CBS 

02000 

03.75 

35.10 

27.91 

1499.3 

OPS 

02500 

03.37 

35.10 

27.95 

1506.2 

OBS 

03C00 

02.64 

35.09 

27.99 

1512.6 

441 


TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO       31  t22i 

CGNS6C  0025 

lAT            34  56      H 

LONG       048  05       ■> 


YEAR 

1970 

BOTDP    04580 

AIR 

TE"P         20. 

OIR 

HOT     PER 

.IMO-OIR    11 

MONTH 

1     u 

SHIP    &« 

WET 

BULe          19. 

19 

2          4 

KINO-SPO    10 

0»V 

11 

04T4    USt       1 

BAROHETt    1020.4            SEA 

WINO-FCR 

HOUR 

23.7 

4*E4              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

.VLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

Sia«A-T 

OVNDPTM 

SNO    VEL 

3XirG                P3 

06S 

00000 

21.26 

36.42 

25.52 

1527.2 

06  S 

00010 

21.26 

36.43 

25.53 

1527.3 

(J6S 

00020 

21.26 

36.44 

25.54 

1527.5 

oes 

00030 

21.34 

36.53 

25.58 

1528.0 

DBS 

00050 

20.49 

36.59 

25.86 

1 5  26  .  1 

06S 

00075 

18.49 

36.49 

26.31 

1520.9 

oes 

00100 

18.04 

36.50 

26.4  3 

1520.0 

DBS 

00125 

17.69 

36.47 

26.49 

1519.4 

08  S 

00150 

17.56 

36.48 

26.53 

1519.4 

OBS 

00200 

17.11 

36.42 

20.5S 

1518.9 

OBS 

002  50 

16.94 

36.40 

i6.62 

1519.2 

CBS 

00300 

16.42 

36.30 

26.67 

1518.3 

ce^ 

00400 

14.95 

36.05 

26.81 

1515.1 

OBS 

00500 

13.64 

35.86 

26.94 

1512.3 

JB5 

00600 

11.49 

35.50 

27.09 

1506.2 

OBS 

00700 

10.05 

35.41 

27.28 

1502.6 

OPS 

ooeoo 

08.53 

35.30 

27.45 

1491 .5 

OBS 

00900 

07.44 

35.28 

27.60 

1496.0 

OBS 

00915 

07.25 

35.33 

27.66 

1495.5 

OBS 

00940 

07.51 

35.37 

27.66 

1497.0 

CBS 

01000 

06.70 

35.28 

77.70 

14  94.7 

OBS 

OllOO 

05.58 

35.16 

27.75 

1491.8 

UBS 

01200 

05.14 

35.16 

27.81 

1491 .7 

OBS 

OliOO 

04.82 

35.15 

27.84 

1492.0 

oes 

01400 

04.55 

35.  13 

27.85 

1492.5 

CBS 

01500 

04.  34 

35.14 

27. SB 

1493.4 

INST     STO    BECOROER 
TRACE     OIR  0 

DURATION  00.3 

C.OIG    E48    025 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


REflD       31       8223  »£AR     1970 

CONSEC  0026  MONTH       11 

LAT  35    05       N  OAY  12 

LONG      048    19      w  HOUR    11.6 


BOTOP    04550 
SHIP    OH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AU     TEMP  21. 

KET     eULB  21. 

bARCMETR     1020. 
CLCUO     T/A 


OIR     HGT     PES 

17       2  3 

SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  14 

nnO-SPD  2D 
HINO-fCR 

HEATHER  X2 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

OUR  AT  I PN  O0.7 

ORIr,     E4&    026 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TI1E        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T 


DYNDPTH       SNO    VEL        3XYG 


Pj4       TOT    P 


OBS 
08S 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
□  BS 

oes 

OBS 

oes 
oes 
oes 

OBS 
OBS 

oes 
oes 
oes 
oes 
oes 

OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00600 
00700 
00800 
00900 
00910 
00920 
01000 
OllOO 
0  1105 
01200 
01300 
01400 
01500 
01750 
02000 
02500 
05000 


21.32 
21.32 
21.32 

21.32 
20.50 
16.60 
17.91 
17.68 
17.45 
17.12 
16.84 
16.49 
15.40 
13.88 
12.64 
10.90 
08.86 
07.50 
07.42 
07.64 
06.36 
05.47 
05.63 
05.06 
04.66 
04.41 
04.23 
04.00 
03.  76 
03.24 
02.86 


36.49 
36.50 
36.50 
36.50 
36.45 
36.47 
36.47 
36.48 
36.46 
36.41 
36. j6 
36.32 
36.10 
35.86 
35.65 
35.50 
35.32 
35.26 
35.24 
35.34 
35.19 
35.  14 
35.19 
35.  14 
35.  12 
35.11 
35.11 
35.10 
35.  10 
3  5.09 
35.06 


25.56 
25.57 
25.57 
25.57 
25.75 
26.26 
26.4  4 
26.50 
26.54 
26.58 
26.63 
26.67 
26.75 
26.91 
26.9  9 
27.20 
27.41 
27.57 
27.57 
27.61 
27.68 
27.75 
27.77 
27.80 
27.83 
27.85 
27.87 
27.89 
27.91 
27.96 
27.98 


1527.4 
1527.6 
1527 .7 
1527.9 
1 5  26  .  0 
1521.2 
1519.6 
1519.4 
1515.1 
1518.9 
1516.6 
1518.5 
1516.6 
1513.1 
1510.3 
1505.8 
1499.6 
1496.2 
1496.0 
1497.1 
1493.3 
1491.3 
1492.1 
1491.3 
1491.3 
1491 .9 
1492.9 
1496.1 
1499.3 
1505.7 
1512.7 


442 


TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO       31  8223 

CONSEC  0027 

UAT            35  10      N 

LONG       O'tS  10       H 


YEAR     1970 

BOTOP    01800 

AIR     TEKP          21. 

DIP    HOT 

PER 

.IIND-OIR 

12 

MONTH       11 

SHIP    0« 

kEI     BULB           21. 

l*      2 

4 

WIND-SPO 

15 

DAY             12 

OATS    USE       1 

BAROMETfi     1020. <. 

SEA 

HIND-FPR 

HOUR    23.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WcATHEP 

X2 

INST     STO    RECOROER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR                        D  5    SOUARE        * 

DURATIIN                   00.3  2     SOUARE     48 

ORIG     E*8    027  1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  OYNOPTh       SND    VEL       OXYG 


PTt       TOT    P 


OBS 

00000 

20, 

.93 

36. 

.20 

25, 

.44 

OBS 

000  10 

20, 

.93 

36, 

.20 

25. 

.44 

OBS 

00020 

20. 

.93 

36, 

.21 

25, 

.45 

OBS 

00030 

20. 

.90 

36,22 

25. 

,47 

CBS 

00050 

20. 

.78 

36. 

.30 

25. 

,56 

OBS 

OOC75 

19. 

.  75 

36. 

.53 

26. 

.01 

OBS 

00100 

18. 

.60 

36. 

.50 

26. 

.29 

OBS 

00125 

18. 

.12 

36. 

.51 

26. 

,42 

OBS 

00150 

17. 

.75 

36. 

.49 

26. 

,49 

OBS 

002  00 

17. 

.37 

36. 

.46 

26. 

,56 

OSS 

002  50 

17. 

.13 

36. 

.44 

26. 

.60 

OBS 

00300 

16. 

.95 

36. 

.41 

26. 

,63 

OBS 

00400 

15. 

.45 

36. 

.08 

26. 

.7? 

OBS 

00500 

13. 

.81 

35. 

.89 

26. 

,93 

OBS 

C0600 

12. 

,72 

35. 

.69 

27. 

,00 

OBS 

007  00 

10. 

.74 

35. 

.45 

27, 

,19 

OBS 

00800 

09. 

.13 

35. 

.34 

27. 

,37 

OBS 

00900 

07. 

,67 

35. 

.28 

27, 

,56 

OBS 

01000 

06. 

,37 

35. 

.20 

27. 

,68 

OBS 

01100 

05. 

,51 

35. 

,  16 

27, 

,76 

OBS 

01200 

05. 

,  16 

35. 

,  17 

27. 

,81 

OBS 

01300 

04. 

,89 

35. 

17 

27, 

,84 

OBS 

01<.00 

04. 

,78 

35. 

,18 

27, 

.86 

OBS 

01500 

04. 

,37 

35. 

.14 

27. 

,86 

1526.0 
1 5  26  . 2 
1526.4 
1526.5 
1526.6 
1524.5 

1521 .6 
1520.7 
15  20.0 
1519.7 
1519.8 
1520.0 
1516.7 
1512.9 
1510.6 
1505.1 
1501 .0 
1496.8 
1493.3 
1491.5 

1491 .7 
1492.3 
1493.6 
1493.5 


REFIO       31  8223 

CONSEC  0028 

LAT             35  01       N 

LONG       048  07       W 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1970 

BOTOP     04190 

AIR 

TEMP         22. 

OIR    HGT     PER 

JIND-DIR 

12 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

11 

SHIP    OM 

WET 

BULB         21. 

15 

2          3 

i(I'«0-SP0 

15 

TRACE    OIR                        D 

5     SOUARE       4 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1018.4             SEA 

KIND-FOR 

DURATION                   00.6 

2    SOUARE    48 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X8 

ORIG    E48    028 

1    SQUARE    58 

.VLT YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

5133         PH 

OBS 

00000 

20.84 

36.16 

25.44 

1525.7 

OBS 

00010 

20.85 

36.17 

25.44 

1526.0 

OBS 

00020 

20.86 

36.18 

25.45 

1526.2 

OBS 

00030 

21.03 

36.36 

25.54 

1527.0 

ces 

00050 

20.10 

36.51 

25.90 

1525.0 

OBS 

000  75 

18.95 

36.47 

26.17 

1522.2 

OBS 

00100 

18.03 

36.50 

26.4  3 

15  2C.0 

OBS 

00125 

17.78 

36.50 

26.49 

1519.7 

OBS 

00150 

17.65 

36.48 

26.51 

1519.7 

OBS 

00200 

17.30 

36.45 

26.57 

1519.5 

OBS 

00250 

17.13 

36.44 

26.60 

1519.8 

OBS 

00300 

17.03 

36.43 

26.62 

1520.3 

OBS 

004  00 

15.85 

36.21 

26.73 

1518.1 

OBS 

00500 

14.00 

35.92 

26.92 

1513.5 

OBS 

006  00 

12.95 

35.75 

27.00 

1511.5 

OBS 

00700 

11.30 

35.52 

27.14 

1507.2 

OBS 

00800 

09.40 

35.35 

27.35 

1501 .8 

OBS 

OO^OO 

07.50 

35.26 

27.57 

1496.2 

OBS 

01000 

06.41 

35.21 

27.69 

1493.5 

OBS 

01100 

05.73 

35.18 

27.75 

1492.4 

OBS 

01200 

05.  13 

35.15 

27.80 

1491.6 

OBS 

01260 

05.00 

35.16 

27.82 

1492.1 

DBS 

01270 

05.12 

35.18 

27.82 

1492.8 

OBS 

01300 

05.00 

35.18 

27.84 

1492.8 

OBS 

01400 

04.62 

35.15 

27.66 

1492.9 

OBS 

01500 

04.32 

35.  14 

27.88 

1493.3 

OBS 

01750 

03.81 

35.08 

27.89 

1495.3 

OBS 

02000 

03.71 

35.09 

27.91 

1499.1 

OBS 

02500 

03.29 

35.10 

27.96 

1505.9 

OBS 

03000 

02.78 

35.08 

27.90 

1512.3 

443 


TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO  31  8223 
CONSEC  0029 
l»T  35  05  N 
LONG   050  00   H 


TE«R  1970 
MONTH  U 
DAY  13 
HOUR  2  3.5 


BCTOP    05200 
SHIP    Oh 
DitA    USE       1 
AREA  05 


AIP     TEMP  20. 

WET    6ULB  19. 

6AR0METR     10  17.2 
CLOUD    T/A 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OIR    HGT    PER 

KI^IO-OIR 

14 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1207 

24       1          * 

HINO-SPD 

10 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       3 

SEA 

HIN0-F3B 

DURATION                   00.3 

2    SauARE    40 

CL/TR 

.LEATHER 

XI 

ORIG    E48    029 

1    SaUARE    50 

IDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PC  4 

TOT     P          N02          N03 

Sn3          PH 

06  S 

00000 

21. 

,32 

36.2  3 

25. 

.36 

OBS 

00010 

21. 

,35 

36.24 

25. 

.36 

oes 

00020 

21. 

,35 

36.25 

25. 

.37 

OBS 

00030 

21. 

,33 

36.26 

25. 

.38 

OBS 

000  50 

21. 

,31 

36.38 

25. 

.48 

OBS 

00075 

20. 

10 

36.45 

25. 

,86 

OBS 

00100 

18. 

,80 

36.49 

26. 

.23 

OBS 

00125 

18. 

.20 

36.51 

26. 

.40 

OBS 

00150 

17. 

.82 

36.46 

26.45 

OBS 

002  00 

17. 

,50 

36.45 

26. 

.52 

OBS 

002  50 

17. 

,17 

36.42 

26. 

.58 

OBS 

00300 

17. 

,12 

36.45 

26. 

,61 

OBS 

00400 

16. 

,56 

36.30 

26. 

.63 

OBS 

00500 

14. 

,55 

35.92 

26. 

,80 

OBS 

00600 

12. 

,75 

35.69 

27. 

.00 

OBS 

00700 

10. 

,60 

35.36 

27, 

.15 

OBS 

00760 

08. 

,87 

35.2  6 

27. 

.36 

OBS 

00770 

08. 

,98 

35.29 

27. 

.37 

OBS 

ooeoo 

08. 

,65 

35.25 

27. 

.39 

OBS 

00900 

06. 

,83 

35.11 

27. 

.55 

OBS 

01000 

05. 

,54 

35.09 

27.70 

OBS 

01100 

05. 

,00 

35.09 

27. 

.77 

OBS 

01200 

04. 

,73 

35.10 

27, 

.81 

OBS 

01300 

04. 

,55 

35.11 

27.84 

OBS 

01400 

04. 

,37 

35.10 

27. 

.85 

OBS 

01500 

04. 

,20 

35.10 

27. 

.87 

1527.1 

1527.3 

1527.5 

1527.6 

1528.1 

1525.3 

1522.2 

15  20. 

1520. 

15  20. 

1519. 

1520. 

15  20. 

1515. 

1510. 

1504.5 

1499.0 

1499.7 

1498.9 

1493.4 

1489.8 

1489.3 

1489.9 

1490.8 

1491,8 

1492.7 


••••••••••••••* 
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TABLE  XXVni.-  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  DUANE  at  Ocean  Station  ECHO  14  November  1970  -  7  December  1970,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  -  1777. 


REFID      31       1777 

YEAR 

1970 

90TDP    0'i023 

AIR 

TEMP          22. 

.2 

OIR 

HOT     PER 

HINO-DIR 

18 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONTI 

1       11 

SHIP    Ou 

HET 

BULB           19, 

.0 

14 

2          2 

BIND-SPD 

09 

TRACE    OIR 

5     SUUARE        4 

lAT            35   03      N 

DAY 

15 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1021. 

.1 

SEA 

HINO-fCR 

DURATION 

2     SguARE     48 

LONG       046    02       M 

HOUR 

16.7 

AREA 

05 

CLLUD    T/A          6/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CIRIG     E49    001 

1     SSUARE     5  6 

CASTNUM/TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYC 

P04 

TOT    P         NG2         N03 

SI03          PH 

16.7 

OBS 

00000 

<1.13 

36.215 

25.40 

1526.6 

05.24 

16.7 

06  S 

000  2* 

21.01 

30.336 

25.53 

1526.8 

05.24 

16.7 

06  S 

00050 

20.82 

36.473 

25.68 

1526.9 

05.12 

16.7 

OBS 

00075 

20.95 

36.521 

25.68 

1527.7 

04.57 

16.7 

06  S 

00101 

18.19 

04.59 

16.7 

OBS 

00150 

17.56 

36.44  8 

26.51 

1519.4 

04.7  7 

16.7 

OBS 

T 002 00 

17.2* 

36.413 

26.56 

1519.2 

04.7  9 

16.7 

OBS 

00301 

16.61 

36.316 

26.63 

1518.9 

05.20 

16.7 

OBS 

TOO* 00 

15.51 

36. 113 

26.7  3 

1516.9 

04.95 

16.7 

06  S 

00501 

13.74 

35.786 

26.87 

1512.5 

04.5  0 

16.7 

06S 

T 006 00 

12.39 

35.595 

26.99 

1509.4 

04.15 

16.7 

OBS 

ooeoo 

08.39 

35. 183 

27.38 

1457.6 

03.97 

16.7 

OBS 

TOlOOl 

06.79 

35.186 

27.61 

1495.0 

04.8  3 

16.7 

OBS 

01503 

04.30 

34.982 

27.76 

1493.0 

06.16 

•«*••«••***•«»« 


REFID       31       1777 

YEAR 

1970 

60TDP    04663 

AIR 

TEMP          24. 

.0 

DIR    HOT    PER 

aIND-OIR 

14 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0002 

MONTH       11 

SHIP    DU 

WET 

BULB          21, 

.0 

12 

2         2 

HIND-SPO 

06 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

LAT            35    00       N 

DAY 

16 

DATA    USE 

1 

bARCHETR     1024. 

.4 

SEA 

HINO-FCR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

LONG       04  8    00      H 

HOUR 

13.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E49    002 

1    SQUARE    56 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P         N02          N03 

SI03         PH 

13.9 

OBS 

00000 

21.02 

36.246 

25.45 

1526.3 

05.09 

13.9 

OBS 

00025 

20.78 

36.267 

25.54 

1526.1 

05.01 

13.9 

OBS 

00051 

2  0.94 

36.354 

25.56 

1527.1 

04.98 

13.9 

OBS 

0O0  76 

20.89 

36.462 

25.67 

1527.5 

04.29 

13.9 

OBS 

00102 

17.99 

36.456 

26.41 

1519.9 

04.63 

13.9 

OBS 

00153 

17.34 

36.417 

26.5  4 

1518.8 

04.53 

13.9 

OBS 

00204 

17.05 

36.388 

26.58 

1518.7 

04.63 

13.9 

OBS 

00306 

16.46 

36.294 

26.65 

1518. 6 

04.77 

13.9 

OBS 

T00407 

15.33 

36.082 

26.7  5 

1516.4 

04.72 

13.9 

OBS 

00510 

13.24 

35.700 

26.90 

1510.9 

04.24 

13.9 

CBS 

T006  11 

11.55 

35.516 

27.09 

1506.6 

04.04 

13.9 

OBS 

00814 

08.08 

35.216 

27.45 

1496.9 

04.03 

13.9 

06  S 

T01019 

06.65 

35.239 

27.68 

1494.8 

04.7  0 

13.9 

06  S 

01530 

04.31 

35.006 

27.78 

1493.6 

05.6  9 

••••«••*••«*•«• 


REFID       31        1777 

YEAR 

1910 

8CI0P     04114 

AIR 

TEMP          21. 

.4 

DIR    hGT    PER 

HINO-DIR 

19 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC                0003 

MONTH        U 

SHIP    DU 

HET 

BULB           19 

.7 

19 

2         2 

HINO-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5     SQUARE        2 

LAT             34    59       N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1023 

.5 

SEA 

HINO-FCR 

DURATION 

2     SuUARE     46 

LONG        048    00       H 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          0/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E49    003 

1     SQUARE     46 

castnum/time 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TCT    P          N02          N03 

SIC3          PH 

12.5 

OBS 

00000 

20.73 

36.131 

25.45 

1525.4 

05.20 

12.5 

OBS 

00025 

20.70 

36.155 

25.47 

1525.8 

05.18 

12.5 

08  S 

00050 

20.96 

36.452 

25.63 

1527.2 

12.5 

OBS 

000  75 

20.03 

36.426 

25.86 

1525.1 

05.1  1 

12.5 

06S 

00099 

17.66 

36.396 

26.44 

1518.8 

05.16 

12.5 

OBS 

00150 

17.08 

36.361 

26.56 

1517.9 

04.8  6 

12.5 

06  S 

00199 

16.88 

36.365 

26.6  1 

1518.1 

05.01 

12.5 

06  S 

002  99 

16.20 

36.241 

26.67 

1517.5 

04.94 

12.5 

OBS 

T00398 

14.52 

35.942 

26.82 

1513.5 

04.71 

12.5 

08  S 

00499 

13.24 

35.714 

26.91 

1 5  10  .  7 

04,44 

12.5 

OBS 

T00598 

11.65 

35.496 

27.06 

1506.7 

12.5 

OBS 

008  00 

08.51 

35.222 

27.39 

1498.3 

04.07 

12.5 

OBS 

T01003 

06.41 

35.172 

27.66 

1493.5 

04.96 

*•*•«»«  ** 


445 


TABLE  XXVIII.— Continued 


REFIO      31  1777 

CONSEC  0004 

L»T           34  59      N 

LONG      O'tS  01       h 


VE4B  1970 
MOMIH  11 
04Y  16 

HOUR     14.7 


BOTDP    O^U* 
SHIP    DO 
04T4    USE       1 
SREA  05 


JIB    TEMP  2i.O 

»ET     6UL6  iO.8 

84RCMEIK     lOJi.O 
CLCUO     T/a  O/l 


01 R    h&T     PER 

31       2  3 

SEA 
CL/IB 


WINO-Olft 
-INC-SPD 
WIND-FGR 
HEATHEk 


INST    NANSEN    CAST 
IKACE    OIB 
OURATION 
ORIG    E*9    00* 


TEN  SU  1^06 
5  SQUARE  2 
^  SOUARE  ".8 
1     SQUARE     <t8 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


1<|. 
14. 
14. 
U. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14, 
14. 
14, 
14. 
14. 


00000 
00024 
00046 
00069 
000  92 
00138 
00183 
00273 

T00362 
00450 

T00537 
00711 

TOOBSe 

T0i362 


TEHP 

21.16 

21.09 
21.07 
20.64 
19.30 
17.78 
17.33 
16.80 
15.70 
14.44 
13.37 
09. 7<. 
07.21 
04.37 


SIGHA-T  OVNOPTH       SND    VEL        OXYG 


PJ4       TOT    P 


180 
191 
183 
341 
506 
484 
439 
357 
148 
921 
711 
293 
129 
976 


25.37 
25.39 
25.35 
23. 5t 
26.  1  1 
26.46 
2o.5t 

26.6  2 

26.7  2 
26.82 
26.69 
27.25 
27.51 
27.75 


1526.6 
15,:6.d 
1527.1 
1527.1 
152J.5 
1519. V 
1519.  J 
1519.1 
1516.9 
1514.1 
1511.6 
1501 .4 
1494.7 
1491  .J 


05.17 
05.06 
05.05 
04.8  0 
04.34 
04.70 
04.80 
04.62 
04.7  7 
04.58 
04.69 
03.76 
04.3  4 
05.  J4 


REFID       31        1777  YEAR     1970  BOTOP    04480 

CONSEC  0005  MONTH       11  SHIP    OU 

LAT  35    00       N  OAY  19  DATA    USE        1 

LCNG       047    59       U  HOUR     12.6  AREA  05 


AIR    TEHP  22.1 

HET    6ULB  21.0 

bAROMETR     1022.0 
CLOUD    T/A  2/5 


DIR    HGT    PER 

18      2         3 
SEA 
CL/TP 


HINO-DIR    21 
WIND-SPO    13 
KINO-FOR 
WEATHER        XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURAT ION 
ORIG     E49    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEHP 


SIGHA-T  OYNDPIH       SND    VEL       OXVG 


P04   TOT  P 


12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 


UBS 

oas 

OBS 
OSS 
DBS 
DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 


000  00 
00026 
000  54 
00082 
00108 
00163 
00217 
00324 

T00432 
00541 

T00649 
00866 

T01088 
01639 


21.06 
20.91 
2  0.97 
19.81 
18.56 
17.68 
17.23 
16.47 
14.63 
13.12 
11.57 
07.52 
05. 7i 
04.11 


147 
135 
.:15 
531 
506 
463 
410 
27t 
007 
696 
486 
144 
106 
966 


25.36 
25.40 
25.45 
26.00 
26.30 
26.4  9 
26.56 
26.64 
26.80 
26.9  3 
27.07 
27.48 
27.69 
27.79 


1326. 

.4 

05. 

,17 

1526 

.4 

05. 

.2  7 

1527. 

.0 

05, 

.13 

1524, 

.6 

04. 

.37 

1521 

.7 

04. 

.4  6 

1520, 

.0 

04. 

.73 

1519, 

.5 

1516, 

.8 

04. 

.68 

1515 

.2 

04. 

.96 

1511 

.0 

04. 

.75 

1507, 

.2 

04. 

.00 

1495 

.6 

04. 

,34 

1492 

.1 

05, 

.34 

1494 

.5 

06, 

.19 

REFIO       31       1777  YEAR     1970  BOTDP    04663 

CONSEC                0006  HONTH        11  SHIP     DU 

LAT             35    00       N  DAY             22  DATA    USE        1 

LONG       048    00       H  HOUR     13.6  AREA               05 


AIR    TEMP  17.7 

UET    BULB  12.4 

BARCiHETR     1025.2 
CLOUD    T/A  6/7 


DIR     HGT     PER 

34       3  3 

SEA 
CL/TP 


■  IND-DIR  04 

WIND-SPO  06 
nlND-fOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E49    006 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    56 


TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

13.6 

OBS 

000  00 

20.66 

36.186 

25.51 

13.6 

OBS 

00023 

20.64 

36.165 

25.51 

13.6 

OBS 

00046 

20.66 

36.189 

25.51 

13.6 

OBS 

0Q071 

19.79 

36.507 

25.98 

13.6 

OBS 

00095 

18.47 

36.451 

26.26 

13.6 

OBS 

00142 

17.79 

36.475 

26.47 

13.6 

OBS 

700169 

17.41 

36.442 

26.54 

13.6 

OBS 

002  84 

16.91 

36.374 

26.61 

13.6 

OBS 

T00377 

16.03 

36.210 

26.69 

13.6 

OBS 

00472 

15.01 

36.032 

26.76 

13.6 

OBS 

T00565 

13.77 

35.632 

26.90 

13.6 

OBS 

00754 

10.80 

35.421 

27.16 

13.6 

OBS 

00943 

07.68 

35.168 

27.47 

13.6 

OBS 

101422 

04.65 

35.031 

27.  76 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


1525 

.3 

05. 

.14 

1525 

.6 

05. 

,17 

1526 

.1 

05, 

.14 

1524 

.5 

04. 

.42 

1521 

.1 

04.66 

1520 

.0 

04. 

.75 

1519 

.6 

04.82 

1519 

.6 

1519 

.3 

04. 

.69 

1516 

.4 

05. 

.01 

1513 

.7 

04. 

.90 

1506 

.2 

04.03 

1497 

.4 

04. 

.35 

1493 

.2 

05. 

.86 

RtFIO       31  1777  YEAR     1970 

CONSEC  0007  MONTH        11 

LAI            34  55      N  OAY            23 

LONG       048  35       U  HOUR     13.8 


BOTDP    02926 

AIR    TEMP           19. t 

DIR    HOT 

PtR 

wIND-DIR 

06 

SHIP    DU 

WET    »ULB           15.6 

06       j 

3 

WINO-SPO 

22 

DATA    USE        1 

oAROHtTP     1025.6 

SEA 

»IND-f lR 

AREA                05 

CLCUO    T/A          8/7 

CL/TR 

.LEATHER 

XI 

INST     NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
OUKATI JN 
ORIG    £49    007 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SgUAKE    46 


CASINUH/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VtL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


13.8 

DBS 

00000 

20. 

.77 

36. 

,273 

23. 

.54 

13.8 

OBS 

00023 

20. 

.75    Q 

36. 

,265 

25, 

.5  50 

13.8 

OBS 

00045 

20, 

.76 

36. 

.262 

25. 

.54 

13.6 

OBS 

00067 

20. 

.72 

36. 

.337 

25. 

.61 

13.8 

OBS 

OOOBB 

19. 

.35 

36. 

.447 

26. 

.05 

13. B 

OBS 

00133 

17. 

.64 

36. 

.475 

26. 

.46 

13.8 

OBS 

00177 

17. 

.46 

36. 

.432 

26. 

.51 

13.8 

OBS 

00266 

17. 

.05 

36 , 

.432 

2o. 

.62 

13.6 

OBS 

T003  55 

16. 

.30 

36. 

.333 

26, 

.72 

13.6 

OBS 

00444 

15. 

.44 

36. 

.157 

26.78 

13.8 

OBS 

TO0533 

13. 

.99 

35, 

,991 

26. 

.97 

13.8 

OBS 

00711 

11. 

.62 

35, 

.736 

27. 

.21 

13.8 

CBS 

T00889 

09. 

.82 

35. 

.472 

27. 

.37 

13. a 

OBS 

T01360 

05. 

.34 

j)5. 

.208 

27, 

.82 

1525, 

.7 

05, 

.34 

05. 

.32 

1326, 

.4 

1526, 

.7 

05, 

.29 

1523, 

.5 

05, 

.24 

1520, 

.0 

04, 

.66 

1519, 

.6 

04, 

.92 

1519, 

.8 

05. 

.12 

1516, 

,9 

05, 

.30 

1517, 

.5 

04, 

.64 

1514, 

.1 

04, 

.57 

1509 

.5 

03, 

.98 

1505, 

.0 

04 

.67 

1495, 

.2 

05, 

.09 

««*«*•*«•••«« 
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TABLE  XXVIII.— Continued 


REfID      31  1777 

CONSEC  0008 

LAI            35  01      N 

LCNC       a<>7  56      a 


YEAR  1970 
MONTH  11 
04*  25 

HOUR     13.5 


BOtOP    0«6<>3 

Ship  ou 

OAla    USc       1 
AREA  05 


AJP    TEMP  19.5 

het  Bulb   i5.8 
barohetr  1025.3 

CLOUD    T/4  b/t 


D I  R    HG I    PE  R 

10       4         2 
SEA 
CL/TR 


KIWO-OIR  11 

»1ND-SPD  2* 
alND-FjR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
GRIG     E<t9    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
lJ.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 


lies 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 

oas 

OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00029 
00056 

000  e« 

00112 

00166 
T00221 

00330 
T00435 

0Q5  3  7 
T0063<. 

00826 
10102'! 
T01596 


20. 
20. 
20. 
19. 
17. 
17. 
16. 
15. 
14. 
13. 
10. 
07. 
06. 
04. 


SAL 

36.364 
36.366 
36.339 
36.445 
36.399 
36.396 
36.344 
36.179 
35.954 
35.705 
35.392 
35.195 
35.206 
35.001 


SluKA-I 

25.58 
25.59 
25.60 
26.06 
26.49 
26.60 
26.63 
26.71 
26.83 
26.9  3 
27.10 
27.47 
27.71 
27.77 


D»N0P1H       SNO    VEL       JXYG 


P04       TOT    P 


1526.1 
1526.5 
1526.6 
1523.3 
1518.4 
1518.0 
1518.0 
1516.8 
1514.2 
1510. y 
1504.8 
1496.2 
1493.0 
1494.8 


05.06 
05.04 

04.99 
04.  72 
04. tie 
04.69 
04.7  5 
04.5  6 
04.44 
03.75 
04.12 
05.02 
05.97 


REFID       31        1777 
CONSEC  0009 

LAT  35    00       N 

LONG       047    58       u 


YEAR  1970 
MONTH  11 
DAY  26 

HOUR     14.6 


BOTOP    04572 
SHIP    DU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.5 

xET     8UL6  17.0 

BAkCMETR     1016.7 
CLUUD    T/A  6/7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

14.6 

UBS 

00000 

21.04 

36.446 

25.60 

14.6 

OBS 

00025 

21.05 

36.460 

25.61 

14.6 

OSS 

00049 

21.08 

36.461 

25.60 

14.6 

OBS 

00075 

21.06 

36.464 

25.61 

14.6 

OBS 

00099 

17.72 

36.374 

26.41 

14.6 

OBS 

00148 

16.88 

36.364 

26.61 

14.6 

OBS 

T00197 

16.56 

36.31B 

26.65 

14.6 

OBS 

00295 

15.75 

36.178 

26.73 

14.6 

OBS 

T00392 

14.64 

35.959 

26.8  1 

14.6 

OBS 

00491 

13.45 

35.774 

26.92 

14.6 

OBS 

T00690 

11.93 

35.552 

27.05 

14.6 

OBS 

00790 

08.54 

35.274 

27.43 

14.6 

OBS 

T00996 

06.  16 

35. 161 

27.68 

OIR     HGI    PER 

HINO-OIR 

10 

INST     NANSEN    CAST 

12       4         2 

■  IND-SPO 

20 

TRACE    DIR 

SEA 

HIND-FOR 

DURATIJN 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E49    009 

IDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

1526.6 

05.12 

1527.1 

05.07 

1527.5 

05.01 

1527.9 

1518.9 

1517.3 

04.8  0 

1517.1 

04.6  7 

1516.0 

04.65 

1513.9 

04.6  5 

1511.4 

04.48 

1507.6 

03.99 

1498.3 

04.02 

1492.4 

04.96 

TEN  SO  120o 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1    SQUARE    57 


••****»** 


REFID  31  1777 
CONSEC  0010 
LAI     35  00   N 

LONG       047    54       h 


YEAR  1970 
MONTH  12 
OAY  05 

HOUR     14,9 


BOIOP    04206 
SHIP    DU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIS     TEMP  19.0 

HET     6ULb  14.8 

BAROMETR     1011.3 
CLGOO     T/a  0/2 


OIR    HGI 

04       2 
SEA 
CL/TR 


alND-OIR  27 

HlND-SPD  05 
HIND-FOR 

WcATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIH 
DURATION 
ORIG    E49    010 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASINUM/IIME        LVLTYP 


14. 

.9 

OBS 

00000 

14, 

.9 

OBS 

00025 

14, 

.9 

OBS 

00051 

14. 

.9 

OBS 

00075 

14, 

.9 

OBS 

00101 

14. 

.9 

OBS 

00151 

14.9 

OSS 

100201 

14, 

,9 

USS 

00302 

14, 

.9 

ObS 

T00403 

14.9 

OBS 

00504 

14.9 

OBS 

1006  04 

14, 

,9 

OBS 

00805 

14. 

,9 

OBS 

T01007 

14, 

.9 

OBS 

01513 

lEMP 

20.19 
20.14 
20.19 
20.07 
17.32 
17.00 
16.50 
15.40 
13.90 
12.66 
10.97 
07.74 
06.46 
04.09 


SAL 

36.439 
36.4,)5 
36.435 
36.428 
36.361 
36.357 
36.277 
36.079 

35.630 
35.404 
35.183 
35.212 
34.970 


SIGMA-I  DYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


Pj4       TOT    P 


83 

B4Q 

82 

85 

50 

57 

63 

73 


1524.3 

1525.2 
1525.2 
1517.8 
1517.7 
1516.9 
1514.9 

1506.8 
1504.3 
1495.4 
1493.8 
1 4  9.1  .  3 


05.25 
05.29 
05.24 

04.9  9 
04.9  0 
04. B3 
04.74 
04.65 
04.30 
03.84 
04.24 
05.02 
06.12 
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TABLE  XXIX. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  7  December  1970  -  30  December  1970,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  1779. 


REf  ID 
CONSec 
L4T 
LONG       0 


1779 

YEAR 

1970 

60IDP    04005 

AIR 

TEMP          15. 

.9 

01k    hGT    PES 

MINOOIR 

35 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0001 

MONTH       12 

SHIP    CC 

■  ET 

BULB          11. 

.9 

35 

4         2 

HINO-SPD 

U 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

59. 5N 

DAY 

10 

D«T«    USE 

1 

6AR0METR     1024, 

.2 

SEA 

rtlND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

02       u 

HOUR 

09.5 

AREA 

05 

CICOD     T/A          8/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E50    001 

1    SQUARE    48 

'TIME 

LVLT YP 

DEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTm 

SNO    VEL 

JXVG 

PJ4 

TGT    P          NOi          N03 

S103          PH 

09.5 

OBS 

OQOOO 

19.90 

36.496 

25.95 

1523.6 

09.5 

CBS 

00025 

19.89 

36.501 

25.95 

1524.0 

09.5 

OBS 

00049 

19.9'! 

36.502 

25.94 

1524.5 

09.5 

06  S 

00075 

19.92 

36.506 

25.95 

1524.9 

09. 5 

OBS 

00100 

17.22 

36.379 

26.54 

1517.5 

09.5 

OBS 

00150 

16.95 

36.384 

26.6  1 

1517.5 

09.5 

OBS 

100200 

16.60 

36.316 

26.64 

1517.2 

09.5 

OBS 

00297 

15.72 

36. 146 

26.71 

1515.9 

09.5 

OBS 

T00392 

14.32 

35.917 

26.84 

1512.8 

09.5 

oes 

004  38 

12.78 

35.676 

26.98 

1509.0 

09.5 

OBS 

T00582 

11.  11 

35.457 

27.13 

1504.5 

09.5 

OBS 

00772 

06.26 

35.282 

27.48 

1497.0 

09.5 

OBS 

T00962 

05.^7 

35.100 

27.66 

1491.0 

09.5 

OBS 

T01<.69 

04.24 

35.017 

27.80 

1492.3 

REFID      31       1779 
CONSEC  0002 

LAT  35    00      N 

LONG       048    05      W 


YEAR     1970 

BOTOP    04312 

AIR    TEMP           18.6 

DIR    hGT 

PER 

HIND-OIR 

24 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

MONTH        12 

SHIP    CC 

hET     BULB           16.5 

24       6 

i 

HIND-SPO 

28 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       4 

DAY             U 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1010.1 

SEA 

HIND-FOR 

DURA  I  UN 

2    SQUARE    48 

HOUR     14.7 

AREA                05 

CLCUO    T/A          5/8 

CL/TR 

jeatheb 

xa 

DRIG    E50    002 

1    SQUARE    58 

CASTNLM/TIME       LVLTYP 


SlGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PU4       TOT    P 


14.7 

OBS 

00000 

36. 

.511 

14.7 

085 

00027 

36, 

.511 

14.7 

OBS 

00052 

19. 

.89 

36, 

.512 

25. 

.96 

14.7 

OBS 

00078 

19. 

,88 

36. 

,512 

25, 

.96 

14.7 

OSS 

00105 

17. 

.38 

36. 

.369 

26. 

.49 

14.7 

OBS 

00154 

16. 

.83 

36, 

.359 

26, 

,61 

14.7 

OBS 

T0O201 

16. 

.40 

36. 

.279 

26.65 

14.7 

OBS 

002  9  5 

15. 

.84 

36. 

,190 

26. 

.72 

14.7 

OBS 

T00382 

14. 

.12 

35. 

,884 

26. 

.66 

14.7 

08  S 

00465 

13. 

.24 

35. 

,742 

26. 

.94 

14.7 

OBS 

T00543 

11. 

.83 

35. 

,546 

27. 

,06 

14,7 

OBS 

006  96 

09. 

,35 

35. 

.312 

27. 

,32 

1524.5 
1524.9 
1518.0 
1517.2 
1516.6 
1516.3 
1511 .9 
1510.2 
150O.5 
1499.8 


***»«»*«■»«««»*» 


REflO   Jl   1779  YEAR  1970 

CONSEC      0003  MONTH   12 

LAT     35  00   N  DAY     12 

LONG   048  00   M  HOUR  12.1 


BOTDP  04316 
SHIP  CC 
DATA  use   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  17.2 

WET    BULB  14.7 

dAROMETR     1014.8 
CLCUD    T/A  8/4 


DIR    hGT     PER 

28      o         4 
SEA 
CL/TR 


JIND-OIR  3i 

JIND-SPO  18 
■INO-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E50    003 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
c  SQUARE  48 
1     SQUARE     5b 


CASTNUH/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00023 
00048 
00U73 
00098 
00149 
T 00200 
00302 


TEMP 

19.83 
19.82 
19.95 
19.86 
19.40 
16.78 
16.15 
14.  76 


SAL 

36.518 
36.513 
36.519 
36.521 
36.473 
36.339 
36.230 
36.012 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


PQ4       TOT    P 


23.98 
25.98 
25.95 
25.96 
26.06 
26.61 
26.68 
26.82 


1523.5 
1523.8 
1524.6 
1 5  24  .  7 
1523.8 
1517.0 
1515.7 
1512.8 


»*««• *«**v**« 


REflD       31       1779 

YEAR 

1970 

BOTDP    04505 

AIR 

TEMP           19, 

.6 

DIR     hGT     PER 

WlND-DlR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0004 

MONTH        12 

SHIP    CC 

WET 

8UL8          17 

.1 

23 

5          3 

WIND-SPD 

2^ 

TRACE    DIR 

5    SQUARE        2 

LAT            34    52      N 

DAY 

13 

DATA    USE 

1 

SAROMETR     1019, 

.3 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2    SQUARE     46 

LONG      047   41       w 

HOUR 

17.0 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

.LATHER 

XI 

ORIG    £50    004 

1    SQUARE    47 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

pa4 

TOT    P         N02         NU3 

S 1 0  3         PM 

17.0 

OBS 

00000 

19.52 

36.450 

26.01 

1522.3 

17.0 

OBS 

00029 

19.52 

36.454 

26.01 

1523.0 

17.0 

OBS 

00058 

19.56 

36.454 

26.00 

1523.6 

17.0 

CBS 

00088 

18.68 

36.407 

26.20 

1521.6 

17.0 

OBS 

00118 

16.92 

36.338 

26.56 

1516.9 

17.0 

OBS 

001  77 

16.45 

36.287 

26.6  5 

1516.4 

17.0 

OSS 

T00235 

15.81 

36.173 

26.71 

1515.2 

17.0 

OBS 

00354 

35.948 

17.0 

OSS 

T00473 

13.05 

35.700 

26.94 

1509.7 

17.0 

OBS 

00595 

10.77 

35.409 

27.15 

1503.4 

17.0 

OBS 

T00717 

08.88 

35.235 

27.34 

1498.3 

17.0 

OBS 

00964 

06.37 

35.184 

27.67 

1492.7 

17.0 

□  BS 

01214 

05.11 

35.111 

27.77 

1491.7 

17.0 

OBS 

T01655 

03.71 

34.981 

27.82 

1496.5 

*»**«******»«*«l 
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TABLE  XXIX.— Continued 


KEflO      31       mi 

YEAR 

HJO 

eOIOP    0458* 

AIR 

lEMP          19. 

.7 

OIR    hot    PER 

NINO-OIR 

23 

CONSEC             0005 

MONII 

1       12 

SHIP   CC 

WEI 

euie        18. 

.1 

26 

6          3 

WIND-SPD 

20 

L«t            3*    5  8      N 

DAY 

!<• 

DATA  use 

1 

6AH0I1EIR     1021. 

.5 

SEA 

MINO-FOR 

lONG      0*7    50      » 

MOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASINOM/Ilne 

LYLTYP 

OtPTM 

TEHP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPIM 

SND    VEi. 

OXYG 

PO' 

12.1 

OSS 

00000 

19.65 

36.35S 

25.91 

1522.6 

12.1 

06  S 

00025 

19.64 

36.492 

26.01 

1523.3 

12.1 

aes 

000  <.8 

19.66 

36.502 

26.01 

1523.8 

12.1 

J6S 

000  71 

19.71 

36.520 

26.02 

1524.3 

12.1 

oes 

000S6 

19.18 

36.496 

26.14 

1523.2 

12.1 

08S 

00141 

16. 84 

36.346 

26.60 

1517.0 

12.1 

oes 

T00190 

16.52 

36.297 

26.64 

1516.8 

12.1 

oes 

00281 

15.73 

36.170 

26.73 

1515.7 

12.1 

oes 

100373 

14. *4 

3O.012 

20.89 

1513.0 

12.1 

oes 

00735 

08.70 

35.186 

27.33 

1497.'. 

12.1 

J9S 

009  12 

06.53 

35.092 

27.58 

14S2.4 

12.1 

oes 

101323 

04.63 

35.056 

27.  76 

•  ••• 

•  • 

1491 .5 

• 

INST     NANSbN    CAST 
TRACE    OIR 
OJRAT ION 
OkIG     £50    005 


P04       TOT    P         N02         NOi 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SQUARE     47 


REFID       31       1779 
CONSEC  0006 

lAT  35     16. 7N 

LONG       047    56       M 


YEAR  1970 
MOhTH  12 
OAY  15 

HOUR     11.9 


eOTDP    02381 
SHIP   CC 
OAIA    USE       1 
AREA  05 


AlH    TEMP  20.1 

WET    euie  16.7 

UAROMtTR     1019.1 
CLOUD    T/A  3/7 


DIP     FGT 

23        7 
SEA 
CL/TR 


HINO-OIR     23 
WINO-SPD    24 
KIND-FuR 
WEATHER       XI 


INST     NANScN    CA 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIO     E50    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUH/TIME       lYLTYP 


DVNDPTH       SNli     VcL       OXYG 


P04       TCT    P 


.9 

oes 

00000 

19.40 

36. 

,215 

25, 

.86 

.1 

oes 

00030 

19.40 

36. 

.212 

25, 

,66 

.9 

oes 

00056 

19. 4J 

36.215 

25, 

.66 

.9 

oes 

00066 

16.62 

36. 

.401 

26, 

,21 

.9 

oes 

00117 

17.92 

36. 

,410 

26, 

.39 

.9 

oes 

00168 

17.36 

36. 

,415 

26. 

,53 

.9 

oes 

100234 

16.95 

36. 

,376 

26. 

.60 

.9 

oes 

00351 

15.41 

36. 

,095 

26. 

.74 

.9 

oes 

T00466 

13.58 

35. 

,764 

2u. 

,90 

.9 

oes 

00566 

11.19 

35. 

,455 

27. 

,  1  1 

.9 

oes 

T00710 

08.61 

35. 

,218 

27. 

,34 

,9 

oes 

00959 

05.95 

35. 

,097 

27. 

,66 

.9 

oes 

01212 

04.90 

.9 

oes 

701662 

03.75 

34. 

.■;7e 

27. 

,82 

15<:1.9 
1522.4 
1522.9 
1521 .4 
151'.. 9 
1519.1 
1718.,^ 
1515. d 
1511 .4 
ISC. 9 
1497.9 
14SU.8 

14SO.O 


«*•«*  ««*••«»* 


REFIO   31  1779 

CONSEC  0007 

lAT      35  11   N 

LONG       048  00       w 


YEAR     1970 

60T0P    04561 

HONIH        12 

SHIP    CC 

OAY             16 

OAIA    USE       1 

HOUR     12.0 

AREA                05 

AIR    lEHP  18.6 

WET    euie  17.0 

BAROMEIR     1019.0 
CLOUD    T/A  9/7 


OIR    HGT 

27       5 
SEA 
CL/TR 


PER 
3 


WIND-DIR    27 
WINO-SPD    15 
WIND-FOR 
WEATHER       X8 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E50   007 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-I 

12.0 

OSS 

00000 

19.49 

36.242 

25.66 

12.0 

oes 

00058 

19.47 

36.238 

25.86 

12.0 

oes 

00087 

18.95 

36.422 

26.14 

12.0 

oes 

00115 

17.35 

36.384 

26.51 

12.0 

06S 

00174 

16.80 

36.360 

26.62 

12.0 

oes 

00231 

16.33 

36.265 

26.66 

12.0 

oes 

00346 

14.92 

36.021 

26.79 

12.0 

oes 

T0046I 

13.49 

35.779 

26.9  1 

12.0 

oes 

00576 

11.62 

35.489 

27.06 

12.0 

oes 

T00690 

09.77 

35.295 

27.24 

12.0 

oes 

009  19 

06.44 

35.124 

27.61 

12.0 

oes 

01147 

05.66 

12.0 

oes 

T01721 

03.66 

34.967 

27.61 

OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1522.2 
1523.1 
1522.3 

1518.1 
1517.4 
1516.6 
1514.1 
1511.0 
1506.2 
1501  .3 
1492 .2 

1494.9 


P04       TOT    P 


SI03         PH 


•••*•♦•••••••• 


REFID       31  1779 

CONSEC  0008 

LAT            34  56      N 

LONG       04  6  06       W 


YEAR  1970 
MONTH  12 
OAY  17 

HOUR     11.8 


eOIDP     04754 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.2 

WET    eULB  12.0 

6AR0METR     1028.1 
CLOUD    T/A  6/2 


OIR    KGT     PER 

315         4 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  33 

WINO-SPO  10 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E50    008 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    48 


CASINUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SAL 


SlGMA-I  OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04       ICT    P 


11.8 
11.6 
11.8 
11.6 
11.8 
11.6 
11.6 
11.6 
11.6 
11. e 
11.8 
11.8 
11. e 


oes 
oes 
oes 

DBS 

oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 


00000 
00024 
00049 
00074 
00096 
00149 
00199 
00295 

T00391 
00466 

T005  79 
00761 

100942 


19. 
19. 
19. 
19. 
18. 
1  7. 
17. 


36.360 
36.3  64 
36.357 
36.367 
36.461 
36.459 
36.409 
36.234 
36.013 
35.807 
35.499 
35.256 


25.94 
25.95 
25.94 
25.94 
26.31 

26.4  9 

26.5  7 

26.6  8 
26.79 
26.92 
27.06 


1522.4 
1522.6 
1523.2 
1523.7 
1521  .2 
1519.7 
1519.0 
1517.3 
1514.8 
1511 .8 
150O.1 
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TABLE  XXIX.— Continued 


REFID       31        1779 

TEIR 

1970 

aOIDP     04269 

AIR 

TEMP          17 

.0 

OIR     HGT     PER 

HiND-DIR 

15 

CONSEC              0009 

MONTH        12 

Ship  cc 

MET 

SUCB           13 

.6 

02 

3          3 

WIND-SPD 

15 

L»T             34    59. 5N 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

bAROMETR     1026 

.1 

SEA 

«IND-fJR 

LONG       048    07. 2M 

HOUft 

11.8 

AREA                05 

ClOUO    T/A          o 

/t 

CL/TB 

UtATHEf 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAl. 

SI&HA-r 

DYNDPTh 

SND     VcL 

JXYG 

Po' 

11.8 

08  S 

00000 

19.56 

36.473 

26.02 

152^.7 

11. S 

OBS 

00024 

19.54 

36.46B 

2o,0  2 

152J.0 

11.8 

OBS 

00048 

19.58 

36.468 

26.01 

1523.5 

11. e 

JBS 

00072 

19.59 

311.464 

26. OC 

152J.J 

11.8 

OBS 

00095 

19.32 

36.465 

26.0  6 

1523.5 

11.8 

DBS 

00143 

17.66 

36.450 

20.48 

1519.6 

11.8 

OBS 

T00189 

17.20 

36.413 

26.57 

1518.9 

11.8 

UBS 

002  78 

16.56 

36.304 

26.64 

1518.4 

11.6 

OBS 

T 003 64 

14.81 

35.964 

26.77 

1513.9 

11.8 

OBS 

00450 

13.46 

35.760 

2o.90 

1510.7 

11.8 

OBS 

00534 

12.26 

35.589 

27.01 

1507.9 

11.8 

OBS 

00711 

08.50 

35.204 

27.38 

1496.8 

11.8 

OBS 

T00900 

06.16 

3  5.096 

27.63 

1490.7 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  D!R 
OOPATION 
QKIG  E50  009 


Po4   TOT  P 


TEN  SO  1206 
5  SuJARE  2 
2  SdUARE  48 
1  SuUARE  48 


*«»•*«*• 


REFIO   31  1779 

CONSEC  0010 

LAI      35  00. 5N 

LONG   047  57   H 


YEAR  1970 
MONTH  12 
DAY  19 

HOUR     17.1 


BOIDP    04364 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.9 

WET    BULB  16.9 

BAROMETR     1011.0 
CLOUO     T/A  9/5 


OIR    HGT 

28       6 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR  28 

■  IND-SPD  2b 
UlND-FDR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E50   010 


TEN    SO    1206 

5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiGMA-T 

&8S 

000  00 

19.28 

36.263 

25.93 

CBS 

00027 

19.25 

36.264 

25.94 

OBS 

00053 

19.31 

36.364 

26.00 

OSS 

00081 

19.36 

36.372 

25.99 

OBS 

00103 

19.22 

36.377 

26.03 

OBS 

00162 

17.56 

36.395 

26.4  7 

OBS 

T0O215 

16.55 

36.296 

26.63 

OBS 

T00425 

14.03 

35. 667 

26.87 

OBS 

00533 

12.15 

OdS 

T00640 

09.67 

35.276 

27.24 

OBS 

00858 

06.73 

35.126 

27.58 

OBS 

T0107e 

05.82 

DYNDPTH       SND    VEL       OXY G 

1521.6 

1522.0 
1522.7 
1523.3 
1523.4 
1519.5 
1517.3 
151.;. 3 

1500.0 
1492.3 


P04      TOT    P 


REFID  31  1779 
CONSEC  0011 
LAI  34  58. 3N 
LONG   047  57. 7h 


YEAR  1970 
MONTH  12 
DAY  20 
HOUR  12.0 


BOIOP  04545 
SHIP  CC 
DAIA  USE   I 
AREA       05 


AIR    TEMP  18.4 

wEI     3ULB  15.0 

BAROMETR     1015.4 
CLOUO     T/A  8/4 


OIR     HGT     PER 

316  4 

SEA 
CL/TR 


UIND-DIR  28 

HIND-SPD  10 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E50    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SSUAKE  46 
1     SOUARE     47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

19.20 

36.31S 

25.99 

12.0 

OBS 

00026 

19.16 

36.324 

26.00 

12.0 

oes 

00051 

19.22 

36.33  5 

26.00 

12.0 

OBS 

00078 

19.31 

36.379 

26.01 

12.0 

OBS 

00103 

18.31 

36.402 

26.29 

12.0 

OBS 

00156 

16.90 

36.355 

26.59 

12.0 

OBS 

00209 

16.44 

36.292 

26.66 

12.0 

OBS 

00316 

15.22 

36.064 

20.76 

12.0 

OBS 

T0O423 

13.82 

35.834 

26.69 

12.0 

OBS 

00532 

12.26 

35.609 

27.03 

12.0 

OBS 

T00640 

09.97 

35.341 

27.24 

12.0 

OBS 

00858 

06.88 

35.144 

27.57 

12.0 

OBS 

01074 

06.02 

12.0 

OBS 

T01618 

03.92 

34.984 

27.80 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1521.5 
1521 .9 
1522.4 
1523.1 
1520.8 
1517.4 
1516.9 
1514.6 
1511 .6 
1507.9 
1501 .2 
1492.9 

1  493 .4 


P04       TOT    P 


*»»»  *••»* 


REFID       31        1779  YEAR     1970  BOTDP    04453 

CONSEC  0012  MONTH        12  SHIP    CC 

LAT  35    01. 3N  DAY  23  DATA    USE        1 

LONG       048    01. 5W  HOUR     12.1  AREA  05 


AIR    TEMP  16.1 

WET     BULB  12.4 

BAROMETR     I01o.9 
CLOUO    T/A  3/7 


DIR  f-GT 

ii       5 
SEA 
CL/TR 


WINO-OIR    Oo 
nlNO-SPD    05 
WIND-FOR 
WEATHE'        XL 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
USIG     £50    L12 


TEN  SO  1206 
5  SfiUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

OBS 

00000 

19.12 

36.385 

26.07 

12.1 

OBS 

00024 

19.14 

36.389 

26.06 

12.1 

DBS 

00050 

19.20 

36.411 

26.07 

12.1 

OBS 

00074 

19.11 

36.429 

26.10 

12.1 

OBS 

00099 

18.42 

36.497 

26.  j3 

12.1 

OBS 

00148 

17.78 

36.495 

26.49 

12.1 

OBS 

T00198 

17.50 

36.456 

26.53 

12.  1 

OBS 

00297 

17.00 

36.37  7 

26.59 

12.1 

OBS 

00^95 

15.84 

36.142 

2^.6  8 

12.  1 

OBS 

00493 

14.02 

35.865 

26.07 

12.1 

OBS 

T0O591 

11.21 

35.4J7 

27.  10 

12.1 

OBS 

00787 

07.81 

35.168 

27.45 

12.1 

OBS 

T009ei 

05.63 

35.071 

27.68 

12.1 

UBS 

01464 

04.23 

35.008 

27.79 

17.0 

OBS 

T02031 

03.60 

17.0 

OBS 

102539 

03.19 

34.980 

27.87 

17.0 

DBS 

03046 

02.78 

34.929 

27.87 

DYNDPTH       SND     VEL       JXYG 

1521 .3 
1521  .6 
1522.4 
152^  .6 
1521 .1 
1520.1 
152C.0 
15.;G.1 
1517.9 
151J.-. 
1505.0 
1495.4 
1489.9 
1492.1 

1506.0 
1512.9 


PC4       TOT    P 


6 »«*•** **•*•««• 
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TABLE  XXIX.— Continued 


REflO      31  1779 

CONSEC  0013 

l.«T            3<,  53. 5N 

LONG      0«7  57.811 


VE»(i  1970 
MONIh  12 
Oil  24 

MOUf  12. <! 


BOTOP  04664 
SHIP  CC 
OAIl  USE   1 
AREA       05 


AIH     TtMP  17,0 

UEI    euLB  U.5 

biPOMETD     1016.1 
C10U3    1/4  8/4 


L>l»    hGT     PER 

ij       6  3 

SEA 
CL/IB 


«INO-OI«    33 
Hl.nD-SPl,    15 
i.lN[>-FaP 
W£ATME'^       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIb     £50    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SOUAiiE     4  7 


TIME 

IVIT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAC 

SIGMA-T 

12.2 

Q8S 

000  00 

19.14 

36.378 

26.06 

12.2 

OBS 

00024 

19.15 

36.365 

26.04 

12.2 

□BS 

0004  7 

19.15 

36.366 

26.04 

12.2 

OBS 

00071 

19.16 

36.356 

26.03 

12.2 

oes 

00095 

36.406 

12.2 

OBS 

0Q143 

17.77 

36.464 

26.4  7 

12.2 

OBS 

100189 

17.40 

36.449 

20.55 

12.2 

OBS 

002S1 

16.96 

36.389 

26.61 

12.2 

OBS 

T00370 

15.60 

36.12^ 

26.72 

12.2 

OBS 

00456 

14.03 

35.851 

26.86 

12.2 

08  S 

700548 

12.46 

36.609 

26.99 

12.2 

OBS 

006  96 

35.176 

DVNUPTH       SNO    VEl        JXYG 


Po4       TUT     P 


1521 
1521 
1522 
1522 


1519.9 
1519.6 
1519.7 
1516.7 
151<:.8 
1508.8 


REFIO       31       1779 
CONSEC  0014 

LAI  35   OO      N 

LONG        048    00       M 


YEAR  1970 
MONTH  12 
DAY  25 

HOUR     11.9 


BOTDP  04354 
SHIP  CC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.3 

MET     BULB  17.6 

bAROMETR     1008.3 
CLOUD     T/A  0/7 


DIR     HGT 

PER 

rtlND-DIR 

25 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO    1206 

25       6 

2 

KIND-SPD 

18 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       4 

SEA 

JIND-FOR 

DURA T I  UN 

2     SSUARt     48 

CL/TR 

mEATHER 

XI 

CRIG     E50    014 

1     SOUARE     58 

CASTNUM/TIHE       LVLtYP 


SIGMA-T  DYNOPlM       SNO     »£L       OXYG 


P04       TUT     P 


11.9 

OBS 

00000 

19. 

.22 

36. 

.309 

25. 

.9E 

11.9 

OBS 

00020 

19. 

.21 

J6. 

,313 

25.99 

11.9 

OBS 

00040 

19. 

.22 

36. 

.308 

25. 

,96 

11.9 

OBS 

00060 

19. 

,24 

36. 

.313 

^5, 

.96 

11.9 

OBS 

00080 

19. 

.24 

36. 

,410 

26. 

.06 

11.9 

OBS 

00120 

18. 

.13 

36. 

.508 

26. 

.41 

11.9 

OBS 

T00159 

17. 

.53 

36. 

,461 

26. 

.52 

11.9 

OBS 

00237 

36. 

,3  80 

11.9 

OBS 

100315 

16. 

.59 

36. 

,320 

26. 

.64 

11.9 

OBS 

00396 

15. 

.41 

36. 

,113 

26. 

.76 

11.9 

OSS 

004  80 

13. 

.99 

35. 

,866 

26. 

.88 

11.9 

OBS 

00655 

10. 

.57 

35. 

,204 

27. 

.03 

11.9 

06S 

T00834 

08. 

.19 

1521 .5 
1521 .a 
1522.2 
1522.6 
1523.0 
1520. o 
1519.5 

1519.1 
1516.5 
1513.1 
1503.5 


•  ***9»tf 


REFIO      31 
CONSEC 
lAT  35 

LONG       048 


1779 

YEAR 

1970 

BOTDP    04116 

AIR 

TtMP           17. 

.9 

OIR    HGT    PtR 

JIND-OIR 

32 

INST     NANSEN    CAST 

0015 

MONTH        12 

SHIP    CC 

«£T 

6UL&           14. 

.1 

31 

6         4 

yINO-SPD 

06 

TRACE    DIR 

00. 3N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

BARC-'lETK    1014, 

.6 

SEA 

i(IND-FC,R 

DURATION 

00. 3H 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLLUO    T/A          6/7 

CL/TR 

MEATHE,^ 

XI 

ORIG    E50    015 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNC     VEL 

OXYG 

Pu4 

TOT    P         NG2         N03 

11.9 

OBS 

00000 

19.27 

36.379 

26.02 

1521.7 

11.9 

08  S 

00023 

19.25 

36.375 

26.02 

1522.1 

11.9 

OBS 

00046 

19.27 

36.380 

26.02 

1522.5 

11.9 

OBS 

0006  8 

19.28 

36.377 

26.0  2 

1522.9 

11.9 

OBS 

00092 

19.29 

36.378 

26.02 

1523.3 

11.9 

OBS 

0Q13  7 

1  7.60 

36.467 

26.50 

1519.5 

11.9 

OBS 

T00183 

17.33 

36.433 

26. p5 

1519.3 

11.9 

OBS 

002  75 

16.72 

36.339 

26.6  3 

1518.8 

11.9 

OBS 

T00364 

15.41 

36.095 

26.74 

1516.0 

11.9 

OBS 

00455 

13.79 

35.822 

26.88 

1512.0 

11.9 

OBS 

T00545 

12.14 

35.560 

27.01 

1507.6 

11.9 

DBS 

00724 

08.43 

35.143 

27.34 

1496.6 

11.9 

OBS 

00904 

06.48 

11.9 

OBS 

701342 

04.33 

35.007 

27.78 

1490.3 

TcN  SO  1206 
3  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     58 


REFIO       31       1779 
CONSEC  0016 

LAT  35   01. 2N 

LONG       048    00       h 


YEAR  1970 
KONTH  12 
DAY  27 

HCUt     11.8 


BOTOP    04312 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.7 

HET     bulb  18.7 

BAROMETR     1017.0 
ClUUD    T/A  8/7 


OIR  HGT 

31   4 
SEA 
CL/TR 


DlND-DIR  21 

<1N0-SP0  18 
KIND-FQR 

.LEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E50    016 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP 


TEMP 


SAL 


SlGMA-T 


SND     VEL       OXYG 


P04       TOT     P 


11.8 

OBS 

00000 

11.8 

OBS 

00025 

11.8 

OBS 

00049 

11.8 

OBS 

00075 

11.8 

OBS 

00099 

11.8 

OBS 

00150 

11.8 

OBS 

1002  00 

11.8 

OBS 

00299 

11.8 

OBS 

00397 

11.8 

oes 

00496 

11.8 

oes 

00596 

11.8 

oes 

00794 

11.8 

oes 

00991 

11.8 

oes 

T01489 

19.24 
19.20 
19.25 
19.13 
18.^4 
17.79 
17.34 
16.62 
14.56 

10.56 
07.51 
05.59 
04.19 


36.384 
36.3  76 
36.373 
36.497 
36.493 
36.494 
36.463 
36.343 
36.111 
35.628 
35.373 


26.03 
26.04 
26.0  2 
26.15 
26.3  7 
26.49 
26.57 
26.65 
26.94 

27.16 


1521  .7 
1522.0 
1522.5 
15ii.7 
1520.6 
1520.1 
1519.6 
1518.9 
1513.9 

1502.7 
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TABLE  XXIX.— Continued 


«EFIO       31  1779 

CONSEC  0017 

tat            35  04. 5N 

LONG       C46  CO.^H 


YEAR     1970 

eOTOP    0431'. 

AIR    TEMP           19.6 

DIR    HGI 

PER 

«INO-OIR 

20 

MONTH        12 

SHIP    CC 

»EI     BULB          la. 8 

JO       8 

4 

WINO-SPD 

28 

04Y             28 

0474    USE       1 

e4Rb«E7R     1016.0 

SEA 

rtlND-f OR 

nOUt    12.0 

AREA                03 

LLCUO    T/A          6/e 

CL/7R 

HEATHER 

X2 

INST    NANStN    C4S7 
TRACE    OIR 
0UR4TI0N 
ORIG     E50    017 


TEN  SU  1206 
5  S.^UARE  4 
2  SOJARE  48 
1    SOOARt    58 


CASTNUN/TIXt       IvlIyP 


DYNOPTH       SND    VEL        uXV G 


PJ4       ICT     P 


12.0 

OSS 

00000 

18.99 

36. 

.404 

26. 

,  1  1 

12.0 

3BS 

0002") 

18.98 

36. 

.397 

26, 

.11 

12.0 

OBS 

00057 

19.00 

36. 

.437 

26, 

,14 

12.0 

08  S 

00086 

18. B8 

36. 

.443 

26. 

.17 

12.0 

PBS 

00115 

18.84 

36. 

.432 

26, 

,17 

12.0 

□es 

0017J 

17.04 

36. 

.400 

Zo. 

.60 

12.0 

oes 

1002  30 

16.65 

36. 

.346 

26. 

.65 

12.0 

08  S 

00346 

15.62 

36, 

.152 

2l>, 

.74 

12.0 

OBS 

00461 

10.95 

35. 

,712 

27. 

,36 

12.0 

OBS 

00576 

35. 

,444 

12.0 

OBS 

T00691 

08.42 

35. 

,166 

27. 

,36 

12.0 

OBS 

00922 

05.98 

1521 .0 
15^1 .4 
1522.0 
1522.1 
1522.5 
1518.2 
1517.9 
1516.4 
1502.3 

1496.1 


«»»*»•*•«•»••« 


REFID  31  1779 
CONSEC  0016 
lAT  35  00. 7N 
LONG   047  58. 8H 


YEAR  1970 
MONTH  12 
DAY  29 
HOUR  11.8 


BOIDP  04349 
SHIP  CC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.7 

«ET     dULb  18.5 

bAKUMETh     1012.3 
CLOUO     I/A  3/8 


DIP     hGT    PER 


Sea 

CL/TR 


WINO-DIR    2j 
unO-SPu    1^ 
«INO-fC  P 
rtcATHEr        X2 


INST     N4NSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E50    018 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOJARE  46 
1     SOUARc     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


DYNDPTH       SNO    VEL       UXYC 


PJ4       luT     P 


II  .6 
II. 8 
11.8 


11.8 
11. B 
II. 8 
11.8 
II. 8 
11.8 
II. 8 
11. B 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00050 
00075 
00099 
00150 

T00199 
00298 

T00396 
00496 
00595 
00795 
0Q994 

T01496 


19.  17 
19.  16 
19.20 
19.19 
17.75 
16.99 
16.51 
15.63 
13.88 

10.78 
06.84 
05.69 
04.20 


36.313 
36.31J 
36.312 
36.334 
36.384 
36.365 
J6.310 
36.149 
35.601 
J5.616 
35.362 
35.034 

34.995 


.00 
.00 


27. 


1521 .4 
1^^1.3 
152^ .J 
1522 .7 
1519.0 
1517. o 
1516.9 
l3lj.7 
1511  .3 

1503.,. 
1491. o 


REFIO       31       1779 

YEAR 

1970 

BOTDP     04369 

AIR 

TEMP           18 

.2 

DiR  HGT  Per 

.4IN0-DIR 

29 

CONSEC                0019 

MO,\Th 

1       12 

SHIP    CC 

,<ET 

BULB           15 

.0 

29      6         3 

KINI^SPD 

2Z 

LAT             34    59. 5N 

DAY 

30 

DATA    USE 

1 

B4R0METR     1012 

.1 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       048    00       U 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLCUO    T/A          6 

/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

OBS 

00000 

18.80 

36.308 

26.09 

1520.3 

OBS 

00022 

16.76 

36.313 

26.  IC 

1520.7 

OBS 

00044 

18.82 

36.307 

26.08 

1521.1 

OBS 

00066 

18.82 

36.303 

26. OB 

1521 .5 

OBS 

00087 

18.95 

36.402 

26.12 

1522.3 

OBS 

00131 

17.19 

36.358 

26.53 

1517.9 

OBS 

T00175 

16.63 

36.304 

26.62 

1516.9 

OBS 

00259 

15.53 

36.291 

26.86 

1514.9 

OBS 

00341 

35.930 

OBS 

00424 

35.753 

OBS 

T00506 

12.18 

35.608 

27.04 

1507.2 

OBS 

00671 

08.87 

35.165 

27.29 

1497.5 

ObS 

00840 

06.2  7 

35.016 

27.55 

1490.0 

OBS 

T01290 

04.62 

35.042 

27.77 

1490.9 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DUR4TI0N 
ORIG     E50    019 


TEN  SO  1206 
5  S9U4RE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


REFIO       31       1779 

YEAR 

1971 

8OT0P    04345 

AIR 

TEMP           18 

.4 

OIR    h 

»T     PER 

KINO-DIR 

2^1 

CONSEC              0020 

MONTH       01 

SHIP    CC 

HET 

BULB           14 

.3 

79 

0          4 

m  N  D-  SP  D 

20 

LAI            35    00      N 

DAY 

01 

DATA    USE        I 

BARuMETR     10  18, 

.4 

SEA 

WINO-FOR 

.ONG       048    00      w 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLCUO    T/4          o 

n 

CL/TR 

WEA  ThER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliM4-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PO' 

12.0 

DBS 

00000 

18.60 

36.353 

26.12 

15J0.4 

12.0 

OBS 

00024 

18.76 

36.358 

26.14 

1520.7 

12.0 

ObS 

00045 

18.73 

36.381 

26.lt 

1521.0 

12.0 

oes 

00068 

18.77 

36.393 

26.16 

1521.5 

12.0 

OBS 

00092 

17.55 

36.364 

26.46 

1516.4 

12.0 

OBS 

00137 

16.74 

36.322 

26.61 

1516.6 

12.0 

OBS 

T00182 

16.25 

36.240 

2o.66 

1515,8 

12.0 

oes 

002  70 

14.35 

35.932 

26.8  1 

1511 .5 

12.0 

oes 

T00359 

13.92 

35.836 

26.6  7 

1510.8 

12.0 

oes 

00453 

35.686 

12.0 

OBS 

00552 

10.76 

35.391 

27.14 

1502.  8 

12.0 

oes 

0076  0 

06.58 

35.019 

27.51 

1489.9 

12.0 

oes 

T00975 

05.08 

34.981 

27.67 

1487.4 

12.0 

oes 

T01536 

04.21 

35.007 

27.79 

1493.3 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
CRIG    E50   020 


TEN  SQ  1206 
3  SCJARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 
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TABLE  XXIX.— Continued 


REfID       31       1779 

YEAR 

1971 

BOTDP    0<.<.03 

AIR 

TtMP          18. e 

DIR    t- 

^I     FcR 

CONSEC              OOil 

MONTH       01 

SHIP    CC 

UtI 

3UL0           16.^ 

2* 

7         J 

LAT             35    00       N 

UAV 

02 

DATA    USE        1 

BARl 

MCTk     101*. 1 

SEA 

LONG       0<i7    59       w 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUJ 

I/A          6/7 

CL/T  R 

CASTnuM/T IME 

LVIIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

slo«A-I 

OYNQPTH 

S.«o     Vt 

11.9 

uBS 

000  00 

18.70 

36.3*9 

20.15 

15  20.1 

11.9 

aes 

ooo<:3 

10. 6<. 

36. j51 

*.6.  16 

1520.3 

11.9 

OBS 

000  <.5 

18.68 

36.356 

26.  16 

1520.8 

11.9 

06  S 

00068 

18.68 

36. j5^ 

t6.l5 

15«1 .2 

11.9 

oes 

00091 

17.1". 

36.37* 

26.55 

1 J17.1 

11  .9 

CdS 

00136 

16.76 

36.355 

20.6  3 

1 Jlo.7 

11.9 

JBS 

T00182 

16.27 

J6.2*9 

26. o6 

1515.0 

11.9 

LBS 

00273 

H.ET 

35.972 

26.77 

131... o 

11  .9 

ObS 

00367 

35.888 

11.9 

UBS 

00*52 

12.55 

35.089 

27.03 

15C7.6 

11.9 

UBS 

00557 

11.25 

35.*51 

27.10 

150^.0 

11.9 

DBS 

00751 

07.57 

35.09* 

27. *3 

1*9:>.7 

11.9 

oes 

00949 

05.37 

35.020 

27.67 

1*00.2 

11.9 

U6S 

routs 

0<..26 

35.022 

27.00 

1*92.3 

nlND-OlR  2* 

rflND-SPD  26 
wlND-fQR 

wtATHER  XI 


INST     NANSEN    LAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
URIG     E50    021 


TEN    SO     120o 
5    SUUARt        * 

z  sguARE   *6 

1     SOUAKE     57 


VtL       JXYi 


Pj*      tot   P 
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TABLE  XXX. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  30  December  1970  -  22  January  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-8248. 


PEFIO  31  624( 
CCNSEt  0001 
LAT  3*  57  N 
LONG   0^7  51   t. 


ttit'     1471 
■iO'JtH      01 

NHUt     00.2 


BCTOP    Cta"!? 
SHIP    EM 
0474    USE        1 
4RE4  05 


4  I  B    T  E  h.  P 
WET    8ULe 
D4P0HETf»     i; 
CL0U3    1/4 


DIR    HOT     PEP 

26       ".  5 

SE4 
CL/IR 


KlVO-OIP  25 

i<l»:C-SPO  15 
KINn-F3B 

i<E4THe9  XI 


INS7    STD    PEC3RDER 
IsaCE    OIR  D 

0UP4TION  00.4 

OPIG    E51    001 


7EN  SO  1206 
5  SQUIRE  2 
2  SQU4RE  46 
1     SQUARE    «7 


CASTNU^'/T  [Mt       LVLT  YP 


0YNDP7H       SNO     VEL       OXYu 


P^i*       TCT  P 


^IJS 

00000 

1  8. 

.  75 

o»s 

00010 

18. 

,76 

uBS 

00020 

18. 

.76 

OBS 

00030 

18. 

.76 

riBS 

000  50 

18. 

,73 

OBS 

00070 

18. 

,72 

OhS 

000  75 

18. 

,56 

OBS 

00100 

18. 

,29 

.HBS 

00125 

17. 

,21 

r.BS 

00150 

17. 

,00 

CT3S 

002  00 

16. 

,35 

OPS 

002  50 

15. 

,62 

OBS 

00300 

15. 

,06 

nbS 

00*00 

13. 

,74 

OBS 

005  00 

11. 

,9'< 

CBS 

00600 

09. 

,41 

OBS 

00700 

08. 

,00 

OBS 

007«l 

07. 

,53 

Cf  S 

00762 

07. 

,54 

nes 

ooeoo 

06. 

,84 

nBS 

00900 

06. 

.27 

IBS 

00927 

05. 

,80 

OBS 

01000 

05. 

.47 

OBS 

01040 

05. 

,32 

nfls 

01050 

05.07 

OBS 

01067 

05. 

.05 

DBS 

01074 

05. 

,14 

C65 

01100 

04. 

,91 

OBS 

01118 

05. 

.06 

OBS 

01200 

04. 

,72 

OBS 

01270 

04. 

,40 

OB! 

C12f6 

04. 

,47 

DBS 

01300 

04. 

,31 

OBS 

01400 

04. 

,20 

OPS 

01500 

C4. 

,04 

REPIO   31   8248  YEAR  1971 

CCNSEC       0002  MONTH   01 

L4T      34  50   N  D4Y     04 

LONG   047  29   M  HCjB  12.5 


C4STNUM/T1ME   LVLTYP 


BOTDP    04814 

il~     TE^■P          16, 

.6 

DIP     HOT     PER 

WIMD-OIR 

25 

INST     STO    R.-roROER 

TEN    SJ    1206 

SHIP     EN 

«Et     lULB           15 

.6 

27       5          3 

JINO-S»D 

25 

TRACE    OIR                        0 

5    STJiRE       2 

04IA    USE        1 

BAPC,>1ETR     1009 

.6 

SE4 

WlN0-e3P 

DURATION                   00.5 

2     S0U4RE     46 

AREA               05 

CLuUO    T/4 

CL/TR 

UEA  THt^ 

XI 

ORIG    E51    002 

1     SQUARE     47 

TEMP 

SAL                S13M4-I 

DYNOPTH       SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PH 

OBS 

00000 

19, 

.03 

OBS 

00010 

19, 

.03 

OBS 

00020 

19, 

.03 

OBS 

000  30 

19, 

.03 

OBS 

00050 

19. 

.04 

OBS 

00075 

19. 

.04 

OBS 

00092 

19. 

.04 

OBS 

00100 

18. 

.25 

OBS 

00125 

17, 

.02 

OBS 

00150 

16. 

,81 

OBS 

00200 

16. 

.06 

OBS 

002  50 

15. 

.44 

OBS 

00300 

14. 

.61 

OBS 

00400 

13, 

,11 

OBS 

00440 

12. 

.59 

OBS 

00500 

11. 

.23 

OBS 

00560 

09. 

.58 

DBS 

00600 

08. 

,88 

OBS 

00700 

06. 

,90 

OBS 

008  00 

05. 

.92 

OBS 

00900 

05. 

.76 

OBS 

00927 

05. 

,66 

OBS 

00932 

05. 

.37 

OBS 

009  50 

05, 

,64 

OBS 

01000 

05. 

.31 

OBS 

01020 

05. 

.04 

06S 

01033 

05. 

,14 

OBS 

01060 

04. 

,88 

OBS 

01100 

04, 

,82 

OBS 

01130 

04. 

.60 

OBS 

01200 

04, 

,51 

OBS 

01300 

04. 

39 

OBS 

01400 

04. 

,26 

OBS 

01500 

04. 

,16 

•  «»  e»** •*• 
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TABLE  XXX.— Continuexl 


PCFIC  31  tise 
CONSCC  0003 
L«T  3S  06  N 
LONG   048  03   M 


Yf«R  l»7l 
MCNTH  01 
OAV  06 

HOU"    00.0 


SOTOP    0360) 
SHIP    EN 
DtTA   USF       1 
ARE*  OS 


AIS     IFPP  15. i 

Htl    -iUlr  1?.? 

e««i.<F"-     1017.3 
CLOUO    1/1 


DIP    hu'    PER 

3?       5        6 
SEA 

CL/TB 


aINO-niR   31 

WEATH*^!        XI 


INST    SID   kEC0R05» 

TiACE  oia  n 

OUHATIQN  OJ.t. 

ORI&    Eil    001 


TEN  SO  1206 
5  SOUAR?  « 
2  SOUSR":  48 
1     SQUARE     SB 


CASTNUX/T IME       IVLIVP 


DYNOPTM     SNr   vEi      oxyr, 


P3<.       TCT     P 


OB! 

00000 

18.39 

"BS 

00010 

18.40 

OBS 

000  JO 

18.40 

OBS 

00030 

18.40 

OBS 

000  50 

18.40 

OBS 

00075 

18.37 

CBS 

00090 

18.32 

OBS 

00100 

18.00 

OBS 

C01J5 

16.99 

OBS 

00150 

16.78 

OBS 

00200 

16.48 

PBS 

002  50 

15.48 

OBS 

003  00 

14.26 

UBS 

00*00 

13.05 

nss 

00500 

11.36 

OBS 

00600 

08.92 

OBS 

OCT  00 

07.01 

OSS 

OOBOO 

05.79 

OBS 

008  72 

05.23 

CBS 

OOOOI 

05.17 

JBS 

0093  5 

C5.09 

OBS 

00940 

04.94 

IBS 

01000 

04.84 

OBS 

01100 

04.62 

OBS 

01200 

04.42 

OBS 

OUOC 

04.24 

OBS 

01400 

04.15 

OBS 

01500 

04.00 

PEflO       31  8248  YEAR     1971 

CONSEC  0004  HONTH       01 

LAT             34  48      N  DAY             06 

LONG      048  22       u  HOUR    13.4 


CASINUH/TI4E        IVLTYP 


60TDP    04667 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     tEfip  1<,.7 

»ET    euie  13.6 

OAROHETR     IP21.7 
CLOUT     I/A 


OIB     HGI     PER 

WINO-OIR 

29 

INST     SIO    RECORDER 

TEN    SU     1206 

31        3          4 

WINO-SPD 

04 

I.<ACE    OIR                        0 

5    SQUARE        2 

SEA 

|»IN0-F1R 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    48 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG     E51    004 

1     SQUARE     48 

(DPTH       SNP     VEL 

OXYC 

P04 

ICI     P          NQ2          N03 

SI  03         PH 

OBS 

00000 

18.34 

OBS 

000  10 

18.34 

OBS 

0C020 

13.34 

OBS 

000  30 

18.34 

OBS 

000  50 

18.34 

OBS 

00075 

18.34 

OBS 

00083 

18.34 

JBS 

00100 

17.36 

OBS 

00125 

16.64 

PBS 

00150 

16.71 

r-BS 

00^00 

16.32 

JBS 

002  50 

15.88 

OBS 

00300 

15.  19 

OBS 

00400 

13.35 

OBS 

00460 

11.76 

ObS 

00500 

11.21 

OBS 

006  00 

09.51 

OBS 

00650 

08.73 

OBS 

00700 

07.51 

OBS 

008  00 

06.37 

UBS 

0O900 

05.49 

OBS 

0092  5 

05.37 

OBS 

00947 

05.95 

dBS 

0096  8 

05.90 

OBS 

00983 

05.50 

OBS 

01000 

05.60 

OBS 

01050 

05.19 

OBS 

01084 

05.13 

OBS 

OUCO 

05.36 

OBS 

01200 

05.17 

OBS 

01300 

04.90 

OBS 

01400 

04.57 

OBS 

01480 

04.36 

*«««*»•••«»•*•* 
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TABLE  XXX.— Continued 

BEFIO      31       8248            r6AR     1971            BOTDP    04755            »lo    TeMP          13.3            DIR    HGT    PER            «IN1>-DIR    25  INST    SIO    RECORDER              TEN    5Q    1206 

CONSEC                0005             MONTH       01              SHIP    EN                        WET     6ULB          16.3                25       4          2                KINO-SPO     19  TR  «C  E    OIR                         D             5    <;OUaRE        2 

L4T              34    58       N             DAY             07             DATA    USE        1             BAKOHETR     1016.6             SEA                                    WIND-^OR  DllPATlON                   00.4             2     SJUAPt     48 

LONG       048    07       V             HOUR    00.0             AREA               05             CLOUD     T/A                              CL/TR                              MEATHER        XI  ORIG     E51     005                               1     SOUARE     48 

CASTNUM/TIME       LVLTYP          DEPTH                   TEMP                SAL                SI3HA-T          DYNDPTH       SND    VEL       OXYG               PJ4  I OT    P          N02          N03          5133          PH 


YEAR 

1971 

BOTDP  04755 

MONTH 

1   01 

SHIP  EN 

DAY 

07 

DATA  USE   1 

HOUR 

00.0 

AREA      05 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

18.28 

OBS 

000  10 

18.28 

OBS 

00020 

18.28 

06  S 

000  30 

18.28 

OBS 

00050 

18.29 

OBS 

00075 

18.29 

OBS 

00089 

18.29 

OBS 

00100 

17.70 

OBS 

00125 

16.94 

OBS 

00150 

16.75 

06  S 

00200 

16.40 

OBS 

002  50 

15.84 

CBS 

00300 

14.94 

OBS 

00400 

13.50 

OBS 

00500 

11.50 

06S 

00600 

09.55 

OBS 

00700 

07.37 

06S 

00800 

06.15 

OBS 

00812 

06.02 

OBS 

008  32 

06.46 

OBS 

00848 

05.99 

OBS 

00900 

05.66 

OBS 

00945 

05.41 

OBS 

00960 

05.53 

OBS 

01000 

05.25 

OBS 

01100 

04.90 

OBS 

01120 

05.02 

TBS 

01168 

04.80 

OBS 

01183 

04.85 

OBS 

01195 

04.78 

OBS 

01200 

04.81 

OBS 

01300 

04.43 

oes 

01334 

04.50 

OBS 

01400 

04.26 

OBS 

01500 

04.10 

REFIO   31 

8248 

YEAR 

1971 

bOTOP  04389 

CONSEC 

0006 

MONTH 

1   01 

SHIP  EN 

LAT     35 

05   N 

DAY 

08 

DATA  USE   1 

LONG   047 

54   M 

HOUR 

00.1 

AREA      05 

CASTNLM/TI"E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

00.1 

OBS 

00000 

18.43 

OBS 

00010 

18.42 

OBS 

00020 

18.42 

OBS 

000  30 

18.39 

OBS 

00050 

18.36 

OBS 

00075 

18.31 

OBS 

00100 

17.59 

OBS 

00125 

17.18 

OBS 

00150 

17.10 

DBS 

00180 

16.90 

OBS 

002  00 

16.50 

OBS 

002  50 

15.87 

OBS 

00300 

15.16 

OBS 

00400 

13.93 

06S 

00446 

13.36 

OBS 

00500 

11.77 

OBS 

006  00 

09.72 

OBS 

00  700 

07.50 

OBS 

00600 

06.09 

OBS 

00810 

06.52 

OBS 

00818 

06.18 

OBS 

00823 

06.24 

OBS 

00840 

06.20 

06S 

00877 

05.56 

OBS 

009  00 

05.73 

DBS 

01000 

05.22 

OBS 

01047 

05.17 

OBS 

01100 

C4.81 

OBS 

01200 

04.47 

OBS 

01285 

04.45 

OBS 

01300 

04.33 

OBS 

01350 

04.48 

OBS 

01400 

04.35 

06  S 

01440 

04.39 

OBS 

01500 

04.33 

••**••****« 


AlP    TEMP          18.3            DIP    MGT    PER  WIND-OIR  28             INST    STD    PtCORDER  TEN    SO    1206 

KET     6ULB           17.2                26       3          4  WINO-SPP  15             TRACE    DIR                         D  5     SQUARE        4 

BAPOMETR     1011.9             SEA  WINO-FOR                     DURATION                  00.5  2     SQUARE    46 

CL0U1     T/A                              CL/TR  UEATHfcP  X6             ORIG     E51     006  1     SQUARE     57 

AL                SIGMA-T  OYNOPTH       SND    VEL  OXYG  P34  TOT     P          NOi          N03  SI03          PH 


•  »  »*••*<- 
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TABLE  XXX.— Continued 

BEFIO       31       b^'.b             VE4R  1971  BOTDP     05158             AIR    TtKP           n.V             DIR    HOT     PER             HIND-DIR    ^2              INSI     STD    RECORDER                tEN    SO    1206 

CjNSEC                0007             MONTH       01  SHIP    EN  »ET    dUlB           1 1 .6                25       5          5                MI^D-SPO    10             TRACE    DIR                        D             5     SQUARE       4 

LAT             35    40       N             DAY  10  DATA    USE        1             BAKOHETR     1017.6             SEA                                   HIND-FOR                     DURATION                  00.3             2    SQUARE    48 

LONG       04S     12       W             HOUR  12.0  AREA               05             CLOOO     T/A                              CL/TR                              HEATHER       X6             ORIG     E51     007                              1     SQUARE     59 

CASINUM/TI"E       LVLTYP  DEPTH  TEMP                SAL                SIGMA-I          DVNDPTH       SND    VEL       OXVG               PG4       TOT    P          N02          N03          SI03          PH 

12.0         OSS  00000  17.87 

OBS  00010  17.67 

08S  00020  17.87 

OBS  00030  17.87 

OBS  00050  17.89 

OBS  00075  17.93 

08S  00100  17.96 

OBS  00125  17.98 

OBS  00150  18.10 

OBS  00200  17.71 

OBS  00250  17.38 

OBS  00300  17.15 

OBS  00352  17.00 

OBS  00400  16.63 

OBS  00500  15.02 

OBS  00600  13.44 

OBS  00700  10.60 

OBS  00800  08.54 

OBS  00900  06.30 

DBS  01000  05.70 

OBS  01018  05.62 

OBS  01028  05.87 

OBS  01048  05.88 

OBS  01100  05.44 

OBS  01200  04.77 

OBS  01300  04.61 

OBS  01400  04.38 

OBS  01500  04.18 

5EFI0        31        6248             VcA5  1C71  eOTDP     04114             AIR    TEMP           14.6             DIP    HGT     PER             HI^ID-OIR    OS              INST     STD    RECORDER                TEN    SQ     1206 

CCNSEC                0CO8             •>ONT"       01  SHIP    EN  klET    6ULR           14. f                 31       4         4                HIND-SPD    08             TRACE    DIR                        D             5     'SQUARE        2 

LiT             34    49       N             TAY  11  DATA    USE        1             BACO^ETR     1009. t,             SEA                                    KIND-FOR                      DURATION                  00.3             2     SQUARE    48 

CJNL-       0'»8    25       N             hCLIR  00,0  AREA                05             CLUUD    T/A                              CL/TR                              WEATHER        X6             TRIG     E51    008                              1     SCJARE     46 

CASTNL'"/»:'<;        LVLTYP  DEPTH  TEMP               SAL                SIGMA-T          OYNDPTH       SND     VEL        3XYG               P34       TOT    P          N02          N03          5133          PH 

00.0         TBS  00000  17.96 

OBS  OOCIO  17.98 

?6S  O0C20  16.00 

3BS  00030  16.02 

TB?  C0C50  16.02 

"BS  00075  16.03 

:i<S  00066  18.02 

"3S  00100  15.92 

CeS  00125  15.34 

JeS  00150  15.06 

??S  C0200  14.57 

TBS  00250  14.22 

03S  00300  13.67 

JB?  00400  12.04 

OfS  00500  10.46 

.-^S  OOeOO  08.82 

■jas  00657  07.76 

^BS  00700  07.53 

-9S  00800  06.70 

OBS  00850  06.40 

CBS  00870  06.57 

TBS  00900  06.04 

CBS  OIOOO  05.24 

OBS  01100  04.79 

OBS  01155  04.52 

DBS  01200  04.49 

PBS  01300  04.37 

OBS  01325  04.43 

CBS  01400  04.25 

OBS  01405  04.18 

06S  01500  04.05 
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TABLE  XXX.— Continued 

B'FID       31       93*8  YE4f     1971  8CT0P    0<.5<)e  AIR     IFHP  14. "i  0I^     HGT     Pro  KINn-DIP    01  INST    SID    SFrOROEP  TEN    SO     1206 

CrNSEC  0009  >(0\TH       01  SHIP    ?N  «ET     !iUL3  1<..;  01       4         ■-  HlNO-SPD    ID  TRACE    DIP  D  5    SQU«»E        2 

L4T  W    58       N  DAY  11  0»T»    U5  e        1  OAtO'<ETf     lOU.'  SE«  JIND-F3B  DURATION  00.3  2    SQUiRF     46 

LCNG       047    45       U  HPUk     12.1  AREA  05  CLCUl'    T/a  CL/Tk  WEATHE^       XI  ORI&     E51     009  I     SQUARE     47 

CaSTNUM/I r«E 


YEAt 

1971 

8CTDP    0459e 

>(0\TH 

01 

Ship    ?N 

OAY 

11 

DATA    use        1 

HPUK 

12.1 

AREA               05 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

18.00 

DBS 

00010 

16.00 

PBS 

00020 

18.01 

OBS 

00030 

IB. 01 

CBS 

000  50 

18.02 

UbS 

00075 

18.02 

CBS 

0C090 

18.02 

□  BS 

00100 

17.65 

nfl<: 

00105 

17.01 

OBS 

00125 

16.  76 

PBS 

0015C 

16.51 

OflS 

P02  00 

15.6) 

CBS 

00210 

15.71 

IBS 

002  50 

14.99 

OBS 

00300 

14.33 

OBS 

00350 

13.97 

IBS 

004  00 

13.08 

OBS 

0049U 

11.67 

OBS 

0C500 

11.11 

PBS 

00600 

09.37 

CBS 

00700 

07.50 

PBS 

oonoo 

06.16 

OBS 

00850 

05.84 

ngs 

C0900 

05.84 

^BS 

005  20 

05.64 

CBS 

00965 

05.42 

OS 

PIOOO 

05. 2-. 

??s 

OllOO 

04.  73 

ObS 

01200 

04.47 

r.bS 

01300 

04.35 

JBS 

01400 

04.35 

GBS 

01455 

04.15 

PBS 

01500 

04.15 

OIK     HGT     Pr  B 

KINC-CIP 

01 

01       4 

-IND-SPD 

n 

SEA 

JIND-F3B 

CL/Tk 

HEATHE^ 

XI 

DVNDPTM       SND    Vll 

JXY& 

P3' 

REFID       31       8248             YEAR     1971  BCTOP    04572  AIR    TEMP           16.3             OIR    HGT    PER  .JINO-OIR  22  INST     STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC                0010             MONTH       01  SHIP    EN  WET    BULB           14. t                22        1          2  unO-SPD  05  TRACE    DIR                        0  5    SQUARE       4 

LAI             35    02       N             DAY             12  DATA    USE        1  BAROMETP     1014.6             SEA  HI'«D-FOR  DURATION                   00.3  2     SOUARE    48 

LONG       048    26       H             HCUt     00.0  AREA               05  CLOUD     T/A                              CL/TR  HEATHER  XI  OR I&    E51    010  1    SQUARE     58 

CASTNUH/IIMf  IVLTYP          DEPTH                  TEMP  SAL  SIGMA-I  DYNDPTH       SND    VE L  OXYG  P04  TOT     P          N02          N03  SI03         PH 


YEAR 

1971 

BOTOP    04572 

MONTH 

1       01 

SHIP    EN 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

HCUt 

00.0 

AREA               05 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

17.95 

OBS 

00010 

17.96 

PBS 

00020 

17.96 

OBS 

00030 

17.95 

OBS 

C0050 

17.95 

PBS 

00075 

17.94 

OBS 

00100 

17.28 

CBS 

00125 

16.83 

OBS 

00150 

16.66 

OBS 

00200 

16.15 

PBS 

00250 

15.12 

OBS 

00300 

14.35 

OBS 

00400 

12.83 

PBS 

00500 

10.96 

OPS 

00600 

08.85 

OBS 

00700 

07.31 

CBS 

00718 

06.9  7 

OBS 

00727 

07.16 

OBS 

00770 

06.37 

OBS 

00782 

06.50 

OBS 

OOP  00 

06.34 

OBS 

00830 

05.81 

OBS 

00900 

05.56 

OBS 

01000 

05.19 

OBS 

01100 

04.73 

DBS 

01115 

04.61 

OBS 

01200 

04.47 

PBS 

01300 

04.37 

'■.es 

01332 

04.37 

ObS 

01400 

04.23 

OBS 

01500 

04.14 
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TABLE  XXX.— Continued 

REFio     31     ej4e         rEsR  1971  sotop  O'.se'i         ait   ifkp       15. t         oin  hg'   per         wind-oip  J5         inst   sto  oECnoneo           ien  ^;  iao6 

CONStC                0011             I10NTH       01  SHIP    EN  JET     BULB           K  .4                31       2          i                WlNO-SPP    02             TRICE    DIR                         D             5     SOJIRE        2 

l»T             3'!    47       N             DAY  13  OATA    USE        1             8AP01ETR     1017.3             SEA                                    XINO-FCR                     DURATION                  00.3             2     !OUA^E     49 

LONG       048    09       U             HOUR  00.2  AREA                05             CLOUD     T/A                              CL/TR                              HEATHEN        Xl             TRIG    651    Cll                               1     S3UARE     43 

CASTNUH/TIME        LVLTVP  PERTH  TEMP                SAL                SI'lHA-T          DYNOPTH       SND    VEl        nxYG               »34       ICT     P          ND2          N03          S1J3          PH 

00.2   oes  00000  le.oo 

Oes  00010  17.99 

08S  00020  17.99 

oes  00030  17.99 

OBS  00050  17.99 

OBS  00075  13.01 

OBS  00100  17.98 

OBS  00125  16.83 

OBS  00150  16.32 

OBS  00200  15.67 

oes  00250  15.15 

res  00300  14.47 

CSS  00400  12.68 

OBS  00435  12.23 

CBS  00500  10.80 

oes  00600  08.98 

OBS  00700  07.54 

oes  00710  07.35 

OBS  00718  07.50 

OBS  00800  06.13 

OBS  00900  05.54 

OSS  00955  05.39 

OBS  01000  05.01 

OBS  01038  04.76 

oes  01060  04.92 

oes  01100  04.59 

OBS  01200  04.34 

CBS  C1300  04.25 

OBS  01400  04.13 

CSS  01500  03.97 


KEflO        31       8246             YEAR     1971  BOTDP     04826             AI^     TJMP           IF.?             DIP     t-OT     i  ■  t-  wnO-L>If  24              INST     STO    RFCO^OEK  TEN'    SO    12C6 

CONSEC                0U12             MONTh       01  SHIP    EN                        t.ET     »ULf           14. t                24       4          ,  HIND-SPC  [••             TUCE    DIR                        C  5     !0UAOE        2 

LAT              34    44       N             [AY             13  DATA    USE        1             oABCMtTF     ll'l-j.'-             SEA  JINP-Ejf                      DURATION                   CO.l  2     SJUARE     48 

LCNC       C48    03       h             HPUfi     12.0  AREA               05             CLOuP    T/i                              CL/TR  ^FAthFw  x i              CR I G     E51     CI2  1     SOUARE     48 

CAST^U^VTIMF  L7LTYP          DEPTH                   TEMP  SAL                Slj^i'-T          DYNDPTH       SND     VFL  3XY0  P34  ^GT     P          NC2          N03  MJ3          PH 


YEAR 

1971 

BOTDP     04826 

MONTf 

■       01 

SHIP    EN 

[  AY 

13 

DATA    USE        1 

HPUF 

12.0 

AREA               05 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

nes 

00000 

18.04 

OBS 

OOJIO 

I  8.05 

OBS 

00020 

18.05 

065 

00030 

18.05 

JBS 

0C050 

18.07 

OBS 

000  75 

18.01 

oes 

00100 

17.95 

OBS 

C0125 

16.86 

nss 

P0150 

16.63 

OBS 

002  00 

15.88 

OBS 

002  50 

15.09 

oes 

00300 

14.35 

OBS 

00400 

12.83 

CBS 

00500 

11.03 

OBS 

00600 

08.73 

oes 

00700 

07.00 

oes 

00300 

05.70 

065 

00tl3 

06.13 

OBS 

00849 

05.63 

OBS 

C0900 

05.51 

085 

009  80 

05.28 

06S 

oo';e5 

05.40 

oes 

01000 

05.36 

oes 

01100 

04.76 

CBS 

01145 

04.54 

oes 

P1200 

04.52 

ces 

01232 

04.53 

OBS 

01300 

04.32 

oes 

01400 

04.  16 

OBS 

01500 

04.08 

t.t-at<t  »«*•*«(:»« 
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TABLE  XXX.— Continued 


oEflO      31       Si*.?            Y  =  4'-     1971  60T0P    0*^^13            Alt-    TE»fP          It.:            OiR    HGT    PF  R  wI^iO-PIR  29  INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSeC                OOlJ             hjjNTM       01  Ship    en                        k-f     6ULO           l*t.l                29       ^          3  hIJ^O-SPO  23  TRACE    OIH  0  5     SQU4RE        2 

LftT             3*    57       N             Dflv              K  OflTA    USE        I             e&^C^ETR     1017. fe             SEA  «IN0-F:)P  DURtTUN  00.3  2    SQUARE     *8 

LONC        0A8    01        U             Hfu-     00.2  AStA                05             CL^U':)    T/A                              CL/TP  wEATmEE  X5  ORIj     E51    013  1     SQUARE     ^^e 

CASTNU^/TIH!  LVL^Yf           DEPTH                   TEMP  SAL                SIoMA-T  OYNDOTH       SND    VEL  DXYG  PD-V  TOT    P          N02          NOS  S103          PH 


3fS 

00000 

18. 

,44 

Cr)S 

00010 

le. 

.45 

r<i^ 

000  iO 

18. 

,46 

ces 

000  30 

18. 

,46 

r.b« 

000  50 

IS. 

,46 

oe^ 

0O075 

18. 

,47 

rfts 

OOIOO 

18. 

,46 

->ts 

00W5 

17. 

16 

(.dS 

00150 

16. 

,76 

r^ss 

00200 

16. 

,18 

oes 

00J50 

15. 

,36 

ObS 

00300 

1".. 

.67 

nbS 

004  00 

12. 

,89 

ues 

00500 

10. 

.18 

JBS 

006  00 

08. 

,41 

06S 

00700 

06. 

,79 

oes 

0073^ 

06. 

.57 

loS 

00760 

06. 

,83 

OfiS 

ooeoo 

06. 

.11 

oes 

ooe35 

05. 

,92 

nes 

ooa<i3 

06. 

.02 

3»S 

00900 

05. 

.41 

oes 

00905 

05. 

.55 

nes 

00920 

05. 

.32 

oes 

00931 

05. 

.40 

res 

009  e  5 

05. 

.29 

DbS 

01000 

05. 

.07 

oes 

01035 

04. 

.77 

oes 

01090 

04. 

.76 

oes 

01100 

04.91 

C9S 

01120 

C4, 

.75 

jes 

01200 

04. 

.60 

oes 

01250 

04. 

.40 

nes 

01200 

04. 

.34 

nes 

C1<.00 

04. 

.  13 

CBS 

01500 

04. 

.01 

REFID       31  8248  YEaP     1971  80TDP    02177  aiP    TfMP          k. 

CONSEC  0014  ,'<ONTH       01  ShlP    EN  WET     4ULB          U. 

LAI            35  07      N  0«r            14  D4TA    USE       1  BARCMETi;     1022. 

LONG        048  03       H  HOUfc     12.2  AREA               05  CLCUD    T/» 


CASTNUK/TIME        LVLTYP 


OIP    HOT    PER 

WIMO-DIR 

29 

INfl     STD    FECn»0FR 

TFM    SO     1206 

30       9          5 

HIND-SPO 

23 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARf       4 

SEA 

UIN0-F3R 

DURATION                   00.4 

2     S3UARE     48 

CL/TR 

•EAIHEO 

XI 

CRIG     E51    ri4 

1    SQUARE    5e 

lOPTH       SND     VEl 

OXVG 

P04 

TOT     P          N02          N03          SI 

i:)3       PH 

OBS 

00000 

18. 

.01 

oes 

00010 

18. 

.01 

oes 

OOO20 

17. 

.98 

OBS 

000  30 

17. 

.97 

oes 

00050 

17. 

.95 

OBS 

00075 

17. 

,92 

oes 

00100 

17. 

,88 

oes 

0C125 

16. 

,96 

CBS 

00150 

16. 

.63 

DBS 

00200 

15. 

,95 

OBS 

00250 

15. 

.26 

oes 

003  00 

14. 

.55 

OBS 

00400 

13. 

,29 

OBS 

00500 

11. 

,45 

OBS 

00  7  00 

07. 

,12 

oes 

00800 

05. 

,77 

OBS 

00837 

05. 

,39 

oes 

C0900 

05. 

,23 

oes 

01000 

05. 

,19 

OBS 

010  30 

05. 

,16 

OBS 

01045 

05. 

,01 

oes 

01090 

05. 

04 

OBS 

01100 

04. 

,90 

OBS 

01122 

05. 

,07 

OBS 

01200 

04. 

,83 

OBS 

01223 

04. 

,67 

oes 

01300 

04. 

,67 

OBS 

01400 

04. 

,38 

oes 

01500 

04. 

,07 
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TABLE  XXX.— Continued 

REFID       31        H24e             rEUR     1971             SriDP     04663             AH.     TtMP           1!..2             DIC     HG'     P(  t             rflNP-PIR     30  INSI     STD    PECOOOER                TfN    SO     1206 

CONSEC                0015             MONTH       01             SHIP    EN                        WET     oULE           I  1  .<.                27       5          'j                klNC-SPD    IZ  TRICE    DIP                        D             5     SlUSKE        J 

LAT             14    io      N             DAV             15             DATA    USt        1             BAHniETR     10^".. P             SEA                                   wl'iO-FJi.  DUPATIW                   00.2             2     ';OJARE     4°. 

LONG       046    UO       h             HCUf     OO . 1             4PEA                05             CLTUS     T/A                              CL/TP                              WtoTHfP        XI  CtIG     E 51     C15                               1     SQUARE     48 

CASTNUM/TlMf        LVITYP          DEPTH                  TEMP                SAL                SIJWA-T           DYNDPTH       SNL     Vt L       JXVG                P]4  TCT    P          NC2          N03          < n3          PH 


YEAR 

1971 

SrTDP     04663 

All.     TtMP           1!., 

.3             Die     HOT     P(  P 

MONTH 

'      01 

SHIP    EN 

WET     oULE           11 

.4                27       5 

DAV 

15 

DATA    USt        1 

BAMHMETR     1024 

.0             SEA 

HCUf 

00.  1 

AREA                05 

CLTUO     T/A 

CL/TP 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL                SIJMA-T 

DYNDPTH       SNO     Vt L 

CBS 

00000 

18.34 

DBS 

000  10 

18.34 

nes 

00020 

18.34 

CIS 

00030 

18.34 

OSS 

00050 

19.31 

CBS 

000  7  5 

18.12 

OBS 

00100 

18.02 

06S 

00125 

17.03 

DBS 

00150 

16.77 

OBS 

00200 

16.14 

OSS 

00250 

15.52 

OBS 

00300 

14.61 

OBS 

00400 

13.02 

OBS 

005  00 

10.90 

JBS 

006  00 

38.80 

DBS 

C0700 

07.27 

OBS 

00800 

0^.63 

OBS 

00850 

05.31 

OBS 

00900 

05.11 

TBS 

00938 

05.12 

OBS 

01000 

04.81 

HBS 

01100 

04.59 

OBS 

01200 

04.38 

OBS 

01300 

04.20 

OBS 

01400 

04.17 

OBS 

01425 

04.26 

OBS 

01500 

04.15 

PEfID       31  824e 

CGNSFC  0016 

LAT             35  01       N 

LONG       047  13       B 


CASTNUW/TIME 


YEAt 

197  1 

bOTDP     04898 

AIR    TEMP          17.7 

DIR    HGT    PER 

KlNO-DIR 

23 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

^^OUTH 

1      01 

SHIP    EN 

WET    BULB           15.4 

28        7         5 

WIND-SPD 

23 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

bAROMETP 

SEA 

WINO-POR 

DURATION                  00.3 

2    SQUARE    46 

HniJfl 

12.0 

AREA                05 

CLOUD     T/a 

CL/TR 

KEATHE^ 

XI 

ORI&     E51     016 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNOPTH       SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

?BS 

00000 

18.12 

OBS 

00010 

18.12 

OBS 

0002  0 

19.12 

OBS 

00030 

19.12 

OBS 

00050 

18.  10 

OBS 

000  75 

18.05 

OBS 

00100 

17.50 

OBS 

00125 

16.93 

CBS 

00150 

16.67 

OBS 

002  00 

16.  16 

OBS 

002  50 

15.50 

OBS 

00300 

14.98 

ons 

00400 

13.11 

CBS 

00440 

12.54 

IBS 

00500 

11.20 

OBS 

006  00 

09.13 

OBS 

00635 

38.75 

OBS 

00700 

07.02 

OBS 

00800 

06.  14 

OPS 

00855 

05.89 

CBS 

00900 

05.32 

UBS 

00912 

05.42 

OBS 

00940 

05.45 

OBS 

01000 

05.03 

CBS 

01045 

04.77 

OBS 

OllOO 

04.65 

CBS 

01200 

04.4  8 

OBS 

01300 

04.37 

OBS 

01400 

04.21 

OSS 

01500 

04.09 

461 


TABLE  XXX.— Continued 


REFIO       31  Si'.e  »€»«     1971 

CONSEC  0017  NCNTH      01 

LST             3*  48       N  D4Y             18 

LONG      047  3  7      u  MOUf    00.0 


CJSThUH/TIne       LVLtyP 


eOTOP    0*878 

»IP    lEXP           15. 

■  e 

OIR     HOT    PfR 

rfnO-CIR 

29 

SHIP    EN 

NET    8UL8          13, 

.<> 

27       6         6 

WIND-SPO 

12 

0«T«    USE       1 

BARCMETR     1009, 

.t 

SEA 

JINO-fOP 

ARfA               05 

CLCUO     1/4 

CI  /TR 

MEATHER 

XI 

lEHP 

SAL                SliKA-T 

OYNOPTM       SND    VEL 

JXYG 

PO, 

I>1SI    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.3 

CPIG    fSl    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUaRE  2 
2  SausRE  46 
1     SQUIRE     47 


DBS 

00000 

18, 

.01 

06  S 

00010 

18, 

.00 

DBS 

00020 

18, 

.00 

DBS 

00030 

17. 

.99 

OSS 

000  50 

1  7, 

.99 

06S 

00075 

17. 

.98 

OBS 

00100 

17. 

.98 

DBS 

00125 

17. 

.69 

OBS 

00150 

16. 

.92 

DBS 

002  00 

16.30 

OBS 

002  50 

15. 

.60 

DBS 

00300 

14. 

.57 

OBS 

00400 

12. 

.71 

OBS 

00500 

10, 

.55 

OBS 

006  00 

08. 

.69 

OBS 

00670 

07. 

.00 

DBS 

00700 

06. 

.83 

OBS 

00800 

05. 

.84 

OBS 

00900 

05. 

.22 

OBS 

00920 

05. 

.45 

OBS 

01000 

04. 

.92 

OBS 

01025 

05. 

24 

OBS 

01060 

04. 

,79 

OBS 

01100 

04. 

.68 

OBS 

01200 

04. 

,64 

OBS 

01250 

04. 

.50 

OBS 

01300 

04. 

,80 

OBS 

01325 

04. 

21 

OBS 

01335 

04. 

,32 

OBS 

01360 

04. 

,10 

OBS 

01400 

04. 

,27 

OBS 

01420 

04. 

,00 

OBS 

01500 

03. 

,96 

REFIO       31       8248 
CONSEC  OOIB 

LAT  34    46       N 

LONG       047    20       H 


YEAR     1971  BOTOP     04770  AIR     TE^^P  16.3 

MONTH       01  SHIP    EN  WET     6ULB  13. t 

OAY  18  DATA    USE        1  BAPOMETR     1015. t 

HOUR     12.0  AREA  05  CLCUO    T/4 


OIR    HGT     PER 

28       5         4 
SEA 
CL/TR 


WINO-Dlk    25 
I.IM0-5PD    n 
.VIND-POR 
HEATHEF        XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  P 

DURATION 
CRIG    E51    018 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
I     SOUARE     47 


CASfNUM/TIME        LVLTYP 


DYNDPTH       SND    VEL 


P34       TOT    P 


12.0 

OBS 

00000 

17.91 

OBS 

00010 

17.91 

OBS 

00020 

17.91 

OBS 

00030 

17.91 

CBS 

00050 

17.91 

OBS 

00075 

17.91 

OBS 

00100 

17.91 

OBS 

00125 

17.06 

OBS 

00150 

16.93 

OBS 

00200 

16.43 

DBS 

002  50 

15.69 

OBS 

00300 

15.02 

CBS 

00400 

13.63 

OBS 

0C5  0D 

11.77 

OBS 

006  00 

09.54 

OBS 

00700 

07.57 

OBS 

00790 

06.19 

OBS 

coeoo 

06.22 

OBS 

00805 

06.45 

OBS 

009  00 

05.32 

OBS 

00915 

05.27 

OBS 

00968 

05.52 

DBS 

01003 

05.42 

OBS 

01070 

04.77 

OBS 

01100 

04.64 

OBS 

01150 

04.53 

OBS 

01200 

04.47 

OBS 

01300 

04.44 

OBS 

01400 

04. 2B 

OBS 

01500 

04.11 
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TABLE  XXXI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
INGHAM  at  Ocean  Station  ECHO,  22  January  1971  -  12  February  1971,  prepared  from 
NODClistingNo.  31-  1806. 


REFID       31       1806 

YEAR 

1V71 

BOTOP     0*252 

AIR 

TEMP          16, 

.8 

OIS 

HGT    PER 

HIMD-DIR 

01 

INST    NAN5EN     CAST 

TEN    SO     1206 

C0M5EC              0001 

MONT> 

^       01 

SHIP     IN 

MET 

6U1B           12. 

.3 

26 

5          * 

-IND-SPO 

12 

TRACE    OU 

5     SOUARE        2 

LAT             3<.    3^.0N 

OAY 

i5 

DATA    USE 

1 

BARCMEIft     1026, 

•  3 

StA 

rtlND-FOR 

DURATIJN 

2     SQUARE     *6 

LONG       O",?     53. OW 

HOUR 

li.* 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          8/7 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E52    001 

1     SQUARE     *7 

CASTNUM/I IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYMDPIh 

1       SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

13.* 

06S 

000  00 

17.89 

36.362 

26.37 

1517.8 

05.32 

13.* 

DBS 

ooo^* 

17.86 

36.382 

26.36 

1518.1 

05. *2 

13. <• 

OBS 

000*6 

17.66 

36.363 

26.38 

1516.5 

05.29 

13.* 

OBS 

00072 

17.61 

36.38* 

26. *0 

1518.6 

05.23 

13.* 

OUS 

00097 

17.81 

36.386 

26. *C 

1519.2 

05.27 

13.* 

OBS 

001*5 

17.66 

36.338 

26.35 

1519.5 

05.20 

13.* 

OBS 

700193 

16.6* 

36.3*3 

26.65 

1517.3 

0*.7  6 

13.* 

OBS 

00268 

1*.90 

36.012 

26.79 

1513.0 

0*.*3 

13.* 

CBS 

700382 

13.96 

35.86* 

26.8  6 

1511  .* 

0*.61 

13.* 

OBS 

00*77 

12.19 

35.577 

27.02 

1506.7 

03.8  0 

13.* 

OBS 

00571 

10.23 

35.3*6 

27.20 

1501.0 

03.69 

13.* 

OBS 

T00761 

07.17 

35.089 

27. *9 

1*92.* 

0*.2* 

13.* 

OBS 

T0095* 

05.19 

3*. 9*2 

27.63 

1*87.5 

13.* 

OBS 

701**6 

0*.13 

3*. 995 

27.79 

1*91 .* 

05.96 

REflO      31 

1806 

YEAR     1971 

BOTOP     0*803 

CONSEC 

0002 

MCNTH       01 

SHIP     IN 

I  AT            3* 

*7.0N 

DAY             27 

DATA    USE        I 

LONG       0*7 

30. CM 

"CUR     1*.8 

AREA                05 

AIR    TEMP  18.1 

WET    BULB  lb. 8 

BARCMETR     1022.5 
CLCUO    T/A  3/7 


OIR    HGT     PER 

31        3  * 

SEA 
CL/IR 


ulNO-OIR  19 

rtlND-SPD  1* 
KiNO-f OR 

WEATHER  Xi 


INST     NANSfcN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
uRIG    £52    002 


TEN  SO  1206 
5  SJUARE  2 
2  SJUARE  *6 
1     SgUARE     *7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

1*.8 

OBS 

COOOO 

17.8* 

36.367 

26.39 

i*.e 

OBS 

000  21 

17.78 

36.386 

26. *0 

I*. 8 

OBS 

000*3 

17.75 

36.381 

26. *1 

1*.B 

OBS 

0006* 

17.73 

36.365 

ia-itZ 

i*.e 

OBS 

00087 

17.70 

36.39  8 

26. *3 

1*.E 

OBS 

00129 

17.71 

36.*0  1 

26. *3 

1*.8 

OBS 

T00171 

17.25 

36.360 

26.51 

i*.e 

CBS 

002  56 

15.21 

36.06* 

26.76 

i*.e 

JBS 

T00338 

13.87 

35.8*C 

26.68 

1*.8 

OBS 

00*20 

12.67 

35.659 

20.99 

1*.B 

OBS 

00501 

11.75 

35.526 

27.06 

1*.6 

CBS 

0066* 

35.215 

14.8 

CBS 

00827 

06.38 

35.051 

27. 5t 

1*.6 

JBS 

701^39 

0*.6O 

35.037 

27.77 

OVNOPTH       SND    VEL       JXYG 


PO*       TOT     P 


1517.7 
1517.9 
1518.1 
1518. 4 
1518.7 
1519.* 
1518.7 
1513.6 
1510.3 
1507.5 
1505.5 

1*90.3 
1*89.9 


05.3  0 
05.2* 
05.26 
05.2* 
05.23 
0*.97 
0*.53 
0*.50 
a*.21 
03.97 
03.72 
0*.*0 
05.69 


t^«»«*««  ««># 


REFID       31 

1806 

YEAR     1971 

oOTDP    03109 

CONSEC 

0003 

MONTH       01 

SUP     IN 

LAI             33 

2 7.  ON 

PAY             30 

OATA    USE        I 

LONG       0*7 

54.0W 

HOUR     12.9 

AREA                05 

AIR    TEMP  IB.O 

WET    aUL8  16.0 

BARCMETR     I02fl.6 
CLOUD    T/A  o/f 


DIR    HGI 
29       9 


rtlND-UIk     J3 

INST     NfllMSBN     CAST 

rtl.\0-SPC     10 

TRACE    DIP. 

nlNQ-f-Zi- 

DURATION 

WEATMfcK        Xi 

uRIG     E5^    003 

TEN    SO     1206 

5  SQUARE  * 
2  SOUARE  *6 
1     SOUARE     p7 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 


00000 

00024 

000*8 

00071 

00096 

001*2 

Tool  90 

00265 

T00378 

00*71 

00562 

T007*6 

T00932 

T01*19 


17.7 
17.7 
17.7 
17.6 
17.7 
17.6 
16.0 
1*.3 
12.8 
11.3 
09.5 
06.5 
05.* 
0*.* 


SAL 

36.J65 
36.36* 
36.392 
36.39* 
36.393 
J6.388 
36.210 
35.898 
35.o72 
35.*8i 
35.281 
35.0*7 
35.070 
35.008 


27. 
27. 
27. 
27. 


OYNOPTH       SNC     VEL       OXY u 

1517. J 
1517.7 
i51„.l 
151c  .■. 
15If .9 
151, .5 
151J.3 
1511 .J 
1PC7.J 
150J.7 
l*9t .5 
l*b9 .* 
l*fcr  .<t 
1*'-2.1 


Pj*        IbT     P 
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TABLE  XXXI.— Continued 


REflO       31       1B06 

YESP 

ISTl 

BOTDP    03517 

AIR 

TEHP          16. 

.9 

OIR    hGT    PER 

KIMO-OIR 

12 

C0NS£C              0004 

MOMm       01 

SH 

IP     IS 

MET 

BULB           17, 

.0 

26 

4          5 

«1ND-SP0 

14 

1.4T            35    J5.0N 

C/AV 

31 

0AI4    USE       1 

OAROMETR     1031, 

.5 

SEA 

XIND-FOR 

LCN&       0*7    ii.Of 

HCU> 

11.6 

AREA               CS 

CLOUD    T/4          8/5 

CL/TB 

HEATHER 

Xl 

C4STM.M/I1NE 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

51GHA-T 

OYNDPTM 

SNO    VEL 

UXYG 

PO 

11.6 

06  S 

000  00 

17. S3 

36.265 

26.29 

1517.8 

05.62 

U.6 

oBS 

00027 

17.90 

36.^97 

26.31 

1516.2 

05.33 

11.6 

ces 

00053 

17.89 

36.:.  17 

26.32 

1518.6 

11.6 

OBS 

00060 

17.94 

36.32^ 

^6.  3^ 

1519.2 

05.26 

11. t 

&es 

00106 

17.93 

05.24 

11.6 

OBS 

001  59 

16.65 

36.266 

26.59 

1516.6 

11.6 

06  S 

T00212 

15.86 

36.121 

26.66 

1514.9 

04.5  7 

11.6 

OBS 

00316 

14.42 

35.877 

26.79 

1511.8 

11.6 

nas 

11.0420 

12.73 

35.603 

26.93 

1507.6 

04.19 

11.6 

CBS 

00524 

11.04 

03.70 

11.6 

CBS 

006  2  7 

06.17 

35.063 

27.33 

1494.0 

03.61 

11.6 

J6S 

700632 

06.01 

35.050 

27.61 

14ed.S 

04.90 

11.6 

uBS 

101036 

04.73 

34.962 

27.71 

1487.0 

05.66 

11.6 

OBS 

11/1554 

03.99 

34.966 

27.78 

•  »> 

1492.6 

• 

05.99 

INSI    NANSEN    CAST 
TRACE    01k 
DURATION 
GRIG    E52    004 


TEN  Sg  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  46 
1    SQUARE    57 


REFIO       31       1606 
CONSEC  0005 

LAT  34    32. ON 

LONG       048    U.Ow 


YEAR  1971 
MONTH  02 
DAY  02 

HOUR     12.0 


BOTDP    04157 
SHIP    IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  Id. 3 

WET    OULo  17.3 

8ARCMETB     1028.5 
CLOUD     T/4  o/l 


OIR     HGT     PER 

29       3         4 
SEA 
CL/TB 


XIND-DIR  10 

r.IN[.-SPD  14 
WINO-F'DR 

HEATHER  XI 


INST     NANStN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
IjMG     £32    005 


TEN  Sa  1206 
5  SiJUARt  2 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  OtPTM 


TEMP 


SAL 


DVNDPTh       SND     VCL       JXYG 


("34       TOT    P 


12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12. C 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

00027 

00053 

00060 

00106 

00161 

T00214 

00320 

T00426 

00533 

00640 

T00a54 

T01070 

T01616 


17.91 
17.89 
17.89 
17.86 
17.86 
16.68 
16.27 
14.76 
13.49 
11.66 
09.22 
06.4  6 
04.80 
03.96 


36.364 
36.355 
36.357 
36.356 
36.367 
36.356 
36.269 
35.976 
35.770 
35.511 
35.212 
35.160 
35.017 
34.995 


6.36 
0.35 
6.36 
36 
6.i7 
6.60 
6.68 
6.60 
6.91 
7.07 
7.27 
7.64 
7.73 
7.61 


1517 

.9 

03 

.51 

1516 

.2 

OS 

.27 

1518 

.7 

05 

.45 

1519 

.0 

03, 

.40 

1519 

.5 

05, 

.17 

1517, 

.5 

1516. 

.4 

04. 

.66 

1513, 

.1 

04. 

.29 

1510. 

.4 

04. 

.40 

15C5. 

.7 

03. 

.80 

1496. 

.3 

03. 

.45 

1491  . 

,3 

1487. 

.9 

05. 

.55 

1493. 

.5 

05. 

,98 

REFIO       31  1606 

CONSEC  0006 

LAT            34  53. ON 

LONG       048  04. OU 


YEAR  1971 
MONTH  02 
DAY  07 

HOUR     ll.B 


60T0P    04731 
SHIP     IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIP    TEMP  id, 4  DIB    HGT 

WET    OULB  Oc.5  Ul        5 

dAKCIETR     1030. t  SEA 

lLDUO    T/a  3/3  CL/TR 


«1hC-DIR  0.! 

«I.'^U-SPD  Jb 
.IIND-F  jR 

WEATHErt  Xi 


I.NST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG     E52    006 


TEN  SO  1206 
5  SOUARF  2 
^  SJUABE  49 
1     SOUARE     46 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGKA-I  DYNOPTH       SNO     VEL       jXYG 


Pj4       TUT     P 


11. 
11. 
11. 
U. 
11. 
11. 
11. 
11  . 


11. 
II  . 
11. 
14. 
14. 
14. 


06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
uBS 
06  S 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOUOO 

00026 

00053 

00079 

00105 

00157 

T00209 

00312 

T00414 

00517 

00618 

T00821 

T01024 

T01532 

102056 

T02573 

03093 

703608 


17.20 
17.20 
17.20 
17.21 
17.23 
17.18 
16.50 
14.35 
12.88 
11.06 
06.84 
06.65 
05.24 
04.01 
03.  51 
03.11 
02.70 
01.66 


36.33^ 

36.324 
36.325 
JO. Jlti 
36.321 
36.397 
36.306 
35.906 
35.677 
35.433 
35.191 
35.1o5 
35.081 
34.997 
34.999 
34.960 
34.940 
34.916 


26.51 
26.50 
20.5C 
26.49 
26. 4S 
26.56 
26.65 
26.83 
26.96 
27.12 
27.31 
27.62 
27.73 
27. BO 
27.06 
27.86 
27.09 
27.94 


1515 

.0 

05, 

.57 

1516 

.2 

03, 

.19 

1516 

.6 

03. 

.20 

1517, 

.1 

JS, 

.33 

1517, 

.5 

03. 

.20 

1516, 

.3 

04. 

.o5 

1517, 

.1 

04. 

.75 

1511, 

.3 

03. 

.96 

15C6, 

.1 

04. 

.23 

1503, 

.2 

Oi, 

.73 

1496, 

.5 

Hi. 

.64 

14V1, 

.4 

04. 

.64 

1469, 

.0 

03.56 

14  92, 

.3 

06. 

.01 

1499, 

.1 

05. 

.96 

1506. 

.2 

05. 

.76 

1513. 

.4 

05. 

.90 

1318. 

,9 

05, 

.78 

c.  *»*••**• 
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TABLE  XXXI.— Continued 


REFID   31  1806 

CUNSbC  0007 

LIT      S*!  47. ON 

LCNb   046  06. OW 


CtSTNUM/TIMt   LVLIYP 


VEAf. 

l')71 

60TDP    04846 

Alk 

lEMP           15 

7 

DIK    t-GT     PER 

MInO-DIK 

08 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

MOhiM       02 

SHIP     IN 

WEI 

BULB           12 

1 

05 

2          3 

.ilNO-SPC 

06 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

DAY 

06 

DATA    USE 

1 

oAPOHEIfi    1032 

0 

StA 

UDD-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    48 

HDUt 

11. a 

AREA 

05 

LLOUD    T/A          8/1 

CL/IR 

KEATHER 

XI 

ORIS    E32    007 

1     SOUARE     48 

VLTYP 

OtPIH 

TEHP 

SAL 

SIuMA-T 

UYigOPTM 

SND     VEL 

CXYG 

P04 

TOT     P          NO.;          N03 

S103          PH 

06  S 

00000 

17.21 

36.34,: 

26.51 

1515.0 

03.47 

U6S 

00025 

17.21 

36.342 

26.51 

1516.2 

05.33 

OBS 

00051 

17.21 

36.342 

26.51 

1516.6 

05.37 

oes 

00076 

17.  19 

36.:>38 

26.51 

1517.0 

05.21 

OBS 

00102 

17.16 

36.341 

26.52 

1517.4 

05.38 

OBS 

00152 

17.26 

36.351 

26.51 

1518.4 

05.0  7 

OBS 

r00203 

16.60 

36.311 

26.63 

1517.3 

04.94 

OBS 

00305 

15.28 

36.062 

26.75 

1514.6 

04.34 

OBS 

100406 

13.  17 

35.713 

26.93 

1509.0 

03.83 

OBS 

00508 

10.83 

35.399 

27.14 

1502.2 

03.60 

OBS 

006  10 

08.71 

35.162 

27.31 

1495.8 

03.57 

OBS 

100813 

06.60 

35.156 

27.62 

1491.1 

04. o  2 

OBS 

101018 

05.14 

35.055 

27.72 

1488.5 

05.34 

oes 

101528 

03. S8 

34.991 

27.80 

1492.1 

03.93 

REFID  31  1806 
CONSEC  0008 
LAT  34  47. ON 
LONG   048  14. OW 


YEAR  1971 
MONTH  02 
CAY  09 
HOUR  11.9 


BOTDP  04834 
SHIP  IN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  16.9 

WET    BULB  14.5 

BARQ'^ETR     1033.6 
CLUUO     T/A  6/7 


DIR    HGT 

PER 

WIND-DIR 

09 

INST     NANSEN    CAST 

29       4 

4 

WIND-SPD 

12 

TRACE    DIR 

SEA 

wIND-FOR 

DURATION 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

OR  lb    E52    CJ8 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOOARc  48 
1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-I  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PC4   TOT  P 


11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 
11.9 


DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
DBS 


00000 
00023 
00045 
00068 
00090 
00136 
00180 
00269 

100356 
00446 
00538 

100720 
00912 

T01424 


17.41 
17.39 
17.39 
17.30 
17.29 
17.25 
16.66 
1  5.46 
14.02 
12.25 
10.45 
06.76 
05.63 
04.12 


354 
,353 
.347 
307 
.323 
377 
.316 
103 
.656 
5  66 
348 
04  5 
1  16 
998 


26.47 
26.46 
26.47 
26.46 
26.46 
26.53 
26.62 
26.73 
26.  86 
27.01 
27.16 
27.51 
27.71 
27.79 


15  16 

05 

31 

1516 

05 

.25 

1517 

05 

31 

1517 

05 

04 

1517 

05 

09 

1518 

04 

91 

1517 

04 

65 

1514 

03 

900 

1511 

04 

4  3Q 

1506 

03 

69 

1501 

03 

57 

1490 

0 

04 

18 

1488 

8 

04 

98 

1491 

0 

05 

73 

««»*«»94 


REFID   31 
CONSEC 
LAI     34 

LONG   046 


1606 

YEAR 

1971 

BOTDP    02909 

AIR 

TEMP           17 

3 

DIR     HGT     Pt  k 

wIND-DIR 

14 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    U06 

0009 

MONTH       02 

SUP     IN 

WET 

BULfl           14 

3 

11 

5         ; 

WIND-SPU 

16 

TRACE    OIR 

5     SwUARt        2 

49. 6N 

DAY 

10 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1032 

8 

SEA 

WIND-FcP 

DURATl ]N 

2    SOUARE    48 

22. Ow 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          6/fc 

CL/IR 

wtAlHEK 

Xt 

ORIG     E52     009 

1     SQUARE    48 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IGMA-I 

DYNDPTH 

SNU     VEL 

JXYG 

P04 

TGI    P          N02          ND3 

SI03          PH 

12.1 

UBS 

000  00 

17.56 

36.386 

26.4  6 

1516  .9 

12.1 

OBS 

00027 

17.59 

36.364 

26.4  5 

1517.4 

05.19 

12.1 

OBS 

00054 

17.54 

36.346 

26.4? 

1517.7 

12.1 

OBS 

00062 

17.40 

36.346 

.:6.47 

1517.7 

05.16 

12.1 

OBS 

00110 

17.36 

36.371 

26.50 

1510.1 

12.1 

OBS 

00165 

16.92 

36.266 

26.52 

1317.5 

04.6  3 

12.1 

OBS 

00220 

16.34 

36.216 

26.62 

1516.6 

U4.60 

12.1 

OBS 

00331 

14.67 

35.961 

26.80 

1512.9 

04.4  0 

12.1 

OBS 

100440 

12.64 

35.672 

26.96 

1508.4 

04.17 

12.1 

OBS 

00550 

10.47 

35.365 

27.  17 

1501 .6 

03.05 

12.1 

OBS 

00660 

06.24 

35. 144 

27.37 

1494.9 

03. dO 

12.1 

DBS 

100661 

05.92 

35.123 

27.68 

1469.4 

05.0  1 

12.1 

CBS 

lOlllO 

04.73 

35.037 

27.76 

1408.3 

03.62 

12.1 

OBS 

101713 

03.63 

34.998 

27.82 

14S4.6 

05.9  7 

REFID       31  1806 

CONSEC  0010 

LAT             34  58. ON 

LONG       048  16. OW 


YEAF  1971 
MONTH  02 
DAY  11 

HOUF     10.1 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


CBS 
COS 
CBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


BOTDP     04442 
SI^IP     IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


00000 

00028 

00055 

00082 

00110 

00164 

T00216 

00327 

100435 

00544 

00653 

100672 

lOllOO 

101706 


TEMP 

17.57 
17.54 
17.55 
17.56 
17.56 
16.72 
16.06 
14.45 
12.21 
C9.86 
07.87 
05.84 
05.00 
03.86 


AIP     TEMP  17.6 

WET    BULB  16.0 

BAROMETR     1030.1 
CLOUD    T/A  6/6 


SAL 

36.365 
36.367 
36.379 
36.379 
36.364 
36.231 
36.200 
35.926 

35.283 
35.146 

35.080 
34.978 


SIGMA-I 

26.46 
26.46 
26.46 
26.4  6 
26.46 
26.54 
20.67 
26.82 

27.22 
27.43 

27.76 
27.80 


DIR    HGT    PER 

WINO-OIR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

114         4 

WIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

CL/TP 

wEA  THER 

X2 

ORIG    E52    010 

DPTH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

1516.9 

05.20 

1517.3 

05.26 

1517.7 

05.35 

1518.2 

05.36 

1516.7 

05.26 

1516.9 

04.7  3 

1515.7 

04.7  4 

1512.1 

04.34 
03.71 

1499.2 

03.5  7 

1493.4 

03.94 
05.12 

1489.3 

05.60 

1494.7 

06.04 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     48 


465 


TABLE  XXXII.— Observed  and  interpolated  ocean ographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DALLAS  at  Ocean  Station  ECHO,  12  February  1971  -  7  March  1971,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-8256. 


SEFIO   31  8256 

CONSEC  OOCl 

l»T     3<.  54  H 

tONG   047  54   H 


YEAR 

1971 

60T0P    04572 

AIR 

TEfP          18.1 

01 R    HGT    PER 

WINO-OIR 

21 

IUST    STD    RECORDER 

TEN    S3    1206 

MONTH 

1      02 

SHIP    OG 

WET 

e  UL  6          17.3 

13 

I         2 

WINO-SPO 

10 

TRACE    OIR                        0 

5    SJUA^E       2 

04Y 

16 

OATS    USE       1 

BAPOMETR     1023.6 

SEA 

»IND-FDR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE     46 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR IG    E53    001 

1    SOUARE    47 

.VLI YP 

DEPTH 

T  EMP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03          SI03          PH 

DBS 

00000 

17,49 

36.35 

26.45 

1516.6 

oes 

00010 

17.49 

36.35 

26.4  5 

1516. B 

OSS 

00020 

17.46 

36.35 

26.46 

1516.9 

06  s 

00030 

17.35 

36.36 

26.49 

1516.7 

OBS 

000  50 

17.33 

36.36 

26.50 

1517.0 

OBS 

00075 

17.32 

36.37 

26.51 

1517.4 

OBS 

00100 

17.31 

36.38 

26.52 

1517.8 

OBS 

00125 

17.28 

36.38 

26.52 

1518.1 

OBS 

00150 

17.13 

36.34 

26.53 

1516.0 

OBS 

00175 

16.68 

36.30 

26.61 

1517.0 

OBS 

002  00 

16.39 

36.25 

26.64 

1516.5 

OBS 

002  50 

15.63 

36.11 

26.70 

1514.8 

oes 

003  00 

14.82 

35.97 

26.78 

1512.9 

OBS 

004  00 

12.66 

35.66 

26.99 

1507.1 

OBS 

005  00 

10.89 

35.43 

27.15 

1502.3 

OBS 

006  00 

09.53 

35.27 

27.26 

1498.9 

OBS 

00700 

07.68 

35.11 

27.43 

1493.4 

OBS 

00730 

07.23 

35.08 

27.47 

1492.1 

OBS 

00760 

05.79 

35.11 

27.56 

1490.9 

OBS 

00773 

06.96 

35.19 

27.59 

1491 .9 

□es 

008  00 

06.78 

35.16 

27.60 

1491  .6 

OBS 

00810 

06.63 

35.17 

27.62 

1491 .2 

OBS 

00B60 

06.48 

35.  18 

27.65 

1491 .4 

OBS 

00868 

06.31 

35.18 

27.68 

1490.9 

OBS 

00900 

06.19 

35.18 

27.69 

1490.9 

OBS 

00916 

06.  16 

35.18 

27.69 

1491  .1 

DBS 

00952 

05.99 

35.18 

27.72 

14  =  1  .0 

OBS 

009  72 

05.55 

35.12 

27.73 

1489.5 

OBS 

01000 

05.25 

35.07 

27.72 

1486.6 

OBS 

01050 

05.00 

35.07 

27.75 

1486.5 

OBS 

01100 

04.95 

35.07 

27.76 

1489.1 

OBS 

01200 

04.77 

35.08 

27.79 

1490.0 

OBS 

01300 

04.32 

35.03 

27.80 

1489.8 

OBS 

01400 

04.19 

35.02 

27.60 

1490.9 

OBS 

01500 

04.02 

35.00 

27.81 

1491 .8 

REFID   31  8256 

CONSEC  0002 

LAT      34  54   N 

LONG   047  5o   W 


CASTNUf/TlME   LVLTYP 


YEAR 

1971 

BOTOP     04498 

AIR 

T6KP           19. C 

DIR 

HGT     pr  c. 

WIND-DIP 

21 

INST    STD    tECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

02 

SHIP    DG 

WET 

BULB           17.6 

21 

3          2 

HIND-SPO 

17 

TRACE    DIR                         0 

5    SlUARE        2 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

6AP0METR    10»3.C 

SEA 

WIND-FQh 

DURATION                 00.8 

2     SOUARE     46 

HOUR 

11.9 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEA  THER 

XI 

PRIG    E51    C02 

1     S'JUARE     47 

VLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SNC     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         NO? 

S  I  0  3          PH 

OBS 

00000 

17.72 

36.38 

26.4  2 

1517  .3 

TBS 

00010 

17.71 

36.36 

26.42 

1517  .5 

OBS 

000  20 

17.68 

36.38 

26.42 

1517.5 

OBS 

0OC3  0 

17.67 

36.37 

26.42 

1517.7 

OBS 

00050 

17.50 

36.36 

26.4  5 

1517.5 

38S 

00075 

17.41 

30.35 

26.47 

1517.6 

OBS 

00100 

17.40 

36.35 

26.47 

1516  .0 

OBS 

00125 

17.39 

36.36 

26.4  6 

1516.4 

OPS 

00150 

17.41 

36.38 

26.4  9 

1518.9 

OBS 

00200 

17.30 

36.38 

26.5  2 

1519.4 

OBS 

00250 

16.46 

36.2  7 

26.6? 

1517.6 

OBS 

003  00 

15.83 

36.06 

26.62 

1516.2 

OBS 

00400 

14.22 

35.88 

26.84 

1512  .5 

065 

00500 

12.31 

35.56 

26.  9  £ 

1507.4 

OBS 

006  00 

10.20 

35.29 

27.16 

1501 .3 

OBS 

00700 

07.82 

35.12 

27.42 

1493.9 

DBS 

00760 

06.34 

35.00 

27.5? 

1489.3 

OBS 

00800 

06.86 

55.20 

27.62 

1491 .9 

06S 

00900 

06.2  7 

35.18 

27.66 

1491.2 

OBS 

01000 

05.85 

35.15 

27.71 

1491 .2 

OBS 

01100 

05.16 

35.09 

27.75 

1490.0 

OBS 

01200 

04.75 

35.06 

27.77 

1489.9 

06S 

01300 

04.47 

35.04 

27. 7S 

1490.4 

OBS 

01400 

04.25 

35.02 

27.60 

1491 .2 

D6S 

01500 

04.13 

35.01 

27.60 

1492.3 

OBS 

01750 

03.61 

34.99 

27.32 

1495.2 

OBS 

02000 

03.65 

3-.. 96 

27.63 

149S.7 

OBS 

02500 

03.29 

34.97 

27.86 

1505.7 

OBS 

03000 

02.93 

34.94 

27.87 

1512 .8 

o«*«*«a««* 


466 


TABLE  XXXII.— Continued 


PEFID        31  U?56 

CONSEC  0003 

L4T            35  09      N 

LCNG       0*7  51        W 


CASTNUM/I IME 


SEFIO       31  9256 

CCNSEC  000* 

LAT             3*  5*       H 

ICNG      0<i7  5*      H 


ClS'Nl.x/Tl'^E 


YEAR 

1971 

BOTOP     03200 

«1? 

TEMP          18.2 

DIR    HGT    PEP 

HIMD-DIR 

21 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

02 

SHIP    DG 

HEI 

BULB          17. ( 

15 

2        2 

WIMD-SPD 

20 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       * 

DAY 

17 

OATA    USE        1 

BAPOMETR     1021.2 

SEA 

WIND-FLR 

DUO  AT  ION                  00.2 

2     SQUARE     *6 

HQUk 

00.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

)I2 

ORIG    E53    003 

1     SQUARE     57 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGNA-r 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

17.7* 

36.37 

26. *0 

1517.* 

08? 

00010 

17. 7i 

3b. 37 

26. *0 

1517.5 

OBS 

00020 

17.73 

36.36 

26. *1 

1517.7 

OBS 

00030 

17.68 

36.  37 

26.*  2 

1517.7 

HES 

00050 

17.50 

36.35 

26. *5 

1517.5 

OBS 

00075 

17. *1 

36.3* 

26. *f 

1517.6 

OBS 

00100 

17. *3 

36.37 

26.*  8 

1518.1 

9BS 

0012  5 

17.37 

36.  37 

26.*'' 

1518.3 

OBS 

00150 

17.33 

36.36 

26.50 

1518.6 

CBS 

00200 

17.01 

36.36 

26.57 

1518.5 

oes 

002  50 

16.36 

36.26 

26.6  5 

1517.2 

OBS 

00300 

15.72 

36.15 

26.7  1 

1516.0 

OBS 

00*00 

13.97 

35.93 

26.85 

1511  .7 

OBS 

00500 

12.31 

35.61 

27.02 

1507.5 

GBS 

00600 

10.22 

35.32 

27.18 

1501  .* 

OBS 

00700 

07.9* 

35.13 

27. *0 

1*9*.* 

OBS 

008  00 

07.  19 

35.19 

27.55 

1*93.2 

OBS 

00900 

06.08 

35.  11 

27.65 

1*90.* 

OBS 

00970 

05.75 

35.09 

27.67 

1*90.2 

OBS 

01000 

05.35 

35.06 

27.72 

1*89.1 

OBS 

01050 

05.25 

35.06 

27.71 

1*89.5 

OBS 

01100 

0*.93 

3  5.06 

27.75 

1*89.0 

OBS 

01200 

0*.66 

35.0* 

27.77 

1*89.5 

OBS 

01300 

0*.3* 

35.0* 

27.80 

1*89.9 

CB? 

01*00 

0*.19 

35.01 

27.80 

1*90.9 

PBS 

01500 

0*.03 

35.01 

27.81 

1*91  .9 

YEAR 

1971 

BOTOP    0*755 

AIR 

TEMP          18.6 

DIR     HGT     PER 

WIMD-OIR 

20 

INST     STD    RECORDER 

TEN    5Q    1206 

MONT-^ 

02 

SHIP    OG 

WET 

BULB          17.5 

18 

3          3 

WIND-SPD 

26 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

9AR0METR     1016.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE     *6 

HCUR 

12.1 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG    E53    00* 

I     SQUARE     *7 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

Sn3          PH 

OB? 

00000 

17.76 

36.37 

26.40 

1517.4 

CBS 

00010 

17.72 

36.37 

26. *1 

1517.5 

GB^ 

00020 

17.72 

36.37 

26.*  1 

1517.7 

OBS 

00030 

17.72 

36.37 

26. *1 

1517.8 

nes 

00050 

17.72 

36.38 

26.4  2 

1518.2 

PBS 

00075 

17.66 

36.39 

26.** 

1518.* 

OBS 

00 1  00 

17.55 

36.39 

26.46 

1516.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.39 

26.4  6 

1516.9 

PBS 

00150 

17.55 

36. *0 

26.47 

1519.3 

OBS 

002  00 

16.75 

36.33 

26.61 

1517.7 

PBS 

00250 

16.0* 

36.2  1 

26.69 

1516.2 

CBS 

003  00 

15.61 

36.07 

26.66 

1515.5 

OBS 

00*00 

1*.1I 

35.87 

26.85 

1512.2 

OBS 

00500 

12. *0 

35.60 

27.00 

1507.8 

OBS 

006  00 

10.05 

35.32 

27.21 

1500.8 

OBS 

00700 

0  7.72 

35.08 

27.40 

1493.5 

OBS 

00720 

07.  10 

35.07 

27.48 

1*91 .4 

OBS 

007*0 

07.4* 

35.18 

27.52 

1*93.2 

OBS 

006  00 

06.85 

35.19 

27.61 

1*91 .9 

OBS 

00900 

06.26 

35.18 

27.68 

1*91.2 

OBS 

01000 

05.60 

35.13 

27.73 

1*90.1 

DBS 

01100 

05.13 

35.11 

27.77 

1*89.9 

OBS 

01200 

0*.68 

35.06 

27.78 

1*89.6 

OBS 

01300 

0*.35 

35.03 

27.  79 

1*89.9 

OBS 

01*00 

0*.15 

35.01 

27.80 

1*90.7 

OBS 

01500 

03.99 

35.00 

27.81 

1*91 .7 

OBS 

01750 

03.86 

35.01 

27.83 

1495.4 

OBS 

02000 

03.70 

35.00 

27.84 

1499.0 

OBS 

02500 

03.26 

3*. 97 

27.86 

1505.6 

DBS 

03000 

03.00 

3*. 95 

27.97 

1513.1 

467 


TABLE  XXXII.— Continued 


REFID       31       eat 
CONSEC  0005 

LAT  3^    5*.      N 

LONG       0*8    00       W 


CASTNUH/TIHE        LVLIYP 


YEAR 

1971 

BOTOP    0*755 

aiB 

TEMP          16.2 

01 R     HOT     PER 

Wl«iD-DIR 

27 

MONTH 

1      02 

SHIP    00 

UEI 

6ULB           14. E 

Z2 

5          2 

JINO-SPD 

2J 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

BARCMEIR    1012.4 

SEA 

hlMD-fDR 

HOUR 

00.2 

AREA               05 

CLGUO     I/A 

CL/TR 

MElTHt' 

X2 

.VLTYP 

DEPtH 

TEMP 

SAL 

SIOKA-I 

OYNOPTh 

SNO    VCl 

CXYr, 

P3' 

OBS 

00000 

17.66 

36.35 

26.4  1 

1517.1 

DBS 

00010 

17.66 

36.35 

26.41 

1517.3 

OBS 

OOOJO 

17.66 

36.36 

26.4  1 

1517.5 

IBS 

00030 

17.66 

36.36 

26.41 

1517.6 

OBS 

00050 

17.66 

36.36 

26.41 

1515.0 

OBS 

0007S 

17.55 

36.38 

26.46 

1518.1 

OBS 

00100 

17.55 

36.39 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.5* 

36.3  9 

26.46 

1518.9 

OBS 

00150 

17.53 

36.J19 

26.47 

1519.3 

OBS 

00165 

17.53 

36.39 

26.47 

1519.5 

OBS 

00200 

16.63 

36.29 

26.61 

1517  .3 

OBS 

002  50 

15.69 

36.  18 

26.70 

1515.7 

TBS 

00300 

15.31 

36.07 

26.74 

1514.6 

UBS 

OO-iOO 

13.85 

35.80 

26.8  5 

1511  .2 

OBS 

005  00 

11.87 

35.54 

27.05 

1505.9 

nas 

00600 

09.84 

35.28 

27..K. 

1500.0 

??s 

007  00 

08.01 

35.11 

27.38 

1494.6 

CBS 

00800 

06.20 

35.02 

27.66 

14  89.1 

pes 

006  20 

06.01 

35.06 

27.62 

1488.7 

03S 

00836 

06.00 

35.10 

27.65 

148'.  .0 

CBS 

00860 

06.06 

35.11 

27.65 

1489.6 

08S 

00=00 

05. '57 

35.14 

27.69 

1490.0 

ras 

oiroo 

05.31 

35.11 

27.75 

148P.'> 

oas 

01100 

0<..95 

35.07 

27.76 

1489.1 

06S 

01200 

04.64 

35.04 

27.77 

1489.4 

065 

01200 

04.40 

35.02 

27. 7F 

14  9C.1 

OBS 

01400 

04.17 

35.00 

27.7  V 

1490. o 

PBS 

01500 

04.02 

34.99 

27. ec 

1491.-' 

INSI     STD    RECORDER  TEN.  53    1206 

TRACE    0I«                      0  5    SQUARE       2 

DURATION                   00.2  2     SQUARE    48 

OBIG     E53    005  1     SQUARE     48 


PD4       TOT    P 


REFID       31  8256 

CONSEC  0006 

LAT             34  53       N 

LONG       047  57       u 


YEAR  1971 
MONTH  02 
OAY  19 

HOUR    00.1 


BOTOP    04938 
SHIP    DG 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlP    TEMP  13.6 

WET    BULB  08.6 

8AP0METR     1022.2 
CLOUD     T/A 


DIP    HGT  PER           MIND-DIR  31  INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

27      2  3              uno-SPD  06  TRACE    DIR                      0  5    SQUARE       2 

SEA  MIND-EOR  DURATION                  00.2  2    SQUARE    46 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG    E53    006  1     SQUARE     47 


CASINUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04   TCT  P 


00.1  OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OPS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
006  00 
00700 
00800 
00840 
00860 
00860 
00900 
01000 
01100 
012  00 
01300 
01400 
01500 


17.55 
17.55 
17.56 
17.56 
17.56 
17.57 
17.55 
17.44 
17.39 
16.51 
16.06 
15.38 
13.81 
12.06 
09.65 
07.95 
06.35 
06.01 
06.14 
06.11 
05.98 
05.32 
04.78 
04.51 
04.26 
04.  10 
03.95 


36.37 
36.37 
36.37 
36.37 
36.37 
36.38 
36.38 
36.35 
36.38 
36.30 
36.18 
36.10 
35.83 
35.55 
35.26 
35.17 
35.04 
35.11 
35.13 
35.  16 
35.14 
35.10 
35.06 
35.04 
35.01 
34.99 
34.98 


26.45 
26.4  5 
26.4  5 
26.45 
26.45 
26.4  5 
26.46 
26.46 
26.50 

26.6  5 
26.66 

26.7  5 
26.69 
27.02 
27.23 
27.43 
27.56 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.74 
27.77 
27.78 
27.79 
27.79 
27.60 


1516.8 
1517.0 
1517.2 
1517.3 
1517.7 
1518.1 
1518.5 
1518.5 
1518.6 
1516.9 
1516.2 
1514.9 
1511.1 
1506.6 
1499.3 
1494.5 
1489.7 
1489.1 
1490.0 
1490.2 
1490.0 
1489.0 
1486.4 
1468.9 
1489.5 
1490.5 
1491.5 


*«»«»***«**«*** 
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TABLE  XXXII.— Continued 


RfFlO       31  9256 

CONSEC  0007 

L«T            35  07      N 

LUNG       0<>8  02       W 


C«STNUM/TlMf 


YEAIi 

1971 

60TDP     038*0 

SIB 

TEMP           14.0 

OIH     H 

GT     PER 

WI-tO-01  B 

25 

INST     SID    PECOROER 

TEN    SO    1206 

MONTH- 

1      0? 

SHIP    OG 

hET 

BUie           11.2 

25 

2         2 

<1MO-SPO 

24 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE       4 

DAY 

20 

0AI4    USE        1 

BlROMf 

TO     lC/12.1 

5E4 

WINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUAOE     48 

HOUR 

00.2 

AREA               05 

CLOUO 

T/1 

CL/TR 

rfESTHEP 

X2 

COIG     E53    007 

1    SQUARE    58 

IVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

? IGM4-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

3XVG 

pn4 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

OBS 

00000 

17.49 

36.36 

20.46 

1516.6 

OBS 

00010 

17.49 

36.36 

26.46 

1516.8 

OBS 

00020 

17.49 

36.  3  7 

26.46 

1517.0 

ObS 

000  30 

17.50 

36.37 

26.4  6 

1517.2 

OBS 

00050 

17.51 

36.37 

^6.4^ 

1517.5 

065 

00075 

17.51 

36.37 

26. 4t 

1517.9 

OBS 

00100 

17.51 

36.3  8 

26.4  7 

1518.4 

OBS 

00125 

17.50 

36.38 

26.4  7 

1518.7 

OBS 

00150 

17.49 

36.38 

26.4  7 

15  19.1 

OBS 

002  00 

16.59 

36.27 

26.6  0 

1517.1 

OBS 

00250 

16.24 

36.25 

26.67 

1516.9 

oes 

00300 

15.41 

36.08 

26.7  3 

1514.9 

OBS 

00400 

14.10 

35.90 

20.6B 

1512.2 

OBS 

005  00 

11.96 

35.55 

27.04 

1506.2 

OBS 

006  00 

09.98 

35.28 

27.19 

1500.5 

OBS 

00700 

08.17 

35.17 

27.40 

1495.3 

OBS 

006  00 

06.84 

35.11 

27.55 

1491.7 

OBS 

OO'SOO 

06.37 

35.18 

27.67 

1491.6 

OBS 

010  00 

05.63 

35.12 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

04.95 

35.09 

27.77 

1489.1 

OBS 

01200 

04.90 

35.11 

27.60 

1490.6 

OBS 

01300 

04.6  7 

35. OB 

27.80 

1491.3 

CBS 

01<.00 

04.26 

35.01 

27.79 

1491.2 

OBS 

01500 

04.08 

34.99 

27.79 

1492.1 

^«»eo«*« 


REfID       31  8256  YEAR     1971  BOTDP     04938  AH     TFMP           i:,.c  DIB     HGT  Pt  t             .<IMO-OIP     25  INST     SID    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC  0008  MONTK       02  SHIP    DG  aET    BULB           11.^                02       3  2  WINC-SPO    15  TRACE    DIR                        D  5     SJUARE        2 

LAI             34  54       N  DAY             li  DATA    USE        1  BAPCMETR     IT  In.;  SEA  «I^lD-fCiP  DUPATION                   00.2  2     SUUARE    46 

LONG       047  57       K  HOuF     00.0  AREA               05  CLCUO    I/A  CL/TR  .EATHE=        XI  C^IG    E53    008  1     fOJARE     47 

CASINUM/IIME        LVLIYP  DEPTH  TEMP  SAL  'IGHA-T  DYNOPTH       SNC    Vcl        ^XYG  P34       TCT    P  N02  N03  Sn3  PH 

00.0  06S  00000  17.29  36.34  26.49  1516.0 

15U.? 
1516.4 
1516.5 
1516.9 
1517.5 
1517.7 
151f .1 
151°. 6 
1517.3 
15U.2 
1514.6 
1511. B 
1506. B 
1502.3 
1496.0 
1490.2 
14°0.1 
1469.3 
14P9.3 
14  8<-.l 
148^.3 
1490.3 
1491 .4 


OBS 

00010 

.29 

36. 

.34 

26. 

.4<; 

CBS 

0002'' 

.29 

36. 

,34 

2o. 

.4f- 

ObS 

00030 

.30 

36. 

,34 

c6, 

.49 

ObS 

00050 

,30 

36, 

,35 

26, 

.49 

OBS 

00075 

.30 

36. 

,35 

26. 

.4<' 

38S 

00100 

.31 

36. 

,35 

26. 

,49 

OBS 

00125 

.31 

36. 

,35 

26. 

,49 

OBS 

00150 

.31 

36. 

,36 

26. 

,50 

OBS 

002  00 

.64 

36. 

,2b 

26. 

,6C 

OBS 

002  50 

16. 

.04 

36. 

,19 

2o. 

,67 

OBS 

003  00 

15. 

.33 

36. 

,  U5 

26, 

.72 

OBS 

OO400 

14. 

.02 

35. 

.84 

2:.. 

.P5 

OBS 

0050C 

12.13 

35. 

,56 

27. 

,02 

OBS 

00600 

10. 

.45 

35. 

.36 

27. 

,1  7 

OBS 

00700 

08. 

.52 

35. 

,16 

27. 

,34 

OBS 

00800 

06. 

.47 

35. 

.04 

27. 

,54 

OBS 

009  00 

C6. 

.00 

35. 

,11 

27. 

,66 

OBS 

01000 

05. 

.40 

35. 

,07 

27. 

,  7  0 

OBS 

01100 

05. 

.01 

35. 

,06 

27. 

,74 

OBS 

01200 

04. 

.57 

35. 

,01 

27. 

,75 

OBS 

01300 

04. 

.22 

34. 

98 

27. 

,77 

PBS 

01400 

04. 

,06 

34. 

,96 

27. 

.  77 

OBS 

01500 

03. 

,94 

34. 

,95 

27. 

,77 

TABLE  XXXII.— Continued 


DEFIO      31  8256 

CONSEC  OOOS 

LAT             3«  53       N 

ICNG      0«7  57      U 


VEaf  1971 
HCNTri  03 
04Y  01 


BOTDP  04572 
SHIP  DG 
DAT4  USE   1 
iOEA       05 


flIR     TEMP  15.5 

MET     BULB  10. C 

84S0METR    1025.2 
CLOUO     T/S 


01  fi    HGT    PER 

06       2         3 
SEA 
CL/IR 


unCl-OIR  03 

UINO-SPC  00 
WIND-FDR 

HEATHE"  XI 


INST    STQ    kECORDER 
TRACE    OIP  0 

DURATION  00.6 

0»IG     E53    009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE     47 


TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

oes 

000  00 

17.09 

36.35 

26.55 

OPS 

OOOIO 

17.09 

36.35 

26.5  5 

OBS 

00020 

17.09 

36.35 

26.55 

OBS 

00030 

17.10 

36.35 

26.54 

OBS 

00050 

17.10 

36.35 

26.54 

OBS 

00075 

17.11 

36.35 

26.54 

OBS 

00  1 00 

17.11 

36.35 

26.54 

OBS 

00125 

17.11 

36.36 

26.55 

OBS 

00150 

17.11 

36.36 

26.55 

OBS 

00200 

16.63 

36.29 

26.56 

CBS 

002  50 

16.06 

36.20 

26.67 

OBS 

00300 

15.51 

36.13 

26.7  5 

OBS 

004  00 

13.83 

35.84 

26.6^ 

OBS 

00500 

12.36 

35.63 

27.03 

OBS 

006  00 

10.23 

35.32 

27.16 

OBS 

00700 

08.49 

35.  19 

27.37 

OBS 

ooeoo 

07.29 

35.  16 

27.52 

OBS 

00900 

05.  BO 

35.01 

27.61 

OBS 

00940 

05.52 

35.04 

27.67 

OBS 

00975 

05.63 

35.07 

27.68 

OBS 

01000 

05.55 

35.07 

27.69 

DBS 

01 100 

05.06 

35.04 

27.72 

OBS 

01200 

04.69 

35.02 

27.75 

oes 

01300 

04.34 

34.98 

27.76 

OBS 

01400 

04.17 

34.97 

27.77 

OBS 

01500 

03.85 

34.94 

27.78 

OBS 

C1750 

03.77 

34.96 

27.80 

OBS 

02000 

03.56 

34.96 

27.82 

OBS 

02500 

03.17 

34.95 

27.65 

oes 

C3000 

02.80 

34.9  3 

27.67 

DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1515.4 
1515.6 
1515.6 
1516.0 
1516.3 
1516.7 
1517.1 
1517.6 
1518.0 
1517.9 
1516.3 
1515.3 
1511.2 
1507.7 
1501 .5 
1496.5 
1493.6 
1489.1 
1488.7 
1489.8 
1489.9 
1489.5 
1489.6 
1469.6 
1490.8 
1491.1 
1495.0 
1498.4 
1505.2 
1512.2 


REflO       31       8256 
CONSEC  0010 

LAT  35    00       N 

LONG      047    43      M 


CASTNUM/TINE 


YEAR 

1971 

60T0P    04369 

A  IR 

TEMP           15.6 

OIR    HGT    PER 

W I M  0-  D I  R 

22 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

03 

SHIP    DG 

WET 

BULB           11. t 

05 

2         2 

KIND-SPO 

10 

TRACE     OIR                         D 

5    SQUARE        4 

DAY 

01 

DATA    USE        I 

BAROMETR    1022.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    46 

HOUR 

23.9 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/IR 

mE&THER 

XI 

Cf IG    E53    010 

1     SQUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TCT    P         N02         N03 

SI33          PH 

OBS 

00000 

17.19 

36.37 

26.54 

1515.8 

OBS 

00010 

17.18 

36.37 

26.54 

1515.9 

OBS 

00020 

17.18 

36.36 

26.5  5 

1516. I 

OBS 

00030 

17.16 

36.38 

26.55 

1516.2 

OBS 

00050 

17.  18 

36.38 

26.5  5 

1516.6 

OBS 

00075 

17.17 

36.38 

26.55 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.36 

26.5  5 

1517.2 

OBS 

00125 

17.07 

36.37 

26.5  7 

1517.5 

OBS 

00150 

17.07 

36.36 

26.56 

1517.9 

oes 

00190 

16.89 

36.32 

26.57 

1517.9 

OBS 

002  00 

16.51 

36.30 

26.65 

1516.9 

oes 

002  50 

15.84 

36.20 

26.7  2 

1515.6 

OBS 

00300 

15.36 

36.10 

26.76 

1514.8 

OBS 

00400 

14.18 

35.89 

26.85 

1512.4 

oes 

00500 

12.69 

35.65 

26.9  6 

15on.6 

06S 

C06  00 

10.39 

35.36 

27.18 

1502.1 

oes 

00700 

08.03 

35.13 

27.39 

1494.7 

08  s 

00800 

06.32 

35.05 

27.57 

1489.6 

OBS 

00840 

05.99 

35.08 

27.64 

1489.0 

OBS 

009  00 

06.36 

35.  19 

27.68 

1491.6 

08S 

01000 

05.76 

35.17 

27.74 

1490.9 

oes 

OlIOO 

05.20 

35.12 

27.77 

1490.2 

OBS 

01200 

04.72 

35.06 

27.76 

1 4  89  . 8 

OBS 

01300 

04.40 

35.04 

27.80 

1490.1 

oes 

01400 

04.27 

35.03 

27.80 

1491.2 

OBS 

01500 

04.12 

35.02 

27.61 

1492.3 
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470 


TABLE  XXXII.— Continued 


REFID       31       8256 
CONSEC  0011 

LIT  3«    58      N 

LONG       047    5B       U 


CASTNUM/TIMF 


YEAR 

1971 

BOTDP    04755 

AIR 

TEKP          16. f 

DIP     HOT    PER 

.«1N0-0IR 

25 

INST    SIO    RECORDER 

MONTH 

03 

SHIP    OG 

WET 

»ULB           15. t 

05 

3          2 

-IND-SOD 

25 

TRACE    OIR                      0 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

BAP01ETP     1017.2 

SEA 

.jind-f:r 

DURATION                   00.5 

HOUR 

12.1 

APEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

bEATHE? 

X2 

ORIG    E53    Oil 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

C'XYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

IBS 

000  00 

17.10 

36.3  5 

26. =4 

1515.5 

DBS 

000  10 

17.10 

36.35 

26.54 

1515.6 

DBS 

00020 

17.10 

36.35 

26.54 

1515.8 

OBS 

00030 

17.11 

36.35 

26.5  4 

ISlt  .0 

DBS 

0C050 

17.11 

36.36 

26.5  5 

1516.3 

OBS 

00075 

17.11 

36.36 

26.55 

1516. f 

OBS 

00100 

17.11 

36.36 

26.5  5 

1517.2 

06  5 

00125 

17.12 

36.37 

26.55 

1517.6 

OBS 

00150 

17.12 

36.37 

26.55 

1518.0 

OBS 

00200 

16.55 

36.31 

26.64 

1517.1 

OBS 

00250 

15.92 

36.20 

26.71 

1515.8 

OBS 

00300 

15.02 

36.03 

26.78 

1513.6 

OBS 

00".00 

13.72 

35.83 

26.90 

1510.8 

OBS 

00500 

12.57 

35.61 

26.97 

1508.4 

OBS 

006  00 

10.46 

35.38 

27.19 

1502.4 

OBS 

00700 

09.03 

35.24 

27.32 

1498.6 

OBS 

00800 

07i23 

35.15 

27.52 

14S3.3 

OBS 

008<tO 

06.79 

35.14 

27.58 

1492.2 

OBS 

00900 

05.79 

35.06 

27.65 

1489.2 

OBS 

01000 

05.47 

35.11 

27.73 

1489.6 

OBS 

01100 

05.18 

35.09 

27.75 

1490.1 

OBS 

01200 

04.63 

35.04 

27.77 

14  89.4 

OBS 

01300 

04.44 

35.03 

27.78 

1490.3 

OBS 

01400 

04.16 

35.00 

27.79 

1490.8 

CBS 

015  00 

C4.02 

34.99 

27. 8C 

1491.8 

OBS 

01750 

03.80 

34.97 

27.80 

1495.1 

OBS 

020  00 

03.65 

34.97 

27.62 

1498.7 

OBS 

02500 

03.28 

34.96 

27.85 

1505.7 

OBS 

03000 

03.01 

34.94 

27.86 

1513.1 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SaUARE     47 


REFIO      31      8256 
CONSEC  0012 

LAT  34    5  7       N 

LONG       047    56       H 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1971 

BOTDP     04846 

A  IR 

TEMP          17.9 

DIR     HGT     PER 

HIND-DIP 

2b 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH       03 

SHIP    DG 

HET 

BULB           16.8 

26 

5          2 

HIMD-SPO 

18 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARE        2 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

6AR0>1ETP    1014.1 

SEA 

wno-FDR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    46 

HOUR 

00.0 

APEA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XS 

OR  lb    E53    012 

1     SQUARE     47 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

5133          PH 

OES 

00000 

17.13 

36.35 

26.54 

1515.6 

OBS 

00010 

17.13 

36.33 

26.52 

1515.7 

OBS 

00020 

17.13 

36.33 

26.52 

1515.9 

OBS 

000  30 

17.12 

36.35 

26.54 

1516.0 

OBS 

00050 

17.12 

36.35 

26.54 

1516.4 

OBS 

00075 

17.12 

36.35 

26.54 

1516.8 

OBS 

00100 

17.12 

36.35 

26.54 

1517.2 

OBS 

00125 

17.12 

36.35 

26.54 

1517.6 

OBS 

00150 

17.12 

36.35 

26.54 

1518.0 

OBS 

002  00 

17.12 

36.35 

26.54 

1516.8 

OBS 

00250 

16.31 

36.24 

26.65 

1517.1 

OBS 

00300 

15.57 

36.11 

26.7  2 

1515.5 

OBS 

00400 

14.49 

35.94 

26.83 

1513.5 

OBS 

00500 

12.86 

35. o9 

26.97 

1509.5 

OBS 

006  00 

10.94 

35.43 

27.14 

1504.2 

OBS 

00700 

09.12 

35.22 

27.29 

1498.9 

OES 

ooeoo 

07.25 

35.14 

27.51 

1493.4 

OBS 

009  00 

06.03 

35.07 

27.62 

1490.1 

CBS 

01000 

05.65 

35.10 

27.70 

1490.3 

OBS 

01100 

05.10 

35.07 

27.74 

1469.7 

OBS 

01200 

04.65 

35.03 

27.76 

1489.5 

OBS 

01300 

04.40 

35.01 

27.77 

1490.1 

OBS 

01400 

04.27 

34.99 

27.77 

1491  .2 

OBS 

01500 

04.06 

34.98 

27.79 

1492.0 

471 


TABLE  XXXII.— Continued 


REfio     31     east 

CONSEC  0013 
L4T  3*  52. 5N 
LONG   0*7  52. 5H 


C4STNUH/T IMf 


YE4P 

1971 

BOTDP    05042 

SIR 

TEMP           15.9 

01 P     HGT    PER 

UlNO-OIB 

32 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SHIP    OG 

KET 

BULe           12.6 

26 

2          3 

«I-ID-SPD 

10 

TRAf,  E     OIR                        0 

5     SOUARE        2 

DAY 

03 

D4I4    USE        1 

BSPC^ETR    1017.7 

SEA 

HIND-FCR 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE     46 

HOUP 

12.2 

aRE4                05 

CLOUD    I/A 

CL/TB 

mEATHER 

X2 

GRIG     E53    013 

1     SOUARE     47 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

17.  10 

36.36 

26.55 

1515.5 

OBS 

00010 

17.10 

36.36 

26.5  5 

1515.7 

OBS 

00020 

17.10 

36.36 

26.55 

1515.8 

OBS 

000  30 

17.11 

36.36 

26.5  5 

1516.0 

06  S 

000  50 

17.  11 

36.36 

26.55 

1516.3 

OBS 

00075 

17.11 

36.36 

26.5  5 

1516.7 

OBS 

00100 

17.12 

36.36 

26.55 

1517  .2 

DBS 

00125 

17.12 

36.37 

26.5  5 

1517.6 

OBS 

00150 

17.13 

36.37 

26.55 

1518.0 

06  S 

002  00 

16.68 

36.32 

26.62 

1517.5 

OBS 

002  50 

16.24 

36.25 

26.67 

1516.9 

OBS 

00300 

15.74 

36.12 

26.69 

1516.0 

OBS 

C0400 

14.08 

35.89 

26.88 

1512.1 

OBS 

00500 

12.82 

35.67 

26.9  7 

1  5  09  .  3 

OBS 

006  00 

10.72 

35.39 

27.15 

1503.3 

OBS 

00700 

08.89 

35.23 

27.34 

1498.1 

OBS 

008  00 

07.33 

35.14 

27.50 

1493.7 

OBS 

00840 

06.48 

35.01 

27.52 

1490.8 

OBS 

00900 

05.99 

35.09 

27.65 

1490.0 

OBS 

00910 

06.04 

35.09 

27.64 

1490.4 

OBS 

01000 

05.81 

35.08 

27.66 

1490.9 

OBS 

01100 

05.13 

35.07 

27.74 

14  89.8 

OBS 

01200 

04.75 

35.02 

27.74 

1489.9 

OBS 

01300 

04.43 

35.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

01400 

04.25 

34.98 

27.77 

1491 .1 

OBS 

01500 

04.11 

34.97 

27.77 

1492.2 

OBS 

01750 

03.86 

34.97 

27.80 

1495.4 

OBS 

02000 

03.70 

34.97 

27.81 

1498.9 

OBS 

02500 

03.36 

34.96 

27.84 

1506.0 

OBS 

03000 

03.01 

34.94 

27.86 

1513.1 

«»**»»•****«*»* 


REFIO   31  8256 

CONSEC  0014 

LAT      34  5  3   N 

LONG   047  53   w 


YEAR  1971 
MONTH  03 
DAY  03 
HOUR  2  3.6 


BOTDP  04846 
SHIP  OG 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TFK.P  It,.; 

WET  ■mie  13. t 
eAROMCTB  1017.2 
CLLU:i     T/A 


01 R    HGT     PER 

32       2         2 
SEA 
CL/TR 


rtlND-OIR  24 

HIND-SPD  13 
HIND-FIR 

JEATHEP  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.2 

ORIG     E53    014 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
I     SOUARE     47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SAL 


SI3MA-T 


OyNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04       TCT     P 


CSS 
OBS 
DBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
06S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00010 
00020 
0C030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00190 
00200 
002  50 
00300 
00400 
005  00 
00600 
00700 
00300. 
008  20 
00840 
00900 
00915 
01000 
OUOO 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.16 
17.16 
17.16 
17.15 
17.16 
17.16 
17.16 
17.16 
17.16 
17.05 
16.76 
16.34 
15.81 
14.45 
12.89 
10.87 
08.94 
06.86 
06.55 
06.81 
06.17 
06.22 
05.87 
05.22 
04.80 
04.41 
04.26 
04.  12 


36.36 
36.36 
36.36 
36.36 
36.37 
36.37 
36.37 
36.3  7 
36.37 
36.3  7 
36.33 
36.26 
36.  16 
35.91 
35.71 
35.43 
35.21 
35.07 
35.11 
35.  15 
35.15 
35.15 
35.15 
35.10 
35.06 
35.03 
35.01 
35.01 


26.54 
26.54 
26.54 
26,54 
26.54 
26.54 
26.54 
26.54 
26.54 
26.57 
26.61 
26.6  5 
26.70 
26.81 
26.98 
27.15 
27.31 
27.51 
27.59 
27.58 
27.67 
27.66 
27.71 
27.75 
27.77 
27.79 
27.79 
27.80 


1515.7 
1515. B 
1516.0 
1516.1 
1516.5 
1516.9 
1517.3 
1517.7 
1518.1 
1518.5 
1517.7 
1517.2 
1516.3 
1513.3 
1509.6 
1503.9 
1498.3 
1491.8 
1490.9 
1492.3 
1490.8 
1491 .2 
1491.3 
1490.2 
1490.1 
1490.2 
1491.2 
1492.3 


««*»•**«*« 
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TART.K  XX XTT  -Continued 

■  r»ia     >i     Hit        Ttt>   tin  too*  a«i*>        <i«  wf       n.i         ui*  hoi  »«•        •iiti>-Di>  oi         iNti  tfs  •fcWDt*          i(«  to  no* 

(Mtd             OOlt           nolle      01  IMir   00                    all  •in*         It.l              It      I        j             •■•■c>-\>0   0>           ••UI    01*                    0           i    tout*!       / 

1*1              )«    It       *             Ot«  04  0*1*    UM        I             titbAlO     101*. •             to                                   •lia-')*                     CHJ«>l|a«                  00.*             I     tdU<*(     •• 

lonc     0**  00    II        Nnu*   w.;  •■i*          of        ciouo  •/•                   ci/<*                   liiiiMfit     n        otio  i«i  oi>                   i   toutii  «• 

(tMauii/iiai     i«iiT»  oiriN  imr  tti  tiun*-'       ovnO'im     {no  vli     oitc           ')«     ici  »      id;       iioi       tm       m 

W.)        M\  COOeo  11.**  I*.M  J*.««  Itl*.* 

(Mf  (i«oio  ir.**  i*.n  ?*.»>  Itu.o 

o*t  000)0  ir.*«  «*.i*  it.\»  iti'.o 

Ml  00010  IT. 10  >*.t>  ;».««  Itir.i 

Mt  oooto  II. to  I*. I*  it.s^  itir.t 

0*1  OOS'I  II. «l  to. I*  lt.«t  Itll.f 

Ott  OOOtO  II. t«  I*. IF  ;*.«t  ItK.I 

Ott  00100  I'.^i  Mi.i«  ;*.fo  itir.i 

001  OOlIt  II. l«  14.K  It.tX  MW.i 

oot  ooito  II. u  i*.M  it.t;  liir.i 

Otl  00)00  II. I>  l*.M  ^*.M  ltll.« 

oil  00)*0  II. I*  I*. It  )*.tl  Itlt.S 

o*t  oo;to  i*.<*  I*. w  )«.«)  iti«.i 

Ott  OOjOO  l*.l*  H.IO  )*.*«  Itll.i 

0«t  ookoo  i«.it  >t.<i  ;*.r*  iti«.i 

OOt  00)00  11.11  It. I)  )*.«0  Itll.l 

got  00*00  II. )«  i>.*o  ;i.o*  i50>.) 

Mt  00100  o«.l)  >t.;i  It. 11  l*««.l 

cot  00100  01. «t  It.lO  )l.»t  t4«*.l 

001  00«)0  01. It  lt.lt  )l.tl  l*«*.l 

CO  00^00  0*.iO  It. 11  ^l.*t  1**0. « 

0*1  oot*o  ot.io  It. 01  ;i.**  14W.I 

cot  OOtIO  0>.«0  It. I)  )!.*•  14*0.1 

0(1  01000  Ot.40  It.O*  il.lO  140*. 2 

DOS  010*0  Ot.lO  It. 01  ;i.l|  I4M.0 

cot  01000  Ot.lO  It.O*  )i.';  i^o^.r 

otl  oiloo  05.it  it.ot  )i.i)  i4a<>.« 

Dot  01200  04.12  It. 02  21.14  I4t<l.l 

OOt  01100  04.44  It. 00  21.1*  I4W.2 

Ott  01400  04. 2t  14. «4  21. 'I  I4«l.l 

MS  OlSOO  04. 0«  14. *•  2l.lt  14*2.1 

oil  onto  01.95  ]«.*•  21. iO  1495.1 

Mt  02000  Ot.l*  14.99  ir.tl  1494.1 

otl  02500  01.40  14.91  21.114  150*. 2 

Ott  01000  01.01  14.44  21. tt  ltll.4 


•l»IO       11       •2t* 

»!«• 

1*11 

•0T0»     04911 

*■• 

'(>•►           11.4 

oia  1 

■lOI    «« 

■  iNO-oia 

21 

iNSi  sio  aeco«Df» 

ICN    to    1206 

C;*ltC              001* 

*0»I"      01 

tH|*    00 

■  it 

tUll           It.O 

49 

2        > 

m^o-spo 

06 

l*tCE    0I«                      0 

5   tau*a(      4 

l»«            15    J5      < 

.■>«» 

04 

0*1*    Uti       1 

tmomitf    loii.t 

t(* 

HINO-fO« 

Oua  1 1 1  3>l                 00  .  2 

2  tauxf  4* 

IJ«C      041    54       ■ 

■<u* 

2l.t 

**l<             05 

ClOUO    T/* 

ci/m 

HEATHE9 

<5 

catr,  E51  ri6 

1    5>J»at    51 

<*tl«l«>/M4i 

l«l'»» 

j|»'~ 

U" 

SIL 

5li"<»-I 

OTNO'tM 

S10    Vfl 

JITO 

PJ4 

'Ot    p         N02         NOl 

tioi       •« 

21. « 

Jtt 

OMOO 

11.09 

I*.  )* 

26. tt 

1515.5 

Cll 

00010 

11.09 

1*.  )6 

26.15 

1515.6 

»} 

00020 

11.09 

lo.i* 

26.55 

|5|5.a 

0*1 

OMIO 

11.10 

16.  14 

26.55 

151*. 0 

J«> 

OMtO 

11.10 

>*.  I« 

26.55 

151*. 1 

J»t 

OMIt 

11.10 

16.  )l 

26.5* 

151*. 1 

otl 

MIOO 

11.10 

16.  IF 

26.5* 

1511. 1 

0*5 

oout 

11.11 

16. IF 

26.56 

1511.* 

JtS 

00150 

11.11 

16. IF 

26.5* 

I5ia.0 

ots 

001 II 

11.09 

1*.)» 

26.51 

I5ia.4 

ctt 

00200 

l*.l* 

16.  )« 

26.62 

1511. I 

Ml 

M250 

l*.lt 

16.2* 

26.6* 

1511. 1 

r»\ 

MIOO 

15.1* 

16.16 

26. Fl 

1516.1 

ott 

0C4OO 

l«.ll 

It. at 

26. a* 

1512.2 

?ii 

C05M 

12.** 

It. 61 

2F.00 

i5oa.a 

Ml 

OOtM 

10.41 

lt.lt 

21.1  1 

1502.2 

Ott 

MIM 

0*.5I 

It. 20 

21. 1* 

1496.9 

Mt 

OMOO 

0*.ll 

It. 02 

21.49 

1491 .4 

Otl 

00*00 

0*.04 

It.n 

2F.6I 

1490.1 

Mt 

OIOM 

05.49 

It. 12 

n.T^ 

I4a9.l 

Mt 

OHM 

04.12 

It.  06 

2F.F6 

I4ai.5 

Ctt 

012M 

04.14 

15.05 

2F.II 

1419.9 

Ml 

OHM 

04.42 

15.02 

2F.F» 

1490.2 

Mt 

01 4M 

04.20 

15.00 

2F.F9 

1490.9 

Mt 

015M 

04.01 

14. 9» 

2F.H 

1492.1 

• 
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TABLE  XXXII.— Continued 


REFIO       31       i^^l> 
CONSEC  0017 

LftT  i^,    50. 6N 

LONG       0«7    42. 5W 


CflSTNUM/T[ME        LVLTYP 


YEaR 

1971 

BOTDP    04755 

All 

TEMP           17.8 

DIB    HOT    PER 

t'IND-OIH 

23 

INSI    STO    RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONIf 

1       OJ 

Ship  do 

WE' 

8UL6           Ib.t- 

25 

1        2 

UIMD-SPD 

15 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        2 

DAY 

05 

01T4  use     1 

BAPCIEIR     1017.7 

SEA 

UIND-FJR 

DURATION                   00.5 

2     SQUARE     46 

HOUP 

11.8 

AREA                05 

CLLIIO     T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E53    017 

1     SOUARE     47 

VITYP 

DEPTH 

lEHP 

SAl 

S13MA-T 

OVNDPTH 

SNO    Vtl 

JXYG 

PT4 

TOT    P          N02          N03 

Sn3          PH 

OBS 

00000 

17.12 

36.33 

26.5  2 

1515.5 

08  S 

00010 

17.  10 

36.34 

26.54 

1515.6 

CBS 

00020 

17.10 

30.35 

26.54 

1515.8 

OBS 

00030 

17.10 

36.35 

26.54 

1516.0 

OBS 

00050 

17.10 

36.36 

26.5  5 

1516.3 

OBS 

03075 

17.10 

36.36 

26.55 

1516.7 

OBS 

00100 

17.10 

36.36 

26.55 

1517.1 

OBS 

00125 

17.10 

36.36 

26.5  = 

1517.5 

OBS 

0C150 

17.11 

36.37 

26. 5d 

1516. J 

OBS 

002  00 

16.51 

36.29 

26.64 

1516.-) 

OBS 

00250 

15.91 

36.18 

26.<,'; 

1515.8 

OBS 

00300 

15.39 

36.09 

26.74 

1514.5 

CBS 

00".  00 

14.00 

35.87 

26.  3 1 

1511 .i 

CBS 

00500 

12.77 

35.67 

2o.9f. 

1509.1 

CBS 

00600 

10.84 

35.43 

27.lt 

1503. 1 

HBS 

00700 

08.79 

35.17 

27.30 

1497.6 

OBS 

ooeoo 

C6.94 

35.08 

27.51 

149i .1 

OBS 

00840 

06.35 

35.05 

27.57 

1490.4 

OBS 

00900 

06.04 

35.12 

27. 6t 

1490.2 

OSS 

00940 

06.27 

35.18 

27. tP 

1491 .9 

OBS 

01000 

05.96 

35.16 

27.71 

1491 .6 

OBS 

01100 

05.14 

35.  10 

27.  76 

1469.9 

r.as 

01200 

04.91 

35.09 

27.78 

1490.6 

ces 

01300 

04.44 

35.03 

27. 7f 

14'=i;.3 

OBS 

01400 

04.40 

35.04 

27. fO 

1491 .1 

OB? 

01500 

04.  18 

35.02 

27. hC 

1492.5 

DBS 

01750 

C3.90 

34.  -^9 

27.11 

1495.5 

CBS 

02000 

03.69 

34.  9« 

27.8' 

1498.9 

JBS 

02500 

03.27 

34.  97 

27. yt 

1505.6 

OBS 

02860 

02.99 

34.95 

27.67 

1510.6 

OBS 

03000 

02.88 

34.95 

27.88 

1512.6 

c  »»»»«» 


REFIO       31       6256 

YEAR 

1971 

BOTOP    04572 

AIR 

TEHP          17.5 

DIR     HGT     PER 

WINO-OIR 

26 

CONSEC               0018 

HCNTN       03 

SHIP    OG 

WET 

BULB           16.0 

03 

2          2 

WIND-SPO 

18 

LAT             34    56       N 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

BAROMETR     10  13.6 

SEA 

WI'JO-FJR 

LONG       048    00       U 

HOUR 

23.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

CASTNUH/T IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOHA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEl 

QXYG 

P3' 

23.8 

OBS 

00000 

17.22 

36.36 

26.52 

1515.8 

OBS 

000  10 

17.22 

36.  37 

26.53 

1516.0 

OBS 

00020 

17.21 

36.37 

26.53 

1516.2 

OBS 

00030 

17.21 

36.38 

26.54 

1516.3 

OBS 

000  50 

17.21 

36.38 

26.54 

1516.7 

OBS 

00075 

17.16 

36.38 

26.55 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.38 

26.56 

1517.2 

OBS 

00125 

17.10 

36.38 

26.57 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.38 

26.57 

1517.9 

OBS 

00175 

16.94 

36.35 

26.58 

1517.9 

HBS 

002  00 

16.86 

36.36 

26.61 

1518.1 

OBS 

00250 

16.56 

36.32 

26.65 

1517.9 

OBS 

00300 

15.84 

36.18 

26.71 

1516.4 

OBS 

00400 

14.43 

35.93 

26.8  3 

1513.3 

OBS 

005  00 

13.00 

35.68 

26.94 

1509.9 

OBS 

0060C 

11.10 

35.44 

27.12 

1504.7 

OBS 

00700 

08.80 

35.19 

27.32 

1497.7 

pes 

00800 

06.85 

35.03 

27.48 

1491.7 

DBS 

0082  5 

06.35 

34.99 

27.52 

1490.1 

OBS 

00900 

06.11 

35.13 

27.66 

1490.5 

OBS 

01000 

05.59 

35.11 

27.71 

1490.1 

OBS 

0  1 1  00 

05.06 

35.07 

27.74 

1489.5 

OBS 

C1200 

04.71 

35.04 

27.76 

1489.7 

OBS 

01222 

04.76 

35.05 

27.76 

1490.3 

OBS 

01246 

04.58 

35.02 

27.76 

1469.9 

OBS 

01260 

04.71 

35.06 

27.78 

1490.6 

OB^ 

01300 

04.46 

35.03 

27.78 

1490.4 

08S 

01400 

04.25 

34.99 

27.77 

1491 .1 

OBS 

01500 

04.12 

34.98 

27.78 

1492.2 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.2 

ORIG    E53    018 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  «S 
1    SQUARE    46 


P34       TOT     P 


474 


TABLE  XXXII.— Continued 


REFID       31  8256  YEAR     1971  BOTOP     04617  SIR     ItMP           17.=.  OIR    frOT  PER             WINO-OIB     li  INSI     SIP    RECORDER  TEN    SQ     W06 

CONSEC  0019  MONTH       03  SHIP    DG  WET    bULP           U.3                20       6  3  ^I^JD-SPr)    34  TRACE    OIR                        D  5     SQUARE        4 

LAT              35  04       N  DAY             06  DATA    USE        1  BAPOHETR     1016.5  SEA  WIN0-F3R  DURATION                   00. ft  2     SOUARE     46 

LONG       047  51        W  HOUR     12.8  AREA                05  CLuUO     T/A  CL/TR  WEATHER        XI  ORi:.     E53    019  I     SQUARE     57 

OYNDPTH       SNO    VEL        3XYG  P34       TOT    P  N02  NQ3  Sin3  PH 

1515.8 
1515.9 
1516.1 
1516.3 
1516.6 
1516.9 
1517.3 
1517.7 
1518.2 
1518.2 
1516.8 
1515.8 
1512.8 
1509.7 
1502.8 
1497.0 
1490.4 
1490 .1 
1490.8 
1490 .o 
1491 .7 
1491.3 
1490.4 
1490.2 
1490.1 
1490 .6 
1491.5 
1492.5 
1495.5 
1498.8 
1506.1 
1513.1 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.8 

DBS 

00000 

17.19 

36.37 

26.5  4 

DBS 

00010 

17.19 

36.37 

26.54 

DBS 

000  20 

17.20 

36.37 

<:6.53 

OBS 

000  30 

17.20 

36.37 

26.53 

OBS 

00050 

17.20 

36.36 

26.53 

OBS 

00075 

17.16 

36.  36 

26.  54 

OBS 

00100 

17.16 

36.  36 

26.54 

OBS 

00125 

17.  16 

36.37 

26.54 

OBS 

00150 

17.17 

36.37 

26.54 

OBS 

002  00 

16.90 

36.35 

26.59 

OBS 

002  50 

16.23 

36.22 

26.6  5 

PBS 

00300 

15.69 

36.12 

26.70 

OSS 

00400 

14.30 

35.90 

26.84 

OBS 

00500 

12.93 

35.66 

26.94 

OBS 

00600 

10.57 

35.39 

27.1  8 

OBS 

00700 

08.61 

35.20 

27.36 

OBS 

00800 

06.53 

35.04 

27.54 

OBS 

00820 

06.34 

35.08 

27.59 

OBS 

00640 

06.43 

35.10 

27.60 

OBS 

00860 

06.30 

35.11 

27.62 

OBS 

00870 

06.53 

35.15 

27.62 

OBS 

00900 

06.29 

35.  13 

27.64 

OBS 

01000 

05.67 

35.12 

27.71 

OBS 

01100 

05.21 

35.09 

27.74 

OBS 

012  00 

04.79 

35.05 

27.76 

CBS 

01300 

04.52 

35.02 

27.77 

OBS 

01400 

04.34 

35.01 

27.78 

oes 

01500 

04.18 

34.99 

27.78 

OBS 

01750 

03.90 

34.98 

27.60 

OBS 

02000 

03.68 

34.98 

27.32 

OBS 

02500 

03.37 

34.97 

27.85 

OBS 

03000 

03.01 

34.95 

27.87 
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TABLE  XXXni.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO,  7  March  1971  -  30  March  1971,  prepared  from 
NODC    UstingNo.  31- 1813. 


REFID       31       ldI3 

riik 

l'»71 

BOTOP    0*946 

AlK 

TEMP          17.6 

01 R    hGT    PtP 

WIMO-OIP 

24 

INST     NANSEN    CAST 

Tt 

:M    SC     1206 

CONSEC              0001 

MONTH 

03 

SHIP    ME 

WET 

BUL6           15.0 

27 

4          3 

»IHD-SPl. 

15 

THACE    OIR 

5 

SJOARE        4 

LAT            35    28      N 

o»» 

08 

Oiti    USE 

1 

B4KCMETR     lGi2.0 

SEA 

«iNO-ftR 

LORATION 

2 

SQUARE     48 

LONG      O'lS    47      w 

HOUP 

13.5 

ARE& 

05 

LLOUD    T/a          J/t, 

CL/Tf 

/I  e 

.leATntK 

XI 

ukli,     E54    001 

1 

SUUARE     56 

C»STNUM/I1'<[ 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI^MA-T 

LtYNOPTH 

SitO    VcL 

jxyij 

P04 

ICT     P          N0<:          N03 

Slu3 

PH 

1  3.5 

JBS 

00000 

17.  17 

J6.361 

.:6.5  3 

1515.7 

1  J.5 

uttS 

00023 

17.lt 

36. 350 

26.53 

1516.0 

1J.5 

06  S 

00046 

17.17 

36.349 

26.53 

1516., 

13.5 

06i 

00069 

17.  15 

36.J47 

26.53 

1516.3 

13. a 

OBS 

00093 

17.14 

36.^56 

26.54 

1517.1 

lj.5 

OdS 

0U139 

17.  17 

36.  j5o 

lo.'j  ii 

151<I.O 

RcFlO      31       1613 

YEAR 

1<.71 

BOTDP    02646 

AlR 

TEMP          16. 

.5 

OIB     HGT     PER 

JIND-DIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CUNSEC               0002 

MUN'H       03 

SHIP    HE 

«cT 

iULP           17, 

■  ^ 

19 

2         2 

BlNO-SPO 

16 

TPACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT            35    09      N 

OAY 

09 

OAIA    OSE 

1 

bAKCMETk     1022, 

.0 

SEA 

.<INO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

LONG       047    36       » 

HCUP 

u.e 

AREA 

05 

CLuUD    T/A          5/t 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

GRIG    E54    002 

I    SgUARE    57 

CAS7NUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-I 

OY^OPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PC  4 

TOT    P          N02          N03 

SI  33         PH 

12.8 

UBS 

OoOOO 

17.22 

36.357 

26.52 

1515.8 

12.8 

06  S 

00028 

17.23 

36.346 

26.51 

1516.3 

12.6 

OBS 

00053 

17.25 

36.343 

26.50 

1516.8 

12.6 

OBS 

00075 

17.16 

36.34  1 

26.52 

1516.9 

12.6 

OBS 

00105 

16.97 

36.312 

26.55 

1516.8 

12.6 

OBS 

00154 

16.84 

36.295 

26.56 

1517.2 

12.8 

OBS 

T00205 

16.71 

36.272 

26.56 

1517.6 

12.6 

OBS 

00312 

16.19 

36.211 

26.6  5 

1517.7 

12.6 

06  S 

T00416 

14.35 

35.900 

26.62 

1513.2 

12.8 

CBS 

00523 

35.633 

12.8 

OBS 

0062  8 

1C.96 

35.405 

27.11 

1504.7 

12.8 

OBS 

00842 

07.15 

35.134 

27.52 

1493.7 

12.8 

OBS 

T01056 

05.56 

35.094 

27.70 

1490.9 

»*9a««t  •««■>«» 


REFlD       31       1613 

YEAR 

1971 

eOTOP    03265 

AIR 

TEMP           16. 

.9 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0003 

MONTH       03 

SHIP    ME 

»ET 

6UL6           17, 

.8 

2i 

4          2 

HIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

LAT            35   02      N 

OAY 

10 

DATA    USE 

1 

6AR0METR     1021, 

.0 

SEA 

WINO-FJR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG      048    12      H 

HOUR 

15.5 

AREA 

05 

CLOUD     T/S          6/6 

CL/TR 

■EATHER 

X2 

ORIG    E54   003 

1     SQUARE     56 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

ICT     P          NC2          N03 

SIU3          PH 

15.5 

06  S 

OOOOO 

17.34 

36.352 

26.49 

1516.2 

15.5 

06S 

00029 

17.32 

36.352 

26.49 

1516.6 

15.5 

OBS 

00057 

17.22 

15.5 

OBS 

00085 

17.16 

36.350 

26.53 

1517.0 

15.5 

06S 

00115 

17.07 

36.343 

26.54 

1517.3 

15.5 

oes 

00171 

16.60 

36.294 

26.57 

1517.3 

15. S 

OBS 

00228 

16.56 

36.266 

26.61 

1517.5 

15.5 

OBS 

00343 

36.066 

15.5 

OBS 

T00457 

13.37 

35.739 

26.91 

1510.5 

15.5 

OBS 

00573 

11.03 

35.402 

27.10 

1504.0 

15.5 

OBS 

006  69 

06.77 

35.165 

27.30 

1497.4 

15.5 

06  S 

T00928 

06.01 

35.100 

27.65 

1490.6 

15.5 

06S 

T01175 

05.23 

35.092 

27.74 

1491.5 

15.5 

OBS 

101806 

03.62 

34.990 

27.62 

1496.2 

REFID       31        1613 

YEAR 

1971 

BCTDP    04655 

AIR 

7EKP           17. 

.b 

DIR    HGT    PER 

MIND-OIR 

13 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC                0004 

MONTH       03 

SHIP    ME 

WET 

BULB           16. 

.7 

Oo 

2         2 

-INO-SPD 

J5 

TRACE    OIR 

5     SLUABE        2 

LAT             34    58       N 

DAY 

12 

DATA    USc 

1 

6ARb.HETR     1020, 

•  J 

SEA 

WIND-FCK 

DURATION 

£     SQUARE     46 

LONG       U49    40       H 

HOUR 

12.6 

tiREA 

05 

CLUUJ     T/A          7/e 

CL/TR 

.^tATHER 

X2 

CKIG    E54    004 

1     SQUARE     49 

CASTNUM/I IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlvMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

JXYG 

P04 

ICT    P          NOi          NC3 

SI03         PH 

12.8 

06S 

OOOOO 

17.43 

36.328 

26.45 

1516.4 

12.8 

JBS 

00025 

17.47 

36.366 

26.47 

1317.0 

12.6 

OBS 

C0049 

36.374 

12.6 

OBS 

000  74 

17.29 

36.366 

26.51 

1517.3 

12.6 

oes 

00096 

17.26 

36.360 

26.51 

1517.6 

12.6 

Oes 

00148 

17.  16 

36.J54 

20.5  3 

1516.1 

12.6 

06  5 

T00198 

16.99 

36.357 

26.57 

1516.4 

12. B 

oes 

0Q<.9  7 

16.00 

36.161 

26.67 

1516.8 

12.6 

OBS 

T00395 

14.26 

35.878 

26.63 

1512 .6 

12.8 

oes 

00496 

12.70 

35.632 

26.96 

1506.8 

12.8 

OBS 

00596 

10.05 

35.209 

27.19 

1500.7 

12.6 

JBS 

100797 

07.01 

35.113 

27.53 

1492.4 

12. a 

OBS 

T00996 

05.20 

35.007 

27.66 

1488.3 

12.8 

oes 

101504 

04.05 

34.977 

27.76 

1492.0 

»»«•«;•«•••  «•••• 
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TABLE  XXXIII.— Continued 


REFIO       31       1813 
CONStC  0005 

LAT  35    07      U 

LONG      0<i7    <.5      H 


»t4R  1971 
MONTH  03 
D«T  13 

HOUP    12.9 


CASTNLM/TIME       LtfLIYP  DEPTH 


6DTDP    01631 
SHIP    ME 
DATA    use        1 
AftEA  05 


TEMP 


AIR     TEMP  16.7 

WET    BULB  16.7 

faAKOMETR     1013.9 
CLOUD     T/A  5/b 


SAL 


SIGHA-I 


Old    hGT    PER 

UlNO-OfK 

17 

INST    NANSEN    CAST 

17       2          2 

WIND-SPO 

10 

TRACE    OIR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

CL/IR 

HEA  THER 

Xb 

ORIG     ES".    u05 

IDPTH       SND    VtL 

UXYG 

Pu.. 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  '•6 
1    SQUARE    57 


12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 


06S 
OBS 

oes 

OBS 
JBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 


00000 
00028 
000  55 

oooa<» 
00112 
00166 

T0022'i 
00337 

lOO'.SO 
00564 
0C679 
00909 

T011*0 


17.37 
17.32 
17.22 
17. lU 
17.  1<. 
17.14 
16.62 

1  3.60 

09.68 
06.69 
05.68 


36.255 
36.320 
36.368 
36.362 
36.362 
36.354 
36.306 
36.060 
35.788 
35.524 
35.258 
35.156 
35.145 


26.40 
26.47 
26.53 
26.53 
26.54 
26.54 
26.62 

26.90 

27.23 
27.61 
27.73 


1516.2 
1516.5 
151b. 8 
1517.1 
1517.4 
1518.4 
1517.7 

1511 .2 

1500.7 
1493.0 
1492.8 


REFIO       31  1813  YEAR     1971  BOTDP     01792 

CONSEC  0006  MONTH       03  SHIP    ME 

LAT             35  06       N  DAY             14  DATA    USE       1 

LONG       048  03       "  HOUR    13.0  AREA              05 


AIR    TEMP  15.6 

UET     BULB  11.7 

BAROMETR     1021.0 
CLOUO     T/A  0/6 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

OBS 

00000 

17.29 

36.315 

26.47 

13.0 

OBS 

00025 

17.27 

36.310 

26.47 

13.0 

OBS 

00049 

17.22 

36.322 

26.49 

13.0 

OBS 

00074 

17.17 

36.363 

26.54 

13.0 

OBS 

00098 

17.15 

36.367 

26.54 

13.0 

DBS 

00148 

17.11 

36.357 

2b. 55 

13.0 

OBS 

00197 

17.00 

36.360 

26.57 

13.0 

OBS 

00295 

16.28 

36.258 

26.67 

13.0 

OBS 

T00394 

14.98 

36.014 

26.7  8 

13.0 

OBS 

004  94 

35.757 

13.0 

OBS 

005  93 

11.20 

35.437 

27.10 

13.0 

OBS 

T00794 

07.52 

35.082 

27.43 

13.0 

OBS 

T00994 

05.59 

35.081 

27.69 

OIR     hui     PER 

WIND-DIR 

05 

INST     NANSEN    CAST 

20      2         2 

-INO-SPD 

07 

TRACE    DIR 

SEA 

KINO-FCR 

DURATION 

CL/TS 

WEATHER 

XI 

OR  10    E54    006 

IDPTH       SNO     VEL 

OXYG 

PJ4 

TCT     P          N02          N03 

1516.0 
1516.3 
1516.6 
1516.9 
1517.3 
1517.9 
1518.4 
1517.7 
1515.0 

1S05.0 
1494.3 
1489.9 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2     SQUARE    48 

1   Square    58 


•«»*•«*«* 


REfID   31  1813 

CONSEC  0007 

LAT     35  10   N 

LONG   048  19   M 


YEAR  1971 
MONTH  03 
DAY  15 
HOUR  12.7 


BOTDP  04160 
SHIP  ME 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  16.1 

MET    8ULB  16.1 

BAROMETR     1013.5 
CLOUD     T/A  7/B 


DIP     HGT  PER 

16       2  2 

SEA 

CL/TR  /15 


HIND-OIR    26 
JIND-SPD    05 
WINO-FuR 
kEATHEk   \  X5 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E54   007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


SlGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL        OXYG 


PU4       TOT    P 


12. 

.7 

OBS 

00000 

.27 

12. 

.7 

oes 

000  2  5 

.26 

36. 

,302 

26. 

,47 

12. 

.7 

OBS 

00051 

,28 

36. 

,316 

26. 

,47 

12. 

.7 

OBS 

00076 

.19 

36. 

,353 

26. 

,52 

12.7 

OBS 

00101 

.18 

36. 

,355 

26. 

,53 

12. 

OBS 

00151 

.15 

36. 

.358 

26. 

,54 

12. 

OSS 

00202 

.16 

36. 

,362 

26. 

,54 

12. 

oes 

00303 

.66 

36. 

,222 

26. 

,55 

12. 

OBS 

T00404 

.83 

35, 

,979 

26. 

,78 

12. 

OBS 

00505 

.34 

35. 

,735 

26. 

,91 

12. 

OBS 

00*06 

,74 

35. 

,499 

27. 

,04 

12. 

oes 

OOBOS 

06. 

,87 

35. 

,080 

27. 

,52 

12. 

OBS 

TOlOlO 

05. 

.82 

35. 

,110 

27. 

,68 

12. 

OBS 

T01515 

04. 

.23 

35, 

.002 

27. 

,78 

1516.3 
1516.8 
1517.0 
1517.4 
1516.1 
1519.0 
1519.0 
1514.7 
1511  .2 
1507.1 
1491 .9 
1491.2 
1493.0 


REFID      31       1813 

YEAR 

1971 

BOTDP    04789 

CONSEC              0008 

MONTH       03 

SHIP    ME 

LAT             34    47       N 

DAY 

16 

DATA    USE       1 

LONG       0  46     14       0 

HOUR 

12.6 

AREA                05 

CASTNUH/TIKE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.8 

OBS 

00000 

17.54 

12.8 

OBS 

00030 

17.51 

12.8 

OBS 

00060 

17.46 

12.8 

OBS 

00091 

17.43 

12. B 

CBS 

00122 

17.38 

12. S 

OBS 

00184 

17.32 

12. e 

OBS 

T 002 46 

17.16 

12.8 

OBS 

003b3 

15.88 

12.6 

OBS 

T00499 

13.84 

12.8 

OBS 

00626 

12.8 

OBS 

00753 

12.8 

OBS 

T01008 

05.50 

12.8 

08  S 

101265 

04.50 

AIR    TEMP  15.0 

WET     BULB  11.7 

BAROMETR     1021.5 
CLOUO     T/A  3/3 


OIR    HGT    PER 

32       4  2 

SEA 
CL/TR 


SAL 

36.326 
36.326 
36.326 
36.377 
36.383 
36.367 
36.383 
36.165 
35.811 
35.440 
35.120 
35.061 
34.994 


26.42 
26.43 
26.44 
26.48 
26.50 
26.50 
26.55 
26.69 
26.86 


27.68 
27.75 


1516.7 
1517.1 
1517.5 
1516.0 
1518.3 
1519.2 
1519.7 
1517.5 
1512  .8 


1489.8 
1489.9 


WIND-DIR  03 

WIND-SPD  14 

WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E54    008 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04       TOT    P 
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TABLE  XXXIII.— Continued 


iEFID       31       1813 

rEAR 

1911 

BuTOP    02935 

AIR 

TEMP           17. 

.6 

DIR    h 

uT     PER 

UINO-OIR 

09 

CONSCL              0009 

•^CNTH       03 

SHIP    Mt 

»ET 

6LIL6           15, 

.6 

10 

2          2 

"IND-SPD 

13 

LiT            35    CI       N 

uAT 

17 

oalA    USE 

1 

eASCMETH     1021, 

.0 

StA 

«lN0-f0R 

l.c^G     c«d  a     !■ 

MUUK 

le.i 

ikli 

05 

CLOUD    T/A          7/6 

Cl/tb 

WEATHER 

X2 

CiSTNUH/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

PO' 

18. 1 

06S 

00003 

17.37 

36.309 

26.<.5 

l.>16.2 

la.i 

DBS 

000^6 

17.26 

36.299 

26.46 

1516.4 

18.1 

08  S 

00051 

17.20 

36.297 

26.46 

1516.7 

18.1 

DBS 

000  7  7 

17.19 

3O.370 

26.54 

1517.0 

le.i 

OSS 

00102 

17.16 

36.356 

26.53 

l3l7.4 

18.1 

^8S 

00153 

17.19 

30.378 

26.54 

1516.3 

18.1 

06  S 

T00203 

1  7.12 

36.357 

26.54 

151U.9 

18.1 

CBS 

00302 

16.03 

36.197 

26.6  6 

1517.0 

18.1 

OSS 

TOOiO^ 

15.05 

36.025 

26.77 

1515.4 

18.1 

06  S 

00503 

13.50 

3  5.7  5<. 

26.89 

1511.7 

18.1 

□  BS 

006  03 

11.60 

35.<.60 

27.06 

1506.6 

18.1 

CBS 

00605 

07.38 

35.098 

27.^6 

1493.9 

18.1 

OBS 

701U04 

05.89 

35.107 

27.67 

1491 .4 

16.1 

OBS 

T0153* 

0«.42 

35.0*9 

27.60 

1494.1 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRlL.     E54    009 


P04       TOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SJUaOE  48 
1     SaoARE     56 


9****** »«««»«»« 


REFIO  31  1613 
CONSEC  0010 
LAT  35  06  N 
LONG   046  03   W 


YEAR  1971 
MONTH  03 
DAY  18 
HOUR  13.6 


BOTOP    02295 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.4 

WET    BULB  18.3 

6AR0>1ETR     1016.6 
CLOUD     I/A  /C 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.6 

OBS 

COO  00 

17.46 

36.300 

26.42 

13.6 

OBS 

00023 

17.29 

36.296 

20.46 

13.6 

06  S 

00046 

17.16 

36.296 

26.49 

13.6 

OBS 

00070 

17.11 

36.354 

26.54 

13.6 

OBS 

00095 

17.04 

36.352 

26.56 

13.6 

UBS 

00145 

16.81 

36.324 

26.59 

13.6 

OBS 

00196 

16.62 

36.308 

26.63 

13.6 

OBS 

00302 

36.133 

13.6 

OBS 

T00408 

14.47 

35.926 

26.62 

13.6 

oBS 

00514 

13.31 

35.749 

26.93 

13.6 

OBS 

00622 

U.^1 

35.443 

27.10 

13.6 

OBS 

T 00640 

06.86 

35.069 

27.53 

13.6 

OBS 

T01056 

05.67 

35.101 

27.70 

13.6 

oes 

T01670 

04.24 

35.025 

27.80 

DIR    HGT    PER 

UIMD-DIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

14       3          2 

rf[N0-SPD 

16 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/IR          /16 

WEATHER 

xo 

ORI&    E54    010 

lOPTH       SND     VtL 

GXYG 

PC4 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SUUARE  48 
1     SOUARE     56 


1516.5 
15I0.4 
1516.3 
1516.7 
1516.9 
1517. J 
1517.2 

1513.5 

1511 .3 
1505.5 
1492  .5 

1491 .4 
1495.7 


««»  «<>«#«» 


REfID       31        1613 

YEAR 

1971 

BOTDP    04555 

AIR 

TEMP          15. 

.6 

DIR     HGT    PER 

WIND-OIR 

22 

CONSEC                0011 

MONTh 

1       03 

SHIP    ME 

WEI 

BULB          12. 

.2 

17 

5         2 

WIND-SPO 

15 

LAT             34    59       N 

DAY 

19 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1009. 

.1 

SEA 

WIND-fOR 

LONG       047    56       U 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

CASINUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

12.5 

OBS 

00000 

17.36 

36.300 

26.44 

1516.2 

12.5 

OBS 

00027 

17.33 

36.301 

26.4  5 

1516.5 

12.5 

OBS 

00054 

17.23 

36.328 

26.49 

1516.7 

12.5 

OBS 

00062 

36.352 

12.5 

OBS 

00110 

17.14 

36.356 

26.54 

1517.4 

12.5 

OBS 

00164 

17.11 

36.354 

26.54 

1516.2 

12.5 

OBS 

00219 

16.93 

36.353 

26.5  9 

1516.6 

12.5 

OBS 

00328 

15.92 

36.174 

26.69 

1517.1 

12.5 

OBS 

T00436 

14.45 

35.921 

26.82 

1513.9 

12.5 

OBS 

00545 

11.74 

35.625 

27.14 

1506.3 

12.5 

OBS 

00655 

10.57 

35.354 

27.15 

1503.7 

12.5 

OBS 

00877 

06.48 

35.069 

27.56 

1491 .5 

12.5 

OBS 

T0U04 

05.42 

35.060 

27.71 

1491 .1 

12.5 

OBS 

T01702 

03.94 

34.992 

27.61 

1494.9 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E54    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE    47 


REfID       31       1813 

YEAR 

1971 

60TDP    04809 

CLNSEC              C012 

MCNTH 

03 

SHIP    ME 

LAT             34    54       N 

DAY 

20 

DATA    USE       1 

LONG       047    58      > 

HOUR 

12.9 

AREA               05 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.9 

OBS 

00000 

17.41 

12.9 

oes 

00023 

17.36 

12.9 

OBS 

00045 

17.40 

12.9 

CBS 

00067 

17.41 

12.9 

CBS 

00069 

17.39 

12.9 

OBS 

00I3I 

17.23 

12.9 

OBS 

00174 

17.23 

AIR    TEMP  15.6 

WET    BULB  13.3 

BAROMETR     1016.6 
CLOUD    T/A  8/4 


0 1  R    HGT     PE  R 

26       6         2 
SEA 
CL/TR 


SAL 

36.326 
36.340 
36.341 
36.337 
36.362 
36.370 
36.364 


26.4  5 
26.47 
26.46 
26.46 
26.4  8 
26.53 
26.52 


1516.4 
1516.7 
1517.1 
1617.5 
1517.6 
1516.0 
1516.7 


WIND-DIR  32 

WIND-SPD  15 
WINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 

TRACE    DIR 

DURATION 

CR I G    E  54    012 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


SluMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


Pa4       TGT    P 
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TABLE   XXXrV.— Observed  and  interpolated   oceanographic   data  for  stations  taken  by 
USCGC  SEBAGO  at  Ocean  Station  ECHO,  30  March  1971  -  22  April  1971,  prepared  from 


NODC  listing  No.  31 


1827. 


REFIO      31       1827 

YEAR 

1971 

80IDP    04572 

AIR 

TEMP          19. 

.0 

010    h&T    PER 

rfl^D-DIR 

In 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0001 

MONTH      03 

SHIP    S5 

MET 

3UL6           16. 

.5 

16 

1        2 

•<IND-SP0 

03 

TRACE     OIR 

5     SQUARE        2 

1.41             3*    26       N 

D4Y 

30 

04T4    USE 

1 

64R0METR     1026. 

.1 

SEA 

■INO-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    48 

CCNG       048    38      w 

HOUR 

22.0 

AREA 

05 

CLCUD    T/A          3/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E55    001 

1     SOUARE     49 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPIH 

S.NO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TCT     P          NJ^          N03 

SIU3          PH 

22.0 

OBS 

00000 

18.19 

36.365 

26.29 

1518.7 

22.0 

CBS 

00025 

17.69 

36.367 

26.43 

1517.7 

22.0 

OBS 

00050 

17.61 

^6.391 

26.4  5 

1517.8 

22.0 

OBS 

0007<i 

17.17 

36.362 

26.54 

1516.9 

22.0 

□  BS 

00099 

17.10 

36.364 

26.55 

1517.1 

22.0 

OBS 

00149 

17.04 

36.J61 

20.57 

1517.8 

22.0 

OBS 

T00203 

16.90 

36.340 

26.58 

1518.2 

22.0 

OBS 

00303 

16.44 

36.280 

26.65 

1518.4 

22.0 

OBS 

T0O4O2 

14.81 

35.982 

26. 7S 

1514.6 

22.0 

OBS 

00506 

13.44 

35.755 

26.91 

1511.6 

22.0 

OBS 

00606 

11.75 

35.508 

27.05 

1507.2 

22.0 

OBS 

00803 

08.03 

35.143 

27.40 

1496.4 

22.0 

OBS 

01005 

06.14 

35.122 

27.65 

14S2.4 

22.0 

OBS 

T01505 

04.38 

35.038 

27.1)0 

14S3.5 

REfID   31 
CONSEC 
LOT     35 
LONG   048 


182  7 

YEAR 

1971 

60TDP     02286 

AIR 

TEMP          18, 

.9 

OIR    HOT     PER 

»rND-DIR 

17 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0002 

MONTH       03 

SHIP     S5 

UET 

BULB           Id 

.0 

17 

1         2 

WINO-SPD 

14 

TRACE    DIR 

5     StlUARE        4 

06       N 

DAY 

31 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1028, 

.0 

SEA 

HiNO-fOR 

DURATION 

2    SOUARE    48 

Oj      w 

HOUR 

19.7 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

URIG    E55    o02 

1    SQUARE    58 

TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI^MA-I 

OYNDPJH 

SNO     VEL 

OXYG 

PU4 

lOT     p          N02          N03 

SI03         PH 

19.7 

CBS 

00000 

18.00 

36.327 

26.31 

1518.1 

19.7 

OBS 

00029 

17.26 

36.350 

26.50 

1516.4 

19.7 

OBS 

00052 

17.25 

36.396 

26.54 

1516.8 

19.7 

OBS 

00080 

16.99 

36.372 

26.59 

1516.5 

19.7 

OBS 

00104 

16.98 

36.376 

2o.59 

1516.9 

19.7 

OBS 

00155 

17.03 

36.387 

26.59 

1517.9 

19.7 

OBS 

100207 

17.00 

36.384 

26.59 

1518.6 

19.7 

OttS 

00310 

16.81 

36.350 

26.6  1 

1519.7 

19.7 

OBS 

T00411 

16.07 

36.186 

26.66 

1516.9 

19.7 

OBS 

005  11 

14.91 

35.962 

26.7  5 

1516.7 

19.7 

OBS 

T00610 

14.28 

35.931 

26.86 

1516.3 

19.7 

OBS 

00840 

10.34 

35.371 

27.20 

1505.9 

19.7 

DBS 

01003 

07.38 

35.209 

27.55 

1497.3 

19.7 

OBS 

T01486 

04.77 

35.059 

27.77 

1494.8 

REFIO  31  1627 
CONSEC  0003 
LAT  35  08  N 
LONG   048  15   X 


YEAR  1971 
MONTH  04 
DAY  01 
HOUR  17.9 


80IDP  03656 
SHIP  S5 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  20.2 
UET  BULB  18.0 
6AR0METR  1026.0 
CLCUD  T/A    8/1 


OIR     hGT  PER 

15       2         2 
SEA 

CL/TR  /08 


<IND-0IR     15 
UINO-SPO    20 
UIND-F3R 
HEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E55    003 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


.9 

OBS 

00000 

17. 

.99 

36. 

,366 

26. 

.34 

,9 

OBS 

00029 

17. 

.30 

36. 

.J60 

26. 

.50 

.9 

OBS 

00052 

16. 

.99 

36, 

.377 

26. 

.59 

,9 

OBS 

000  60 

16. 

.98 

36. 

,364 

26. 

.60 

.9 

OBS 

00104 

17. 

.00 

36. 

.386 

26. 

,59 

,9 

OBS 

00155 

17. 

.06 

36. 

.390 

26. 

,58 

17.9 

DBS 

T00207 

17. 

.05 

36. 

,400 

26. 

,59 

.9 

OBS 

00310 

16. 

,93 

36. 

,377 

26, 

.60 

.9 

OBS 

00414 

16. 

.43 

36. 

,269 

26. 

.64 

.9 

OBS 

00518 

15. 

.25 

36. 

,058 

26, 

.75 

.9 

OBS 

T00623 

13. 

.73 

35. 

,804 

26, 

.88 

,9 

OBS 

00838 

09-. 

.73 

35. 

,317 

27, 

./;6 

.9 

OBS 

T01049 

06. 

.99 

35. 

.221 

27, 

.61 

.9 

OBS 

101575 

04. 

.69 

35. 

.054 

27, 

.78 

1518.1 
1516.6 
1516.0 
1516.5 
1516.9 
1517.9 
1518.8 
15  20.1 
1520.2 
1518.0 
1514.5 
1503.6 
1496.6 
1496.0 


««•*»••»« 
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TABLE  XXXIV.— Continued 


REFID       31  1827  VE«R     1971 

CONSEC  0004  MONTH       04 

L4T              34  56       N  0«Y             02 

LONG       047  56       W  HOUR     13.5 


80TDP    04572 
SHIP    S5 
0414    USE        1 
4RE4  05 


AIR    lEMP  19.8 

ME>     eULb  16. J 

BAHC-lbTR     1024.0 
CLCUJ    1/4  d/6 


DIR    ^^ 
15       5 
SE4 
CL/IR 


WINODIR  15 

rtlNO-SPD  Zi 
ulNU-Fi^R 

wcA TMER  XI 


INST    N4NSEN    CAST 
TR4i,t    OIR 
DOK4TI0N 
ORIG    E55    004 


TEN  SO  1206 
5  SaU4RE  2 
2  SOUARE  46 
1     SgUARE    47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


DVNOPTH       SND    VcL        UXVG 


PL  4       TCT     P 


13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 


DBS 
06S 
CBS 

oes 

08  S 
OBS 
08S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 

00029 

00054 

000  84 

00106 

00163 

T002  18 

0032  7 

00436 

00545 

006  54 

00877 

T01094 

T01636 


17.85 
17.23 

17.06 
17.03 
17.01 
17.00 
16.91 
16.59 
15.02 
IJ.30 
09.01 
06.16 
04.04 


.370 
.3  86 
.403 
.407 
.392 
.384 
.372 
,374 
,2  92 
,020 
,743 
,270 
,137 
,940 


26.3b 
2o.54 

26.60 
26.59 
26.59 
26.58 
20.61 
26.62 
26.77 
26.9  2 
27.35 
27. 6t 
.'7.76 


1517.7 
1516.4 

13  16.8 
1517.1 
1517.9 
1518.8 
1520.3 
1521 .0 
1517.7 
1513.5 
1501.5 

1 4  94  .  0 
1494.1 


REFIO       31       1«<.7 

YE4R 

1971 

BCTDP    03840 

CONSEC               0005 

MONTH       04 

SHIP    S5 

LAT             34    46       N 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

LONG       048    20       U 

HOUR 

17.0 

AREA               05 

C4STNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

17.0 

OBS 

00000 

18.15 

17.0 

OBS 

000  26 

17.47 

17.0 

OBS 

00052 

17.27 

17.0 

06  S 

00080 

16.97 

17.0 

OBS 

00104 

17.00 

17.0 

OBS 

00156 

16.85 

17.0 

OBS 

T00208 

16.85 

17.0 

OBS 

00313 

16.15 

17.0 

OBS 

U0419 

14.77 

17.0 

OBS 

00525 

12.96 

17.0 

OBS 

100632 

11.13 

17.0 

OBS 

00853 

07.76 

17.0 

OBS 

T01071 

05.23 

17.0 

OBS 

T0lel4 

04.09 

AIR    TEMP  19.4 

HET    euLO  17. P 

B4K0METP     1023.0 
CLLUO    T/A  8/7 


DIP     HGT    PER 

13       5  3 

SEA 
CL/TR 


HINO-OIR     13 
«IN0-SPO    26 
.*IND-FuR 
JEATHES        XI 


INST     N4NSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E55    005 


SAL  SlbM4-T  DYNDPTH       SND     VcL       uXYG 

36.300  20.25  1518.5 

36.335  26.44  1517.0 

36.369  26.52  1516.9 

36.337  26.56  1516.4 

36.358  26.57  1516.9 

36.329  26.59  1517.3 

36.344  26.60  1518.1 

36.231  26.66  1517.6 

35.978  26.79  1514.7 

35.680  2o.95  1510.2 

35.460  i7.13  1305.4 

35.215  27.50  1496.3 

35.044  27.70  1489.7 

34.977  27.76  1494.0 


P04       TOT     P 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     46 


REEID       31        1827 
CONSEC  0006 

LAT  34    58       N 

LONG       047    55       t« 


YEAR  1971 
MONTH  04 
DAY  04 

HOUR     17.5 


BOTOP  04389 
SHIP  S5 
DATA  USE   I 
4RE4      05 


4IR    TEMP  20.1 

WET    BULB  18.0 

8ARCMETR     1018.0 
CLOUD    T/A  7/7 


DIR     HGT 

PER 

WIND-OIR 

13 

INST    NANSEN    CAST 

13       5 

3 

WIND-SPO 

21 

TRACE    DIR 

SEA 

■INO-FCR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E55    006 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


CASTNUH/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIvjMA-T  DYNOPTM       SND     VEL       OXYG 


P34   TOT  P 


7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 


08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00029 
00048 
0008  1 
00105 
00157 

I0Q209 
00314 
004  20 
00526 

T00o33 
00854 

T01070 


17.78 
17.76 
17.17 
17.00 
16.98 
17.02 
17.04 
16.94 
16.62 
15.31 
13.96 
09.41 
06.33 


36.336 
36.356 
36.378 
36.376 
36.384 
36.361 
36.389 
36.397 
36.292 
36.044 
35.861 
35.304 
35.121 


26.37 
26.3  9 
20.55 
26.59 
2o.60 
26.59 
26.59 
26.62 
26.61 
26.7  2 
26.86 
27.31 
27.63 


1517.5 
1517.9 
1516.5 
1516.5 
1516.9 
1517.9 
1516.8 
1520.2 
1520.9 
1518.3 
1515.5 
1502.7 
1494.2 


REFID       31       1827 
CCNSeC  0007 

LAT  35    06       N 

LCNG       048    02       W 


YEAR  1971 
Mi^NTH  04 
DAY  05 

HOUR    12.9 


BOTOP     01921 
SHIP    S5 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.1 

WET    euL6  17.9 

BAROMETR     1015.0 
CLCUD    T/4  8/3 


OIR    HGT     PER 


SEA 
CLyTR 


WIND-DIR    15 
WINO-SPD    13 
WINO-FOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E55    007 


TEN  50  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNbM/TlME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


PD4       TCT    p 


12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 


oes 

OBS 
C8S 
CBS 
.-BS 
OBS 
C6S 

oes 

JBS 
OBS 
OBS 
OBS 
08S 
OBS 


00000 
00027 
00049 
00075 
00098 
00146 
00196 
00295 
00394 
00493 

T00593 
00800 
01006 

101527 


17.84 
17.74 
17.15 
17.06 
16.96 
16.99 
16.97 
16.92 
16.79 
15.  70 
14.42 
11.34 
07.54 
04.61 


.345 
.356 
.369 
.377 
.377 
.370 
.369 
.3  66 
.331 
.120 
.92  3 
.492 
.183 
.039 


26.36 
26.39 
26.55 
26.57 
26.59 
26.58 
26.59 
26.60 
26.60 
26.69 
26.83 
27.1  1 
27.51 
27.77 


1517.6 
1517.8 
1516.5 
1516.7 
1516.6 
1517.6 
1516.3 
1519.8 
1521 .0 
1519.0 
1316.4 
1506.9 
1498.0 
14  94.8 
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TABLE  XXXIV.— Continued 


REFIO       31  iej7  YEAR     1971  BOTDP    CSS? 

CONSEC  OOOd  MONTH      0*  SHIP    S5 

1.4T             3*  58       N  04V             06  Dili    USE       1 

LONG      047  53      H  HOUR    12.9  4REA              05 


AIR    TEMP  17.6 

i«ET    bULb  16.0 

BAKOMtIR     1015.1 
CLOUD    T/A  9/4 


LIIR     KGT    PER 

«1ND-DIR 

^7 

27       4          i 

.(INO-SPO 

17 

SEA 

«1ND-FUR 

CL/TR 

rtfcATHCK 

XI 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG     t55    008 


TEN    SO     1206 

5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE    4  7 


CASTNL.M/TIME       LVLTVP 


SAL 


DYNOPTH       SNO     VEL       UXYG 


PU4       TCI     P 


12. 

.9 

oes 

000  00 

17. 

.61 

12, 

,9 

DBS 

00030 

17. 

.5 

12. 

,9 

OBS 

00055 

12. 

.9 

DBS 

00084 

17. 

.01 

12. 

.9 

OBS 

00109 

16. 

.91 

12. 

.9 

OBS 

00163 

16. 

.91 

12. 

.9 

OBS 

T00217 

16. 

.9 

12. 

,9 

OBS 

00325 

16. 

,8 

12. 

,9 

OBS 

00432 

16. 

.4 

12. 

.9 

OBS 

00539 

15. 

.0, 

12.9 

ObS 

T00»46 

13. 

.71 

12. 

,9 

OBS 

00865 

09. 

.3' 

12. 

.9 

OBS 

101080 

06. 

.3 

12, 

,9 

OBS 

T01624 

04. 

.0 

36.363 
36.369 
36.370 
36.369 
36.375 
36.373 

36.360 
36.267 
36.030 
35.633 
35.288 
35. 149 
34.993 


^6.41 
26.44 

26.58 
26.59 
<;6.59 

26.6  1 

26.6  3 

26.7  7 
26.89 
2;.;ll 
27.64 
27.80 


1517.2 
1517.4 

1516.6 
1516.9 
1517.8 

1520.1 
1520.6 
1517.7 
1515.1 
1302.6 
1494.6 
149J.9 


REflO   31  1827 

CONSEC  0009 

LAT     35  00   N 

LONG       048  00       U 


YEAR  1971 
MONTH  04 
DAY  07 

HOUR     17.7 


BOTOP    03475 
SHIP    S5 
OATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.0 

HET    BULB  12.6 

BAROMETR     1025.0 
CLOUD    T/A  6/7 


OIR     hGT     PER 

03       7  4 

SEA 
CL/TR 


HINO-OIB  03 

KINO-SPD  14 
MIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E55    009 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OBS 

000  00 

17.62 

36.379 

26.44 

OBS 

00028 

17.57 

36.361 

26.45 

OBS 

00050 

17.49 

36.377 

26.47 

OBS 

00077 

17.10 

36.379 

26.57 

OBS 

00100 

17.04 

36.37  1 

26.57 

CBS 

00149 

17.04 

36.392 

26.59 

OBS 

T 002 00 

17.02 

36.376 

26.58 

OBS 

00298 

16.84 

36.355 

26.61 

OBS 

00394 

16.66 

36.300 

26.61 

OBS 

004  88 

15.39 

36.067 

26.7  2 

OSS 

T00582 

14.27 

3  5.89  7 

26.84 

OBS 

00774 

11.20 

35.466 

27.12 

OBS 

009  ■>! 

08.00 

35.210 

27.46 

OBS 

T01451 

04.81 

35.069 

27.77 

DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1517.0 
1517.4 
1517.5 
1516.8 
1517.0 
1517.8 
1518.6 
1519.6 
1520.6 
1517.9 
1515.7 
1508.0 
1499.2 
1494.4 


PQ4       TCT    P 


REFIO       31        1827 
CUNSEC  0010 

LAT  35    00       N 

LONG       048    00       M 


YEAH  1971 
MONTH  04 
DAY  08 

HOUR     12.9 


60TDP     04206 
SHIP    S5 
OATA    USE       1 
AREA  05 


CASTNUM/TIME        LVLIYP 


12. 

,9 

OBS 

000  00 

12. 

.9 

OBS 

00022 

12, 

.9 

OBS 

00045 

12, 

.9 

UBS 

00067 

12. 

,9 

OBS 

00090 

12. 

.9 

OBS 

00135 

12. 

.9 

OBS 

T00184 

12. 

.9 

OBS 

002  74 

12, 

.9 

OBS 

00363 

12. 

,9 

OBS 

00457 

12, 

,9 

OBS 

T00547 

AIR    TEMP  17.1 

uET    BULB  13.5 

BAROMETR     1U26.3 
CLOUD    T/A  8/2 


17.64 

36.349 

26, 

.41 

17. 

.53 

36. 

36. 
36. 

.369 

.373 
.382 

2o, 

.45 

16. 

.99 

36, 

.376 

26. 

.59 

17. 

.03 

36. 

.384 

26, 

,59 

17. 

.01 

36. 

,388 

2o. 

.59 

17. 

.03 

36. 

.397 

26. 

.60 

17. 

.00 

36. 

.375 

26. 

.59 

16. 

,33 

36. 

.245 

2o. 

,65 

15. 

.28 

36. 

,030 

26. 

.72 

OIR    HGT     PER 

.<IND-DIR 

12 

InSI     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1, 

^06 

12        1          2 

■  INO-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5     SOUARE 

4 

SEA 

UlND-FuR 

DURATION 

2     SOUARE 

48 

CL/TR          /18 

rtcATHER 

XI 

OHIO     E55    010 

I     SOUARE 

58 

lOPTH       SND    VEL 

OXYG 

PU4 

TCT    P         NU2         N03 

S1J3          PH 

1517.1 
1517.1 


1516.7 

1517.5 
1516.3 
1519.8 
1521.2 
1520.5 
1518.5 


*»«*»««« 


REFIO       31  ld27 

CONSEC  0011 

LAT            34  33      N 

LONG       046  10       w 


YEAR  1971 
MONTH  04 
Li  AY  OS 

HUUR     13.0 


BOTDP    04572 
SHIP     S5 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.0 

HET     dUL8  W.5 

OASUMETR     1025.9 
CLuUJ     T/A  ^/7 


DIP 
17 


PER 

NINU-UIR 

17 

INST     NANSEN    CAST 

2 

..l.ls-iPi; 

jy 

TRACE     DIR 

.IN'J-F'ji. 

DUF  A  T  I  ON 

jEilHC- 

XI 

iJR  li     E55    Oil 

TEN  So  1206 
5  SJOAPE  2 
2  SJUAH  »8 
1     SjllARt     48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

13.0 

OBS 

000  00 

17.85 

36.389 

26.39 

13.0 

UBS 

00021 

17.61 

36.380 

26.44 

13.0 

UBS 

00043 

17.41 

36.386 

26.50 

13.0 

uBS 

000  64 

17.10 

36.385 

26.57 

13.0 

OBS 

C0085 

17.03 

36.394 

26.59 

13.0 

)dS 

00127 

17.03 

36.401 

26.60 

13.0 

t.BS 

T00173 

17.02 

36.395 

26.60 

13.0 

CBS 

002  56 

16.96 

36.383 

26.60 

13.0 

OBS 

100339 

16.95 

36.359 

26.59 

13.0 

OBS 

00424 

16.26 

36.238 

26.65 

13.0 

OBS 

T0O505 

15.31 

J6.049 

26.73 

13.0 

JBS 

00672 

13.52 

35.806 

26  .9  2 

13.0 

UBS 

00851 

10.02 

35.344 

27.24 

13. 0 

lIBS 

T01319 

05.01 

35.066 

27.75 

UY,|JPTH       SNO    VEL 

1517.7 
I3l7 .4 
1517.1 
1516.6 
1510.7 
1517.4 
1518.1 
1519.3 
1520.6 
1519.8 
1517.9 
1514.6 
1504.9 
1493.0 


PJ4       lul     P 
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TABLE  XXXIV.— Continued 

KEFID        31        18.-7  VE46  1971  80I0P    0*389            AIR     TEMP           17.4  OIR     H&T     PER             HIND-UIR     33  INST    HANSEN     CAST                   TEN    SO    1206 

CONSEC                OOIJ  MONTH       04  SHIP    S5  «ET    BULB           13.4  J3       4          3  WINO-SPD    15             TRACE    OIK                                      5    SQUARE        2 

LAT             34    i4       N  CAY  10  DATA    USE  1             BAPOMETR     102"). 2  SEA                                   HIND-FUR                     DURATION                                         2     SOUARE    48 

LONG       048    03       u  H&UR  11.9  AREA  05             CLOUD     I/A          3/6  CL/TR                              NEATHER       XI             ORIC     E55    012                              1     SQUARE    48 

CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEHP  SAL                SIGMA-T          OYNDPIn       SND    VEL       OXYG  P04       TOT     P         N02          N03          SI03          PH 

11.9  OSS  00000  17.89  36.359           26.36  1517.8 

11.9  085  00030  17.55  36.367            26.45  1517.3 

11.9  JBS  00055  17.25  36.367           26.52  1516.8 

11.9  QBS  00085  17.06  36.393            26.59  1316.8 

11.9  JBS  00109  17.04  36.401             26.60  l:jl7.1 

11.9  UBS  00164  17.07  36.394             26.58  1518.1 

11.9  QBS  T00219  17.02  36.397             26.60  1518.9 

11.9  OBS  0c329  16.89  36.360             26.60  1520.3 

11.9  OBS  T00439  16.17  36.209             26.65  1519.7 

11.9  CBS  00546  14.82  35.981            2o.78  1517.0 

11. S  OBS  T00658  13.49  35.794             26.92  l5l4.3 

11.9  OBS  00883  35.317 

U.9  OBS  U1102  06.27  35.152            27.66  1494.6 

11.9  OBS  T01650  04.22  35.014            27.80  1*95.2 


INST    NANSEN    CAST  TEN   SO    1206 

TRACE    OIR  5     SjUARE        2 

DURATION  2     SQUARE    48 

URIG     E55    013  1     SwUARc     48 


REFID       31       1827 

YEAR 

1971 

60TDP     04389 

AIR 

TEMP           16 

.4 

OIR    hGI     PER 

WIND-JIR 

06 

CONSEC              0013 

MOivTM       04 

SHIP    S5 

WEI 

BULB           12 

.0 

33 

5         4 

wno-spo 

16 

LAT            34    53      N 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1029 

.8 

SEA 

WIND-FCR 

LONG       048    00      H 

HOUR 

17.2 

AREA              05 

CLOUD    T/A          d, 

C7 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

CASTNLM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPIH 

SND    VEL 

UXYG 

PO 

17.2 

08  S 

00000 

17.81 

36.370 

io.39 

1517.6 

17.2 

OBS 

00027 

17.60 

36.374 

20.44 

1517.4 

17.2 

OBS 

00049 

17.10 

36.331 

26.57 

1516.3 

17.2 

08  S 

00076 

17.01 

36.387 

26.59 

1516.5 

17.2 

OBS 

00098 

17.00 

36.368 

26.60 

1510.8 

17.2 

OBS 

00147 

17.01 

36.384 

20.59 

1517.7 

17.2 

OBS 

T00196 

16.98 

36.397 

26.61 

1518.4 

17.2 

OBS 

00292 

16.91 

36.354 

26.59 

1519.7 

17.2 

OBS 

T00386 

16.85 

36.334 

26.59 

1521  .0 

17.2 

OBS 

00478 

16.  16 

36.212 

26.66 

1520.3 

17.2 

OBS 

T 005 70 

14.96 

35.989 

26.76 

1517.8 

17.2 

OBS 

00757 

11.80 

35.544 

27.07 

1509.9 

17.2 

OBS 

0094J 

08.52 

35.270 

^7.43 

1500.8 

17.2 

OBS 

101412 

04.64 

35.044 

27.77 

1493.0 

REFID       31       1827 

YEAR 

1971 

80T0P    04389 

CCNSEC              0014 

MONTH       04 

SHIP    S5 

LAI            35    03      N 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

LONG       048    21       W 

HOUR 

13.2 

AREA                05 

CASTNUH/IIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

13.2 

JBS 

000  00 

17.71 

13.2 

oes 

00028 

17.62 

13.2 

OBS 

00051 

13.2 

OBS 

00079 

17.05 

13.2 

OBS 

00102 

17.04 

U.2 

OBS 

00153 

16.99 

13.2 

ues 

00204 

16.99 

13.2 

udS 

00305 

16.93 

13.2 

oes 

T00407 

16.78 

13.2 

oes 

00507 

15.62 

13.2 

OBS 

T00607 

14.39 

13.2 

UdS 

008  11 

11.05 

13.2 

JBS 

01009 

07.99 

13.2 

UBS 

T01505 

04.61 

REFID       31'       1827 

YEAR 

1971 

8OT0P     04206 

CONSEC              0015 

MONTH       04 

SHIP    S5 

LAT             34    58       N 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

LUNG       048    00       H 

HOUR 

13.3 

AREA                0  5 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

13.3 

OBS 

00000 

17.48 

13.3 

OBS 

000  30 

17.47 

13.3 

OBS 

00055 

17.44 

13. 3 

OBS 

000  66 

17.07 

13. 3 

OBS 

00111 

17.02 

13.3 

OBS 

00166 

17.01 

13.3 

JBS 

1002  22 

16.98 

13.3 

OBS 

00^32 

16.91 

13.3 

OBS 

T00443 

16.26 

13.3 

ObS 

00553 

14.67 

13.3 

OBS 

100663 

13.  19 

13.3 

OBS 

00BS9 

09.26 

AIK  TEMP           17.0  Olh    HOT     PER             WI\D-DIR     12              IMST    NANSEN    CAST                   TcN    SO     1206 

WET  3ULB           12.5  12       2          2                wHl-SPO    12              TRACE    OIR                                       5     SUUAKE        4 

BAROMETR     1021.1  S=A  ■1\J-F1R                      DURATION                                         2     SJUAaE     48 

CLOUD    T/A          3/7  Cl/TR          /2 1             wfalHtR       XI             GRIG     E55    014  1     SQUARE     58 

SAL  SIGMA-T          OY.^jJPTH       SNO    VEL       OXYG  Pu4        TOT     P          Na2          N03          SIJ3         PH 

36.362  26.40  1517.3 

36.377  26.44  1517.5 
36.380 

36.390  26.59  1516.7 

36.398  26.59  1517.0 

36.383  i6.59  1517.7 

36.371  26.59  1518.5 

36.362  26.59  1620.0 

36.318  2o. 60  1521.2 

36.110  26.71  1519.0 

35.936  26.84  1516.6 

35.439  27.13  1508.0 

35.244  27.49  1499.8 

35.035  t7.77  1494.4 


AIR  TEMP           17.0  OIR    HGT    PER             HIND-OIR     15              INST     NANSEN    CAST                   TEN    SQ    1206 

kET  BUL8           16.1  15       o         3                WlND-SPD    26             TRACE    DIR                                       5     SQUARE        2 

BAKOMETfi     1021.7  SEA  WIND-FUR                     DURATION                                         2     SQUARE    48 

CLOUD    T/A          5/8  CL/TR  WEATHER       X6             GRIG     E55    015                              1     SQUARE    48 

SAL  Slv,MA-T          DYNDPTH       SND     VEL       OXYG  PQ*       TOT    P          N02          N03          SI03          PH 

36.363  26.46  1516.6 

36.388  26.48  1517.1 

36.385  26.49  1517.4 

36.396  26.59  l3l6.9 

36.398  26.60  1517.1 

36.391  26.60  1518.0 

36.366  2o.5e  1518.8 

36.361  26.60  1520.4 

36.225  26.65  1520.1 

35.990  26.78  1517.3 

35.756  26.96  1513.3 

35.328  27.35  1502.7 
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TABLE  XXXIV.— Continued 


REFIO       jl       1627 
CONScC  0016 

L«I  3*    5a       N 

LONG      047    52       u 


YE4B  1971 
MOnTm  0* 
DAY  15 

"OUB     13.2 


BOTDP    0<.572 
SHIP    S5 
OalA    JSt       i 
AKEA  05 


AIR    TEMP  la. 7 

WtT    tluLS  16.7 

BAB0"E7*     10C9.5 
CtOUJ     I/A  1/3 


Dl«     t-il  Pt  (* 

213  2 
ScA 

CL/Tk  /20 


UlNO-OIR  21 

HINO-SPD  a 
rilNO-F JK 

.^tATHtK  XI 


IMST     NIANSrM    CAST 
TKAi,e     JIB 
DUKATI  jrj 
uBlu     E55    Olo 


TtM  SO  1206 
3  S0UAR6  2 
2  StaUARE  46 
I     SOUARE    47 


TINE 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S I jMA-r 

13.2 

06  S 

00000 

17.65 

36.365 

26.42 

13.2 

OSS 

00029 

17.45 

36.377 

26.46 

13.2 

OBS 

00052 

17.14 

36.400 

26.57 

13.2 

DBS 

00081 

17.03 

36.400 

26.60 

13.2 

OBS 

C010<. 

17.04 

36.411 

26.60 

13.2 

OBS 

00156 

17.06 

36.393 

26.59 

13.2 

OBS 

100208 

17.00 

36.390 

26. eC 

13.2 

OBS 

00312 

16.66 

36.367 

26.61 

13.2 

DBS 

T 004  I  7 

16.13 

36.206 

..0.6t 

13.2 

OBS 

00521 

15.22 

36.059 

26.7  6 

13.2 

OBS 

T00625 

13.66 

35.809 

26.90 

13.2 

OBS 

00840 

09.89 

35.331 

27.25 

13.2 

OBS 

T01052 

06.69 

35.162 

27.61 

13.2 

OBS 

T01586 

04.31 

35.000 

27.77 

DYNOPTM       SNU     VcL 


1517.1 


P04       IDT    P 


1517.0 
1516.5 
1516.7 
1517.1 
1518.0 

1516.6 

1519.9 
1519.2 
1517.9 
1514.3 
1504.2 
1495.4 
1494.5 


•»••«•*•« 


REFID   31  1627 

CONSEC  0017 

LAT      34  50   N 

LONG   047  50   H 


YEAR  1971 
MONTH  04 
OAY  16 
HOUR  13.2 


dUTDP  04572 
SHIP  S5 
DATA  USE   1 
AREA       05 


Alk    TEMP  17.9 

UET    6UL8  15.2 

BABOMETB     1014.1 
LLOUD     T/A  8/2 


OIR    HGT     PER 

32       2  2 

SEA 
CL/TR 


WINO-DIP  32 

HINO-SPO  10 
alNO-FOR 

rttATHEB  Xi 


INST     NANStN    CAST  , 
TBALE    OIR 
DURATION 
ORIO     E55    017 


TEN  SO  1206 
5  SOUAR'  ? 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     4  7 


CASTNUM/TIMt        LVLTYP 


TEMP 


SAL 


SlijMA-I 


SND    VEL 


PD4       TCT    P 


13.2 

JBS 

00000 

13.2 

OBS 

00030 

13.2 

OBS 

00055 

13.2 

OBS 

00085 

13.2 

CBS 

00110 

13.2 

UBS 

00164 

13.2 

OBS 

T00219 

13.2 

OBS 

00328 

13.2 

OBS 

T00438 

1:).2 

OBS 

00547 

1  3.2 

OBS 

T 006 5 7 

1  7.64 
17.51 
17.37 
17.00 
16.97 
17.00 
16.98 
16.84 
16.15 
14.81 
13.21 


36.370 
36.368 
36.382 
36.390 
36.3  79 
J6. 386 
36.388 
36.365 
36.209 
35.992 
35.738 


26.43 
26.46 
26.50 
26.60 
26.60 
26.60 
26.60 
26.62 
26.66 
26. 8C 
26.94 


1517.1 
1517.2 
1517.2 
1516.6 
1516.9 
1517. V 
1518.6 
1520.1 
1519.6 
1517.0 
1513.3 


REFIO       31  1827 

CONSEC  0018 

LAI             34  57       N 

LONG       047  57      tr 


YEAR  1971 
MONTH  04 
DAY  17 

HOUR     12.4 


63T0P     04481 
SHIP     S5 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.3 

KEI    BULB  15.8 

6AR0METR    1018. I 
CLOUD    T/A  8/1 


OIR    HuT 

PER 

MINO-OIP 

32 

INST     NANSEN    CAST 

ii       2 

2 

WIND-SPO 

15 

TRACE    OIR 

StA 

wINU-FCR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E55    018 

TEN  SQ  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUH/TIME   LVLTYP    DEPTH 


TEMP 


SIGMA-I  OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


PJ4   TOT  P 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00028 
00050 
00077 

001  UO 
00151 

1002  00 
00301 

T00401 
00500 

100598 
008  02 
01003 

TO1507 


17.83 
17.56 
17.49 
17.08 
17.08 
1  7.00 
16.99 
16.86 
16.27 
15.17 
14.09 
10.12 
07.62 
04.70 


.371 
374 

.383 
.404 
.411 
,393 
391 
.370 
.236 
.056 
66  7 
312 
201 


26.38 
26.4  5 
26.47 
26.59 
2o.59 
26.60 
26. 6C 
26.62 
26.65 
26.  77 
26.86 
27.19 
27.51 


1517.6 
1517.3 
1517.5 
1516.7 
1517.1 
1517.7 
1516.5 
1519.7 
1519.4 
1517.4 
1515.4 
1504.4 
1498.3 


REFIO      31       1627 

YEAR 

1971 

BOIDP    04572 

CONSEC              0019 

MONTH 

04 

SHIP    S5 

LAT             34    54       N 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

LONG       048    01        tl 

HOUR 

15.6 

AREA               05 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

15.6 

OBS 

00000 

18.15 

15.6 

OBS 

00025 

17.56 

15.6 

OBS 

00050 

17.55 

15.6 

OBS 

00075 

17.23 

15.6 

OBS 

00100 

16.98 

15.6 

OBS 

00150 

16.95 

AIR  TEMP  19.0 
MET  BULB  14.6 
BAROMETR  1015.^ 
CLOUD  T/A    2/6 


DIR    HGT     PER 


SEA 
CL/TR 


SAL 

36.374 
36.375 
36.375 
36.375 
36.377 
36.380 


26.30 
26.45 
26.45 
26.5  3 
26.59 
26.60 


1518.6 
1517.3 
1517.7 
1517.1 
1516.8 
1517.5 


UlND-DIR  16 

JINO-SPD  Oj 
UINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E55    C19 


TEN  SO  1206 
5  SauARt  2 
2  SwUARE  48 
1     SQUARE     48 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       QXVG 


P04       TOT    P 
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TABLE  XXXIV.— Continued 


REflD       31       lejT 

VEAR 

1971 

BOTDP    0338<. 

AIR 

TEMP           16.0 

UIR 

HGT     PER 

■  INO-OIR 

14 

CONSEC               002t3 

MONTH       04 

SH 

IP    S5 

hET 

BULB           17.2 

14 

2          2 

WIND- SP  11 

ll 

LAT             35    00       N 

OAY 

19 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1015.0 

SEA 

WlNO-FCk 

LONG       CS    00       u 

HOUR 

13.2 

AREA               05 

CLOUO     T/A          3/6 

CL/TK          /14 

riEA  THt^ 

Xt 

CASINUM/IIME 

LVL7VP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTr 

1       5i«C    VEL 

OXVG 

PJ 

13. i 

OSS 

00000 

17.75 

36.361 

26.41 

1517.4 

13.2 

OSS 

00026 

17.37 

36.367 

26.51 

1516.0 

13.2 

OSS 

00051 

17.32 

36.394 

26.52 

1517.0 

13.2 

C6S 

00078 

17.03 

36.399 

26. oO 

1516 .6 

13.2 

06  S 

00101 

17.0". 

36.404 

26.60 

1517.0 

13.2 

06S 

00152 

17.02 

36.396 

26.60 

1517.6 

13.2 

OBS 

100203 

16.97 

36.390 

2O.60 

1518.5 

13.2 

OBS 

00305 

16.68 

36.376 

26.62 

1519.9 

13.2 

OBS 

T00405 

16.13 

36.216 

26.67 

1519.0 

13.2 

OBS 

00506 

15.09 

36.044 

26.77 

1517.3 

13.2 

ObS 

T00607 

13.70 

35.605 

26.89 

1514.2 

13.2 

OBS 

00616 

09.98 

35.319 

27.22 

1504.1 

13.2 

OBS 

T01O23 

07.  14 

35.179 

27.56 

1496  .7 

13.2 

UBS 

T01556 

o<..3e 

35.016 

27.78 

149^.3 

INST     NANSEN    cast 
TRACE     DIR 
DURA  T  UN 
GRIG    E55    020 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SUUARE     58 


REFID  31  1827 
CCNSFC  0021 
LAT  34  49  N 
LUNG   047  50   H 


YEAR  1971 
MONTH  04 
OAY  20 
HOUR  22.6 


BOTDP  04023 
SHIP  S5 
DATA  USE   I 
AREA       05 


AIR  TEMP  19.5 
HET  BULB  18.2 
bAROMETR  1004.1 
CLOUO  I/A    3/7 


DIk    HOT 

PER 

HIND-OIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

20      9 

4 

KINO-SPO 

17 

TRACE    DIR 

SEA 

HIND-FOB 

DURATION 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

GRIG    E55    021 

TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE    47 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


SAL 


OYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


iLi. 

,6 

jes 

000  00 

22. 

.6 

OBS 

00029 

22. 

.6 

06  S 

00053 

22. 

,6 

06  S 

00082 

22. 

.6 

06  S 

00106 

22. 

.6 

OBS 

00159 

22. 

.6 

OBS 

T0Q212 

22. 

>6 

OBS 

00320 

22. 

.6 

OBS 

004^9 

22. 

.6 

06  S 

00537 

22. 

.6 

OBS 

00645 

18.04 

17.08 
17.06 
17.04 
17.04 
17.00 
16.93 
16.23 
15.00 
13.59 


36.341 
36.376 
36.415 
36.394 
36.403 
36.369 
36.394 
36.379 
36.214 
36.006 
35.806 


26.3  1 

26.60 
26.59 
26.60 
26.59 
26.60 
26.61 
26.64 
26.76 
26.91 


1518.2 

1516.4 
1 5  16  .  6 
1517.1 
1518.0 
1510.7 
1520.3 
1519.7 
1517.4 
1514.4 


•t •*««•» 
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TABLE  XXXV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DALLAS  at  Ocean  Station  ECHO,  22  April  1971  -  15  May  1971,  prepared  from  NODC 
8272. 


listing  No.  31 


REFID      31       8272 
CONSeC  0001 

L»T  35   0*      H 

LONG       0<.9    2  5      W 


YEiP     1")71 

MONTH       0* 

HOUR    23. 9 


BOTOP    03429 
SHIP    OG 
OAIi    USE       1 
4«EA  05 


«IR    TEMP  10.6 

«ET     BULB  17.0 

BAROMETR     1019. A 
ClOUO    T/» 


DIR    HGT     PER 

23      <.         3 
SE4    ■ 
CL/TR 


WINO-OIR  24 

WINO-SPO  11 
WIND-FOP 

WEATHER  XI 


INST    STD    RECCaOER 
TRACE    010  0 

DURATION  00.3 

ORIG    E56    001 


TEN    SO    1206 

5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOJARE     59 


CASINUM/TIM£       LVLTVP 


OYNOPTH       SND    VEL       GXITG 


P3<.       TOT    P 


DBS 

00000 

17 

.94 

OBS 

00010 

17, 

.74 

oes 

00020 

17. 

.56 

OBS 

00030 

17. 

.45 

oes 

00050 

17. 

.14 

OBS 

00075 

17. 

,09 

oes 

00100 

17, 

.07 

OBS 

00125 

17. 

,04 

OBS 

00150 

17. 

,02 

OBS 

00200 

16. 

,98 

oes 

00250 

16. 

,95 

DBS 

00300 

16. 

.92 

OBS 

00350 

16. 

.70 

OBS 

00400 

16. 

.08 

oes 

00487 

14. 

.97 

OBS 

00500 

15. 

.03 

OBS 

00600 

13, 

.35 

OBS 

00700 

11. 

,  78 

OBS 

00600 

10. 

,40 

OBS 

00900 

08. 

,73 

OBS 

01000 

07. 

.47 

OBS 

01100 

06. 

,71 

OBS 

01200 

05. 

,74 

OBS 

01300 

05. 

,32 

OBS 

01343 

04. 

,77 

OBS 

01390 

04, 

,99 

OBS 

01400 

04. 

95 

OBS 

01500 

04. 

,63 

REFID   31 

8272 

YEAR  1971 

BCTCP  04389 

AIR  TEMP    19, 

.0 

01  R  HGT 

CONSEC 

0002 

MONTH   04 

SHIP  OG 

WET  BULb    17, 

.2 

^1   I 

LAT     35 

00   N 

r«Y     23 

DATA  USE   1 

BARO'fETR  1020, 

.7 

SEA 

LONG   048 

OJ   w 

HOUR  11.9 

Ar^EA      05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

UIND-TIO  2? 

WINO-TPO  U 

wn<o-f]R 

WEAT^FJ  XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE     TIP  0 

OUR  A  T  I  ON  00.5 

Oil',     E56    002 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4d 
1     SQUARE     5  8 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OYNOPTH       SND    VEL        3XYG 


OBS 

00000 

17. 

,95 

OBS 

00010 

17, 

,  10 

OBS 

00020 

17, 

.66 

OBS 

00030 

17, 

,63 

OBS 

00050 

17, 

,35 

oes 

00075 

17. 

.15 

OBS 

00100 

17, 

,09 

OBS 

00125 

17, 

,05 

OBS 

00150 

17. 

.05 

OBS 

002  00 

17, 

.03 

CBS 

002  50 

17, 

.01 

CBS 

00300 

16, 

.99 

OBS 

004  00 

16. 

.54 

OBS 

005  00 

15. 

.16 

OBS 

00600 

13. 

,65 

OBS 

00700 

11. 

,85 

OBS 

00800 

09. 

,99 

OBS 

0O900 

07. 

,80 

OBS 

01000 

06, 

.69 

OBS 

Oil  00 

05, 

,89 

PBS 

01200 

05, 

,26 

OBS 

01300 

U4, 

.99 

OBS 

01400 

04, 

,61 

OBS 

01500 

04. 

.32 

OBS 

01750 

04. 

.09 

OBS 

02000 

03, 

,85 

CBS 

02500 

03. 

,27 

OBS 

03000 

02. 

,90 
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lAIU-K   WW.     Contiiiiu'tl 


•  ■>ii>     II     (jii        >iw  iiri 
ca«tfc  000)        ■omn    0* 


...o» 

1  '.•! 

1  l.tk 

1  ».»» 

1  ',*0 

IT.W 

1  r.o« 

1  r.o^ 

1  r.o« 

if.o; 

it.«i 

u.*^ 

•  Ott     ' 

le.iO 

K.M 

1  I.JO 

II. 1^ 

04. }« 
0«.« 

05. «7 

0  I  ■  M 

Ot.Jk 

^  1  1  J  ' 

0».»» 

'  1  t  «^ 

Ci.M 

J  1  .  J  ." 

0«.«* 

J  I  .'  > 

Ot.ftV 

;•■ 

'  I  »C': 

0*.»0 

at'. 

J  1*0  J 

0».  JO 

Of, 

01    •.'IT 

0..H 

*I>I0       II       M7; 

»!»• 

l«M 

toio*  otooo 

COMSK             OOO* 

•WNTll 

1      0» 

SH|»  00 

1*1        ir  «r    K 

C»Y 

I« 

0*T>    '>^>       1 

lone    04(  o>    ■ 

•«<« 

U.I 

*>lt 

ctstNuM/iim 

l.»l»»» 

OI»TM 

lt«» 

W.I 

o»s 

00000 

It. 04 

Oti 

OOCIO 

It. 04 

MS 

000  ;o 

la.ot 

o»s 

OOOIO 

17.10 

0»i 

oooso 

17. 6» 

o«s 

000  n 

17. W 

0«5 

'^^  1  rt  - 

17. a« 

Ci^ 

17.01 

0«5 

17.00 

01  s 

•J^t   w> 

16. 4» 

ots 

00  .'50 

16.06 

ots 

OOIOJ 

16.')( 

ots 

o««oo 

16. 6S 

MS 

00^0  5 

15. )5 

OIS 

oa«oa 

1».0* 

oes 

S0700 

ll.« 

ots 

00(00 

10. 0« 

MS 

oa«oo 

01.64 

ots 

01000 

07.40 

ots 

OIIOO 

06.24 

MS 

owoo 

05. tl 

ots 

ouoo 

OS. 17 

ots 

Ol«00 

06.  ta 

OIS 

Ol»M 

0*.6* 

ots 

OWM 

04.11 

ots 

OJOOO 

0).«« 

ots 

02^00 

0J.41 

MS 

0)000 

0).0« 

Jl»     "v.! 

H   fc 

•  ISO-^l»     21 

l«.il    110   •ICMOIt 

Ilk  so   1206 

21      2 

•  l•l^^»l   n 

I'lCI   Ola                   0 

t  souaai     * 

s*« 

<iso->  )• 

ouatiiow            M.2 

2  souaai  4* 

Cl/I» 

■ItlMia      11 

mc  (M  001 

1   soutat    47 

tUM-l        DfXOaln      VM    VII      OKC  M4      10'    a        N02        NOI 


<!•  'Exa       K.v        oia  MCI  P(a  inwo-Dia  21  list  sio  i^oaoEa  ict  so  12O6 

H(<  auia       la.s           21     2       2  mino-spd  ii  laacE  oia  0  i  soutac     4 

4>ao4ETa   ir20.;         sea  4lvo-Fia  ojatiiOH  00.7  2  saoa>c  *| 

ciivn  i/a                    ci/ia  ncaiHEi     «|  oaio  ew  004  1  so'jaet   rt 

«i           ■  I  ."1   •  ofNoaiH     SNO  «i  o«»r.           >^4  toi  a       sn  ni       a- 
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TABLE  XXXV.— Continued 


"EFio     31  em 

CCNSEC  0005 

L»T            3*  50      K 

LONG      047  52       W 


CASINUM/TINE       LVLTYP 


YEAR 

1971 

BOTDP    04572 

4IR 

TEMP          19.3 

0[f    HOT    PER 

UINO-JI''     2? 

INST    STO    RECORDER 

MONTH 

0', 

SHIP    OG 

WET 

BULB          18.4 

22 

2         2 

«iNC-;»r   L.i 

TRACE    OIR                        0 

oar 

25 

o«T«  use     1 

BaROMETB     1021.7 

SEA 

WIN0-f-3R 

DiJRlTION                  00.3 

HOUR 

00.2 

4RE4                05 

CLOUD     T/« 

CL/TR 

HEATHi;        XI 

CRIG    E56    005 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PJ4 

TOT     =          N02          N03 

DBS 

00000 

18.35 

36.35 

26.24 

1519.1 

08S 

000  10 

18.35 

36.34 

26.23 

1519.3 

OBS 

00020 

17.91 

36.35 

26.35 

1518.2 

OBS 

00030 

17.74 

36.35 

26.  39 

1517.8 

OBS 

00050 

I  7.60 

36.36 

26.4  3 

1517.8 

OBS 

U0075 

17.28 

36.35 

26.50 

1517.2 

OBS 

00100 

17.09 

36.36 

20.5  5 

1517.1 

OBS 

00125 

17.00 

36.36 

26.57 

1517.2 

OBS 

00150 

17.00 

36.36 

26.57 

1517.6 

OBS 

002  00 

16.99 

36.37 

26.58 

1518.5 

OBS 

00250 

16.96 

36.37 

26.59 

1519.2 

CBS 

00300 

16.90 

36.37 

26.6  1 

1519.8 

OBS 

00400 

16.35 

36.24 

26.6  4 

1519.7 

OBS 

00500 

15.  11 

36.01 

26.74 

1517.2 

nes 

006  00 

13.90 

35.31 

26.85 

1514.7 

OBS 

00700 

12.00 

35.50 

27.00 

1509.6 

OBS 

00800 

09.54 

35.26 

27.25 

1502.2 

OBS 

00850 

08.59 

35.20 

27.36 

1499.4 

OBS 

00900 

08.00 

35.22 

27.47 

1498.0 

OBS 

00950 

07.21 

35.07 

27.46 

1495.6 

OBS 

01000 

06.74 

35.14 

27.59 

1494.7 

OBS 

01100 

05.91 

35.09 

27.66 

1493.0 

OBS 

01200 

05.44 

35.05 

27.68 

1492.7 

OBS 

01240 

04.99 

35.00 

27.70 

1491  .5 

OBS 

01300 

04.80 

34.96 

27.70 

1491.7 

OBS 

01380 

04.61 

34.97 

27.72 

1492.2 

OBS 

01400 

04.  74 

35.00 

27.73 

1493.1 

PBS 

01500 

04.66 

35.00 

27.74 

1494.5 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUAPf  46 
1     SJUART    47 


«**»»«****«*o« 


REFID   31  6272 

CONSEC  0006 

LAT      34  54   N 

LONG   047  45   H 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1971 

BOTOP    04572 

AIR 

TEMP          20.0 

OIR     HOT     PER 

KINO-DIR 

22 

INST     SID    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

04 

SHIP    OG 

WET 

BULE           18.7 

22 

2          2 

HIND-SRO 

20 

TRACE    DIB                        0 

5    SQUARE       2 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1020.4 

SEA 

KIN0-F3R 

DURATION                  00.7 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.0 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHEN 

XI 

ORIG    E56    006 

1     SOUARE     47 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

5133         PH 

OBS 

00000 

18.13 

36.37 

26.31 

1518.5 

OBS 

00010 

18.14 

36.37 

26.30 

1518.7 

OBS 

00020 

18.13 

36.36 

26.20 

1518.8 

OBS 

00030 

18.11 

36.38 

26.32 

1519.0 

OBS 

000  50 

18.00 

36.38 

26.35 

1519.0 

OBS 

00075 

17.54 

36.41 

26.48 

1518.1 

OBS 

00100 

17.46 

36.39 

26.49 

1518.2 

OBS 

00125 

17.25 

36.39 

26.54 

1518.0 

OBS 

00150 

17.12 

36.38 

26.56 

1516.0 

OBS 

00200 

17.05 

36. 3B 

26.58 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.98 

36.37 

26.59 

1519.2 

OBS 

00300 

16.92 

36.3  5 

26.59 

1519.9 

OBS 

00400 

16.08 

36.18 

26.65 

1516.8 

OBS 

00500 

14.87 

35.95 

26.7  5 

1516.4 

OBS 

006  00 

13.62 

35.73 

26.85 

1513.7 

OBS 

00700 

11.24 

35.41 

27.07 

1506.8 

OBS 

00800 

08.63 

35.14 

27.31 

1496.7 

OBS 

00900 

06.73 

35.02 

27.49 

1492  .8 

OBS 

01000 

05.93 

35.03 

27.61 

1491. J 

OBS 

01 100 

05.31 

35.01 

27.67 

1490.5 

OBS 

01200 

04.87 

34.98 

27.70 

1490.3 

OBS 

01300 

04.57 

34.96 

27.71 

1490.7 

OBS 

01400 

04.37 

34.95 

27.73 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.22 

34.95 

27.74 

1492.6 

OBS 

01580 

04.15 

34.94 

27.74 

1493.7 

OBS 

01720 

04.27 

34.99 

27.77 

1496.6 

OBS 

01750 

04.21 

34.99 

27.78 

1496.8 

OBS 

02000 

03.88 

34.97 

27.80 

1499.7 

OBS 

02500 

03.40 

34.96 

27.84 

1506.2 

OBS 

03000 

02.95 

34.93 

27.66 

1512.8 

»»«»«*•*«««» 
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lAHLK  XXXV.— Continued 
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lottiH  ooor 

iAt  »«   ««      ai 

lONC     o«r  «a    a 


1H»    l*M 
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•OtO*     M*l* 
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MI 

OMSO 

II. 10 

Ml 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REflO      31       8272 

YEAR 

i<ni 

90T0P    04572 

AIR    TEMP           19. 

,7             DIR     HGT    per 

HIND-OIR 

23 

CONSEC               0009 

MONTH 

04 

SHIP    DG 

KET     BULB           18, 

.5                23       3          2 

WIND-SPD 

22 

L4T             34    54       N 

OJT 

26 

DAT4    USE       1 

BAROMETR     1016. 

,8            SEA 

WINO-FOP 

LONG       046    03       W 

HOUR 

23.9 

AREA              05 

Clcud   T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CflSTNUM/T  tME 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL                SIGMA-I 

DYNDPTH       SND    VEL 

OXYG 

p: 

23.9 

DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 

oes 
oes 

OBS 

oes 

00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
000  75 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00370 
00400 
00480 
00500 
006  00 
00700 
00800 
00900 
00960 
009  70 
01000 
OllOO 
01200 
01300 
01400 
01500 

18.24 
18.24 
18.24 
18.24 
17.84 
17.61 
17.40 
17.17 
17.08 
17.04 
17.04 
16.94 
16.68 
16.38 
15.23 
15.  IS 
13.75 
11.66 
09.62 
08.11 
07.04 
07.19 
06.86 
06.12 
05.43 
05.11 
04.71 
04.57 

INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR  D  5    S9UARE       2 

DURATION  00.5  2     SOUARE    48 

CRIG    E56    009  1    SOUARE    48 


••**«**•*«••••* 


5  =  FID       31       S272             YEAR     1971  BCTOP     04938             AIR     TEMP           19.9             DIP     HGT     PER  KIND-OIR  19              INST     STD    REC^IRDER  TEN    SJ     1206 

CCNSEC                0010             MCNTH       04  SHIP    OG                        MET    BULB           IB.f                 19       5          3  HINO-SPD  28             TRACE     DIR                        0  5     S0I)4»E        2 

LAI             34    50       N             DAY             27  DATA    USE        I             BAROMETP     1014.4             SEA  MIND-F3R                      DURATION                   00.5  2     SQUARE    48 

LONG       048    07       1             HOUR     23.8  AREA               05             CLCUD     T/A                              CL/TR  MEATHEB  X2             OBIG     E56    CIO  1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIME  LVLTYP          DEPTH                  TEMP  SAL                SIGMA-T          DYNDPTH       SND    VEL  OXYG  P34  TOT    P          N02          N03  SID3          PH 


OBS 

00000 

IB. 

.15 

OBS 

00010 

18. 

.15 

OBS 

00020 

18. 

.15 

CBS 

00030 

IB. 

.15 

OBS 

00050 

18. 

.10 

OBS 

C0075 

17. 

.75 

OBS 

001  00 

17. 

,58 

OBS 

C0125 

17. 

.24 

CBS 

00150 

17.14 

OBS 

00200 

17. 

,00 

DBS 

002  50 

16.91 

OBS 

0O300 

16. 

.70 

OBS 

00400 

15. 

,87 

OBS 

00500 

15. 

.00 

OBS 

00600 

13. 

,70 

OBS 

00700 

12. 

,28 

OSS 

00300 

09. 

,94 

oes 

ooe40 

09. 

,12 

OBS 

00852 

09. 

10 

CBS 

00900 

08. 

,65 

OBS 

OlDOO 

07. 

,20 

OBS 

01100 

06. 

29 

OBS 

01200 

05. 

,61 

OBS 

01300 

05. 

07 

CBS 

01316 

05. 

,01 

OBS 

01400 

04. 

77 

OBS 

C1500 

04. 

46 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFID       31  6272 

CONSEC  0011 

LAI             34  57       N 

LONG       0A8  00       H 


CISINUM/TME 


TE4t 

I'ill 

6CT0P     04389 

"ONIM 

04 

SPIO    DG 

04V 

28 

D«T«  use     1 

*Uk 

11. P 

4BE«                05 

(  VLTVt^ 

PEPTH 

TEHP 

06  S 

00000 

18.31 

res 

OPOIO 

I'.il 

OBS 

nOO20 

18. 2>) 

PBS 

000  30 

17.72 

06S 

00050 

17.60 

ras 

000  75 

17.32 

oes 

00100 

17.21 

nes 

00125 

17.12 

OBS 

00150 

17.06 

n6s 

002  00 

16.97 

r.6S 

00i50 

16.84 

oas 

oc:<oo 

16.73 

CBS 

ocoo 

15.76 

^BS 

00500 

14.35 

OBS 

006  00 

12.39 

OBS 

00700 

11.11 

OBS 

OOoOO 

09.02 

CSS 

00900 

0?.15 

OBS 

00S60 

06.52 

CBS 

OO^BO 

06.69 

IBS 

01000 

06.54 

PBS 

01 100 

05.87 

res 

01200 

05.33 

OBS 

01300 

04.92 

OBS 

0l".00 

04.37 

oSs 

01430 

04.68 

OBS 

01500 

04.43 

CBS 

01750 

04.15 

PBS 

02000 

0^.82 

OBS 

C2  5  00 

05.29 

OSS 

03000 

02.95 

«1P     TEMP  19.9 

MET     BULB  18. f 

BAhOMETR    1012.3 
CLDUO    T/4 


0!P     MGT     PEP 
19       4  3 


WIND-OIP  H 

WlND-fOf  ?r, 
MlND-f  't- 

HEATHE-t  X6 


INST     STO    PECORDER 
TBACE    DIR  0 

OUEiTION  00.9 

ORIG     £56    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


PYNDPTH       SNO     VEL        3Xy G 


P;4   lOT  P 


REFIO   31  8272 

CCNSEC  0012 

LAT      34  47   N 

LING   048  03   M 


TEAR  1971 
MONTH  04 
DAY  28 
HOUR  23.9 


eOTDP  04938 
SHIP  OG 
OATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  13.8 
HET  BULB  15.3 
BAROMETR  lOlo.l 
CLOUD  T/4 


DIR    HGT 

PER 

XIND-DIR 

25 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

25      3 

3 

HINO-SPO 

15 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE        2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE    46 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E56    012 

1     SQUARE     48 

CASTNUM/TIME   LVLTyP    DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P34   T OT  P 


OBS 

oas 

OBS 
PBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
LBS 
OBS 
OBS 
PBS 
OPS 
CBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
06  S 
06S 
OBS 
PBS 

.jas 
r,3S 


ocooo 

00010 
00020 
00030 
00050 
00C75 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00350 
0040n 
00500 
00600 
00660 
00700 
00800 
00633 
00900 
01000 
OUOu 
01200 
01300 
01400 
01500 


18.25 
18.26 
18.25 
18.01 
17.76 
17.52 
17.34 
17.27 
17.14 
17.04 
16.95 
16.74 
16.48 
15.96 
14.56 
13.17 
12.45 
11.17 
08.9  = 
08.43 
07.90 
06.6  6 
05.76 
05.27 
04.8  8 
04.66 
04.41 


36.25 
36.26 

36.29 
36.36 
36.38 
36.37 
36.37 
36.36 
36.38 
36.39 
36.36 
36.34 
36.28 
36.18 
35.94 
35.72 
35.56 
35.42 
35.20 
35.17 
35.20 
35.16 
35.11 
3  5.07 
35.04 
35.02 
35.02 


26.16 
26.19 
26.21 

26.3  3 
26.41 
26.46 
26.50 
26.52 
26.56 
26.59 
26.60 
26.62 
26.64 
26.6  8 
26.81 
25.9  3 
26.95 
27.09 
27.30 
27.36 
27.47 
27.6  1 
27.69 
27.72 
27.74 
27.75 
27.78 


1518. 

1518. 

1519. 

1518. 

1518. 

1518. 

1517. 

1518. 

1518, 

1518, 

1519, 

1519, 

1519 

1513, 

1515 

1512 

1510 

.5 

1506 

.6 

1500 

1496 

.5 

1497 

.6 

1494 

.4 

1492 

.4 

1492 

.1 

1492 

1492 

.'6 

1493 

.5 

0««0«fr *» 
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TABLE  XXXV.— Continued 


OEFIO      31  827^ 

CONSEC  0013 

LAT             34  i2       N 

LONG       047  58       W 


CSSTNUM/TIME 


VEaf 

1971 

BCTDP     049J8 

AIR 

TEMP           18.9 

Did 

HGT     PfP 

HIND-OIR    25 

INST     STD    RcCPRDER 

>(CNIH      C 

SHIP    PG 

WET 

BULB           14.7 

25 

2          4 

HIND-SPD     10 

TRACE    OIR                         D 

DAV 

29 

DATA    USE        1 

BAROMETR     101V.8 

SEA 

HiND-FDR 

DURATION                   00.5 

HCOR 

u.e 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHEN       XI 

OOIG    E56    013 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

51G"A-T 

lYNnoTH 

SNO     VEL 

3XYG                "34 

TCT    0         N07         M03 

OBS 

00000 

18.33 

36.31 

2S.21 

1519.0 

OSS 

00010 

18.33 

36.34 

26.23 

1519.2 

06  S 

00020 

18.32 

36.36 

26.25 

1519.4 

OBS 

00030 

18.32 

36.37 

26.26 

1519.5 

OBS 

000  50 

18.26 

36.38 

26.26 

1519.7 

OBS 

000  75 

17.77 

36.43 

26.44 

1518.8 

OBS 

00100 

17.72 

30.41 

26.44 

1519.0 

OBS 

00125 

17.37 

36.40 

26.52 

1518.4 

OBS 

00150 

17.28 

36.39 

26.53 

1516.5 

DBS 

00200 

16.91 

36.35 

26.59 

1516.2 

OBS 

002  50 

16.74 

36.35 

26.6  3 

1516.5 

OBS 

00300 

16.76 

36.35 

26.62 

1519.4 

OBS 

00360 

16.57 

36.52 

26.6  5 

1519.6 

OBS 

004  00 

16.09 

36.22 

26.68 

1516.6 

OBS 

00500 

14.49 

35.96 

26.94 

1515.2 

DBS 

00600 

13.19 

35.77 

26.97 

1512.3 

OBS 

00700 

11.35 

35.47 

27.10 

1507.3 

OBS 

00800 

09.18 

35.23 

27.29 

1500.6 

DBS 

00820 

08.89 

35.16 

27.28 

1500.0 

OBS 

00900 

07.73 

35.17 

27.47 

1496.9 

OBS 

00910 

07.51 

35.15 

27.46 

1496.2 

OBS 

009  20 

07.63 

35.21 

27.51 

1496.9 

OBS 

01000 

06.77 

35.18 

27.61 

1494 .9 

OBS 

01100 

06.01 

35.15 
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35.02 

27.76 

1494.1 

oes 

01520 

04.40 

34.99 

27.76 

1493.7 

OBS 

01560 

04.21 

34.97 

27.76 

149J.6 

OBS 

01750 

04.12 

34.98 

27.78 

1496,4 

oes 

02000 

03.79 

34.98 

27.81 

1499.3 

OBS 

02500 

03.34 

34.97 

27.85 

1505.9 

oes 

03000 

02.94 

34.94 

27.86 

1512.8 

TEN  50  1206 
5  S'^IIARE  2 
2  SJUARE  48 
1    SJUARE    48 


REFID       Jl       8272 

YEAR 

19T1 

BOTOP    04389 

AIR 

TEMP            19.6 

DIP    HGT     PER 

WIMD-OIF     2> 

CONSEC              0020 

'10»*TH 

1      05 

SHIP    OG 

»ET 

9ULB           1(1.7 

22 

2         3 

JUiO-SPO    21 

lAT            34    58      N 

DAY 

03 

DATA   USE      1 

BAROHETR     1020.4 

SEA 

UIND-FOR 

LONG       047    57       U 

HOUR 

00.1 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

CASINUM/I IME 

LVLT VP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGM«-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PJ 

00.1 

OBS 

00000 

18.23 

36.29 

26.22 

1518.7 

CBS 

00010 

18.22 

36.29 

26.22 

1516.8 

oes 

00020 

18.22 

36.29 

26.22 

1519.0 

OBS 

000  30 

18.22 

36.29 

26.22 

1519.2 

oes 

00050 

18.04 

36.31 

26.28 

1519.0 

OBS 

00058 

17.63 

36.37 

26.43 

1518.0 

OBS 

00075 

17.47 

36.39 

26.48 

1517.8 

OBS 

00100 

17.29 

36.39 

26.53 

1517.7 

OBS 

00125 

17.  14 

36.38 

26.56 

1517.7 

OBS 

00150 

17.09 

36.36 

26.57 

1517.9 

OBS 

00200 

17.04 

36.38 

26.5  8 

151il.6 

OBS 

00250 

16.99 

36.39 

26.60 

1519.3 

085 

00300 

16.95 

36.36 

26.60 

1520.0 

oas 

00350 

16.65 

36.35 

26.60 

1520.5 

OBS 

OC400 

16.47 

36.28 

26.64 

1520.1 

OBS 

00500 

15.02 

35.99 

26.75 

1516.9 

OBS 

0C6  00 

13.92 

35.64 

26.87 

1514.6 

OBS 

00700 

11.92 

35.53 

27.03 

1509.4 

oes 

00900 

10.32 

35.37 

27.20 

1505.2 

IBS 

00900 

08.54 

35.19 

27.36 

1500.0 

oes 

00960 

07.82 

35.19 

27.47 

149S.3 

DBS 

00975 

07.97 

35.27 

27.51 

1499.2 

DBS 

01000 

07.05 

35.09 

27.50 

1495.9 

oes 

01100 

05.56 

35.00 

27.63 

1491 .5 

OBS 

01150 

05.38 

35.01 

27.66 

1491 .6 

OBS 

01180 

05.50 

35.05 

27.68 

1492.6 

oes 

01200 

05.40 

35.03 

27.67 

1 492  . 5 

OBS 

01250 

04.89 

34.98 

27.69 

1491  .2 

OBS 

01280 

05.12 

35.05 

27.72 

1492.6 

OBS 

01300 

04.97 

35.03 

27.72 

1492.5 

oes 

01345 

04.88 

35.02 

27.73 

1492.9 

OBS 

01400 

04.61 

34.98 

27.73 

1492.6 

OBS 

01430 

04.3  7 

34.95 

27.73 

1492.1 

OBS 

01500 

04.53 

34.99 

27.74 

1493.9 

INST     STD    FECORDER 
TRACE    DIP  D 

DURATION  00.2 

CRIO    E56    020 


TEN  SO  1206 
5  SOUAFE  2 
2  SaUAOE  46 
1     SOUAPF     47 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFIO      31       9272 
CONSEC  0021 

LAT  3«    58      N 

LONG       047    53       K 


»E»i; 

1971 

BOTDP    04480 

AIR 

TEMP          20.0 

DIP    HGT    PEP 

UIND-OIR 

29 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

HONTri 

05 

SHIP    OG 

UET 

BULB           17.9 

28 

2         3 

KINO-SPO 

15 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE        2 

04» 

03 

DATS    USE        1 

BARO-iETR     1024.9 

SEA 

HIND-FGR 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE    46 

HOUR 

11.9 

AREA               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG    E56   021 

1     SQUARE     47 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P34 

TCT    P          NO^          N03 

5103          PH 

DBS 

00000 

18.27 

36.20 

26.21 

1518.8 

OBS 

00010 

16.25 

36.30 

26.22 

1518.9 

OBS 

00020 

18.18 

36.30 

26.24 

151B.9 

DBS 

00030 

18.03 

36.33 

26.30 

1518.7 

PBS 

00050 

17.48 

36.37 

26.47 

1517.4 

OBS 

00075 

17.32 

36.37 

26.51 

1517.4 

OBS 

00100 

17.17 

36.36 

26.53 

1517.3 

OBS 

00125 

17.09 

36.35 

26.55 

1517.5 

OBS 

00150 

17.03 

36.36 

26.57 

1517.7 

OBS 

002  00 

16.99 

36.37 

26.58 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.96 

36.37 

26.59 

1519.2 

OBS 

00300 

16.77 

36.33 

26.61 

1519.4 

OBS 

00".  00 

15.82 

36.15 

26.69 

1517.:* 

OBS 

00450 

14.94 

35.98 

26.76 

1515.8 

OBS 

00460 

15.15 

36.06 

26.  77 

1516.7 

OBS 

00500 

14.75 

36.00 

26.82 

1516.0 

OBS 

006  00 

13.63 

35.77 

26.88 

1513.8 

oes 

00700 

11.35 

35.45 

27.08 

1507.3 

OBS 

00800 

C9.48 

35.27 

27.27 

1502.0 

OBS 

00900 

08.46 

35.16 

27.35 

1499.7 

OBS 

00970 

07.46 

35.22 

27.55 

1497.1 

OBS 

01000 

06.58 

35.07 

27.55 

1494.0 

OBS 

01100 

05.58 

35.01 

27.63 

1491.6 

OBS 

01200 

05.02 

35.01 

27.70 

1491.0 

DBS 

01240 

04.85 

35.01 

27.72 

1490.9 

OBS 

01250 

05.14 

35.07 

27.74 

1492.4 

OBS 

01300 

04.82 

35.02 

27.73 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.43 

34.99 

27.75 

1491.9 

OBS 

01420 

04.61 

35.02 

27.76 

1493.0 

OBS 

01440 

04.44 

34.99 

27.75 

1492.6 

OBS 

01500 

04.35 

34.99 

27.76 

1493.2 

OBS 

01750 

03.96 

34.96 

27.78 

1495.8 

OBS 

02000 

03.69 

34.95 

27.80 

1498.8 

OBS 

02500 

03.39 

34.95 

27.83 

1506.1 

OBS 

03000 

02.98 

34.93 

27.85 

1513.0 

iEfl?       31 

82  72 

YEAR     1971 

BPTDP    04480 

C;\5EC 

0022 

MJNTM       05 

SHIP    DG 

tJ-        15 

00      N 

DAY             04 

DATA    USE        1 

l.-NG      .14  7 

58       a 

nruR    00.1 

AREA               05 

AIR    TEMP          18.4  DIR     HGT  PER             HIND-OIR  10  INST     STO    ilECnPOER  TEN    SO     1206 

WET    8UL6           16.7                25       4  3  WIND-SPD  U  TRACE     DIR                        D  5     <:QUARE       4 

BABOMETR     1029,8  SEA  nIND-F-^R  DURATION                   00.2  2     SQUARE    46 

CLOUO    T/A  CL/TB  HEATHER  XI  ORIG     E56    022  1     SOIIARF     57 


ClSTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGM4-T          DYNDPTH       SND     VEL       GXYG                P34       TOT    P 

00.1         "8S  00000  18.63  36.31  26.13  1519.9 

09S  00010  18.29  36.31  26.22  1519.1 

OSS  00020  18.26  36.32  20. 24  1519.1 

JBS  00030  18.22  36.32  26.25  1519.2 

06S  00050  17.95  36.34  26.33  1516.8 

"8S  00075  17.47  36.40  26.49  1517.9 

OBS  00100  17.32  36.41  26.54  1517.8 

OBS  00125  17.26  36.41  26.55  1518.1 

OBS  00150  17.15  36.40  26.57  1518.1 

OBS  00200  17.02  36.39  26.59  1518.6 

OBS  00250  16.99  36.40  26.61  1519. J 

OBS  00300  16.90  36.38  26.61  1519.8 

OBS  00400  16.16  36.21  26.66  1519.0 

OBS  005C0  15.13  36.04  2o.76  1517.3 

06S  00600  13.92  35.86  26.89  1514.8 

CBS  00700  12.05  35.56  27.03  1509.8 

OBS  00600  10.33  35.38  27.21  1505.2 

OBS  00900  08.17  35.21  27.43  1498.7 

OBS  00960  07.60  35.07  27.41  1497.3 

oes  00970  06.97  35.05  27.48  1495.0 

OBS  01000  06.26  35.03  27.56  1492.7 

OBS  01100  05.44  35.05  27.68  1491.1 

CBS  01135  05.49  35.10  27.72  1491.9 

OBS  01200  05.22  35.05  27.71  1491.8 

OBS  01300  04.61  34.99  27.73  14«0.9 

PBS  01400  04,41  34.99  27.76  1491.8 

OBS  01500  04.25  34.97  27.76  1492,8 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFID       31       8^7^ 

ccNsec  00J3 

L»T  3*    5  5      N 

LCNC       OAT    57       u 


YEAR 

1971 

BOIDP    0<.572 

A[R 

TEMP           19.5 

DIP     MGI    PE  !? 

WINO-OTF     1* 

INST     SID    fECORDER 

MONTH 

05 

SHIP    DO 

«Er 

BULB          17.9 

35 

1          3 

UINO-SPD    15 

T«ACE    OIR                        1 

0«» 

0<. 

C4I4    USt        1 

BAPCIHETR     1029.7 

StA 

WIND-FDP 

DUPATION                   00. 

HOL'B 

11. f 

4KE«                05 

CLOUD     1/4 

CL/IR 

WEATHER        XI 

rRIG    E56    02  3 

.VLIYP 

PEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VcL 

UXYG               FJ4 

TOT     P          N02          Na3 

06  5 

00000 

16.50 

36.31 

26.1  7 

1519.5 

G6S 

00010 

18. ^7 

36.31 

26.17 

1519.6 

OBS 

OOOiO 

16.2'> 

36.32 

26.24 

151-*.! 

DBS 

OOO'O 

18.16 

36.34 

25.21' 

1519.1 

OBS 

00050 

17.60 

36.40 

26.46 

1517. J 

OBS 

000  73 

17.3'< 

36.42 

26.53 

1517.6 

nB5 

OCICO 

17.19 

36.40 

26.56 

1517.4 

OBS 

0012  5 

17.12 

36.40 

26.58 

1517. u 

OBS 

00150 

17.06 

36. -.0 

26.5  9 

1517.  1 

CBS 

00200 

16.99 

:>6.40 

26,6  1 

1516.5 

UBS 

0U2  50 

16.99 

36.40 

26.6  1 

1519. J 

OBS 

OOjOO 

16.96 

36.40 

26.6? 

1520.11 

OBS 

CO'.CO 

16. 2<. 

36.22 

26.6  5 

1519.3 

OBS 

C0500 

111. 83 

36.02 

26.fl0 

1516.3 

OBS 

OOf-OC 

13.61 

35.81 

26.91 

1513. n 

OBS 

00700 

11.70 

35.51 

27.06 

1508.6 

OBS 

008  00 

10.00 

35.36 

27.25 

1504. 0 

OBS 

O0900 

07.93 

35.20 

27.46 

1497. 7 

OBS 

00050 

07.90 

35.29 

27.54 

14<^n.o 

OBS 

01000 

06.22 

35.04 

27.58 

1492.5 

OBS 

01100 

05. 42 

35.07 

27.70 

1491  .1) 

OBS 

01200 

0'..9  7 

35.01 

27.71 

1490.8 

OBS 

C1300 

04.61 

34.99 

27.73 

1490.9 

OBS 

OliOO 

04.36 

34.98 

27.75 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.21 

34.97 

27.76 

1492 .6 

OBS 

017  50 

03.93 

34.96 

27.78 

1495.6 

CBS 

02000 

03.74 

34.97 

27.81 

14  90.1 

OBS 

02500 

03.31 

34.94 

27.83 

1505.:! 

CBS 

03000 

02.93 

34.91 

27.84 

1512.7 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


REFIO   31  B272 

CCNSEC  0024 

LAT     34  57   N 

LONG   047  51   » 


YEAR  1971 
HONTH  05 
DAY  05 

HOUR     00.0 


BCTDP    04389 
SHIP    OG 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.2 

WET    BULB  16.0 

BAROMETR     1030.4 
CLOUD    T/A 


DIR     HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


WINO-DIR    18  INST    STD   PK^ORDER  TEN    SO    1206 

WIND-SPD    02  TRACE    OIR                        0  5    SQUARE        2 

WINO-FOR  DURATION                  00.2  2     SQUARE    46 

WEATHFR       X4  ORIG    E56    024  1     SQUARE     47 


CASTNUH/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNOPTH       SNP    VEL       OXYG 


P34       TCT     P 


OBS 
OBS 
OBS 
IBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
Its 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OflS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 

000  5  0 
00075 
00100 

001  25 

001  5C 
00200 

002  50 
OCiOO 
00400 
00500 
00600 
007  00 
00600 
00900 
00990 
01000 
01100 
01150 
012C0 
01300 
01400 
01430 
01500 


18.37 
18.36 
18.33 
16.26 
17.92 
17. 4t 
17.34 
17.19 
17.09 
16.96 
16.96 
16. f4 
16.33 
15.04 
13.77 
12.25 
09.97 
06.27 
07.36 
07.04 
05.56 
05.51 
05.06 
04.6  7 
04.44 
04.54 
04.29 


36.33 
36.33 
36.33 
36.32 
36.3  5 
36.41 
36.42 
36.40 
36.39 
36.38 
36.39 
36.37 
36.24 
36.0* 
35.61 
35.60 
35.26 
35.20 
35.22 
35.  16 
35.04 
35.09 
35.02 
35.01 
35.00 
35.02 
34.98 


26.2  2 
26.22 
26.23 
26.24 

26.3  4 
26.50 
26.54 
26.56 
26.58 
26.6  0 
26.61 
26.62 
26.64 
26.76 
26.8  8 
27.02 
27.19 
27.41 
27.56 
27.56 
27.66 
27.71 
27.71 
27.74 
27.76 
27.76 


1519.1 
1519.3 
1519.4 
1519.3 
1516.7 
1517. B 
1517.9 
1517.9 
1518.0 
1513.4 
1519.2 
1519.6 
1519.6 
1517.0 
1514.3 
1510.6 
1503.8 
1499.0 
1497.1 
1495.9 
1491 .5 
1492.2 
1491 .1 
1491.2 
1491.9 
1492.9 
1492.9 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFID      31      8272 
CONSEC  0025 

lal  35    03      N 

(.CNG       047   47      W 


YEAR     1971 

BOTDP    O^SB") 

AIR    Te^p          20. 

.0 

Dl^     HGT 

PER 

UI«JD-DIR 

13 

MONTH       05 

SHIP  ao 

I.EI     euLB           18, 

.7 

21       I 

i 

|<I\D-SPD 

05 

D4Y            05 

D4T4    USE        I 

bAor'lEIR     1028, 

.9 

SEA 

WINO-FCR 

HOUR    1 1.8 

AREA                05 

CLLUD     T/A 

CL/IP 

MEATHER 

«1 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00, 'i 

CRIU     c^b    025 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  4 
2  SQUARE  46 
I     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


DYND»TH       SND     VEL       OXYG 


P34       ICT    P 


11.8 

08S 

00000 

18.68 

36.  33 

26.14 

08  S 

00010 

18.60 

36.3  3 

26.16 

OBS 

00020 

18.25 

36.34 

26.2; 

OBS 

00030 

18.1  1 

36.36 

26.  3C 

OBS 

00050 

17.63 

36.41 

26.46 

OBS 

00075 

17.43 

36.42 

26.52 

OBS 

00100 

17.36 

36.42 

26.53 

OBS 

00125 

17.26 

36.42 

26.56 

OBS 

00150 

17.11 

36.41 

26.58 

OBS 

002  00 

17.06 

36.41 

26.60 

DBS 

00250 

17.01 

36.41 

26.61 

OBS 

00300 

16.96 

36.41 

26.62 

OBS 

00400 

16.34 

36.26 

26.65 

OBS 

00500 

14.84 

36.01 

26.80 

CBS 

00600 

13.70 

35.80 

26.89 

oes 

00700 

11.90 

35.51 

27.02 

OBS 

00800 

09.  78 

35.32 

27.26 

08S 

00900 

07.89 

35.19 

27.46 

OBS 

00960 

07.78 

35.32 

27.58 

OBS 

01000 

06.24 

35.06 

27.59 

oes 

01100 

05.57 

35.08 

27.69 

085 

01200 

04. 9R 

35.03 

27.72 

CBS 

01250 

04.61 

35.04 

27.75 

OBS 

01268 

04.9  3 

35.06 

27.75 

OBS 

01300 

04.61 

35.02 

27.76 

DBS 

01400 

04.40 

35.00 

27. 7b 

OBS 

01500 

04.21 

35.00 

27.79 

oes 

01750 

03.94 

34.99 

27.81 

OBS 

02000 

03.78 

35.00 

27.83 

OBS 

02500 

03.37 

34.99 

27.86 

OBS 

03000 

02.96 

34.96 

27.88 

152C.O 
1520.0 
1519.1 
1518.9 
1517.9 
1517.8 
1518.0 
1518.1 
1518.1 
1518.7 
1519.4 
1520.1 
1519.6 
1S16.3 
1514.0 
1509.3 
1503.1 
1497.6 
1498.3 
1492. o 

1491 .6 
1490.8 
1491  .0 
1491. U 
1491 .0 

1491 .7 
1492.6 
1495.7 
1499.3 
1506.1 
1512.9 


REFID       31 

8272 

VtC5 

1971 

SriIDP     043S9 

CONSEC 

0026 

.^CN^t 

1       05 

SHIP    DG 

LAT             35 

03       N 

DAY 

0  5 

DATA    USE        I 

LONG       048 

02       y 

Ht  J"- 

^3.7 

AREA                05 

AlK      TEMP  19, r 

WET     rJULP  IS.:. 

8AP0METR     1027.5 
CLuUD    T/A 


3If     hC 
20       1 
SEA 
CL/Tk 


.J  1 N  0-  r  I  p  ji 

^IND-SPC  ic 

HIND-Fr,f- 

HEATHER  aT 


";ST     STD    CFrotOER 
Ti-ii  E    OIR  D 

r,'JiATI3N  00.2 

1  R  K     E56    02f 


TEN  SC  1206 
5  SO'JAPE  4 
2  SOUARF  48 
1     SOUARF     58 


CASTNUM/IIXE       LVLTYP 


I  EPTH 


SAL 


SIGMA-T 


SND     VtL        3XYC 


I' ,'4       U  T    p 


OBS 
OBS 
3BS 
OBS 
OBS 

oes 

PBS 
OBS 
OfiS 
CBS 
DBS 
•J8S 
OBS 
riBS 
OBS 
"BS 

oes 

08  S 
OBS 
DBS 

oes 
oes 
oes 

OBS 
03S 
OBS 

oes 
nes 

OBS 
OBS 


00000 

coo  10 

00020 
00030 
0005  0 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
00250 
0C30C 
004  CO 
00500 
00600 
00700 
OOBOO 
00900 
00975 
01000 
01040 
01075 
01 1  00 
01135 
011=0 
01200 
Ll?CC 
CI  340 
01400 
01500 


18.63 

18.42 
18.2>i 
16.17 
17.60 
17.40 
17.30 
17. H 
17.12 
17.01 
16.93 
16.92 
16.30 
15.15 
13.95 
12.  19 
L9.92 
08.17 
07.49 
06. Bl 
06.04 
05.87 
05.60 
05.43 
05.67 
C5.4  3 
04. P2 
04.79 
04.41 
04.26 


36.29 
36.30 
36.il 
J6.32 
36.37 
36.39 
36.39 
36.  j8 
36.3  = 
36.39 
36.  3 U 
36. 3B 
ib.23 
36.04 
35.82 
35.55 
35.31 
35. IB 
35.21 
35.  12 
35.02 
35. T5 
35.04 
35.05 
35.  1  1 
35.03 
J5.02 
35.03 
34,9  0 
34,97 


26.  12 
26.18 
25.,  2 
26.26 

26.4  4 
26.50 
26.53 
26.55 
26.57 
26.59 
26. "=9 
26. c  1 
26.^4 
2b. It 
26.6  5 
27.00 
27.23 
27.41 

27.5  3 
27.56 
27.58 
27.63 
27. (  6 
27.66 
27. 7C 
27.71 
27.73 


1519.6 
1519.,, 
1519.2 
1519.1 
1517.8 
1517.1 
1517.1 
1517.^ 
ISl'.T 
151'-.,. 
1519.1 
151'-.  ) 
1519.5 
1E17.J 
1514. '• 
1510.3 
1503.6 
1498.6 
1497.) 
1495.0 
1492.4 
1492.4 
1491  .7 
1491 .0 
14'^,:  .V 
14V. 7 
14^1 ." 
149; .4 
1491 ,o 
1492. F 
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TABLE  XXXV.— Continued 


OEFIO       31       e?7? 

VFit 

1971 

Bl- Ipo    0'.206 

al" 

TEMP           19. <^ 

D\^     MOT    PE? 

«IMD-CIO 

23 

COHSFC              0027 

MtrjT. 

'       05 

SHIP    ni- 

WET 

3ULB           18. S 

20 

I              2 

WIND-SPD 

19 

LAI            ;-5    C!       N 

uav 

Go 

DATJ    J'c        1 

Bate 

:*1ETP     1024.1 

SEA 

WIND-FjP 

lONG       0<.7    ;S       , 

H-)oF 

11.? 

AF [C                05 

ciay;  t/a 

Cl/TP 

«EATHEi= 

XI 

CiSTHU'</TlHE 

l^LTYP 

[■EPTH 

Ttf  P 

saL 

SluMA-T 

DYNOOTrt 

SNO      VI   I 

DKYG 

P3 

U.8 

ntS 

00000 

16.82 

36.30 

26. OS 

1520.4 

J95 

00010 

16.72 

36.33 

26.1  3 

1520.3 

OBS 

00020 

18.25 

36.34 

26.25 

1519.1 

GB<: 

00030 

16.16 

36.35 

26.28 

1519.1 

OBS 

00C50 

17.63 

36.41 

26.46 

1517.9 

OBS 

00075 

17.41 

36.42 

26.52 

1517.7 

OBS 

00100 

17. 2B 

36.40 

26.54 

1517.7 

QB< 

00125 

17.17 

36.39 

26.66 

1517.8 

OBS 

00150 

17.08 

36.40 

26.59 

1517.9 

06  S 

002  00 

17.03 

36.40 

26.60 

I51B.6 

CBS 

002  50 

17.02 

36.40 

26.60 

1519.4 

OBS 

00300 

16. S5 

36.39 

26.6  1 

1520.0 

PBS 

00<i00 

16.31 

36.25 

26.6  5 

1519.5 

CBS 

0C50O 

15.00 

36.00 

26. 7e 

I51t.fl 

UPS 

cot  00 

13.52 

35.78 

26.91 

1513.4 

OR? 

00  7  00 

12.04 

35.54 

27.02 

1509.6 

OBS 

JOoOO 

CS.76 

35.30 

27.25 

1503.0 

OBS 

C090C 

Oe.23 

35.18 

27.40 

i4<;e.9 

^BS 

01000 

07.49 

35.25 

27.57 

1497.7 

OBS 

OlOtO 

Ot.Cl 

35.02 

27.5'C 

1492.6 

CbS 

01100 

05.1,2 

35.04 

27.65 

1491 .3 

ues 

oiiao 

05.  17 

35.01 

27.68 

1491.2 

OBS 

01200 

05.22 

35.06 

27.72 

1491.8 

Of  s 

ci2ir 

05.^8 

35.08 

27.73 

1492.3 

OBS 

O1270 

04.  S2 

35.01 

27.73 

1491 .3 

-IBS 

01300 

04.5^ 

35.03 

27.73 

1492.1 

GBS 

01320 

04.95 

35.06 

27.75 

1492.6 

OBS 

01380 

04.71 

35.03 

27.75 

1492.7 

"RS 

01400 

04. 4j 

34.98 

27.75 

1491 .6 

38S 

015C0 

04.25 

34.97 

27.76 

1492. e 

OBS 

01650 

04.3  7 

34.96 

27.77 

1494.5 

OBS 

01680 

04.  15 

34.98 

27.7  6 

1495.4 

06'. 

01750 

04.09 

34.96 

27. 7B 

1496.3 

C6? 

02000 

03.64 

34.96 

27.31 

1499.5 

OBS 

025  00 

03.36 

34.95 

27. P3 

1506.0 

ces 

03000 

02.92 

34.9  3 

27.66 

;=;«#»****: 

1512  .7 

INST     STD    EECCROER  TEN    SO     1206 

TOaCF    DIR                        0  5     SQUARE        4 

DU'ATION                  00.4  2     S3UARE     46 

CP  IC-     E56    027  I     SOOAOE     57 


<EE1D  31  8272 
CONSEC  0028 
LaT  35  00  N 
LONG   047  58   H 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1971 

BOTOP    04572 

AlP 

TEMP          19. P 

DIP    H 

GT     PEP 

,*IND-01R 

23 

IMST    STD    EECnoOER 

TEN    S3    12P5 

MONTH 

05 

SHIP    OG 

HET 

9ULB           19.0 

26 

2          2 

HlND-SPD 

1) 

TRACE    on                        L 

5     SQUARE       4 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

BASDMETC     1024.0 

SEA 

WIND-F^jR 

C'JRATION                   00.2 

2     SQUARE     46 

HOUR 

23.6 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

«EATHEP 

X3 

r<lG    E56    023 

1     SQUARE     57 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMa-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

JCT    P         N02          N03 

S1j3          PH 

OBS 

00000 

18.96 

36.35 

26.08 

1520.8 

OBS 

00010 

18.93 

36.34 

25.08 

1520.9 

OBS 

00020 

18.60 

36.34 

26.16 

15  20.1 

OBS 

00030 

18.36 

36.36 

26.24 

1519.6 

OBS 

00050 

18.04 

36.37 

26.3  3 

1519.1 

OBS 

00075 

17.65 

36.40 

26.40 

1519.0 

OBS 

00100 

17.37 

36.41 

26.52 

1518.0 

OBS 

00125 

17.32 

36.43 

26.55 

1519.3 

OBS 

00150 

17.20 

36.41 

26.56 

1518.3 

OBS 

00200 

17.01 

36.40 

26.60 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.97 

36.40 

26.61 

1519.3 

OBS 

00300 

16.64 

36.36 

26.61 

1519.6 

OBS 

00380 

15.90 

36.16 

26.68 

1517.9 

OBS 

00400 

15.94 

36.17 

26.68 

1518.3 

OBS 

00440 

15.31 

36.05 

26.7  3 

1516.9 

DBS 

00470 

15.36 

36.  10 

26.76 

1517.6 

PBS 

00500 

15.05 

36.00 

26.7  5 

1517.0 

OBS 

00600 

13.92 

35.88 

26.90 

1514.9 

OBS 

00700 

12.32 

35.60 

27.01 

1510.6 

OBS 

00800 

10.00 

35.30 

27.21 

1503.9 

OBS 

00842 

08.83 

35.15 

27.26 

1500.1 

OBS 

00950 

08.91 

35.26 

27.36 

1500.7 

OBS 

00870 

08.73 

35.24 

27.37 

1500.3 

CBS 

00893 

07.84 

35.1  1 

27.40 

1497.2 

OBS 

009  00 

07.95 

35.21 

27.47 

1497.8 

OBS 

00910 

08.01 

35.21 

27.46 

1498.2 

OBS 

00960 

07.54 

35.21 

27.53 

1497.2 

UBS 

00970 

07.62 

35.26 

27.55 

1497.8 

OBS 

00980 

07.49 

35.22 

27.54 

1497.4 

OBS 

01000 

07.63 

35.32 

27.60 

1498.4 

OBS 

01015 

07.70 

35.34 

27.61 

1498.9 

CBS 

01030 

07.54 

35.33 

27.62 

1498.6 

OBS 

01100 

06.04 

35.13 

27.67 

1493.6 

DBS 

0U40 

05.95 

35.  15 

27.70 

1493.9 

OBS 

01200 

05.03 

35.02 

27.71 

1491 .0 

OBS 

01250 

05.08 

35.06 

27.73 

1492.1 

OBS 

01300 

04.91 

35.05 

27.75 

1492.2 

OBS 

01350 

04.56 

34.99 

27.74 

1491.6 

OBS 

01400 

04.62 

35.02 

27.76 

1492.7 

OBS 

01500 

04.29 

34.97 

27.75 

1492.9 
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TABLE  XXXV.— Continued 


^EflO       31       (<?7? 

YESO 

1171 

6CT0P     0-.93e 

AIP 

TE»iP          19.4 

Olt     h 

GT     PFO 

WINO-DIR 

;ONSEC                0029 

.10NTH 

Oi 

SHIP    OG 

WEI 

9UL6           lc).5 

24 

1          2 

WINO-SPD 

L«T            3«    55      N 

04Y 

1.7 

D4IA    USE        1 

BAUCMETk     1020.2 

SEA 

WINO-FPh 

lHNG       0-<7    ^6       M 

HOUC 

11  .H 

4PES                05 

CLCUO    T/4 

Cl/ir 

wEATHEk 

CASINUM/TIMF 

LVLIVH 

UFPTm 

TfMP 

SSL 

SIGK4-T 

DYNOPTH 

SKD    VtL 

OXYG 

U.8 

DBS 

COOOO 

18.71 

36.35 

26.14 

1520.1 

ue<; 

000  10 

19.70 

36.33 

26.13 

1520.3 

065 

OCC20 

18.2". 

36.37 

26.?  8 

1519.2 

CBS 

00030 

18.13 

36.37 

26.31 

1519.0 

OB! 

000  50 

17.76 

36.40 

26.42 

1516.3 

DBS 

000  75 

17. '.i 

36.38 

26.4  9 

1517.7 

OBS 

00100 

17.27 

36.39 

26.5  3 

1517.7 

CBS 

00125 

17.17 

36.39 

26.56 

1517.8 

JBS 

00150 

17.09 

36.38 

26.57 

1517.  . 

OBS 

002  00 

16.83 

36.33 

26.59 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.63 

36. j1 

26.62 

1513.1 

OBS 

00300 

16.10 

i6.  19 

26.66 

1517.2 

CBS 

00350 

15.07 

35.97 

26.7  2 

1514.5 

CBS 

00400 

14.95 

36.01 

26. 7E 

1515.0 

OBS 

00*50 

15.02 

36.07 

26.91 

1516..' 

OBS 

00500 

14.'i<. 

35.95 

26.84 

1515.0 

OBS 

006  00 

13.02 

35.69 

26.  94 

1511.6 

OBS 

0C700 

10.95 

'5.44 

27.15 

1505. '1 

OBS 

0C»00 

35.18 

oes 

00100 

07.12 

35.07 

27. 4B 

1494.4 

OBS 

00O60 

06.56 

35.10 

27.58 

1493.3 

OBS 

OOV79 

06.75 

35.16 

27.60 

14S4 .4 

06  S 

01000 

06.26 

3  5.09 

27.61 

14<:2.  t 

OBS 

01100 

05.48 

35.04 

27.67 

1451 .2 

OBS 

01200 

04.94 

35.01 

27.71 

1490.6 

CBS 

01220 

05.06 

35.07 

27.74 

1491 .5 

OBS 

01300 

04.60 

34.99 

27.73 

14  90.9 

OBS 

01<iC0 

04.43 

34. 5B 

27.75 

1491 .3 

OBS 

01500 

04.25 

34.97 

27.76 

1492 .8 

OBS 

01750 

03.94 

34.96 

27.78 

1495.7 

CBS 

02000 

03.74 

34.96 

27.80 

1499.1 

OBS 

02500 

03.38 

34.96 

27.84 

1506.1 

OBS 

03000 

02.95 

34.9  3 

27.86 

1512. B 

I'.ST     StC    =EC""iOER  TEN    SO     1206 

Tt-AfE     OIR  0  5    SOUABE        2 

riJPATIOM  00.6  2     SQUARE     46 

■  Kl(,     F56    C2"<  I     SOUARE     47 


itHD       31       8272 
;C«ISEC  0030 

LAT  34    53       N 

.ONG       047    54       h 


CASTNUM/TIKE 


YEAR 

1971 

3OT0P    04936 

AIR 

TEMP           19.6 

OIP    HGT    PEF 

JIMO-OIP 

25 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MCNIH       05 

Ship  dg 

UET 

BUL6           16.5 

25 

2         2 

jiNO-SPn 

22 

TRAC  E     DIR                        D 

5     SOUARE        2 

OAY 

07 

UATA    USE        1 

6AP0ME'li     IPIB.7 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                   00.3 

2     SOUARE     46 

HCuF 

23.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IS 

HEATHER 

XI 

0"  ir.    E56    C  30 

1     SOUARE     47 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEl 

OXYG 

PD4 

T  OT    f          no;           N03 

SID  3          PH 

CBS 

00000 

19.18 

36.35 

26.0  2 

1521 .5 

OBS 

00010 

19.17 

36.35 

26.03 

1521  .6 

OBS 

00020 

15.05 

36.31 

26.0  3 

1521  .■, 

EB! 

00030 

18.45 

36.35 

26.2  1 

1519.9 

DBS 

00050 

18. C7 

36.36 

26.3  1 

1519.1 

OBS 

00075 

17.23 

36.37 

26.5  3 

1517.1 

OBS 

00100 

17.11 

36.37 

26.56 

1517.2 

OBS 

00125 

16.99 

36.37 

26.59 

1517.2 

OBS 

00150 

16.92 

36.36 

25.59 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.81 

36.36 

26.62 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.56 

36.32 

26.65 

1517.9 

OBS 

00300 

16.07 

36.23 

26.6  9 

1517.1 

OBS 

00400 

14.89 

36.02 

26.80 

1514.6 

OBS 

00500 

13.69 

35.97 

26.90 

1513.1 

OBS 

006  00 

12.38 

35.63 

27.02 

1509.4 

OBS 

007  00 

10.82 

35.44 

27.17 

1505.4 

CBS 

00800 

09.  13 

35.24 

27.30 

1500.7 

OBS 

00860 

08.02 

35.20 

27.45 

1497.4 

OBS 

00900 

07.76 

35.26 

27.53 

1497.2 

OBS 

00945 

07.36 

35.25 

27.58 

1496.4 

OES 

00955 

07.73 

35.36 

27.62 

1496.1 

OBS 

01000 

06.64 

35.19 

27.61 

1495.2 

OBS 

01100 

05.80 

35.10 

27.68 

1492. o 

OBS 

01143 

05.44 

35.07 

27.70 

1491.6 

OBS 

01160 

05.81 

35.15 

27.72 

1493.7 

OBS 

01200 

05.67 

35.15 

27.73 

1493. B 

OBS 

01250 

05.09  . 

3  5.07 

27.74 

1492.2 

oes 

01300 

05.11 

35.10 

27.76 

1493.1 

OBS 

01  380 

04.69 

35.04 

27.76 

1492.7 

CBS 

01400 

04.66 

35.08 

27.78 

1493.8 

OBS 

01500 

04.48 

35.03 

27.  78 

1403.8 

500 


TABLE  XXXVI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO,  15  May  1971  -  7  June  1971,  prepared  from 
NODCUstingNo.  31-  1858. 


REFID       31       185a 

VEAR 

1971 

eOTOP    04572 

AIR 

lEMP           18. 

.3 

01 R    HGT     PER 

WINU-DIR 

00 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONTH       05 

SHIP    ME 

MET 

BULe           16 

.1 

35 

2         2 

HIMD-SPD 

00 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

tST             34    52       N 

04V 

14 

0AT4    USE 

1 

eAROMEIR     1019, 

.3 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    46 

LONG       046    Oo       H 

HOUR 

01.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

/O 

CL/TR 

HEATHER 

XO 

GRIG    £57    001 

1     SOUARE     48 

C4SINUM/T1ME 

LVLTYP 

OEPtM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

SI03          PH 

01. «. 

08  S 

00000 

19.34 

36.369 

26.00 

1521 .9 

01.4 

oes 

00025 

18.96 

36.370 

26.10 

1521  .3 

01.4 

06  S 

00049 

17.95 

36.392 

26.37 

1518.8 

01.4 

06  S 

00074 

17.66 

36.423 

26.46 

1516.4 

01.4 

06  S 

00096 

17.58 

36.434 

26.49 

1516.6 

01.4 

oes 

00148 

17.49 

36.428 

26.51 

1519.1 

01.4 

oes 

00202 

17.31 

36.410 

26.54 

1519.5 

01.4 

oes 

00301 

16.81 

36.316 

26.59 

1519.5 

01.4 

08  s 

00503 

15.11 

36.066 

26.79 

1517.4 

01.4 

oes 

00601 

14.77 

36.028 

26.83 

1517.6 

01.4 

oes 

00798 

10.62 

35.385 

27.16 

1506.2 

01.4 

oes 

TOlOOl 

06.70 

35.038 

27.51 

1494.4 

01.4 

oes 

01504 

04.33 

34.992 

27.77 

1493.2 

«««••••«**«*»** 


REFIO       31       1858 

YEAR 

1971 

60TDP    04675 

AIR 

TEMP          16. 

.7 

OIR    hGT    PER 

,4IND-01R 

29 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC               0002 

MONTF 

1      05 

SHIP    ME 

■  ET 

euce        15. 

.6 

30 

2          2 

HlNO-SPD 

08 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       2 

LAT             34    56       N 

DAY 

15 

DATA    USE 

1 

6AH0METR    1016. 

.3 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    46 

LONG       047    57       H 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          7/6 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E57    002 

I     SUUARE     47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTM 

SNO    VEL 

JXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

12.7 

oes 

00000 

18.97 

36.300 

26.0  4 

1520.8 

12.7 

oes 

00026 

18.79 

36.366 

26.14 

1520.6 

12.7 

oes 

00047 

18.23 

36.368 

26.29 

1519.5 

12.7 

oes 

00071 

17.56 

36.430 

26.49 

1518.1 

12.7 

oes 

00092 

17.51 

36.432 

26.51 

1516.3 

12.7 

oes 

00139 

17.45 

36.431 

26.52 

1518.9 

12.7 

oes 

00164 

16.84 

36.4  16 

26.66 

1517.8 

12.7 

oes 

00539 

36.076 

12.7 

oes 

00719 

11.87 

35.548 

27.06 

1509.5 

12.7 

oes 

T00892 

08.21 

35.171 

27.40 

1496.6 

•****«•*«*•**»* 


REFID       31       1856  YEAR    1971  60TDP    04660 

CONSEC  0003  MONTH       05  SHIP    ME 

LAT  34    55       N  DAY  16  DATA    USE        1 

LONG       047    50      H  HOUR    16.5  AREA  05 


AIR    TEMP  21.7 

MET    eUCe  16.9 

eAROMEIR    1010.2 
CLOUO    T/A         8/2 


DIR    HGT    PER 

13      3         2 
SEA 

CL/TR 


UIN[>-DIR    32 
HIND-SPD    12 
HI  NO- FOR 
HEATHER       XI 


INSI    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E57   003 


TEN  SQ  1206 
S  SOUARE  2 
2  SOUARE  4» 
1    SOUARE   *T 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


18. S 

18.5 
16.5 
18. 5 
18.5 
18.5 
18.5 


oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 


00000 
00025 
00046 
00071 
00092 
00137 
00182 


19.37 

16.28 
17.34 
17.17 
16.95 
16.80 


SAL 

36.335 
36.342 
36.343 
36.359 
36.366 
36.345 
36.328 


OYNOPTH       SND    VEL       OXY G 


P04       TOT    P 


N03         Sla3 


25.96 

26.2  5 
26.49 
26.54 
26.56 
26.60 


1519 
1517 
1517 
1517. 
1517. 


••••••••*••*••• 


REFID      31       1858 

YEAR 

1971 

BOTDP     04762 

AIR 

TEMP          21. 

.7 

DIR    HGT    PER 

HIND-DIR 

00 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0004 

MONTH 

1      05 

SHIP    ME 

HET 

6UL6           16 

.1 

30 

2         2 

HINO-SPD 

00 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       2 

LAT             34    55       N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1009 

.1 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    46 

LONG       047    57      H 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO     T/A 

/O 

CL/TR 

/15 

HEATHER 

xo 

ORIG    E57    004 

1     SOUARE    47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

12.5 

OBS 

00000 

18.86 

36.342 

26.09 

1520.6 

12.5 

DBS 

00023 

16.47 

36.334 

26.19 

1519.8 

12.5 

OBS 

0O046 

16.32 

36.331 

25.23 

15i9.8 

12.5 

OBS 

000  70 

17.97 

36.377 

26.35 

1519.2 

12.5 

oes 

00093 

17.37 

36.383 

26.50 

1517.8 

12.5 

OBS 

0D139 

16.57 

36.333 

26.56 

1517.3 

12.5 

OSS 

00190 

16.91 

36.356 

26.59 

151J.0 

••••*•••••*•••* 
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TABLE  XXXVI.— Continued 


REFID      31  1858  re»R    1971  80TOP    0*^53 

CONSEC  0005  MONTH      05  SHIP    HE 

LAT            35  01       N  OAV            16  Data    OSE       1 

LONG       0<.7  59       u  HOUS     1^.7  AREA               05 


AIR    TEMP  2i.i 

HET    BULB  19.4 

BAROMETR     1009.1 
CLOUO     T/A  /O 


DIR     KGT 

PER 

KINO-DIR 

12 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

06       3 

2 

BIND-SPD 

17 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       « 

SEA 

*INO-fuR 

DURATION 

2     SaUARE     46 

CL/TP 

mEATHER 

xo 

ORIG    E57    005 

1    SOUARE    57 

CASTMUH/Tf ME         LVLTYP 


OVNDPTH       SNO    VcL       OXYG 


12 

7 

OBS 

00000 

19.22 

36 

Jl9 

25 

99 

12.7 

OBS 

00026 

19.08 

36 

320 

26 

03 

12 

7 

oes 

0004B 

18.79 

36 

337 

26 

1  1 

12.7 

OBS 

00073 

17.04 

36 

382 

26 

58 

12 

OBS 

00095 

16.64 

36 

255 

26 

58 

12 

OBS 

00142 

16.  JJ 

36 

2  40 

26 

64 

12 

OBS 

00190 

15.93 

36 

176 

26 

65 

12 

OSS 

002  84 

15.28 

36 

061 

26 

74 

12 

OBS 

003  79 

14.95 

36 

046 

26 

81 

12 

OBS 

004  74 

14.00 

35 

873 

26 

88 

12 

OSS 

00569 

12.49 

35 

700 

27 

05 

12 

OBS 

00763 

09,66 

35 

255 

27 

23 

12 

OBS 

T00952 

06.93 

35 

090 

27 

52 

12 

OBS 

T01427 

04.60 

35 

020 

27.76 

1521  .3 
1521.6 
1521 .1 
1516.5 
1515.5 
1515.4 
1514.6 
1514.2 
1514.7 
1513.0 
1509.4 
1502.0 
1494.6 
1493.1 


REFIO       31        1658  YEAR     1971 

CDNStC                0006  MONTH       05 

LAT             35    04       N  DAY             19 

LONG       046    05       H  HOUR     18.5 


T  IME 

LVLTYP 

OEPTM 

18.5 

OBS 

OOOCO 

16.5 

06  S 

00026 

18.5 

OBS 

00049 

18.5 

OBS 

00075 

18.5 

CBS 

00096 

18.5 

08  S 

00146 

18.5 

08S 

00197 

eOTOP     01942 

AIR 

TEMP          21 

7 

CilR 

HOT     PE 

SHIP    ME 

*ET 

6UL3          ^1 

1 

10 

2          2 

UATA    USE 

I 

BAROMETR     1013 

2 

SEA 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          5/8 

CL/T 

R 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTh 

SNC 

19.56 

36.365 

25.93 

1522 

18.37 

36.360 

26.24 

1519 

17.94 

36.402 

26.36 

151d 

17.59 

36.425 

26.48 

1518 

17.48 

36.440 

26.52 

1516 

17.32 

36.410 

26.54 

1518 

i7.06 

36.377 

26.57 

1510 

KlNO-DlR  11 

UINO-SPD  04 
UIND-FOR 

■(EATHEP  X2 


VEL       OXYG 


I '(ST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E57    006 


P04       TOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     56 


REfID       31 
CONSEC 
LAT  34 

LONG       048 


1856 

YEAR 

1971 

eOTDP    04630 

AIR 

TEMP         23 

.9 

OIR    HGT     PER 

KIND-DIR 

14 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0007 

MONTH 

05 

SUP    ME 

HET 

BULB         21 

.7 

06 

3          £ 

WIND-SPO 

07 

TkAlE    OIR 

5    SQUARE        2 

54       N 

DAY 

20 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1015 

.9 

SEA 

JIND-FDR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

09       H 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

/O 

C  L  /T  P 

/15 

HEATHER 

XO 

GRIG     E57    007 

1     SQUARE    48 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         NG3 

S103          PH 

12.6 

DBS 

00000 

19.52 

36.353 

25.94 

1522.4 

12.8 

OBS 

00027 

18.45 

36.342 

26.20 

1519.8 

12.6 

OBS 

00049 

17.86 

36.396 

26.39 

1518.6 

12.8 

OBS 

00076 

17.64 

36.433 

26.46 

1516.4 

12. b 

OBS 

00098 

17.50 

36.421 

26.5  0 

1516.3 

12.6 

OBS 

00148 

17.40 

36.420 

26.52 

1518.9 

12.6 

OBS 

00197 

17.26 

36.402 

26.54 

1519.2 

12.8 

OBS 

0Q296 

16.73 

36.311 

26,60 

1519.2 

12.6 

OBS 

00396 

15.73 

36.1 17 

26.69 

1517.5 

12.6 

CBS 

00494 

14.54 

35.940 

26.61 

1515.2 

12.6 

OBS 

00594 

35.805 

12. u 

OBS 

00796 

10.  19 

35.370 

27.23 

1504.6 

12.8 

06  S 

T00994 

06.55 

35.090 

27.57 

1493  .8 

REFID       31       1858 
CONSEC  0008 

LAT  35    01       N 

LONG       048    07      H 


YEAR  1971 
MONTH  05 
DAY  21 

HOUR     13.0 


BOTDP     03  794 
SHIP    ME 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.7 

WET  BULB  20.6 
BAROMETR  1019.3 
CLOUD    T/A  0/4 


DIP     hGT 

PER 

HINO-OIR 

11 

INST     NANSEN    CAST 

14       i 

2 

HIND-SPD 

16 

TRACE    DIR 

SEA 

■INO-FOR 

DURATION 

CL/Th 

HEATHER 

XI 

ORIG    E57   008 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  « 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13.0 
13,0 
13.0 


OBS 
OBS 
08S 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00032 
00057 
00114 
00171 
00226 
00344 
00462 
00567 
00709 
00956 
701208 


19,75 
17.92 
17.52 
17.23 
17.02 
16.96 
16.12 
14,95 
13.51 
11.22 
06.72 
05.10 


36.350 
36.346 
36.415 
36.403 
36.390 
36.367 
36.197 
35.978 
35.785 
35.411 
35.070 
35.046 


25.87 
26.34 
26.49 
26.55 
26.59 
26.59 
26.66 
26.75 
26.9  1 
27.07 
27.53 
27.72 


1523.0 
1518.4 
1517.7 
1517.6 
1518.1 
1516. B 
1518.0 
1516.0 
1513.2 
1506.9 
1493. B 
1491 .5 


502 


TABLE  XXXVI.— Continued 


.FID     31     isse 

CONSEC  0009 
LAT  35  01  N 
LONG   0*7  55   H 


YEAR  1971 
MONTH  03 
DAY  22 
HOJK  12.7 


eoTOP  o*3es 
Ship  me 

DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.6 

WET    BULB  20.0 

BAROMETR     1019. t 
CLOUD    T/A  7/6 


OIR    HOT    PER 

1*       2         2 
StA 
CL/TR 


HINO-OIR  1<> 

WINO-SPD  22 
«IND-FOR 

WEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E57   009 


TEN  SQ  1206 
S  SQUARE  * 
2  SaUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/IIME       LVLIYP 


SIGMA-T  DYNOPTM       SND    VEL       OXYG 


PO*       TOT    P 


12. 

06S 

00000 

19. 

.93 

36. 

.341 

25. 

,82 

12. 

CBS 

00031 

19. 

.02 

36, 

,342 

26. 

06 

12. 

oes 

00057 

17. 

.55 

36. 

,360 

26. 

.46 

12. 

OBS 

00088 

17. 

.17 

36. 

.378 

26. 

,55 

12. 

OBS 

00115 

17. 

,01 

36. 

,374 

26. 

,58 

12. 

OBS 

001  7<. 

16. 

.91 

36. 

.353 

26. 

,59 

12. 

OBS 

002  3  5 

16. 

,60 

36. 

.293 

26. 

,62 

12. 

OBS 

00358 

15. 

,22 

36. 

,036 

26. 

,74 

12. 

OBS 

OO'tB* 

14, 

,16 

35, 

,688 

26. 

,86 

12. 

DBS 

006  18 

U, 

,93 

35, 

.543 

27. 

,04 

12, 

OBS 

00747 

35, 

,253 

12. 

OBS 

01006 

05. 

,64 

35, 

.040 

27. 

,65 

12. 

OBS 

701264 

04, 

.79 

35, 

,039 

27 

.75 

1523.5 
1521 .5 

1517.8 
1517.2 
1517.1 
1517.8 
1517.8 
1515.2 
1513.7 


1508.1 


1490.3 
1491.1 


REFID       31  1856 

CONSEC  0010 

LAT             34  57       N 

LONG       047  56       W 


YEAR  1971 
MONTH  05 
DAY  23 

HOUR    12.8 


BOTDP    0*758 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.7 

WET    BULB  21.1 

BAROMETR     1022.4 
CLOUO    T/A  7/8 


DIR    HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


WINO-OIR     16 
WIND-SPO    06 
WIND-FOR 
WEATHER       X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E57    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12.8 

OBS 

00000 

20.39 

36.329 

25.69 

12.8 

OBS 

00025 

19.46 

36.349 

25.95 

12.8 

OBS 

00049 

17.66 

36.368 

26.44 

12.6 

OBS 

00076 

36.418 

12.8 

OBS 

00101 

17.36 

36.413 

26.53 

12.8 

oes 

00151 

17.01 

36.354 

26.57 

12.8 

OBS 

T00206 

16.77 

36.342 

26.62 

12.8 

oes 

T003  06 

16.00 

36.199 

26.69 

12.8 

OBS 

0O4  06 

35.971 

12.8 

OBS 

00511 

13.58 

35.794 

26.91 

12.8 

OBS 

006  11 

35.570 

12.8 

OBS 

00812 

08.33 

35.206 

27.40 

12.8 

OBS 

T01017 

05.51 

35.043 

27.67 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


1524 
1522 
1518, 

.7 
.6 

.0 

1518, 
1517, 
1517, 
1517, 

.0 
.7 
.9 

.0 

1497.8 
1489.9 


REFID       31  1856  YEAR     1971 

CONSEC  0011  MONTH       05 

LAT            34  58      N  DAY            24 

LONG       047  56       W  HOUR     18.7 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


BOTDP    04410 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


TEMP 


AIR    TEMP         22.2 
WET    BULB  21.7 

BAROMETR     1023.4 
CLOUD    T/A  7/8 


SIGMA-T 


DIR    HGT     PER 

WIND-OIR 

17 

INST     NANSEN    CAST 

17       2         2 

WINO-SPD 

U 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR          /16 

WEATHER 

X2 

CRIG     E57    Oil 

lOPTH      SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
I     SjUARE     47 


OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 


00000 
00031 
00058 
00090 
00118 
00179 

T00240 
00366 
00493 
0Q625 
007  52 
01006 

T01257 


20.60 
18.96 
17.21 
17.17 
16.91 
16.71 
16.33 

14.42 
11.78 
09.96 
05.85 
04.63 


,349 
328 
.382 
,377 
,335 
318 
,248 
,015 
,852 
,525 
,305 
,044 
,004 


25.65 
26.06 
26.54 
26.5  5 
26.58 
26.61 
26.65 

26.7  7 
27.06 
27.22 
27.63 
27.7* 


1525.3 
1521 .3 

1516.8 
1517.2 
1516.8 
1517.2 
1517.0 

1514.7 
1507.6 
1503.0 
1491 .1 
1490.3 


•••*•*•***•••»* 


REFID   31  1858 

CONSEC'  0012 

LAT      34  57   N 

LONG   047  58   w 


YEAR  1971 
MONTH  05 
DAY  2  5 
HOUR  13.0 


BOTDP  04716 
SHIP  ME 
DATA  USE   I 
AREA       05 


AIR  TEMP  22.2 
WET  BULB  20.0 
BAROMETR  1022.4 
CLOUD    T/A  8/2 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

OBS 

OOOOO 

20.22 

36.230 

25.66 

13.0 

oes 

00023 

19.40 

36.333 

25.95 

13.0 

oes 

0006  6 

17.51 

36.408 

26.49 

13.0 

OBS 

00091 

17.26 

36.395 

26.54 

13.0 

OBS 

00136 

16.88 

36.336 

26.59 

13.0 

oes 

T00185 

16.67 

36.306 

26.61 

13.0 

OBS 

T00271 

16.04 

36.187 

26.67 

13.0 

OBS 

00355 

36.053 

13.0 

OBS 

00441 

14.51 

35.956 

26.63 

13.0 

OBS 

00523 

35.816 

13.0 

OBS 

00689 

10.11 

35.371 

27.24 

13.0 

OBS 

T00863 

06.86 

35.106 

27.54 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

3^ 

INST     NANSEN    CAST 

17       3 

WIND-SPO 

08 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E57    0  12 

IDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

P0  4 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


1524.2 
1522.4 
1517.9 
1517.5 
1517.0 
1517.2 
1516.5 

1514.2 

1502.6 
1492.9 


.503 


TABLE  XXXVI.— Continued 


REFIO       31       1858 

YEAR 

1971 

BOTDP     04630 

AIR 

TEMP          20. 

.0 

UlR     H 

liT     PER 

KIND-OIR 

0^ 

INST     NANSEN    CAST 

TtN    Su     1206 

COMSEC              0013 

MONTH       05 

Ship  me 

WET 

BULB          16.7 

28 

4          2 

HIND-SPO 

12 

TRACE     OIR 

5    SQUARE        2 

L4T             it,    52       N 

DAY 

26 

04T4    USE 

1 

6AR0METR     1025. 

.7 

SEA 

UIND-fCR 

DURATION 

2     SOUARE     46 

LLNG       0^*7    51       ti 

HOUR 

18.9 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          a/4 

CL/TB 

HEATHER 

Xi 

ORIG     E57    013 

1     SOUARE     47 

C4STNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTh 

SNO    VEL 

OXVG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

18.9 

OBS 

00000 

20.07 

36.269 

25.73 

1523 .8 

18.9 

06  S 

00050 

17.<,7 

36. ".03 

26.49 

1517  .5 

18.9 

OBS 

00101 

17.19 

36.421 

26.58 

1517.5 

18.9 

06  5 

00152 

16.92 

36.400 

26.62 

1517.5 

18.9 

OBS 

T00203 

16.69 

36.316 

26.61 

1517.5 

18.9 

OBS 

r00306 

15.65 

36  .  1 3  2 

26.72 

1515.6 

18.9 

OBS 

TOOSl* 

13.32 

35.756 

26.93 

1511 .3 

•*••»•«•»•*««•* 


REflO       31 
CONSEC 
LAT  34 

LONG       047 


1858 

YEAR 

1971 

BOTDP    04639 

AIR 

TEMP          20.0 

OIR    HGT    PER 

MIND-DIR 

36 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO     1206 

0014 

MONTH       05 

SHIP    ME 

WET 

6ULe           17. 

.2 

02 

2          2 

WINO-SPD 

11 

TRACE    DIR 

5     SOUARE        2 

56       N 

DAY 

27 

DATA    USE 

I 

BARCMETR     1024, 

.4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     46 

58       H 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/5 

CL/TR          /16 

WEATHEx 

XI 

CRIG     t57    014 

1     SOUARE     47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

UXYG 

P0  4 

TOT     P          NU2          N03 

SI03          PH 

12.2 

06  S 

000  00 

20.14 

36.192 

25.65 

1523.9 

12.2 

OBS 

00047 

17.7y 

36.406 

26.4  2 

1518.3 

12.2 

36  S 

00094 

17.50 

30.446 

26.52 

1518.3 

12.2 

OBS 

00141 

17.38 

36.450 

26.5  5 

1518.7 

12.2 

OBS 

T00187 

17.14 

36.426 

26.59 

1518.6 

12.2 

OBS 

T00282 

16.80 

36.377 

26.64 

1519.2 

12.2 

065 

7004  76 

13.66 

35.012 

26.90 

1512.0 

REFIU       31       1858 

YEAR 

1971 

flOTDP    04815 

CONSEC              0015 

MONTH       05 

SHIP    ME 

LAT             34    54       N 

DAY 

28 

DATA    USE        1 

LONG       048    09       H 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.2 

06S 

00000 

19.61 

12.2 

OBS 

00052 

17.66 

12.2 

OBS 

00104 

17.50 

12.2 

OBS 

00157 

17.36 

12.2 

OBS 

I0C209 

17.04 

12.2 

OBS 

T00316 

16.72 

12.2 

OBS 

T00531 

13.96 

AIR    TEMP  21.1 

WET    BULB  16.9 

6AR0METR     1022.0 
CLOUD    T/4  6/4 


DIk     hGT    PER 

04       2  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  04 

HIND-SPD  Ob 
WIND-f OR 

WEATHER  XI 


SAL 

36.349 
36.456 
36.464 
36.456 
36.417 
36.352 
35.903 


SIGMA-I  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


25.91 
26.49 
26.55 
26.56 
26.61 
26.64 
26.91 


1522.6 
1518.1 
1516.5 
1518.9 
1516.6 
1519.5 
1513.9 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    E57    015 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1    SQUARE    48 


P04       TOT     P 


N03         SI03 


REFIO       31       1858 

YEAR 

1971 

BOTDP    04538 

CONSEC              0016 

MONTH       05 

SHIP    ME 

LAT            35    00      N 

DAY 

29 

DATA    USE       1 

LONG       048    07      H 

HOUR 

12.4 

AREA                05 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.4 

OBS 

000  00 

20.73 

12.4 

OBS 

00096 

16.79 

12.4 

OBS 

00145 

16.75 

12.4 

OBS 

T00207 

16.50 

12.4 

OBS 

T00304 

15.26 

12.4 

OBS 

00495 

13.52 

12.4 

OBS 

T006  93 

10.23 

AIR    TEMP         22.8 
WET    BULB  20.0 

BAROMETR     1022.4 
CLOUD    I/A  /O 


DIR    HGT    PER 

09       1  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-OIR     15 
WINO-SPD    10 
WIND-fOR 
WEATHER       XO 


SAL  SIGMA-T          DYNOPTH       SND    VEL       DXYG 

36.152  25.46  1525.4 

36.324  26.60  1516.1 

36.J12  26.60  1516.8 

36.312  26.66  1517.0 

36.088  26.77  1514.5 

35.822  26.94  1511.7 

35.381  27.23  1503.1 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E57    016 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     58 


P04       TOT    P 


»«»»«  *•«««»«» 


REFIO      31       1858 

YEAR 

1971 

BOtOP    04720 

AIR 

TEMP          25.0 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

00 

CONSEC              0017 

MONTH       05 

SHIP    ME 

WET 

BULB         i2.2 

11        1          2 

WINO-SPD 

00 

LAT             34    51       N 

DAY 

30 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1023.4 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       048     15       H 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASINUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH       SND     VEL 

OXYG 

PO' 

i2.« 

OBS 

00000 

20.87 

36.205 

25.46 

1525.9 

12. A 

OBS 

00099 

17.22 

36.404 

26.56 

1517.5 

12.6 

OBS 

00149 

16.95 

36.400 

26.62 

1517.5 

12.6 

OBS 

100213 

16.54 

36.287 

26.63 

1517.2 

12.6 

OBS 

100312 

15.42 

36.107 

26.75 

1515.2 

12.6 

OBS 

00506 

13.94 

35.916 

26.92 

1513.4 

12.6 

OBS 

T00705 

10.36 

35.359 

27.19 

•••••1 

1503.7 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E57    017 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 
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TABLE  XXXVI.— Continued 


REFiD     31  lese 

CONSEC  0018 

L4T            35  0*      N 

LONG       0<t8  00       H 


YEAR  1971 
MONTH  05 
DAY  31 

HOUR     li.5 


60T0P    04222 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  24.4 

HEI    BULB  22.2 

BAROMETR     1025,7 
CLQUO     T/A  3/2 


DIR    hGT  PER 

00       0  X 
SEA 

CL/IR  /19 


HINO-DIR     13 
WINO-SPD    02 
HIND-FOR 
I4EATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG     E57    018 


TEN  Sa  1206 
5  SgUARE  4 
2  SQUARE  46 
I     SaUARE     58 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


.5 

OSS 

00000 

.5 

08  S 

00085 

.5 

OBS 

00129 

.5 

OBS 

T00186 

.5 

OBS 

00277 

12. 

.5 

OBS 

T00458 

12. 

.5 

OBS 

00650 

TEMP 

21.11 
17.20 
16.94 
16.71 
15.84 
13.60 
10.46 


SAL 

36.304 
36.400 
36.388 
36.345 
36.187 
35.821 
35.387 


SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


Pa4       TOT    P 


25.47 
26.56 
26.61 
26.63 
26.71 
26.9  2 
27.19 


1526 
1517. 
1517. 
1517. 
1516. 
1511. 


**•••»••«»•»»•• 


REFID   31 
CONSEC 
LAI      34 
LONG   047 


1858 

YEAR 

1971 

eOTDP     04668 

AIR 

TEMP         23, 

.3 

OIR    FGT    PER 

WINO-OIR 

15 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0019 

MONTH       06 

SHIP    ME 

WET 

BULB         21 

.7 

16 

1          2 

<1ND-SPD 

03 

TRACE    OIR 

5     SaUARE        2 

58      N 

DAY 

01 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    102o, 

.6 

SEA 

UIND-FQR 

DURATION 

2     SOUARE     46 

49      w 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          3/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E57    019 

1     SQUARE    47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYi^OPTM 

SND    VEL 

OXYG 

PU4 

T.OT    P          N02          NC3 

SID3          PH 

12.4 

OBS 

00000 

21.44 

36.271 

25.36 

1527.5 

12.4 

OBS 

00108 

16.79 

36.292 

26.57 

1516.3 

12.4 

oes 

00162 

16.66 

36.292 

26.60 

1516.7 

12.4 

OBS 

T00217 

16.13 

36.250 

2o.70 

1516.0 

12.4 

OBS 

100326 

14.78 

36.035 

26.84 

1513.3 

12.4 

OBS 

00546 

11.89 

35.545 

27.05 

1506.7 

12.4 

OBS 

T00766 

08.81 

35.302 

27.40 

1499.0 

REFID      31       1858 

YEAR 

197  1 

BOTDP     04458 

CONSEC              0020 

MONTH       06 

SHIP    ME 

LAT            35    00      N 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

LONG      047   48      u 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.3 

OBS 

000  00 

20.98 

12.3 

OBS 

00098 

16.88 

12.3 

OBS 

00147 

16.74 

12.3 

OBS 

T00198 

16.40 

12.3 

OBS 

T00304 

15.02 

12.3 

OBS 

005  34 

12.08 

12.3 

OBS 

T00774 

08.72 

AIR  TEMP  22.2 
WET  BULB  21.1 
BAROMETR  1028.1 
CLOUO  T/A    4/3 


SAL 

36.288 
36.288 
36.286 
36.250 
36.016 
35.567 
35.323 


SIGMA-T 

25.50 
26.55 
26.58 
26.63 
26.77 
27.03 
27.44 


DIR    F.GI    PER 

15       2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    20 
WIND-SPD    14 
WINO-FLR 
HEATHER       XI 


SND    VEL       QXYG 

1526.3 
1516.4 
1516.7 
1516.5 
1513.7 
1507.2 
1498.8 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E57    020 


P34      TOT    P 


TEN  Sa  1206 
5  SaoARC  4 
2  SQUARE  46 
I     SQUARE    57 


REFID       31       1858 

YEAR 

1971 

BOTDP    04438 

CONSEC              0021 

MONTH       06 

SHIP    ME 

LAT             34    58       N 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

LONG      047    59      M 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.5 

08S 

uoooo 

21.25 

12.5 

OBS 

OOlOl 

16.96 

12.5 

OBS 

00151 

16.63 

12.5 

OBS 

T00203 

16.17 

12.5 

OBS 

T00309 

15.17 

12.5 

OBS 

00541 

12.68 

12.5 

OBS 

T00779 

08.46 

AIR    TEMP  21.7 

WET     BULB  21.1 

BAR0.1ETR     1026.4 
CLOUO    T/A  7/b 


DIR    HGT 

22       1 
SEA 
CL/TR 


PER 
2 


SAL 

36.244 
36.292 
36.33  2 
36.237 
36.090 
35.674 
35.304 


25.39 
20.53 
26.64 
26.68 
26.79 
27.00 
27.46 


1526.9 
1516.6 
1516.5 
1515.9 
1514.3 
1509.5 
1497.9 


WIMO-DIR  22 

wIND-SPD  lu 
WIND-FjR 

HEATHER  Xo 


SIGMA-T  DYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


INST     .-HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATI JN 
ORIG    E57    021 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


P04       TOT    p 


REFIO       31       1858 

YEAR 

1971 

80 

IDP    04575 

CONSEC                0022 

MONTH 

1       06 

SHIP    ME 

LAT             34    53       N 

DAY 

04 

DATA    USE        1 

LONG       048    06       H 

HOUR 

12.4 

AREA               05 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

12.4 

OBS 

00000 

21.15 

12.4 

OBS 

00094 

17.24 

12.4 

OBS 

00141 

16.95 

12.4 

OBS 

00187 

16.75 

12.4 

OBS 

T00281 

15.78 

12.4 

OBS 

00470 

13.73 

12.4 

OBS 

T0066  2 

10.06 

AIR  TEMP  22.8 
WET  8ULB  20.0 
BAROMETR  1024.0 
CLOUO  T/A    2/2 


SAL 

36.332 
36.4j6 
36.35b 
36.326 
36.137 
35.830 
35.343 


25.48 
26.58 
26.59 
26.6  1 
26.69 
26.90 
27.23 


OIR    HGT    PER 

01       2         2 
ScA 
CL/TR 


OYNOPTH       SND     VEL 

1526. B 
1517.5 
1517.4 
1517.5 
1515.8 
1512.0 
15C1 .9 


HINO-DIR  05 

HIND-SPU  13 
WINO-FLR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E57    022 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


PU4       TCI     P 
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TABLE  XXXVI.— Continued 


REFIO   31 
CONSEC 
LtT     3« 
LONG   047 


1858 

YEAR 

19  71 

BOTDP    04392 

AIR 

TEMP          32 

.2 

DIR    HOT    PER 

H^D-OIR 

00 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SO     1206 

0023 

MONTH       06 

SHIP    Mt 

kET 

BULB          25 

.0 

05 

1          2 

XINO-SPO 

00 

TRACE     OIR 

5    SUOARE       2 

58      N 

DAY 

05 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1021 

.0 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

56      u 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

/O 

CL/TR 

HEATHER 

XO 

ORIG    E57    023 

1     SQUARE    47 

t  IME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEUP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEl 

OXYG 

P04 

lOI     P          N02          N03 

S103          PH 

12.'. 

06S 

COO  00 

21.32 

36.327 

.■■;.43 

.^.7.? 

12.4 

Q8S 

00093 

16.61 

36.300 

2...i7 

1.  5  "  .1 

12.4 

oes 

00140 

36.29! 

12.4 

OBS 

T00201 

16.17 

36.22  < 

26.67 

1515. B 

12.4 

08  S 

T00297 

14.73 

35.956 

26.79 

1512.6 

12.4 

08S 

00485 

13.04 

35.718 

26.96 

1509.9 

12.4 

oes 

T  0O6  80 

09.96 

35.319 

27.23 

1501.8 

•  «»«*  *••«•*** 


REFID   31 
CONSEC 
LAT     34 
LONG   047 


1858 

YEAR 

197  1 

BOTDP    04575 

AIR 

TEMP         22. 

.2 

DIR    HGT     PER 

HIND-DIR 

19 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0024 

MONTH       06 

SHIP    ME 

»ET 

BULB          21. 

.7 

26 

3 

KIND-SPD 

17 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

57      N 

DAY 

06 

DATA    USE 

1 

6ARCHETR     10 10, 

.3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

51       u 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          2/8 

CL/TR 

•EATHER 

X2 

ORIG    E57    024 

1    SQUARE    47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

12.6 

OBS 

000  00 

21.52 

36.327 

25.38 

1527.7 

12.8 

oes 

000  84 

16.56 

36.307 

26.6  4 

1515.2 

12.8 

OBS 

00127 

15.96 

36.190 

26.65 

1513.9 

12.8 

OBS 

00170 

15.45 

36.094 

26.73 

1512.9 

12.8 

OBS 

100256 

14.65 

36.027 

26.86 

1511 .7 

12.8 

OBS 

T00441 

13.13 

35.713 

26.94 

1509.4 

12.8 

OBS 

TD0645 

08.95 

35.261 

27.35 

1497.5 

**••**• *«*••*«« 


REFIO   31  1858  YEAR  1971 

CONSEC  0025  MONTH   06 

LAT     33  23   N  DAY     07 

LONG   049  50   H  HOUR  12.6 


Til 

iE 

LVLTYP 

DEPTH 

12, 

.6 

OBS 

00000 

12. 

.6 

OBS 

00099 

12. 

.6 

OBS 

00149 

12. 

.6 

OBS 

T00213 

12. 

.6 

OBS 

T0Q312 

12. 

.6 

OBS 

00505 

12. 

.6 

OBS 

T00704 

BOTDP    05216 

AIR 

TEMP          22. 

.2 

DIR    HGT    PER 

■  INO-DIR 

24 

INST 

SHIP    ME 

KET 

BULB          21, 

.7 

32 

2          2 

.(IND-SPD 

05 

TRAC 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1015. 

.9 

SEA 

WINO-FOR 

DURA 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          5/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P 

21.79 

36.371 

25.34 

1528.5 

17.42 

36.458 

26.55 

1518.2 

17.38 

36.477 

26.57 

1518.9 

17.18 

36.444 

2o.60 

1519.3 

16.84 

36.346 

26.6  0 

1519.8 

14.85 

36.062 

26.84 

1516.5 

12.42 

35.671 

27.05 

1511.3 

NANSEN    CAST 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  28 
1    SQUARE    39 


******•*«•««««* 
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TABLE  XXXVn.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  7  June  1971  -  30  June  1971,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-  1870. 


REFIO       21        1870  VE4R     1971  BOIOP     CttS 

CONSEC              0001  MONTH      06  SHIP    tjx 

LOT             35    03       N  0«»             09  0ST4    USE        1 

LONG       0<.e    CO       H  HOUR     12.8  A«E»               05 


AIR    TEMP  20. 

WET    eULB  16. 

BAROMETR     1018. 
CLOUO    T/»  8/ 


DIR    hOI     PER 


SEA 
CL/TR 


MiND-DIR  24 

ulND-SPD  10 
HIND-FOR 

JEATHEk  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OURATION 
ORIG    E58    001 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNLM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


06S 

oes 
oas 

06S 
06  5 

oes 
oes 
oes 
ces 

DBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 


00000 
0C029 
00053 
00081 
U0105 
00157 

T00209 
00313 

T00'.17 
00522 

T00627 
00843 

101057 

T01600 


TEMP 

21.09 
20.98 
17.64 
16.84 
16.69 
16.38 
15.69 
14.46 
13.23 
11.44 
09.03 
06.96 
04.99 
04.04 


SIGMA-T  UYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34   TOT  P 


331 
316 
345 
Jl6 
3  04 
265 
151 
951 
739 
476 
220 

ie4 

018 
978 


25.50 
25.52 
26.41 
26.56 
26.61 
26.65 
26.  72 
26.84 
26.94 
27.08 
27.30 
27.59 
27.71 
27.79 


1526.6 
1526. d 
1517.9 
1516.0 
1515.9 
1515.8 
1514.4 
1512.0 
1509.4 
1504.7 
1497.4 
1493.1 
1488.5 
1493.6 


REFID       31       1870 

YEAR 

1971 

eOTDP     03475 

AIR 

TEMP          21. 

.6 

DIR    HGT     PER 

unD-OlR 

24 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CGNSEC              0002 

MONTH       06 

SHIP    bX 

MET 

BULB          20. 

.8 

24 

2          2 

MIND-SPD 

15 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       4 

LAT             35    08       N 

GAY 

10 

OAU     USE 

1 

BAROMETR     1017. 

.6 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LONG       047    41        M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          7/6 

CL/TR 

/32 

LEATHER 

X4 

ORIG     ESS    002 

I     SQUARE     57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTM 

SND    VEL 

axYG 

P04 

ICT     P          N02O    N03 

SI03          PH 

12.1 

OBS 

00000 

21.13 

36.296 

25.46 

1526.7 

12.1 

ObS 

00026 

^1.10 

36.299 

25.47 

1527.0 

12.1 

OBS 

00048 

18. 3t 

36.306 

26.20 

1519.9 

12.1 

OBS 

00074 

17.12 

36.306 

26.50 

1516.7 

12.1 

OBS 

00096 

16.30 

36.294 

26.57 

1516.1 

12.1 

OBS 

00143 

16.68 

36.297 

26.60 

1516.5 

12.1 

OBS 

T00191 

16.18 

36.225 

26.66 

1515.7 

12.1 

oes 

002  6  7 

14.  79 

35.985 

26.79 

1512.6 

12.1 

ces 

T00383 

13.52 

35.792 

26.92 

1509.9 

12.1 

oes 

00481 

11.93 

35.549 

27.05 

1505.8 

12.1 

OBS 

T005eO 

10.03 

35.314 

27.21 

1500.4 

12.1 

oes 

00785 

06.91 

35.140 

27.56 

1491.8 

12.1 

OBS 

T00991 

05.44 

35.103 

27.73 

1489.3 

12.1 

CBS 

T01521 

04.  11 

34.987 

27.79 

1492.6 

REFID       31       1670 

YEAR 

1971 

eOTDP     03658 

AIR 

TEMP          22. 

,0 

OIR 

FGT    PER 

rtlNO-OIR 

23 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0003 

MONTH       06 

SHIP    BX 

WET 

BULB          20 

.8 

^3 

2         2 

HIND-SPD 

12 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

LAT             35    02       N 

DAY 

11 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1020, 

.2 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

LONG       048    01       W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/e 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E58    003 

1    SQUARE    58 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

UXYG 

P04 

TOT     P          Na2          N03 

SI03          PH 

12.7 

OBS 

00000 

21.37 

36.245 

25.36 

1527.2 

12.7 

06  S 

00029 

21.01 

36.286 

25.49 

1526.8 

12.7 

oes 

00053 

18.22 

36.324 

26.25 

1519.6 

12.7 

ObS 

00061 

16.89 

36.309 

26.56 

1516.1 

12.7 

OBS 

00105 

16.77 

36.316 

26.60 

1516.2 

12.7 

OBS 

00158 

16.41 

36.274 

20.65 

1515.9 

12.7 

06  S 

T00211 

15.87 

36.181 

26.70 

1515.0 

12.7 

oes 

00317 

14.70 

35.994 

26.82 

1512.9 

12.7 

OBS 

T00424 

13.47 

35.797 

26.93 

1510.4 

12.7 

oes 

00530 

11.69 

35.514 

27.07 

1505.7 

12.7 

oes 

100637 

09.79 

35.304 

27.24 

150U.5 

12.7 

oes 

00856 

06.59 

35.120 

27.55 

1491 .7 

12.7 

oes 

T01075 

05.45 

35.114 

27.73 

1490.8 

12.7 

oes 

T01625 

03.96 

34.961 

27.79 

1493.6 

507 


TABLE  XXXVII.— Continued 


REFIO       31       187C 
CONSEC  0004 

L«t  35    07      N 

LONG       047    59       U 


YEAR  1971 
MONTH  06 
D«»  17 

HOUR    IZ.2 


BOTDP    04297 
SHIP   ex 
DAIA    USE       1 
AREA  OS 


AIR    TEHP  23.0 

UET  BULB  22.0 
SARCMETR  1022.3 
CLOUO     t/A  7/8 


DIR    HGT     PER 

212         2 
SEA 
CL/TR 


aINO-OIR    21 
HINO-SPD    19 
•IND-FOR 
HEATHER       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E58    004 


TEN  SO  liO» 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE     57 


IIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

06S 

00000 

21.94 

36.230 

25.19 

12.2 

OBS 

00032 

20.54 

36.J20 

25.64 

12.2 

OBS 

000  59 

16.17 

36.336 

26.2  7 

12.2 

OBS 

C0090 

16.92 

36.315 

26.56 

12.2 

OBS 

00116 

16.73 

36.307 

26.60 

12.2 

OBS 

00174 

16.26 

36.252 

26.67 

12.2 

06  S 

T00232 

15.36 

36.101 

26.76 

12.2 

OBS 

00350 

13.73 

35.829 

26.90 

12.2 

OBS 

T0046a 

11.81 

35.542 

27.06 

12.2 

OBS 

005  91 

09.86 

35.313 

27.24 

12.2 

OBS 

100712 

07.89 

35.213 

27.48 

12.2 

OBS 

00458 

06.24 

35.188 

27.69 

12.2 

OBS 

T01209 

04.44 

35.000 

27.76 

12.2 

OBS 

T01856 

03.76 

34.982 

27.82 

DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1528.7 
1525.7 
1519.6 
1516.4 
1516.2 
1515.7 
1513.7 
1510.1 
15C5.2 
1500.0 
1494.5 
1492.1 
1466.7 
1496.8 


P04       TOT    P 


REFIO       31       1670 
CONSEC  0005 

LAI  35   07       N 

LONG       048    05       H 


YEAR  1971 
HONTH  06 
DAY  16 

HOUR     12. 3 


aOTDP    02012 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  22.6 

WET  BULB  21.7 
BAROMETR  1020.3 
CLOUD    T/A  7/8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

OSS 

00000 

21.90 

36.332 

25.26 

12.3 

OBS 

000  30 

20.76 

36.301 

25.57 

12.3 

OBS 

00056 

17.90 

36.316 

26.32 

12.3 

OBS 

0O0  8  7 

16.87 

36.307 

26.57 

12.3 

OBS 

00113 

16.71 

36.310 

26.61 

12.3 

OBS 

00171 

16.51 

36.290 

26.64 

12.3 

OBS 

1002  29 

15.61 

36.142 

26.7  3 

12.3 

OBS 

00347 

14.18 

35.699 

26.66 

12.3 

OBS 

T0O466 

12.57 

35.643 

26.99 

12.3 

OBS 

0O5  91 

10.29 

35.347 

27.19 

12.3 

OBS 

T00713 

08.13 

35.196 

27.43 

12.3 

OBS 

00961 

06.20 

35.191 

27. 7C 

12.3 

OBS 

T01215 

04.58 

35.014 

27.76 

12.3 

OBS 

T01871 

03.79 

34.978 

27.61 

DIR    hGT     PER 

1<IND-D1R 

19 

INST     NANSEN    CAST 

19       2          2 

UlND-SPD 

22 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG    E56    005 

lOPTH       SNC    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P         N02         N03 

TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     56 


1528.7 
15  26.2 
1516.7 
1516.2 
1516.1 
1516.4 
1514.5 
1511 .6 
1507.9 
1501 .6 
1495.4 
1492.0 
1489.4 
1497.1 


«**»»»»••**»*•• 


REFID        31        1670  YEAR     1971  BOTDP     03931 

CONSEC  0006  MONTH       06  SHIP    BX 

LAT  35    08       N  DAY  19  DATA    USE        1 

LONG       047     54       W  HOUR     12.0  AREA  05 


AIR    TEMP  21.6 

wET     bULB  20.6 

BAROMETR     1018.3 
CLOUD     T/A  7/6 


DIP    hGT    PER 

02       0  2 

SEA 
CL/IR 


WINO-OIR  02 

WIND-SPO  07 
WIND-FOR 

WEATHER  X6 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
OURATIL/N 
ORIG     E58    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1  SUUARE  57 


T  I  ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

ues 

COO  00 

2Z.  10 

36.333 

25.22 

12.0 

OBS 

00025 

22.07 

36.338 

25.23 

12.0 

OBS 

00050 

16.07 

36.347 

26.30 

12.0 

OBS 

00075 

17.01 

36.336 

26.55 

12.0 

OBS 

00100 

16.61 

36.332 

26.60 

12.0 

oes 

00150 

16.53 

36.295 

26.64 

12.0 

OBS 

T0O205 

15.90 

36.165 

26.68 

12.0 

OBS 

00305 

14.74 

35.966 

26.7  5 

12.0 

OBS 

T00405 

13.71 

35.619 

26.90 

12.0 

DBS 

00510 

12.01 

35.551 

27.03 

12.0 

OBS 

T006  10 

10.38 

35.362 

27.19 

12.0 

06  S 

008  10 

07.36 

35.162 

27.53 

12.0 

OBS 

T01015 

06.08 

35.165 

27.71 

12.0 

06S 

01525 

04.04 

34.976 

27.78 

OVNOPTH       SNC    VEl       UXYG 

1529.2 
1529.6 
1519.1 
1516.4 
1516.2 
1516.2 
1515.0 
1512 .8 
1510.9 
1506.6 
1502.2 
1494.0 
1492.4 
1492.3 


PU4       TOT    P 


REfID       31  1870  YEAR     1971  BOTOP    03017 

CONSEC  0007  MONTH       06  SHIP    BX 

LAT             35  17       N  DAY             20  DATA    USE        1 

LONG       048  25       W  HOUR     13.1  AREA                05 


AIR    TEHP  21.4 

WET    6ULB  19.1 

BAROMETR     1022.6 
CLOUD     T/A  8/6 


DIR    HOT 

PER 

WINO-DIR 

36 

INST    NANSEN    CAST 

36        1 

2 

WIND-SPD 

03 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

GRIG    E58   007 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    56 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VtL       OXYG 


P04   TOT  P 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 


00000 
00029 
000  54 
00083 
00107 
00161 

T00214 
003  2  0 
00425 
00530 

T00635 
0085  0 
01061 

T01591 


22.07 
20.14 
17.77 
16.66 
16.77 
16.62 
16.14 
14.97 
13.91 
12.36 
10.00 
07.17 
05.96 
04.22 


36. 
36. 
36. 
36. 
3s. 
36. 
36, 
36. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
34. 


299 
358 
332 
307 
304 
305 
225 
020 
860 
612 
322 
176 
143 
967 


25.20 
25.76 
26.37 
26.56 
26.59 
26.6  2 
26.67 
26.78 
26.69 
27.01 
27.22 
27.56 
27.69 
27.77 


1529.1 
1524.6 
1518. J 
1516.1 
1516.2 
1510.6 
1515.9 
1513.8 
1511.9 
1508.2 
1501.2 
1493.9 
1492.6 
1494.2 
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TABLE  XXXVII.— Continued 


REFIO       31  1870  YEAR     l^Tl  BOIDP    04023 

CONSEC  0008  hUNTM       06  SHIP    BX 

L4I             35  04       h  D«Y             21  D4TA    USE        1 

LONG       047  57       H  HOUR     12.^  AREA                05 


AIR    TEMP  21.5 

UET    BULB  16.7 

BAROMETR     1024.8 
CLOUD    T/A  6/2 


OIR     HO  I  PER 

J6       2  3 
SEA 

CL/TR  /2  7 


UIND-DIR    0> 

WIND-SPO    J". 
WINO-FOfi 
HEATHER        X 1 


INST    NANSfcN    CAST 
TRACE     DIR 
DURA  Tier; 
GRIO     E5B    008 


TEN  Sa  1206 
5  SOJARE  4 
2  SOJARE  46 
1     SUUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLIYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGHA-T  CYNOPTH       SNO     VEL       0XY6 


PJ4       ICT     P 


12.2 

12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 


OBS 
OBS 
GSS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 
ObS 
uBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 


000  00 

000  34 

00053 

00083 

00107 

00161 

00215 

00323 

T00432 

00540 

T00648 

00871 

101088 

T01637 

T01B60 

T02352 

T02e50 

03353 

T0366') 

T037o7 


22.53 
20.14 
18.42 
17.01 
16.64 
16.00 
15.  13 
13.80 
12.  18 
10.33 
08.41 
06.61 
04.84 
03.96 
03.72 
03.33 
03.00 
02.54 
02.35 
02.28 


36.223 
36.321 
36.337 
36.314 
36.294 
36.205 
36.054 
35.836 
35.585 
35.349 
35...17 
35.231 
35.048 
34.991 
34.979 
34.977 
34.957 
34.932 
34.917 
34.912 


25.02 
25.75 
26.21 
26.54 
26.61 
26.69 
26.77 
26.89 
27.03 
27.19 
27.40 
27.67 
27.75 
27.80 
27.82 


27.90 
27.90 


15  30.2 
1524.6 
1520.2 
1516.5 
1515.6 
1514.6 
1512.6 
15C9.9 
15  05.9 
1500.9 
1495.4 
1492.2 
1488.4 
1493.9 
1496.6 
150J.4 
1510.5 
1517.2 
1521 .8 
1523.4 


REFIO       31  1870  YEAR     1971 

CCNSEC  0009  MONTH       06 

LAT             35  06       N  DAY             22 

LONG       047  57       «  HCUR     12.0 


BOTDP     04298 
SHIP    ex 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.4 

HET     BULB  16.2 

BAROMETR     1026.1 
CLOUD    T/A  0/2 


DIR     FGT 

PER 

«1MD-D1R 

06 

INST     NANSEN    CAST 

36       2 

3 

HIND-SPO 

02 

TRACE    DIR 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION 

CL/tR 

HEATHER 

XI 

CPIG     E58    009 

TEN  SU  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


12.0 
12.0 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


00000 
00025 
00049 
00074 
00096 
00148 
00202 
00301 

700399 
00503 

T0O601 
00799 

TOlOOl 

T01506 


22.59 
20.80 
18.60 
17.06 
16.69 
16.  12 


14.14 
12.72 
10.91 
09.07 
07.20 
0  5.32 
04.07 


36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
34. 


230 
306 
339 
313 
29  7 
221 
094 
892 
658 
414 
247 
288 
088 
986 


25.00 
25.56 
26.  16 
26.52 
2o.6  0 
26.68 

26.86 
26.98 
27.13 
27.32 
27.64 
27.73 
27.79 


15j0.4 
1526.2 
1520.6 
1516.5 
1515.8 
1514.8 

1510.7 
1507.3 
1502.4 
1497.2 
1493.4 
1489.0 
1492.1 


REFIO       31  1870  YEAR     1971 

CCNSEC  0010  MONTH      06 

LAT             35  02       N  DAY             23 

LONG       048  08      M  HOUR    12.0 


BOTDP     04460 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.9 

«ET    BULB  17.7 

BAROMETR     1028.3 
CLOUD    T/A  3/6 


OIR     hGT     PER 

0113 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR  28 

HINO-SPD  01 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E58    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT     P 


12. 

.0 

OBS 

00000 

22. 

.74 

36.297 

25. 

.01 

.0 

OBS 

00025 

21. 

,99 

36.287 

25. 

.22 

,0 

OBS 

00050 

18. 

,00 

36.315 

26. 

.30 

.0 

CBS 

00075 

16. 

,91 

36.308 

26. 

.56 

.0 

OBS 

00100 

16. 

.72 

36.302 

26. 

.60 

.0 

OBS 

00150 

16. 

,38 

36.271 

26. 

.65 

12.0 

OBS 

T00206 

15. 

.44 

36.111 

26. 

.75 

,0 

OBS 

00306 

13. 

,92 

35.860 

26. 

.69 

.0 

oes 

T00407 

12. 

,54 

35.644 

27. 

.00 

.0 

uBS 

00513 

10. 

,55 

35.369 

27. 

.18 

,0 

OBS 

T00613 

08. 

,91 

35.247 

27. 

.35 

.0 

OBS 

00815 

07, 

,29 

35.282 

27. 

.62 

.0 

OBS 

T01021 

05. 

,58 

35.135 

27. 

,73 

12! 

.0 

OBS 

T01536 

04. 

,05 

34.997 

27. 

,80 

1530.8 
1529.3 
1518.9 
1516.1 
1515.9 
1515.7 
1513.5 
1510.0 
1506.8 
1501 .3 
1496.8 
1494.0 
1490.4 
1492.6 


REFIO       31        1870  YEAR     1971 

CONSEC                0011  MONTH       06 

LAT             35    04       N  DAY             24 

LONG       046    05      H  HOUR    12.0 


BOTDP    01652 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.0 

HET    BULB  18.7 

BAROMETR     1029.3 
CLOUD    T/A  8/5 


DIR    h&T     PER 

49       1 
SEA 
CL/TR  /28 


HIND-DIR  U 

HINO-SPD  02 
HIND-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    E58    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUH/riHE       LVLIYP 


12.0 

oes 

00000 

12.0 

oes 

00025 

12.0 

OBS 

00050 

12.0 

oes 

00075 

12.0 

oes 

00100 

12.0 

OBS 

00150 

12.0 

OBS 

0Q205 

12.0 

OBS 

00305 

12.0 

OSS 

T00405 

12.0 

oes 

00510 

12.0 

oes 

100611 

12.0 

oes 

00811 

12.0 

oes 

T01018 

12.0 

oes 

TO-1533 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

23.08 

36.292 

24, 

.91 

22.16 

36.266 

25, 

.15 

19.68 

36.284 

25. 

.84 

17.47 

36.313 

26. 

.43 

16.75 

36.305 

26, 

.59 

16.48 

36.274 

26. 

.63 

15.45 

36.109 

26. 

.74 

14.12 

35.887 

26. 

.86 

12.73 

35.663 

26. 

.98 

11.03 

35.430 

27. 

.12 

09.22 

35.265 

27. 

.31 

07.32 

35.273 

27. 

.61 

05.37 

35.098 

27. 

.73 

03.96 

34.979 

27. 

.80 

DYNDPTH       SNC    VEL       OXYG 

1531 .6 
1529.7 
1523.6 
1517.8 
1516.0 
1516.0 
1513.5 
1510.7 
1507.4 
1503.0 
1497.9 
1494.0 
1469.5 
1492.1 


P04       TUT    P 


*••«•»•«»••**•• 
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TABLE  XXXVII.— Continued 


REFIO      31       1670 

YEAR 

1971 

BOTOP     0<.389 

AIR 

TEMP          il. 

.9 

OIR    h 

GT     PER 

MINO-DIR 

2J 

CONSEC              0012 

MONTH       06 

SHIP    6X 

WET 

aULB           19 

.5 

17 

0          3 

»1N[>-SPD 

02 

lAT            35    0*      N 

0»r 

25 

DATA    USE        1 

SAROMETR     1026. 

.9 

ScA 

HiNO-FGR 

LONG     ca  00     W 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DYNOPTH 

SNG    wEl 

OXYG 

PO' 

11.9 

DBS 

00000 

23.07 

36.226 

2*. 8b 

1531 .5 

11.9 

OBS 

00025 

21.60 

36.263 

25.31 

1526.3 

11.9 

OBS 

00050 

18.59 

36.30* 

26.14 

1520.6 

11.9 

OBS 

00075 

17.11 

36.318 

26.52 

1516.7 

U.9 

OBS 

00100 

16.79 

36.30  8 

26.59 

1516.1 

11.9 

OBS 

00150 

16.55 

36.290 

26.63 

1516.2 

11.9 

OBS 

T00205 

15.6^ 

36.136 

26.72 

1514.1 

11.9 

OBS 

00305 

I'-.C 

35.672 

26.8  7 

1510.4 

11.9 

OBS 

T00*05 

12.58 

35.638 

26.99 

lbC6.9 

11.9 

OSS 

00510 

10.26 

35.329 

27.  18 

15C0.1 

11.9 

OBS 

1006  10 

08.60 

35.217 

27.37 

1495.5 

11.9 

OBS 

00810 

07.07 

35.271 

27.64 

1493.0 

11.9 

OBS 

101015 

05.81 

35.183 

27.74 

1491.3 

11.9 

OBS 

01525 

04.10 

34.989 

27.79 

14<,2.6 

INST     NAnSEN    CAST 
TRACE     3IR 
DURATION 
ORIG    E5d   012 


P04       TOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


REFID       31       1870 

YEAR 

1971 

30IDP    04481 

AIR 

TEMP          22.7 

OIR    h 

GT     PER 

KiNO-DIR 

20 

CCNSEC              0013 

MONTH       06 

SHIP    BX 

hET 

BULB           19. 

.6 

20 

1          2 

HIND-SPD 

11 

LAT            35   00      N 

DAY 

26 

DATA    USE        I 

oaPOMETR    10<:5. 

.7 

SEA 

WIMO-FOR 

LONG       048    03       " 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLCUD    T/A          8/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNU    VEL 

OXYG 

Pu. 

12.2 

OBS 

00000 

23.28 

36.221 

24.80 

1532.1 

12.2 

OBS 

00029 

20.18 

36.295 

25.72 

1524 .6 

12.2 

OBS 

00054 

17.84 

36.306 

26.33 

13IS.5 

12.2 

OBS 

00063 

16.88 

J6.31J 

26.57 

1516.1 

12.2 

CBS 

00108 

16.57 

36.298 

26.63 

1515.6 

12.2 

OBS 

00162 

15.90 

36.133 

26.70 

1514.3 

12.2 

OBS 

100216 

15.31 

36.066 

26.76 

151^.2 

12.2 

OBS 

00325 

13.87 

35.858 

26.89 

1510.1 

12.2 

OBS 

T00433 

11.67 

35.508 

27.06 

1504.1 

12.2 

OBS 

00542 

09.79 

35.287 

27.23 

1496.9 

12.2 

OBS 

T00651 

08.21 

35.207 

27.42 

1494.7 

12.2 

OBS 

006  74 

06.39 

35.194 

27.68 

1491.3 

12.2 

OBS 

T0I092 

04.99 

35.066 

27.75 

1469.1 

12.2 

OBS 

01636 

04.07 

34.996 

27.80 

1494.4 

INST     NANScN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
L'RIG    E58    013 


TEN    SO    U'06 


SQUARE  4 
SaUARE  4R 
SQUARE     59 


Pu4       TCT    P 


REFID       31        1870 
CONSEC  0014 

LAI  35    03      N 

LONG       046    05       U 


YEAR  1971 
MONTH  06 
DAY  27 

HOUR    12.5 


80T0P    03383 
SHIP    6X 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.4 

flET    BULB  21.1 

UAROMETK     1023.2 
CLCUD    T/A  8/6 


DIR    HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  23 

HINO-SPO  15 
.(IND-FuR 

.icAIHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DUPATION 
GRIG    E58    014 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     5  8 


Tint 

LVLTYP 

DEPTH 

TtMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

OBS 

000  00 

23.24 

36.222 

24.61 

12.5 

OBS 

00029 

20.51 

36.264 

25.62 

12.5 

OBS 

00053 

18.10 

36.322 

26.28 

12.5 

OBS 

00081 

16.66 

36.314 

26.57 

12.5 

OBS 

00105 

16.65 

36.312 

20.62 

12.5 

OBS 

00157 

16.09 

36.217 

26.6  6 

12.5 

OBS 

00209 

36.104 

12.5 

OBS 

00314 

14.10 

35.080 

26.66 

12.5 

OBS 

T00418 

12.65 

35. 048 

26.98 

12.5 

OBS 

00522 

10.51 

35.J63 

27.16 

12.5 

OBS 

T00625 

06.53 

35.209 

27.38 

12.5 

08  S 

00836 

07.06 

35.273 

27.65 

12.5 

OBS 

T01043 

04.95 

35.038 

27.73 

DV.NUPTH       SNO    VEL       JXYC 

1532.0 
1525.5 
1519.2 
1516.0 
1515.6 
1514.6 

1510.7 
15C7.4 
1501 .3 
1495.5 
1493  .4 
1486.1 


Pu4   TCI  P 


s  »»»«rc«a 


REFID   31   1870  YEAR  1971 

CONSEC      0015  MONTH   06 

LAT     35  04   N  DAY     28 

LONG   047  56   h  HOUR  12.3 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


BOTDP  04115 
SHIP  BX  ■ 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  23.3 

WET    BUce  21.7 

bAROMETP     1019.8 
CLOUD    T/A  B/2 


JIR    HGT    PER 

HINO-OIR 

11 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ     1206 

22       4          2 

hlND-SPD 

2u 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

SEA 

.JIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

CL/TR 

.LEATHER 

XI 

ORIG    E5a    015 

1    SQUARE    57 

lOPTH        SNC     VEL 

dXYG 

P04 

TCT    P         N02          N03 

SI03          PH 

12.3 

06S 

00000 

23. 

.25 

3c 

.214 

24, 

.80 

12.3 

OBS 

00028 

2C. 

.67 

36. 

.264 

25, 

.56 

12.3 

OBS 

00051 

16. 

.14 

36, 

.299 

26, 

.25 

12.3 

OBS 

00078 

16. 

.93 

36. 

.305 

26, 

.55 

12.3 

OBS 

00101 

16. 

,61 

36. 

.302 

26, 

.62 

12.3 

OBS 

00152 

15. 

.93 

36. 

.166 

26. 

.69 

12.3 

OBS 

T00202 

15. 

.28 

36. 

.076 

26, 

.76 

12.3 

OBS 

00303 

13. 

.85 

35. 

.841 

26. 

.89 

12.3 

OBS 

1004  04 

12. 

.43 

35. 

.625 

27. 

.01 

12.3 

OBS 

00506 

10. 

.56 

35. 

.415 

27, 

,12 

12.3 

OBS 

T00609 

09. 

.03 

35. 

.243 

27. 

.32 

12.3 

OBS 

00822 

07. 

.19 

35. 

.290 

27. 

,64 

12.3 

OBS 

101029 

05. 

.44 

35. 

.134 

27. 

.75 

1532 .0 
1525.9 
1519.3 
1510.2 
1515.6 
1514.2 
1512.9 
1509.7 
1506.4 
15  02.7 
1497.1 
1493.7 
1490.0 


510 


TABLE  XXX VIII.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  30  June  1971  -  24  July  1971,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -   1917. 


REFID       31        1917 

ran 

1971 

BOTDP    027<i3 

AIR 

TEMP         22, 

.5 

DIR 

HOT     PER 

HINO-OIR 

19 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSeC                0001 

MONTH       07 

SHIP    41 

UET 

BULB          17, 

.5 

03 

2          3 

JIND-SPD 

04 

TRAC  E    OIR 

5     SQUARE        2 

LAT             34    <>9       N 

D«» 

Oi 

OJTA    USE 

1 

BAROMETR    1027. 

.2 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION 

2     SgUARE     48 

LONG       0*9    3  7       W 

HOUR 

20.5 

AREA 

05 

CLOUD    I/A         6/2 

CL/TR          /34 

WEATHER 

XI 

ORIO     E59    001 

1     SgUARE     49 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYi'JOPTH 

SNLl    VEL 

oxy& 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

20. i 

06  S 

000  00 

23.17 

36.313 

24. 9C 

1531 .9 

20.5 

oes 

00025 

36.234 

20.5 

OSS 

00050 

18.25 

36.357 

26.2  7 

1519.7 

20.5 

OBS 

00076 

1  7.4'J 

36.384 

26.4  7 

1517.9 

20.5 

OBS 

00101 

17. 0<. 

36.34B 

26.56 

1517.0 

20.5 

OBS 

00151 

K..90 

36.353 

26.59 

1517.4 

20.5 

OBS 

00206 

16.  72 

36.328 

26.62 

1517.7 

20.5 

OBS 

00307 

15.63 

J6.104 

26.70 

1515.8 

20.5 

OBS 

T00*09 

K..72 

35.962 

26.79 

1514.4 

20.5 

OBS 

00515 

13.29 

J 5.  74  2 

26.93 

1511.2 

20.5 

OBS 

T00616 

11.51 

35.497 

27.09 

1506.5 

20.5 

OBS 

00819 

07.83 

35.176 

27.46 

1496.0 

20.5 

OBS 

101025 

05.40 

35.025 

27.67 

1489,6 

20.5 

OBS 

T01b<.2 

04.21 

35.012 

27.79 

1493.4 

REFIO      31 
CGNSeC 
LAI  34 

LONG        048 


1917 

TEAR 

1971 

BOTDP    04572 

AIR 

TEMP          23. 

.5 

DIR    HOT    PER 

WINO-DIR 

22 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0002 

MONTH       07 

SHIP    Al 

WET 

BULB           18. 

.3 

03 

1         3 

WINO-SPD 

06 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

57      N 

OA* 

03 

DATA    USE 

1 

bAROMETR     1026. 

.9 

SEA 

MINO-fOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

03       H 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E59    002 

1    SQUARE    48 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P0  4 

TOT    P          N02          N03 

S103          PH 

13.8 

OBS 

00000 

23.10 

36.285 

24.90 

15  31  .7 

13. B 

OBS 

00030 

36.282 

13.6 

OBS 

00055 

18.59 

36 .  3 1 7 

26.15 

1520.7 

13.8 

OBS 

00085 

16.97 

36.295 

26.53 

1516.4 

13. B 

OBS 

00110 

36.289 

13. B 

OBS 

00166 

15.69 

36 .  1 5  8 

26.73 

1513.7 

13.6 

OBS 

00221 

15.02 

36.047 

26.79 

1512.4 

13.8 

OBS 

003  31 

13.8' 

35.866 

26.91 

1510.2 

13.8 

OBS 

T00442 

11.99 

35.560 

27.04 

1505.4 

13.8 

OBS 

00552 

09.84 

35.300 

27.23 

1499.2 

13. B 

OBS 

T00663 

08.  17 

35.232 

27.45 

14  94.B 

13.8 

OBS 

008  90 

05.70 

35.177 

27.75 

1488.8 

13.6 

OBS 

T01112 

04.68 

35.022 

27.75 

1488.1 

13.8 

OBS 

T01666 

03.87 

34.962 

27.81 

1494.0 

*••*»»*»*•»**•* 


REFIO       31        1917  YEAR     1971  BOTDP    03840 

CONSEC  0003  MONTH       07  SHIP    AI 

LAT  35    04       N  DAY  05  DATA    USE        1 

LONG        048    03       W  HCUR     12.6  AREA  05 


AIR    TEMP  22.8 

WET  BULB  20.0 
BARO.'^ETR  1022.0 
CLOUD    T/A  6/6 


DIR     hGT    PER 

312         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    02 
wnO-SPO    12 
WINO-FOR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
0»IG    E59    003 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12. B 

OBS 

00000 

23.15 

36.203 

24.82 

12.6 

OBS 

0002  7 

22.23 

36.237 

25.11 

12.6 

OBS 

00050 

19.65 

36.294 

25.81 

12. B 

OBS 

00077 

17.34 

36.310 

26.45 

12. e 

OBS 

00100 

16.72 

36.293 

26.59 

12.8 

OBS 

00150 

16.10 

36.215 

26.66 

12.8 

06  S 

00201 

15.05 

36.049 

26.7  9 

12.6 

OBS 

00304 

13.78 

35.839 

26. 9C 

12.6 

OBS 

00406 

12.35 

35.616 

27.02 

12.6 

OBS 

O0510 

10.74 

35.403 

27.15 

12.6 

OBS 

T00614 

09.08 

35.260 

27.33 

12.8 

OBS 

00827 

06.25 

35.106 

27.63 

12.6 

OBS 

01035 

04.93 

35.034 

27.73 

12.6 

oes 

T01564 

03.92 

34.980 

27.80 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1531 .7 
1529.9 
15  24.1 
1517.4 
1515.9 
1514.8 
1512.1 
1509.5 
1506.1 
1501.9 
1497.4 
1469.9 
1487.9 
1492.5 


P04       TOT    P 


511 


TABLE  XXXVIII.— Continued 


BEFID      31  1917  YE4R    1971  BOTDP    0<.e46 

CONSeC  0004  KONTH       07  SHIP    41 

L4T    a*  51  N  Oil         06  Data  use  1 

LCNG       C4a  07       H  HOUR    li.7  AREA              05 


aiP    TEMP         JJ.O 
MET     dULB  16.0 

esRcnEiR  luje.o 

CLOUO    T/4  6/2 


OIR    h&I  PER 

09       2  ^ 
SEA 

CL/TR  /29 


KIND-Olll  09 

MIND-SPO  12 
XlNO-fOR 

HEATHER  XL 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E59    004 


TEN   SB    1206 

5  SQUARE  2 
2  SQUARE  <>e 
1     SauARE    48 


CASTNUM/TlMfc        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-I 


SNE    VEL      OX»G 


P04       TOT    P 


00000 
00025 
00049 
00074 
00093 
00202 
00300 
00399 
00503 

T 006 01 
00798 
00999 

101499 


23.04 
21.54 
17.66 
17.03 
16.72 
15.60 
14.27 
13.03 
10.95 
09.21 
06.64 
05.2^ 
04.14 


.254 
.293 
.336 
.326 
.313 
.146 
.9  34 
.729 
.426 
.265 
.163 
.073 
.986 


24.89 
25.35 
26.35 
26.54 
26.61 
26.74 
26.6  7 
26.9  7 
27.13 
27.31 
27.61 
27.73 
27.78 


1531 .5 
1528.2 
1518.5 
1510.5 
1515.9 
1514.0 
1511  .1 
1506.4 
1502.6 
1497.7 
1491 .8 
1488.5 
1492.3 


*•«•*****•*•«*« 


REflO       31       1917 

YEAR 

1971 

60T0P    06229 

AIR 

TEMP          23, 

.7 

OIR    HOT     PcR 

KINO-OIR 

06 

CONSEC              0005 

MONTH       07 

SHIP    41 

«ET 

eULB           IB, 

.9 

08 

2          2 

WIND-SPD 

12 

LAT             34    57       N 

DAY 

07 

DATA    USE 

1 

BARGMETR     1030. 

.2 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       047    57       H 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO    T/a         8/2 

CL/TR 

meather 

XI 

CASTNUM/T IMC 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTh 

SNU    VEL 

OXYG 

PO 

12.7 

06  S 

000  00 

22.88 

3O.305 

24.96 

1531  .2 

12.7 

06  S 

00024 

22.47 

36.297 

25.09 

1530.5 

12.7 

oes 

00049 

18.26 

36.325 

26.2  3 

1519.7 

12.7 

ObS 

00073 

17.27 

36.326 

26.46 

1517.1 

12.7 

06  S 

00097 

16.91 

36.304 

20.55 

1516.4 

12.7 

ObS 

00146 

16.55 

36.294 

26.63 

1516.2 

12.7 

cfls 

100199 

15.60 

36.174 

26.7  1 

1514.6 

12.7 

OBS 

00296 

14.33 

35.926 

26.8  5 

1511  .2 

12.7 

ObS 

T00393 

12.93 

35.700 

26.9  7 

1506.0 

12.7 

06  5 

00496 

11.  18 

35.453 

27.1  1 

15C3.3 

12.7 

06S 

T005  94 

09.26 

35.266 

27.30 

1497.8 

12.7 

OBS 

00791 

06.73 

35.149 

27.59 

1491 .2 

12.7 

065 

100993 

05.35 

35.098 

27.73 

1469.0 

12.7 

OBS 

T01499 

04.02 

34.987 

27.60 

1491 .6 

INST  NANSEN  CaST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E59  005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  47 


P04   TCT  f 


REfID  31  1917 
CONSEC  0006 
LAT  34  57  N 
LONG   047  5  7   W 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  06 
HOUR  12.9 


60TDP  04755 
SHIP  Al 
OATa  USE   1 
aREa      05 


alR  TEMP  29.4 
KET  6UL6  25.6 
6aR0METR  1020.8 
CLOUO  T/a    8/2 


SEA 
CL/TR 


PER 
2 


WIND-DIR    11 
HINO-SPD    08 
HIND-FOR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CaST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E59    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

Ti 

IMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

uoS 

000  00 

ii. 

.21 

36.280 

24.66 

12.9 

&BS 

00027 

k.^. 

.46 

36.279 

25.08 

12.9 

OBS 

00050 

17. 

,93 

36.324 

26.32 

12.9 

(JUS 

00077 

16. 

.66 

36.310 

26.57 

12.9 

OBS 

00100 

16, 

.74 

36.313 

26.60 

12.9 

OBS 

00151 

16. 

.43 

36.275 

26.64 

12.9 

ObS 

T00201 

15, 

.4^ 

36.105 

26.75 

12.9 

OBS 

00303 

14. 

.19 

35.895 

20.86 

12.9 

CBS 

00404 

13. 

.00 

35.712 

26.96 

12.9 

OfcS 

00506 

11. 

.12 

35.429 

27.11 

12.9 

OBS 

T 006 10 

09. 

.  19 

35.261 

27.31 

12.9 

ObS 

006,:1 

06. 

.99 

35.236 

27.63 

12.9 

OBS 

T01030 

05. 

.50 

35.128 

27.74 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1532  .0 
1530.5 
1516.7 
1516.0 
1516.0 
1513.9 
1513.4 
1510.9 
1508.4 
1503.2 
1497.8 
1492  .6 
1490.2 


P04       TOT     P 


REFID      31       1917 
CONSEC  0007 

LAT  35    07       N 

LONG       046    00      b 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  11 

HOUR     12.6 


60TOP    03109 
SHIP    al 
OATa    USE        1 

aREa  05 


AIR    TEMP  29.9 

WET    6UL6  21.9 

6aR0MEIR     1024.0 
CLOUO    T/A  ill 


DIR    HGT    PER 

110         2 
SEA 
CL/TR 


HINO-OIR    12 
UlNO-SPO    05 
MINO-FOR 
HEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E59    007 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  6 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    58 


CAS7NUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT     P 


12.8 
12.6 
12.6 
12.8 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00024 
00048 
00072 


23.58 
22.82 
20.22 
17.12 


36.330 
36.329 
36.317 
36.320 


24.79 
25.01 
25.73 
26.52 


1532.9 
1531.4 
1525.1 
1516.7 


*••*****•«•*••• 
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TABLE  XXXVIII.— Continued 


REflO       31       1917 
CONSEC  0008 

L4T  35    01      N 

10^40       048    0<*       M 


YEAR  1971 
MONTH  07 
OAY  l^ 

HOUR     17.1 


BOTDP    03931 
SHIP    Al 
04TA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  J".. 7 

WET    BULB  21.0 

BAROMETR    1023.4 
CLOUO    T/A  a/2 


01 P     t-GT     PER 

113         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  15 

WINC-SPO  07 
NiND-fOR 

HEATHER  Xl 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
CURAT laN 
OklG    E59    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  •> 
2  SQUARE  «e 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/IEME        LVlTrP 


DYNUPTH       SNO    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


oes 

00000 

23 

93 

36 

275 

24 

65 

1          OBS 

00025 

22 

90 

36 

2  80 

24 

95 

oes 

00050 

18 

91 

36 

324 

26 

07 

1         DBS 

00075 

17 

34 

1         CBS 

00100 

16 

88 

36 

315 

26 

57 

CBS 

00150 

16 

65 

36 

306 

26 

62 

OBS 

T00205 

15 

62 

36 

134 

26 

72 

UBS 

00305 

14 

37 

35 

934 

26 

85 

17. 

OBS 

100405 

13 

25 

35 

770 

26 

96 

OBS 

T01943 

03 

68 

34 

973 

27 

82 

OBS 

102438 

03 

27 

34 

967 

27 

85 

OSS 

02931 

02 

SB 

34 

938 

27 

87 

UBS 

103705 

02 

37 

34.901 

27 

88 

OBS 

T038  04 

02 

27 

34 

899 

27 

89 

15  33.7 
1531  .6 
1521.5 

1516.4 
1516.5 
1514.1 
1511 .5 
1509.3 
1497.9 
1504.6 
1511 .4 
1522.6 
1523.9 


REHO       31       1917  YEAR     1971 

CONSEC  0009  MONTH       07 

LAT  35    03       N  OAY  13 

LONG        048    00       W  HOUR     12.9 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


BOTDP    04022 

AIR    TfcMP          23.9 

Dlf.     hul     PER 

aIND-DIB 

17 

INST     NANSEN    CAST 

SHIP    AI 

»ET    BULB         i2.2 

110         2 

rtlND-SPD 

06 

TRACE    OIR 

DATA    USE        I 

OAROMETR     1022.4 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/5 

CL/TP          /38 

■  £A  ThER 

XI 

ORIG     E59    009 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 


UBS 
08S 
OBS 
CBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00024 
00049 
00073 
00098 

100200 
00298 

100396 
0  04  99 

T00597 
00792 

T 00993 

T01493 


2  3.81 
21.97 

17.48 
16.96 
16.76 
15.88 
14. 5t 
13.43 
11.49 
09.53 
07.33 
05.73 
04.06 


288 
263 
i2i 

,315 

,310 
187 

,961 
772 
492 

,290 
248 

,14G 
978 


24. 6^ 
25.22 

26.4  3 

26.5  5 
26.59 
26.71 
26.83 
26.92 
27.09 
27.28 
27.59 
27.72 
27.78 


1533.4 
1529.2 
l3l7.4 
1516.2 
151O.0 
1514.9 
1512.1 
1509.8 
1504.5 
1498.8 
1493.7 
1490.6 
1491.9 


«  *»»«««»»«ft»« 


REfID       31        1917  YEAR     1971 

CONSEC                0010  MUNTH       07 

LAT             35    01        N  DAY             15 

LONG       047    47       H  HCUR     12.9 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


12 

9 

OBS 

00000 

12 

9 

OBS 

00026 

12 

9 

OBS 

00047 

12.9 

UBS 

00072 

12 

9 

oes 

00091 

12 

9 

GdS 

00139 

12,9 

OBS 

T00165 

12 

9 

UBS 

00276 

12 

9 

OBS 

00366 

12 

9 

OBS 

00453 

12.9 

OBS 

T 00540 

12 

9 

OdS 

00717 

12 

9 

JBS 

T00889 

BOTDP     04755 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  24.4 

WET    BULB  ^3.3 

BAROHETR    1023.4 
CLOUO    T/A  u/i 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

24 

00 

36.303 

24.65 

21 

32 

36.305 

25.42 

18 

28 

36.322 

26.23 

17 

15 

36.350 

26.53 

16 

87 

36.320 

26.58 

16 

50 

36.278 

26.63 

15 

96 

36. 189 

20.69 

14 

81 

35.986 

20.79 

13 

71 

35.819 

26. 9C 

12 

28 

35.596 

<;7.02 

10 

78 

35.405 

27.15 

08 

il 

35.214 

27.45 

06 

26 

35.139 

27.65 

OIR    1-GI    PER 

1<1N0-D1R 

23 

INSr    NANStN    CAST 

22       2          2 

WINC-SPO 

1:> 

TRACE    DIR 

SEA 

HlND-f„R 

DURATION 

CL/IR          /36 

weatme:* 

XI 

CRlG    E59    010 

OPTH       SNU     VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT     P          NOt          N03 

1533.9 
1527.6 
1519.7 
1516.8 
1516.2 
1515.9 
15  14.9 
1512.5 
1510.2 
1506.6 
1502.6 
1495.4 
1491.0 


TcN  50  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


*«««««»«« 


REFID       31        1917 

YcAR 

1971 

eOTOP    03658 

AIR 

TEMP         25.2 

DIR     FGT     PER 

WIMO-jlR 

2Z 

CuNSEC                0011 

MONTH       07 

SHIP    AI 

«ET 

BULB          23 

9 

d2 

1          2 

WIND-SPL 

06 

LAT             35    06       N 

OAY 

16 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1028 

1 

ScA 

MiND-fft 

LONG      047    55       H 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         9/2 

CL/TR 

HEATHER 

Xi 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGI'A-T 

OYNOPIH 

SND    VEL 

OXYG 

PM 

13.4 

OSS 

00000 

24.28 

36.276 

24.54 

1334. 5 

13.4 

oes 

00028 

22.50 

36.277 

25.06 

1530.6 

13.4 

OBS 

00052 

18.26 

36.342 

26.2  5 

1519.7 

13.4 

OBS 

CQ0  81 

17.07 

36. Jl2 

26.52 

1516.7 

13.4 

OBS 

00105 

16.82 

3O.310 

26.58 

1510.3 

13.4 

OBS 

00156 

16.52 

36.282 

26.63 

1316.2 

13.4 

OBS 

00212 

15.93 

36.186 

26.69 

1515.2 

13.4 

oes 

003  17 

14.47 

35.939 

26.83 

1512.1 

13.4 

OSS 

T00423 

12.90 

35.690 

26.97 

1508.3 

13.4 

oes 

00529 

10.97 

35.427 

27.  13 

1503.1 

13.4 

oes 

T00636 

09.10 

35.239 

27.31 

1497.8 

13.4 

OBS 

00854 

07.  15 

35.242 

27.61 

1494.0 

13.4 

OBS 

I01U68 

05.61 

35.126 

27.72 

1491.3 

13.4 

JBS 

T01608 

03.98 

34.971 

27.79 

1493.5 

INST     NANScN    CAST 
TRACE    DIR 
OURAIICN 
CBIG     E59    Oil 


TEN  SO  U06 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUAfE     57 


P'?4       TOT    P 
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TABLE  XXXVIII.— Continued 


RtFIO       31        1917 

YEAR 

1971 

BCTOP    04755 

AIR 

TEMP          25 

CONSfcC                OOU 

MONIf 

1       07 

SHIP    Al 

UEt 

BULB          ^3 

L4I             34    50       N 

Oil 

17 

DATA    USE 

1 

SABOHEIP     1028 

LONG       046    03       k 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO    I/A          B 

CASTNUM/T IMt 

LVLI YP 

DEPTH 

TtMP 

SAL 

SIJMA-I 

13. 0 

08  S 

00000 

24.67 

36.299 

24.44 

13.0 

CBS 

00029 

^2.tb 

36.234 

24.99 

13.0 

U8S 

00053 

16.38 

36.316 

26.15 

13.0 

08S 

000P2 

17.06 

36.302 

26.52 

13.0 

oes 

00106 

16.77 

36.296 

26.58 

13.0 

OBS 

OOlbO 

16.51 

36.274 

26.63 

13.0 

OBS 

T00213 

15.81 

36.156 

26.70 

0 

3 

1 

8/1 


DIR    Mi,T    PER 

<IND-DIR 

Id 

INST    NANSEN    CAST 

20      0         3 

UIND-SPO 

06 

TRACE    DIR 

SEA 

WiND-EbP 

DUPATIuN 

CL/TP 

■EATHtC 

Xi 

OKlb    £59    012 

iDPTH       SND    VEL 

OXY& 

pa4 

TOT    P         N02          NC3 

1535.5 
1531.0 
1520.6 
1516.6 
1516.2 
1516.2 
1514.8 


TtN  SQ  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SoJARE    48 


REFID      31       1917 
CONSEC  0013 

L4T  35    01       N 

LONG       047    54       W 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  18 

HOUR     13.1 


80  TOP    0402  3 
SHIP    Al 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.7 

WET  BULB  23.3 
BAROHETR  1026.1 
CLOUD    T/A  8/3 


OIR    HGT     PER 

27       1         2 
SEA 
CL/TR 


NIND-OIR    25 
WINO-SPC    06 
HIND-FOP 
WEATHER        XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
CRIG  E59  013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SND    VEL       OXYG 


PD4       TOT     P 


13. 
13. 
13. 

13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 


DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
JBS 
OBS 
OBS 


00000 
00028 
00052 

oooao 

00104 
00157 

T00210 
00316 

100422 
00530 
00o3  8 
00659 

T01076 

T01624 


24.78 
21.23 
17.76 
16.91 
16.76 
16.49 
15.94 
14.60 
12.98 
10.81 
09.11 
06.42 
04.89 
03.93 


.270 
.303 
.315 
.305 
.299 
.275 
.183 
.932 
.707 
.399 
.242 
.140 
.025 
.96  9 


24.39 
25.44 
26.36 
26.55 
26.59 
26.63 
26.69 
26.80 
26.96 
27.14 
27.31 
27.63 
27.73 
27.79 


15  35.7 
1527.4 
1518.2 
1516.2 
1516.1 
1516.1 
1515.2 
1512.4 
1506.6 
1502.5 
1497.9 
1491 .1 
1488.4 
1493.5 


REFID 
CONSEC 
LAT 
LONG   0 


1917 

YEAR 

1971 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          25.6 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIP 

28 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SO    1206 

0014 

MONTH       07 

SHIP    Al 

HET 

BULB          23. 

.3 

27 

1         2 

WINO-SPO 

07 

TRACE     DIR 

5     SQUARE       4 

00       N 

DAY 

19 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1026.1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    46 

45       H 

HOUR 

19.0 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E59    014 

I     SQUARE    57 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TCI    P         N02         N03 

SI03          PH 

19.0 

06S 

00000 

25.20 

36.311 

24.29 

1536.8 

19.0 

OBS 

00029 

20.96 

36.318 

25.53 

1526.7 

19.0 

OBS 

00053 

18.24 

36.342 

26.26 

1519.7 

19.0 

OBS 

00082 

17.18 

36.272 

26.46 

1517.0 

19.0 

OBS 

00106 

16.61 

36.186 

26.54 

1515.6 

19.0 

OBS 

00159 

16.04 

36.175 

26.66 

1514.7 

19.0 

OBS 

T00212 

15.37 

36.070 

26.73 

1513.3 

19.0 

DBS 

00318 

14.35 

35.913 

26.6  3 

1511  .7 

19.0 

OBS 

T00425 

12.82 

35.668 

26.96 

1508.1 

19.0 

OBS 

00531 

11.  16 

35.437 

27.10 

1503.8 

19.0 

06$ 

T00638 

06.96 

35.236 

27.33 

1497.3 

19.0 

OBS 

00656 

06.25 

35.102 

27.62 

1490.3 

19.0 

OBS 

T01066 

04.85 

34.999 

27.71 

1488. 0 

•*•»•••*•••*•»* 


REFID       31        1917 

YEAR 

1971 

BOTDP     04572 

AIR 

TEMP          26. 

,7 

DIR    HGT     PER 

WINO-OIR 

31 

CONSEC               0015 

MONTH 

1       07 

SHIP     Al 

WET 

BULd          23. 

.1 

27 

2          2 

WIND-SPD 

05 

LAT             35    01        N 

DAY 

20 

DATA    USE 

1 

BAKOMETR     1027.4 

SEA 

«lND-fOR 

LONG       046    03       H 

HOUR 

18.9 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          8/2 

CL/TR 

/39 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PD- 

18.9 

OBS 

00000 

25.73 

36.323 

24.14 

1538.0 

18.9 

06  S 

00025 

22.99 

36.260 

24.91 

1531 .6 

16.9 

OBS 

00049 

18.61 

36.327 

26.15 

1520.6 

16.9 

085 

00074 

17.19 

36.336 

26.51 

1516.9 

18.9 

OBS 

00099 

16.77 

36.313 

26.59 

1516.1 

16.9 

OBS 

00149 

16.56 

36.298 

26.63 

1516.2 

16.9 

OBS 

T00203 

15.77 

36.166 

26.71 

1514.6 

18.9 

OBS 

00303 

14.44 

35.942 

26.8  4 

1511 .7 

18.9 

OBS 

00402 

13.00 

35. 711 

26.96 

1506.3 

18.9 

OBS 

00507 

11.36 

35.454 

27.06 

1504.1 

18.9 

OBS 

T00606 

09.38 

35,266 

27.26 

1498.4 

16.9 

OBS 

00805 

06.96 

35.170 

27.58 

1492.4 

16.9 

OBS 

101009 

05.03 

35.024 

27.71 

1487.6 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E59    015 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


PD4       TOT    P 


••••*••*•*• 
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TABLE  XXXVIII.— Continued 


R6FI0      31       1917 

YEAR 

1971 

BOTDP     0'.8'i6 

AIR 

TEMP          25.0 

DIR     h&T     PER 

KlNO-DIR 

36 

CONSEC               0016 

MONTH       07 

SHIP    Al 

Wtl 

BULO          23.3 

29 

2         2 

.<1N0-SPD 

05 

LAT            3<»    5<.      N 

DAY 

21 

DATA    USE 

1 

BARCMETR     1028.8 

SEA 

rt INO-EUR 

LONG        0«a    03       W 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLJUD    T/A          8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/IIMt 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNUPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO 

12.9 

OBS 

000  00 

25.20 

36.330 

24.31 

1536.8 

IJ.9 

oes 

00029 

21.88 

36.27<. 

25.2'. 

1529.1 

12.9 

OBS 

00053 

18.12 

36.317 

26.27 

1519.3 

12.9 

OBS 

00081 

16.97 

36.299 

26.5". 

1510.4 

12.9 

OBS 

00103 

16.77 

36.292 

20.58 

1516.1 

U.9 

OBS 

00158 

16.^19 

36.276 

26.63 

13  10.2 

12.9 

OBS 

T00211 

15.67 

36.136 

26.7  1 

1514.3 

12.9 

OBS 

00316 

1'..23 

35.896 

26.85 

1511 .2 

12.9 

OBS 

00<.21 

12.82 

35.662 

26.98 

1508.0 

12.9 

OBS 

00526 

10.81 

35.<.03 

27. l<, 

1502  .4 

12.9 

OSS 

T00631 

09.01 

35.240 

27.33 

1497.4 

12.9 

OBS 

OOS'.a 

06.00 

35.059 

27.62 

1469.1 

12.9 

OBS 

T01060 

05.13 

35.07<. 

27. 7« 

1489.2 

12.9 

OBS 

T0159d 

03.97 

3<..976 

27.79 

1493 .3 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     E59    016 


TEN  SO  1206 
5  SJUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


PU4       TOT     P 


«*«••*»*«••*»*« 


REfID       31       1917 
CONSEC  0017 

LAT  35    03       N 

LONG      046    10      M 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  Z2 

HOUR     11.7 


60TDP     02926 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  ^7.8 

»ET    BULB  22.6 

oAROMETR     1029.1 
CLUUO    T/4  8/6 


DIR     HGT  PcR 

35        1  2 
SEA 

CL/IR  /36 


MIND-DIR  Oi 

JINO-SPO  10 
WIND-FUR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OU 
CURAT  I nN 
CRIG    E59    017 


TEN  SU  1^06 
5  S4UARE  4 
2    SQUARE    48 

1   Square   58 


TlMf 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

r          06S 

00000 

25.27 

36.327 

24.28 

r      OBS 

00024 

22.43 

36.246 

25.06 

r      OBS 

00044 

18.05 

36.323 

26.14 

r      OBS 

00068 

17.14 

36.312 

26.50 

OBS 

00068 

16.79 

36.295 

26.58 

oes 

00132 

16.67 

36.297 

26.61 

OBS 

T00176 

16.07 

36.208 

26.6  8 

OBS 

00262 

14.44 

35.936 

26.63 

OBS 

T00348 

13.71 

35.816 

26.90 

OBS 

00436 

12.61 

35.046 

26.99 

DBS 

T 005 2 3 

10.89 

35.412 

27.13 

OBS 

U0704 

06.05 

35.211 

27.45 

OBS 

T00887 

05.60 

35.050 

27.66 

11.) 

OBS 

701380 

04.16 

34.979 

^7.77 

DYNOPTH       SND    VEL       3XYG 

1536.9 
1630.4 
1520.7 
15  16.7 
1515.9 
1516.3 
1515.1 
1511 .1 
1509.9 
1507.5 
150.;. 7 
1495.0 
1488.2 
1490.4 


P34   TOT  P 


REFIO   31  1917 

CONSEC  0016 

LAT     35  00   N 

LONG   050  04   « 


YEAR  1971 
MONTH  07 
UAY  23 

HOUR     13.6 


60T0P     03840 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.1 

WET     6ULB  22.2 

BAROHETR     1026.1 
CLCUO    T/A  6/2 


DIR     HGT 

26       2 
SEA 
CL/TR 


PER 
3 


WIND-OIR  33 

rtlND-SPD  05 
WIND-FUR 

WEA-THEK  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
OKIG    E59    018 


TcN  SQ  1207 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  40 
1    SQUARE    50 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  DYNDPTh       SND    VEL 


PJ4       TOT    P 


13.8 
13.6 
13.6 
13.6 
13.8 
13.6 
13. S 
13. S 
13.8 
13.8 
13. B 
13.8 
13.8 


OBS 

ces 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
0002  4 
00048 
00071 
00095 
00142 

T00194 
00289 
00364 

T00560 
00737 
00915 

TOl-345 


25.54 
22.77 
21.24 
19.77 
18.93 
18.  19 
17.72 
17.37 
17.00 
15.20 
11.73 
08.04 
04.52 


36.334 
36.274 

36.394 

36.456 
36.452 
36.436 
36.424 
36.372 
36.036 
35.494 
35.156 
35.003 


24.2  0 
24.99 

25.51 

26.17 
26.35 
26.46 
26.53 
26. 5E 
26.74 
27.04 
27.41 
27.75 


1537.6 
1531.2 
1527.9 

1522.4 
l321  .1 
1520.6 
1521  .1 
1521 .5 
1518.5 
1509.3 
1498.3 
1491 .3 


515 


TABLE  XXXIX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  SPENCER  at  Ocean  Station  ECHO,  24  July  1971  -  17  August  1971,  prepared  from 
NODCUstingNo.  31-  1905. 


REFID       31       1905 

rEJR 

1971 

aOTDP    02400 

AlK 

TEMP          26. 

,2 

OIR 

HOT     PER 

WIND-DIR 

34 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SC    1206 

CONSEC              0001 

MONTH       07 

SHIP    SC 

MET 

BUL6          22. 

.6 

34 

2         2 

«|.^D-SPO 

14 

TRACE     0'« 

5     SOJARE       2 

LAT             34    56       N 

o«y 

24 

0«T4    USE 

1 

O4R0METR    1025, 

.6 

SEA 

^INO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

LONG      046    31       « 

HOUR 

16.7 

IREl 

05 

CLOUD    T/4          8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     £60    001 

1     SJUABE    48 

C4SINLK/TIME 

IVLTYP 

DEPTH 

lENP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNJPTH 

SNO    VEl 

OXVG 

P04 

TCT     P          NOi          N03 

SI03          PH 

16.7 

06S 

00000 

25.47 

36.375 

24.26 

1537.5 

16.7 

06  S 

00026 

21.28 

36.319 

25.44 

1527.5 

16.7 

DBS 

00048 

18.32 

36.315 

26.22 

1519.8 

16.7 

DBS 

00074 

17.14 

36.314 

26.51 

1516.8 

16.7 

oes 

00095 

16.83 

36.319 

26.58 

1516.2 

16.7 

DBS 

00143 

16.49 

36.300 

26.6  5 

1515.9 

16.7 

OBS 

00190 

15.86 

36.174 

26.70 

1514.6 

16.7 

OBS 

0Q2  85 

14.86 

36.038 

26.82 

1512.9 

16.7 

OBS 

lOOJBJ 

13.74 

35.830 

26.90 

1510.6 

16.7 

OBS 

004  76 

12.39 

35.623 

27.01 

1507.4 

16.7 

oes 

T00572 

10.33 

35.372 

27.20 

15C1 .4 

16.7 

OBS 

00781 

07.26 

35.205 

27.56 

1493.2 

16.7 

OBS 

00967 

35.126 

16.7 

OBS 

T01461 

04.03 

35.003 

27.81 

1491 .2 

REfID       31       1905 

YEAR 

1971 

BOTOP    02400 

AIR 

TEMP          23, 

.2 

OIR    KGI     PER 

UIND-OIR 

35 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0002 

MONTH       07 

SHIP    SC 

BET 

BULB          22. 

.4 

35 

4          2 

HINO-SPD 

14 

TRACE    OIR 

5    SauARE       * 

LAT             35    04       N 

DAY 

25 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1022, 

.1 

SEA 

MINO-fOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG       048    08       U 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          7/7 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG    £60   002 

1    SQUARE    58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

S103         PH 

12.1 

OBS 

00000 

25.30 

36.279 

24.24 

1537.0 

12.1 

OBS 

00028 

22.86 

36.248 

24.94 

1531.5 

12.1 

OBS 

00050 

18.31 

36.353 

26.25 

1519.8 

12.1 

OBS 

000  78 

16.97 

36.320 

26.55 

1516.3 

12.1 

OBS 

00101 

16.82 

36.327 

26.  5S 

1516.3 

12.1 

OBS 

00151 

16.52 

36.268 

26.63 

1516.1 

12.1 

oes 

002  01 

15.60 

36.172 

26.71 

1514.6 

12.1 

OBS 

00301 

14.53 

35.970 

26.8  4 

1512.0 

12.1 

OBS 

T00401 

13.35 

35.768 

26.93 

1509.6 

12.1 

oes 

00501 

11.20 

35.445 

27.10 

1503.5 

12.1 

OBS 

T00601 

09.50 

35.284 

27.28 

1498.6 

12.1 

QBS 

00805 

06.72 

35.144 

27.59 

1491.4 

12.1 

oes 

01005 

05.18 

35.056 

27.72 

1488.4 

12.1 

oes 

T015O8 

03.97 

34.987 

27.80 

1491.8 

•••••*••*«*•••• 


REfID       31        1905 

YEAR 

1971 

BOTOP    03658 

AIR 

TEMP          26, 

,0 

DIh    HGT     PER 

WINO-DIR 

06 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC                0003 

MONTH       07 

SHIP     SC 

WET 

BULB         22. 

,0 

01 

2          3 

WINO-SPO 

li 

TRACE    OIR 

5     SUUARE        2 

LAT             34    55       N 

DAY 

26 

DATA    USE 

I 

BAROMETR     1024, 

.6 

SEA 

WINO-fCR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG       048    00       H 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/2 

CL/TR          /40 

WEATHER 

XI 

ORIG    E60    003 

1     SQUARE    48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sli,MA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

QXYG 

P04 

TOT     P          HOi          N03 

SI03          PH 

12.6 

OBS 

OQOOO 

25.50 

36.367 

24.24 

1537.5 

12.6 

OBS 

00024 

22.64 

36.267 

25.02 

1530.9 

12.6 

CBS 

00048 

18.44 

36.335 

26.20 

1520.1 

12.6 

OBS 

000  71 

17.14 

36.330 

26.52 

1516.7 

12.6 

OBS 

00095 

16.86 

36.316 

26.57 

1516.3 

12.6 

OBS 

00142 

16.54 

36.293 

26.63 

1516.1 

12.6 

oes 

T00195 

15.80 

36.179 

26.72 

1514.5 

12.6 

OBS 

00289 

14.57 

35.961 

20.82 

1511 .9 

12.6 

OBS 

T0Q384 

13.32 

35.761 

26.93 

1509.2 

12.6 

OBS 

00484 

11.58 

35.504 

27.08 

1304.6 

12.6 

oes 

T00579 

09.77 

35.307 

27.25 

1499.4 

12.6 

OBS 

00769 

07.50 

35.224 

27.54 

1493.9 

12.6 

OBS 

00965 

35.060 

12.6 

OBS 

T0I452 

04.01 

34.999 

27.81 

1491.0 

*«•«***•«•«»«•* 
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TABLE  XXXIX.— Continued 


REFID       21  W05 

CONSEC  LOO* 

L«T            j5  00      N 

LONG       O".?  5".      W 


VEUt  1971 
MONTH  07 
Day  27 

HOUR     12.0 


BOTDP    OiSiie 

Ship  sc 
oara  use  i 
aREa     05 


aiR  TEMP  25.0 
"ET  BULb  22.1 
baRO'^ETR  1026.3 
CLOUD  T/a    8/2 


DIP    HT    PER 
35       1         3 

sea 

CL/IS 


WIND-OIR    GO 
»1N0-SPD    00 
rtlNO-FOR 
HEalHER       XI 


INST     NaNSEN    CAST 
TRaCE    DIR 
DURATION 
ORIG    E60    004 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  <> 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    57 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12.0 
12.0 
12. G 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


COO  00 
0OO25 
00050 
0Q075 
00100 
00150 

roo2oo 

00300 
T00<t00 

00500 
T  006  00 

00800 
TOIOOO 
TG1505 


TEMP  SAL  Sli,MA-T  DVNOPTH       SND    VEL       OXr  G 

25.71  36.378  24.16  153a. 0 

.:3.76  36.287  24.71  1533.7 

18.70  36.337  26.14  1520.9 

17.05  36.323  2a. 53  1516.5 

16.85  36.317  26.56  1516.3 

16.47  36.288  26.65  1516.0 

15.7.:  36.162  ^6.72  1514.3 

14.41  35.945  26.85  1511.6 

13.28  35.769  26.95  1509.3 

11.67  35.517  27.07  1505.2 

09.35  35.284  27.30  1498.2 

06.85  35.169  27.59  1491.9 

05.24  35.054  27.71  1486.6 

04.05  34.998  27.80  1492.1 


P04       TOT    P 


•«*«*«•«» 


REfID       31        1905  YEAR     1971  BOTOP    04300 

CCNSEC                0005  MONTH       07  SHIP    SC 

LAT             34     54. 4N  LAY             28  DATA    USE       1 

LONG       047    56. 9h  HOUR     13.1  AREA               05 


alR    TEMP  25.1 

KET  BULB  22.5 
BAROMETR  1023.8 
CLOUD    T/a         B/7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

saL 

SIGMA-T 

OBS 

000  00 

25.62 

36.363 

24.20 

DBS 

00025 

23.28 

36.270 

24.33 

OBS 

00046 

18.34 

36.332 

26.22 

OBS 

000  70 

17.25 

OBS 

0OC92 

16.84 

36.311 

26.56 

OBS 

00137 

16.59 

36.292 

26.62 

OBS 

00182 

16.02 

36.202 

20.68 

OBS 

002  74 

14.73 

35.987 

26.81 

OBS 

00368 

13.45 

35.772 

26.92 

OBS 

T00565 

10.06 

35.324 

27.21 

OBS 

00766 

06.99 

35.131 

27.54 

OBS 

00976 

05.72 

35.119 

27.70 

OBS 

101530 

04.03 

35.009 

27.61 

DIR    hGT     PER 

WINO-DIR 

30 

INST     NANSEN    CAST 

49       3          2 

UIND-SPD 

18 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E60    005 

JDPTH       SND    VEL 

OXYG 

pa4 

TOT     P         N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


1537.8 
1532.5 
1519.8 

1516.2 
1516.1 
1515.0 
1512.2 

1509.4 
1500.3 
1491.6 
1490.2 
1492.4 


REfID       31       1905 
CONSEC  0006 

LAT  35    01. 4N 

LONG       048    03. 9W 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  29 

HOUR     12.6 


BOIDP    02926 
SHIP    SC 

DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  23.8 

WET  BULB  21 .8 
BARCHETR  1019.9 
CLOUD    T/a  8/6 


DIR    hGT 

PER 

WIND-DI  R 

01 

INST     NANSEN    CAST 

01       1 

2 

WIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

/36 

WEaTHER 

xa 

ORIG    E60    006 

TEN  SO  1206 
5  SQUaRE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNOPTh       SND    VEL       OXYG 


PU4       TOT     P 


12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
CBS 


000  00 
00029 
000  54 
00083 
00107 
00161 
002  15 
00322 

100429 
00536 

T006  44 
00664 


25.16 
20.34 
17.55 
16.89 
16.74 
16.35 
15.57 
14.26 
12.66 
10.40 
06.77 
05.93 


36.328 
36.310 
36.32  2 
36.301 
36.288 
36.249 
36.105 
35.889 
35.039 
35.326 
35.231 
35.066 


24.31 
25.69 
26.41 
26.56 
26. 5E 
26.64 
26.71 
26.64 
26.97 
27.16 
27.36 
27.63 


1536.7 
1525.1 
1517.7 
1516.2 
1516.1 
1515.7 
1514.1 
1511 .4 
1507.6 
1501.0 
1496.7 
1489.1 


REfID  31  1905 
CONSEC  0007 
LAT  33  40  N 
LONG   046  36   W 


YEAR  1971 
MONTH  07 
DAY  30 
HOUR  12.0 


BOTDP  04993 
SHIP  SC 
Daia  USE   1 

aREa  05 


aiR    TEMP  26,4 

WET    BULB  23.4 

BAROMETR     1020.2 
CLOUD    I/a  8/2 


OIR    HGT    PER 

05       2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DI  R  14 

WINO-SPD  14 
WIND-FOR 

WEaTHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E60    007 


TEN  Sg  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  26 
1    SQUARE    36 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

25.95 

36.798 

24.43 

12.0 

oes 

00029 

24.51 

36.716 

24.81 

12.0 

OBS 

00053 

20.65 

36.609 

25.78 

12.0 

OBS 

0O0B2 

19.35 

36.631 

26.19 

12.0 

OBS 

00106 

18.62 

36.561 

26.3  3 

12.0 

OBS 

00159 

17.54 

36.435 

26.50 

12.0 

OBS 

T00214 

17.22 

36.422 

26.57 

12.0 

OBS 

00319 

16.88 

36.370 

26.6  1 

12.0 

oes 

T00426 

15.97 

36.204 

26.70 

12.0 

OBS 

00532 

14.67 

35.972 

26.81 

12.0 

OBS 

T00639 

13.14 

35.734 

26.95 

12.0 

OBS 

00657 

06.60 

35.209 

27.37 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1539.0 
1536.1 
1527.2 
1523.6 
1521.9 
1519.5 
1519.4 
1520.1 
1518.9 
1516.3 
1512.7 
1499.6 


P04       TOT    P 


***••••****••«« 
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TABLE  XXXIX.— Continued 


R6FI0      31      1905 

CCNSEC  oooe 

L»T  34    45       N 

(.ONG       047    35       H 


yEAK  1971 
MONTH  07 
DAY  jl 

HOUR     13.1 


BOTDP    04755 

SHIP   sc 

DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  i».S 

■<£!  8U18  2J.5 
UABOMETR  10^6.0 
CLOUD     T/A  8/J 


DIR    HOT     PER 

13       1         .; 
SEA 
CL/TR 


UIND-DiR  13 

MIND-SPC  11 
HiND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E60    OOB 


TEN  SO  li06 
5  SdUARE  ^ 
Z  SOUARE  46 
1     SQUARE    47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06  S 

00000 

25.40 

36.286 

24.21 

OBS 

00024 

22.82 

36.277 

24.97 

OBS 

0004  7 

18.70 

36.348 

26.15 

DBS 

00071 

17.21 

36.342 

26.51 

OBS 

000  94 

16.86 

36.315 

26.57 

OBS 

00142 

16.71 

36.328 

26.62 

OBS 

00194 

16.17 

36.227 

26.67 

OBS 

00288 

14.92 

36.030 

2o.eo 

OBS 

T003B3 

13.62 

35.844 

26.89 

oes 

00482 

12.40 

35.629 

27.02 

OBS 

T005  76 

10.58 

35.410 

27.19 

OBS 

00764 

07.60 

35.200 

27.48 

OBS 

T00957 

05.96 

35.151 

27.70 

OBS 

T01437 

04.19 

35.016 

27.80 

DYNOPTM       SNO    VEL       OXYG 

1537.2 
1531  .4 
1520.9 
1517.0 
1516.3 
1516.6 
1515.7 
1513.1 
1510.9 
1507.5 
1502.5 
1495.0 
1490.9 
1491 .5 


P04   TOT  P 


REflO   31  1905 

CONSEC  0009 

LAT     35  07   N 

LONG   048  17   H 


YEAR  1971 
MONTH  08 
UAY  01 
HOUR  13.0 


BOTDP  04023 
SHIP  SC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  25.1 
WET  BULB  21 .1 
6AR0MEIR  1029.0 
CLCUO  T/A    0/2 


DIR  hGT  PER 

09   1    2 
SEA 
CL/TB 


MIND-DIR  09 

WIND-SPD  08 
WIND-fOR 

WEATHER  XI 


INST     NANStN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E60    009 


TEN  S«  1206 
5  SCUARE  4 
2  SQUARE  4i 
1     SQUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

OBS 

00000 

25.63 

36.387 

24.22 

13.0 

DBS 

0Q024 

23.35 

36.302 

24.84 

13.0 

OBS 

00047 

18.69 

36.349 

26.15 

13.0 

OBS 

000  71 

17.22 

36.333 

26.50 

13.0 

OBS 

000  94 

16.90 

36.356 

26.60 

13.0 

OBS 

00141 

16.62 

36.312 

26.63 

13. C 

OBS 

Tool  93 

15.97 

36.203 

26.70 

13.0 

08S 

00287 

14.69 

36.004 

26.83 

13.0 

CBS 

T0D382 

13.53 

35.607 

26.93 

13.0 

OBS 

004  81 

11.93 

35.562 

27.06 

13.0 

OBS 

T005  76 

10.19 

35.395 

27.25 

13.0 

OBS 

00765 

07.50 

35.233 

27.55 

13.0 

OBS 

00961 

05.20 

35.046 

27.71 

13.0 

OBS 

T01456 

04.07 

35.009 

27.81 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1537. d 
1532.7 
1520.9 
1517.0 
1516.4 
1516.3 
1515.1 
1512.3 
1509.9 
1505.8 
15C1 .0 
1493.9 
1487.8 
1491 .4 


P04   TOT  P 


«**  «*••*««* 


REFIO  31  1905 
CONSEC  0010 
lAT  35  04  N 
LONG   047  51   H 


YEAR  1971 
MONTH  08 
DAY  02 
HOUR  13.1 


BOTDP    02910 
SHIP    SC 
DATA    USE        1 
AREA  0  5 


AIR    TEMP 
WET    BULB 
6AR0METR    ; 
CLOUD    T/A 


25.6 

22.5 

027.5 

6/2 


OIR     HGT  PER 

09       0  2 

SEA 

CL/TR  /46 


WIND-DIR  09 

WIND-SPD  05 
«IN0-f0R 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG     E60    010 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06$ 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

00024 

00047 

00071 

00094 

00141 

00193 

00287 

T00382 

00481 

005  76 

00766 

T00961 

T01461 


TEMP 

<:5.82 
23.45 
19.53 
17.16 
16.77 
16.06 
15.40 
14.2  7 
13.23 
11.53 
09.64 
06.92 
05.66 
04.03 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


PJ4   TOT  P 


36, 
36. 
36. 

36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 
35. 
36. 
35. 
34. 


390 
364 
370 
384 
395 
213 
096 
936 
755 
511 
316 
163 
174 
968 


24.16 
24.86 
25.95 
26.55 
20.66 
26.68 
20.74 
26.6  7 
26.95 
27.09 
27.28 
27.56 
27.75 
27.79 


1536.3 
1533.0 
1523.2 
1516.9 
1516.1 
1514.5 
1513.2 
1510.9 
1508.0 
1504.4 
1498.9 
1491.6 
1489.6 
1491 .2 


BEFIO       31        1905 

YEAR 

1971 

BOTDP    04389 

AIR 

TEMP          25.8 

OIR    HGT    PER 

WINO-DI  R 

09 

INST 

CONSEC              0011 

MONTH       06 

SHIP    SC 

WET 

3UL6          22.4 

09 

1          2 

WIND-SPD 

O-* 

TkAC 

LAT           35   00      N 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1027.1 

SEA 

wind-Fur 

DURA 

LONG      047    52       U 

HOUR 

19.3 

AREA              05 

CLCUO    T/A          8/2 

CL/Tf 

t 

WEA  THEK 

XI 

ORIG 

CASINUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

JXYG 

PU4 

TOT    P 

19.3 

OBS 

00000 

26.42 

36.340 

23.93 

1539.6 

19.3 

OBS 

00025 

23.32 

36.243 

24.80 

1532 .o 

19.3 

UBS 

00050 

19.67 

36.298 

25.66 

1523.6 

19.3 

OBS 

000  75 

17.20 

36.303 

20.4  8 

1516.9 

19.3 

LIBS 

00100 

16.63 

36.289 

26.61 

1515.6 

19.3 

CBS 

0O150 

15.73 

36.149 

26.71 

1513.5 

19.3 

OBS 

T002  06 

14.86 

35.992 

26.78 

1511.5 

19.3 

OBS 

00307 

13.81 

35.633 

26.89 

1509.6 

19.3 

OBS 

T00408 

12.26 

35.599 

27.02 

1505.8 

19.3 

OBS 

00515 

10.66 

35.400 

27.16 

1501.8 

19.3 

CBS 

00617 

08.62 

35.209 

27.36 

1495.7 

19.3 

OBS 

00821 

06.06 

35.076 

27.63 

1489.0 

19.3 

OBS 

T01031 

04.93 

35.036 

27.73 

1487.8 

19.3 

OBS 

T015J2 

03.99 

34.991 

27.80 

1492.6 

• 

INST     NANSEN    CAST 
OIR 
ION 
E60    Oil 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SUUARt     57 


518 


TABLE  XXXIX.— Continued 


R6FID   31 
CONSEC 
L«T     35 
LONG   0«7 


1905 

YEAR 

1971 

BOTDP    04343 

alK 

TEMP          25, 

.6 

OIR    HOT     PER 

»fJD-OIR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0012 

MONTH       08 

SHIP    SC 

JET 

BULB          22 

.7 

07 

1          2 

-I.NI/-SPO 

09 

TRACE    OIR 

5     SOUARE        4 

02       N 

OiY 

Oi 

DA 

TA    USE 

1 

bAKOMETk     1027, 

.8 

SEA 

WINU-FOR 

OUR  A  1 1  ON 

2     SQUARE     46 

56       H 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          8/2 

CL/IB 

hEATHEP 

XI 

ORIG    £60    012 

1     SOUARE     57 

T  IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SibMA-T 

DVNDPTH 

SNO     VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SIJ3          PH 

12.3 

UBS 

000  00 

25.98 

36.355 

24.06 

1538. o 

12.3 

DBS 

00025 

22.00 

36.291 

25.22 

1529.3 

12.3 

OBS 

000^9 

18.69 

36. 311 

26.12 

1520.8 

12.3 

OBS 

0007* 

17.13 

36.314 

26.51 

1516.7 

12.3 

OBS 

00099 

16.73 

36.266 

26.57 

1515.9 

12.3 

OBS 

00K.9 

16.27 

36.245 

26.66 

1515.3 

12.3 

OBS 

100204 

15.63 

36.135 

26.72 

1514.1 

12. J 

CBS 

0030". 

14.33 

35.921 

26.85 

15U.4 

12.3 

OBS 

lOO'.O'i 

12.85 

35.688 

26.97 

150  7.8 

12.3 

OBS 

00508 

11.24 

35.462 

27.11 

1503.7 

12.3 

OBS 

100608 

09.35 

33.279 

27.30 

1498.3 

12.3 

OBS 

00807 

06.26 

35.108 

27.62 

1489.6 

12.3 

OBS 

101012 

05.18 

35.076 

27.74 

1486.6 

12.3 

OBS 

01520 

03.98 

34.991 

27.60 

1492.0 

REflD      31       1905 

YEAR 

1971 

BOTDP    02286 

AIR 

TEMP          26, 

.1 

OIR    HGT     PER 

WIND-DIR 

10 

CONSEC              0013 

MONTH       08 

SHIP     SC 

MET 

BULB          22. 

.5 

10 

1          2 

MIND-SPO 

13 

LAT             35    03. 5N 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

8AR0METR    1026, 

.3 

SEA 

WIND-EOR 

LONG       048    09. OW 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A          9/6 

CL/TR 

/4C 

WEATHER 

X8 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

0XY6 

P3 

12.3 

OBS 

00000 

25.92 

36.401 

24.14 

1538.5 

12.3 

OBS 

00025 

24.48 

36.317 

24.51 

1535.5 

12.3 

OBS 

00045 

19.50 

36.345 

25.94 

1523.1 

12.3 

CBS 

00069 

17.87 

36.345 

26.35 

1518.9 

12.3 

OBS 

00088 

17.  13 

36.342 

26.53 

1517.0 

12.3 

OBS 

00132 

16.75 

36.331 

26.61 

1516.6 

12.3 

CBS 

T00176 

16.  19 

36.245 

26.68 

1515.5 

12.3 

OBS 

00264 

14.96 

36.034 

26.79 

1512.9 

12.3 

OBS 

00353 

13.  75 

35.835 

26.90 

1510.2 

12.3 

OBS 

00444 

12.63 

35.664 

27.00 

1507.7 

12.3 

OBS 

T0O537 

10.54 

35.378 

27.  17 

1501.6 

12.3 

OBS 

00732 

07.  71 

35.241 

27.53 

1494.2 

12.3 

OBS 

T00931 

05.89 

35.138 

27. 7C 

1490.2 

12.3 

OBS 

T01454 

04.07 

35.007 

27.61 

1491.3 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E60  013 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1  SQUARE  58 


P04   TOT  P 


REFID       31       1905 
CONSEC  0014 

LAT  35    06      N 

LONG      047    54      M 


YEAR  1971 
MONTH  08 
DAY  06 

HOUR     12.3- 


BOTDP    03109 
SHIP     SC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.4 

WEI  BULB  22.8 
BAROMETR  1020.4 
CLOUD    T/A  8/3 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

OBS 

000  00 

25.46 

36.352 

24.24 

12.3 

OBS 

00028 

23.94 

36.262 

24.63 

12.3 

OBS 

00052 

19.75 

36.349 

25.87 

12.3 

OBS 

00079 

17.40 

36.305 

26.44 

12.3 

OBS 

00103 

16.76 

36.335 

26.61 

12.3 

OBS 

00155 

16.41 

36.283 

26.66 

12.3 

OBS 

T00206 

15.71 

36.150 

26.72 

12.3 

OBS 

00310 

14.36 

35.949 

26.86 

12.3 

OBS 

0O412 

12.90 

35.690 

26.9  7 

OIR     HGT     PER 

WI>4D-DIR 

19 

INST     NANStN    CAST 

15       2         3 

WINO-SPD 

18 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E60    014 

lOPTH       SND    VEL 

OXVG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SQUARE     57 


1537.4 
1534.2 
1523.9 
1517.6 
1516.1 
1515.9 
1514.4 
1511 .6 
1508.2 


•****••***•»»•« 


REFID  31  1905 
CONSEC  0015 
LAT  35  00  N 
LONG   048  00   W 


YEAR  1971 
MONTH  08 
DAY  09 
HOUR  12.9 


BOTDP  04023 
SHIP  SC 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  27.9 

WEI     BULB  25.0 

6ARCMETP     1026.4 
CLOUD    I/A  8/6 


OIR     HGT  PER 

16       2  2 
SEA 

CL/TR  /3e 


wIND-OIR  Id 

WIND-SPD  Id 
JIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     E60    015 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

OBS 

00000 

25.77 

36.235 

24.06 

12.9 

OBS 

00027 

24.91 

36.325 

24.39 

12.9 

OBS 

00050 

20.40 

36.337 

25.69 

12.9 

OBS 

00077 

17.76 

36.375 

26.40 

12.9 

OBS 

00100 

17.04 

36.338 

26.55 

12.9 

OBS 

00150 

16.64 

36.335 

26.64 

12.9 

OBS 

T002  00 

16.11 

36.230 

26.69 

12.9 

OBS 

00299 

14.81 

36.069 

26.85 

12.9 

OBS 

T00398 

13.64 

35.818 

26.91 

12.9 

OBS 

00497 

12.10 

35.578 

27.04 

12.9 

OBS 

005  96 

10.36 

35.363 

27.19 

12.9 

OBS 

00797 

07.47 

35.229 

27.55 

12.9 

OBS 

00993 

06.  10 

35.177 

27.70 

12.9 

OBS 

T01489 

04.13 

35.036 

27.82 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1538.0 
1536.5 
1525.6 
1518.7 
1516.9 
1516.5 
1515.6 
1513.0 
1510.5 
1506.7 
1501 .9 
1494.3 
1492.1 
1492.2 


«****•••»**»**« 
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TABLE  XXXIX.— Continued 


REFIO   31 
CONSEC 
tAT     35 
LONG   046 


1905 

rEAB 

1971 

BOTOP    04000 

AIR 

TEMP          25, 

.3 

DIR 

hG  I     PE  R 

WIND-OIR 

30 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0016 

MONTH       OB 

SHIP    SC 

HEI 

BULB         <;1, 

.8 

00 

0         X 

KIMP-SPO 

03 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

00       N 

Oir 

11 

DATA    JSE 

1 

6AR0METR     1021, 

.9 

SEA 

wlND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

00       U 

HOUR 

W.3 

AREA 

05 

CLCUO     I/A          8/2 

CL/IR 

MEAIHER 

XI 

ORIG    E60    016 

1     SQUARE     58 

IINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXVG 

Pu4 

TOT     P          NU2          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

25.53 

36.303 

24.  18 

1537.5 

CDS 

0002* 

25.58 

36.302 

24.1  7 

1538.0 

OBS 

00048 

21.83 

36.314 

25.28 

1529.3 

OBS 

00071 

19.17 

36.304 

23.99 

1522.5 

OBS 

00095 

17.32 

36.293 

26.45 

1517.6 

OBS 

T0019'i 

15.38 

36.125 

24.77 

1513.1 

OBS 

0028B 

14.07 

35.896 

26.8  8 

1510.2 

OBS 

00383 

13.02 

35.742 

26.98 

1508.1 

OBS 

00481 

11.27 

35.470 

27.11 

1503.4 

OBS 

T005  76 

09.68 

35.316 

27.27 

1499.1 

OBS 

00765 

07.59 

35.289 

27.58 

1494.3 

OBS 

00959 

05.71 

35.153 

27.73 

146',  .9 

OBS 

T01442 

04.  17 

35.030 

27.8  I 

1491 .5 

•«•••••••»*•«•* 


REflO       31       1905 

YEAR 

1971 

BOTDP    04100 

AIR 

TEMP          27, 

.6 

DIR    HGI    PER 

rtlMO-OlR 

04 

CONSEC              0017 

MONTH       08 

SHIP    SC 

WET 

BULB          ii 

.4 

04 

J          2 

rtlNO-SPD 

02 

LAT             34    57       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

I 

SARUHETR     IJ23 

,4 

SEA 

WIND-FDR 

LONG       048    13       H 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD    T/«          „, 

/2 

CL/TR 

/4  4 

WEATHc< 

XI 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VtL 

JXYG 

PU' 

12.3 

OBS 

COO  00 

25.71 

36.292 

24.12 

1537.9 

12.3 

OBS 

00024 

25.53 

36.31 7 

^4.19 

1537. ■« 

12.3 

OBS 

00049 

20.68 

36.336 

25.62 

1520.3 

12.3 

OBS 

00073 

18.80 

36.347 

26.12 

1521.6 

12.3 

OBS 

00097 

17.06 

36.336 

26.54 

1516  .9 

12.3 

OBS 

C0146 

16.72 

36.335 

26.6  2 

1516.7 

12.3 

OBS 

T00199 

16.07 

36.347 

26.7  8 

1515.6 

12.3 

OBS 

00296 

14.76 

36.235 

20.99 

1513.0 

12.3 

OBS 

00392 

13.50 

36.008 

<:7.09 

1510.2 

12.3 

OBS 

00493 

12.21 

35.835 

27.21 

15  07.3 

12.3 

OSS 

T00589 

10.70 

35.616 

27.33 

1503.4 

12.3 

OBS 

00780 

07.67 

35.262 

27.55 

1494. d 

12.3 

OBS 

100976 

05.41 

35.082 

27.71 

1488.9 

12.3 

OBS 

T01465 

04.11 

35.037 

27.83 

1491.7 

INST     NANSEN    CAST 
T.<ACE    OIR 
DURATION 
GRIG     E60    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


REflO      31      1905  YEAR    1971 

CONSEC  0016  MONTH      08 

LAT  35   03      N  DAY  13 

LONG       048    14       H  HOUR     12.3 


BOTDP    04200 

AIR    TEMP          25.1 

DIR    huT 

PER 

WIND-OIR 

20 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SQ     1206 

SHIP    SC 

WET     BULB          22.9 

15       2 

3 

WINC-SPO 

05 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

DATA    USE       1 

8AR0HETR    1025.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E60    018 

1    SQUARE    58 

CASTNUH/TIME       LVLTYP 


SIGMA-I  OYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 


P04       IGT    P 


12.3 

OBS 

00000 

26, 

.29 

36  .  3  2  3 

ii 

.96 

12.3 

OBS 

00025 

36.269 

12.3 

OBS 

00050 

20. 

,03 

36.376 

25, 

.82 

12.3 

06$ 

00075 

17, 

.86 

36.34  3 

26, 

.35 

12.3 

OBS 

00100 

16. 

.85 

36.337 

26. 

,59 

12.3 

OBS 

00150 

16. 

.50 

36.299 

26. 

.65 

12.3 

OBS 

T00205 

15. 

.68 

36.152 

26. 

,72 

12.3 

OBS 

00305 

14. 

.50 

35.974 

26. 

,85 

12.3 

065 

T00406 

13. 

.54 

35.802 

26. 

.92 

12.3 

06  S 

00511 

11. 

,62 

35.511 

27. 

,06 

12.3 

06S 

00611 

10. 

.16 

35.374 

27. 

.24 

12.3 

OBS 

00811 

07. 

,32 

35.234 

27. 

.58 

12.3 

OBS 

T01016 

05. 

,54 

35.067 

27. 

,  70 

12.3 

OBS 

T01527 

04. 

,20 

35.032 

27. 

,61 

1539.3 

1524.6 
1518.9 
1516.4 
1516.1 
1514.3 
1512.0 
1510.3 
1505.2 
1501 .5 
1494.0 
1490.1 
1493.1 


**••••*•*•••« 


REFIO      31      1905 

YEAR 

1971 

BOIOP    04000 

AIR 

TEMP         26, 

.4 

OIR 

hGI    PER 

WInO-OIR 

12 

CONSEC             0019 

MONTH       08 

SHIP    SC 

WET 

BULB         2Z. 

.3 

15 

0         2 

WINO-SPD 

03 

LAI           35   03      N 

DAY 

14 

data' USE       1 

6ARCMETR    1025. 

.2 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       046    07      H 

HOUR 

12.5 

AREA              05 

CLOUD    I/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUH/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

12.5 

06  S 

00000 

26.31 

36.282 

23.92 

1539.3 

12.5 

OBS 

00025 

24.82 

36.276 

24.38 

1536.2 

12.5 

OBS 

00050 

19.78 

36.319 

25.64 

1523.9 

12.5 

DBS 

00075 

17.46 

36.381 

26.46 

1517.8 

12.5 

OBS 

00100 

16.87 

36.362 

26.61 

1516.4 

12.5 

OBS 

00150 

16.54 

36.340 

26.6  7 

1516.2 

12.5 

CBS 

T00200 

15.96 

36.266 

26.74 

1515.3 

12.5 

06$ 

00300 

14.61 

36 . 0  1 0 

26.85 

1512.3 

12. S 

OBS 

1 004  00 

13.29 

35.800 

26.97 

1509.4 

12.5 

06$ 

005  00 

11.64 

35.558 

27.07 

1505.8 

12.5 

08$ 

00599 

10.06 

35.327 

27.22 

15  00.9 

12.5 

06$ 

00797 

07.25 

35.196 

27.56 

1493.4 

12.5 

06$ 

00995 

05.56 

35.106 

27.71 

1490.0 

12.5 

08$ 

101486 

04.06 

35.003 

27.60 

•  *•! 

1*4 

1491.8 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E60    019 


P04       TOT    P  N02  N03 


TEN    SQ    1206 


SQUARE       4 
SQUARE    46 


1     SQUARE     56 
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TABLE  XXXIX.— Continued 


REfID       31  1905  YEAR     1971 

CONSEC  0020  MONTH       08 

L4I             35  31       N  D»y             15 

LONG       048  10       H  HOUR     12.5 


BOTOP     04100 
SHIP    SC 
OiTA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         25.5 
"EI    BULB  21.9 

6AR0METR     1026.2 
CLOUO    T/A  e/7 


OIR    HOT     PER 

07       1  2 

SEA 
CL/IR 


KINO-DIR  07 

■IIND-SPO  12 
UINO-fOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E60   020 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SOUARE     58 


CASTNUM/TIHE       LVLTVP  DEPTH 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


OBS 

oes 

OSS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 


00000 
00026 
000  <.  7 
000  71 
00092 
00138 

700184 
00278 

T00367 
004  58 


25. 
23. 
21. 
19, 
18. 
16. 
17. 
17. 
17. 
16. 


.27 
.26 
.67 
,09 
,76 
35 
00 


36.305 
36.342 
36.435 
36.474 
36.501 
36.485 
36.454 
36.429 
36.392 
36.201 


SIGMA-T  OVNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

24.07 


P04      TOT    P         N02         N03 


24.7  8 
25.53 
26.10 
26.2  7 
26.40 
26.46 
26.54 
26.6  0 
26.68 


1538.3 
1533.5 
1528.0 
1523.0 
1521 .7 
1520.8 
1520.6 
1520.9 
1521 .3 
1519.6 


•*•••*•••***••• 


REFIO  31  1905 
CONSEC  0021 
lAT  34  58  N 
LONG   048  10   U 


CASTNUM/TIME       LVLTrP 


YEAR     1971 

BOTDP    04100 

AIR    TEMP          25.9 

DIR    hGT    PER 

HINO-DIR 

09 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

MONTH       08 

SHlfS    SC 

HET    BULB         22.3 

09       1         ^ 

KIND-SPO 

10 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       2 

DAY             16 

DATA  use     I 

BAROMETk     1026.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

HOUR     11.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A          8/5 

CL/TR         /37 

WEATHER 

X4 

ORIG     E60    021 

1     SQUARE    48 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SlGMA-T 

OYNDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

S103         PH 

.6 

MS 

000  00 

26, 

.36 

36 

.372 

23, 

,98 

.6 

OBS 

00026 

24, 

.48 

36, 

,336 

24 

.53 

.6 

OBS 

00051 

20, 

,Z3 

36, 

.339 

25, 

.74 

.6 

OBS 

00077 

18, 

.53 

36, 

.361 

26, 

.20 

.6 

OBS 

00102 

17, 

.27 

36, 

.336 

26, 

.49 

.6 

OBS 

00153 

16, 

.77 

36. 

.311 

26, 

.59 

.o 

oes 

T00210 

16. 

.44 

36. 

.268 

26, 

.64 

.6 

OBS 

00312 

15, 

.17 

36. 

.063 

26, 

.77 

.6 

oes 

T00414 

13. 

.75 

35. 

.814 

26, 

.89 

.6 

OBS 

00522 

12. 

,14 

35. 

.589 

27. 

.04 

.6 

oes 

00624 

10. 

,28 

35. 

,357 

27, 

.20 

.6 

oes 

00829 

07. 

,50 

35. 

,203 

27, 

.53 

,6 

oes 

T01039 

05. 

,58 

35. 

099 

27, 

.70 

.6 

OBS 

T01561 

04. 

,00 

35. 

009 

27. 

,81 

1539.5 
1535.5 

1525.2 
1520.9 
1517.6 
1517.0 
1516.8 
1514.3 
L511 .2 
1507.3 
1502.1 
1494.9 
1490.7 
1492.8 


**«»**•**•••»«* 
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TABLE  XL.-Obser\'ed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
SIIERMAxN  at  Ocean  Station  ECHO,  17  August  1971  -  14  September  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-  1916. 


RtFlO       31        1S16 

VEiS 

1971 

60IDP     04682 

AIR 

TEKP         26. 

.7 

DIP 

HOT     PER 

Hl\0-OI  R 

33 

INSI     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC                0001 

MONTH       08 

SHIP    IH 

«ei 

6UL6         22. 

,1 

29 

2         4 

-INO-SPO 

03 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

l»T             3*    55       N 

OAY 

17 

OATi    USE 

1 

SAROHETk     1026, 

.9 

SEA 

HiND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     46 

LCNG      047    55      H 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          8/5 

CL/TR          /30 

ntATHER 

XI 

ORIG     E61    001 

1     SOUARE    47 

CASTNUM/T IHE 

LVLTYP 

DEPIH 

lEMP 

SAL 

SI,.MA-I 

DVNDPTH 

SNO    VcL 

oxro 

PU4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

1J.4 

OBS 

00000 

26.30 

36.350 

23.96 

1539.3 

13.* 

06  S 

OOOJO 

25.30 

13. «. 

06  S 

00054 

19. ';7 

13. ■» 

OBS 

00083 

18.04 

13. <• 

OBS 

00107 

16. t5 

13. <. 

065 

OOlol 

16.06 

13.4 

OBS 

T00215 

16.19 

13.4 

OBS 

00322 

14.67 

13.4 

oes 

T00429 

13.46 

13.4 

OBS 

00537 

11.18 

J5.42C 

27.09 

1503.9 

13.4 

OBS 

T00645 

09.36 

35.267 

27.29 

1499.0 

13.4 

oes 

0086b 

06.95 

35.222 

27.62 

1493.4 

13.4 

065 

T01084 

05.72 

35. 145 

27.72 

1492.0 

13.4 

065 

01630 

04.04 

35.000 

27.80 

1494.1 

REflO       31        1916 

YEAP 

1971 

60T0P     04297 

AIR 

TEMP          26. 

.1 

OIR    HGT     PER 

<1N0-DIR 

25 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0002 

MONTH       06 

SHIP     IH 

WET 

BULB         2i, 

.4 

25 

2         2 

k^IND-SPO 

10 

TRACE    OIR 

5     SOUARE        2 

LAT            34    58. 3N 

OAY 

18 

DATA    USE 

1 

bASOMETR     1023. 

.9 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

CONG       048    01. 2U 

MOUl- 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         ■y/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E61    002 

1     SQUARE    48 

CASINOM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGI-A-T 

DYNOPTH 

SNO     VcL 

OXYO 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03*      PH 

12.1 

uBS 

00000 

26.15 

36.34E 

24.02 

1539.0 

12.1 

oBS 

000  22 

25.67 

36.334 

24.16 

1538.2 

12.1 

08  S 

0D042 

23.55 

J6.289 

24.77 

1533.5 

12.1 

OBS 

0Q065 

20.36 

36.316 

25.69 

1525.7 

12.1 

OBS 

000  8  5 

18.17 

36.321 

26.26 

1520.0 

12.1 

LBS 

00127 

16.78 

36.260 

26.57 

1516.5 

12.1 

.-BS 

100170 

16.30 

36.212 

26.63 

1515.7 

12.1 

ObS 

00255 

15.05 

36.013 

26.76 

1513.0 

12.1 

OBS 

T0Q340 

13.75 

35.747 

26.8  3 

1509.9 

12.1 

Cos 

00424 

12.90 

35.698 

26.97 

1508.4 

12.1 

OBS 

T0C505 

11.46 

35.491 

27.09 

1504.5 

12.1 

OPS 

006  7  0 

08.36 

35.251 

27.44 

1495.6 

12.1 

OBS 

00829 

07.48 

35.220 

27.54 

1494.9 

12.1 

OBS 

TU1223 

05.31 

35.144 

27.77 

1492.7 

f »»«»  «9«*«««a 


REFID      31       1916 

YEAR 

1971 

60T0P     04471 

AIR 

TEMP          25. 

.6 

DIR    h( 

iT    PER 

JIND-OIR 

25 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    5Q    1206 

CONSEC              0003 

MONTH 

1       08 

SHIP    IH 

UET 

BULB          23 

.1 

25      . 

2         2 

WIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    59. 3N 

OAY 

19 

DATA    USE 

1 

BARGMEIR     1021. 

.8 

SEA 

HIND-FGR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

LONG      047    56. 6h 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          0. 

/h 

CL/TR 

/42 

MEATmER 

XI 

GRIG     E61    003 

1    SQUARE    47 

CASTNUM/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IGMA-T 

OYNOPTH 

5ND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S 1 0  3          PH 

12.0 

065 

00000 

26.05 

36.278 

24.00 

1536.7 

12.0 

065 

C0020 

26.01 

36.264 

24.02 

1536.9 

12.0 

UBS 

00038 

21.74 

36.298 

25.30 

1528.9 

1.:.0 

OBS 

00060 

18.64 

36.J30 

26.15 

1520.9 

12.0 

OBS 

O0O78 

17.38 

36.299 

2o.44 

1517.5 

12.0 

06S 

00118 

16.70 

36.287 

26.59 

1516.1 

12.0 

OBS 

Tool  59 

16.50 

36.245 

2o.6l 

1516.2 

12.0 

UBS 

00239 

15.26 

36.046 

26.74 

1513.4 

12.0 

OBS 

T00314 

14.40 

35.693 

26.81 

1511.7 

12.0 

OBS 

00364 

13.43 

35.778 

26.93 

1509.6 

12.0 

OBS 

T00450 

12.53 

35.714 

27.06 

1507.6 

12.0 

CBS 

00546 

10.90 

35.444 

27.  16 

15C3.2 

12.0 

OBS 

T00628 

09.51 

35.292 

27.26 

1499.3 

12.0 

06  5 

T00808 

07.41 

35.214 

27.55 

1494.2 
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TABLE  XL.— Continued 


KEFIO       31  1916 

CONSEC  0004 

LSI            3*  57. 5N 

LONG      0*7  57. 5» 


YtiR  1971 
MONTH  08 
04Y  20 

HOUR    12. <. 


80I0P    0<.572 

Ship  im 
D4IA  use     I 

AREA  05 


AIR    lEHP  21.9 

Mtl    BUL6  21.6 

BASOHETR     1020.0 
CLOUD    I/A  9/8 


DID    hGT    PER 

10      2         2 
SEA 
CL/IR 


UIND-DIR     11 
WINO-SPD    07 
yINO-fOR 
HEATHER       X6 


INSI     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E61     004 


TEN  SO  1206 
S  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    *T 


CASTNUH/IIME        LVLTYP 


SIGHA-T  OVNOPTH       SND    VEL       OXYG 


Pa4       TOT    P 


.4 

DBS 

000  00 

25. 

.36 

34. 

,537 

22. 

90 

.4 

06S 

00024 

24. 

.86 

.4 

OSS 

00047 

21. 

.05 

36. 

,307 

25. 

,49 

i4 

OBS 

00070 

18. 

.58 

36. 

,317 

26. 

.15 

.4 

oes 

00093 

17, 

.51 

36. 

,315 

26. 

.42 

,4 

OBS 

00139 

16. 

.61 

36. 

,293 

26. 

.62 

.4 

06  S 

T00190 

16. 

,C9 

36. 

,200 

26. 

.67 

.4 

DBS 

00283 

14. 

.66 

35. 

.968 

26. 

.81 

,4 

OBS 

003  76 

13. 

.58 

35. 

,750 

26. 

.87 

.4 

DBS 

00475 

12, 

.08 

35. 

,571 

27, 

,04 

12. 

.4 

OBS 

005  70 

10. 

,49 

35, 

.379 

27, 

,18 

12. 

.4 

OBS 

00761 

07, 

.73 

35, 

,214 

27, 

.50 

12. 

,4 

OBS 

T00959 

06, 

.14 

35. 

,170 

27, 

,69 

12. 

.4 

oes 

T01453 

04 

.28 

35, 

,025 

27, 

,80 

1535.2 

1527.2 

1520.9 
151S.2 
1516.2 
1515.4 
1512.2 
1509.9 
1506.3 
1502.0 
1494.7 
1491 .7 
1492.2 


*•»»*•■• 


REFID       31  1916  YEAR     1971  BOTDP    04252 

CONSEC  0005  NONTH       08  SHIP    IH 

LAT             35  05. 8N  DAY             21  DATA    USE        1 

LONG       047  56. 3M  HOUR     15.3  AREA                05 


AIR    TEMP  26.0 

WET    BULB  23.6 

BAROHETR     1023.1 
CLOUD    I/A  8/2 


OIR    HGT 

20      3 
SEA 
CL/TR 


UIND-OIB  19 

WIND-SPD  17 
WIND-fOR 

WEATHEF  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E61    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME        LVLIYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


DVNDPTH        SND     VEL       UXYG 


PU4       TOT     P 


15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 


00000 

00025 

00045 

000  70 

00090 

00131 

T00174 

00264 

00453 

00545 

00730 

T00926 

T01458 


26.07 
25.61 
22.90 
19.75 
16.05 
15.30 
14.86 
14.01 
12.29 
10.80 
08.17 
05.82 
04.16 


36.262 
36.298 
36.280 
36.303 
36.291 
36.055 
36.007 
35.883 
35.612 
35.412 
35.300 
35.101 
34.994 


1538.7 
1538.1 
1531.9 
1524.1 
1519.7 
1511  .8 
1311.1 
1509.6 
1506.7 
1502.7 
1496.0 
1489.6 
1491 .7 


REFID        31        1916 

YEAR 

1971 

BOTDP     04114 

AIR 

TEMP          25. 

.9 

OIR    FGT     PER 

MIND-OiR 

18 

CCNSEC              0006 

MONTH       OB 

SHIP     IH 

MET 

BULB          22. 

.2 

18 

3         2 

rtlND-SPD 

14 

LAT            35    07. 5N 

DAY 

22 

DATA    USE 

1 

BARDMETB     1026. 

,7 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       048    01.61. 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNLM/IIME 

L  V  L  I  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI>,MA-T 

OYNOPTH 

SNu     VtL 

OXYG 

PO' 

11.9 

OBS 

00000 

25.96 

36.275 

24.03 

1536.5 

11.9 

OBS 

00029 

24.14 

36.292 

24.60 

1534.7 

11.9 

OBS 

00054 

19.68 

36.324 

25.67 

1523.7 

11.9 

OBS 

00084 

17.13 

36.312 

2o.51 

l3lo.9 

11.9 

OBS 

00108 

16.80 

36.315 

26.59 

1516.3 

11.9 

OBS 

001  o3 

16.6  3 

36.314 

26.63 

1516.7 

11.9 

OBS 

100216 

15.97 

36. 184 

26.68 

1515.4 

11.9 

oes 

00330 

14.55 

35.962 

26.83 

1512.6 

11.9 

UBS 

00563 

10.84 

35.411 

27.14 

1503.2 

11.9 

OBS 

100679 

09.20 

35.294 

27.34 

1499.0 

11.9 

CBS 

C09  15 

06.22 

35.173 

27.66 

1491 .3 

11.9 

oes 

T01156 

04.88 

35.066 

27.76 

1489.7 

11.9 

OBS 

101779 

03.83 

34.963 

27.61 

1495.7 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E61     006 


P04       TOT    P  N02  N03 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


REFIO        31  1916 

CONStC  0007 

LAT             35  02       N 

LONG       048  01        M 


YEAR     1971 

bOTOP     04023 

AIK    TEMP          25.7 

DIR    HGT 

PcR 

«InD-0IR 

09 

MONTH       OB 

SHIP     IH 

UET    BULB          23.2 

17       3 

4 

«IN0-SPD 

05 

DAY             23 

DATA    USE        1 

BABOMETR     1028.4 

SEA 

HI,MD-FOP 

HOUR     11.6 

AREA               05 

CLOUD     T/A          6/2 

CL/TR 

»EATHEF 

XI 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIK 
DURATION 
GRIG     E61     007 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4b 
1     SQUARE     56 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


11.6 

OBS 

00000 

25. 

.67 

36.194 

24. 

.06 

11.6 

OBS 

00025 

23. 

.97 

36.269 

24. 

,03 

11.6 

OBS 

00049 

20. 

.25 

36.341 

2j. 

,74 

11.6 

OBS 

00074 

18. 

,24 

36.326 

26. 

.24 

11.6 

oes 

00098 

17. 

.16 

J6.317 

2o. 

.50 

11.6 

OBS 

00148 

16. 

.76 

36.308 

26. 

,59 

11.6 

OBS 

T00202 

16. 

.40 

36.262 

26. 

,64 

11.6 

OBS 

00300 

15. 

.21 

36.050 

26. 

,75 

11. o 

OBS 

00399 

13. 

,96 

35.842 

26. 

,86 

11.6 

OBS 

00502 

12. 

.70 

35.666 

26. 

.99 

11.6 

oBS 

T00601 

10. 

.67 

35.419 

27. 

.14 

11. b 

OBS 

00796 

OB. 

.07 

35.268 

27. 

,49 

11.6 

OBS 

TOlOOl 

05. 

.67 

35.060 

27. 

,66 

11.6 

OBS 

T01504 

04. 

.21 

35.008 

27. 

,79 

1537, 
15J4 
1525 
1520 
1517 
151o, 
1516 
1514, 
1511. 
15>.a 
1503 
1496 
1490 
1492, 


A*»a»««» 
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TABLE  XL.— Continued 


RcFIO       31       1916 

YEAR 

1971 

SOTOP    04572 

AIR 

TEHP         25. 

.6 

DIP 

KGT    Pt« 

MiNO-OIP 

14 

CONSEC               0008 

.lONTH       0« 

SHIP    IH 

XET 

aulb          23, 

.1 

12 

2          3 

WINO-SPD 

10 

14T            54    59      N 

DAY 

24 

DATA    USE 

1 

BARLIETP     1027, 

.9 

SEA 

-IND-f TP 

LONG       O'.S    01       M 

HOUR 

11. <> 

AREA 

05 

CLUJO    T/A          8/5 

CL/IR          /16 

«E4  TMF^ 

XI 

CSSTNUM/TIHt 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

5N0     VdL 

OXVG 

PU' 

11.9 

ces 

OOGOO 

25.52 

36.241 

<;4.14 

1537.4 

11.9 

oes 

000J3 

36.251 

11.9 

DBS 

00061 

19.36 

36.339 

25.97 

1322.9 

11.9 

Obs 

000  9<. 

17.51 

36.J31 

20.43 

l3lb,2 

11.9 

cos 

001  ii 

16.94 

36.318 

26.56 

1317.0 

11.9 

ObS 

00184 

16.59 

36.305 

26.6  3 

13  U  .9 

11.9 

CBS 

T002<t6 

15.92 

36, 166 

26. 7C 

1515.7 

11.9 

CJbS 

00369 

14.52 

33.965 

^6.  84 

1513.1 

11.9 

08  S 

00<.91 

13.14 

35.744 

26.96 

1510. J 

11.9 

u8S 

00618 

10.82 

35.417 

27.15 

1504. J 

11.9 

uoS 

100740 

08.67 

35.219 

27.36 

14  97.9 

11.9 

oes 

00984 

06.12 

35.175 

27.70 

i-sa.j 

11. ■> 

CibS 

T01J30 

04.96 

35. 115 

27.79 

1491.4 

11.9 

OSS 

T01852 

03.82 

33.001 

27.83 

>•• 

1497.0 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DJRATl JN 
ORIG    E61    008 


T;n  so  1206 
5  SOUS  RE  2 
2  SwUARc  4k 
1     S3UAPE     48 


REFIO       31        1916 
CCNSEC  0009 

LAT  34    52       N 

LONG       047    56       M 


YEAR  1971 
NONTm  08 
DAY  25 

HOUR    13.0 


eOTOP    04572 
SHIP    IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.3 

WET    BULo  22.3 

bAROHETS    1028.3 
CLLUD     T/A  B/^ 


DIP     HGT 

12       2 
SEA 
CL/IR 


«1SD-DIR    12 
aIND-SPD    K 
WIND-FJR 
•'CATHEn       XI 


INST     NANSEN    CAST 

TRACE    DIP 

DURATION 

1.=  1G     E61     009 


TEN  SO  U06 
i  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SwUARE    47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

13.0 

08  S 

00000 

25.64 

36.376 

24.20 

13.0 

OBS 

00025 

21.73 

36.431 

25.40 

13.0 

08  S 

00049 

19.69 

36.46,; 

<.5.9e 

13.0 

OBS 

000  74 

18.38 

36.472 

26.32 

13.0 

OBS 

00099 

18.02 

36.462 

26.40 

13.0 

OBS 

00148 

17. 7i 

3b.46z 

26.48 

13.0 

OBS 

T00203 

17.43 

36.432 

26.5  3 

13.0 

UBS 

00302 

17.00 

36.388 

2e.60 

13.0 

OBS 

005  06 

14.24 

35.866 

26.82 

13.0 

OBS 

T00605 

12.11 

35.534 

27.00 

13.0 

OBS 

006  04 

08.22 

35.264 

27.47 

13.0 

OBS 

T01007 

06.04 

35. 113 

27.66 

13.0 

LBS 

T01515 

04.25 

33.010 

27.79 

DYNDPTH       SNU     VEL 

1537.9 
1528.8 
15^3.8 
15^0.6 
1519.9 
1319.9 
1519.9 
1520.2 
1514.3 
I3CE  .4 
1497.3 
1492.0 
1493.1 


Pj4       IGT    P 


REFID       31       1916 
CONSEC  0010 

LAT  35    01       N 

LONG        048    01       H 


YEAR  1971 
MONTH  08 
DAY  26 

HLUR     20.9 


BOTDP    03658 
SHIP     IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.1 

UET     BULb  22.6 

8AR0METR     1026.1 
CLOUD    T/A  8/3 


DIR    HGT  PER           WHD-DIR    15 

10      2  4              ,<IND-SPD    05 

SEA  ilINO-FUR 

CL/TR  c^EATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORiG     E61    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     5  8 


'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

20.9 

oes 

00000 

25.92 

36.253 

24.02 

20.9 

QBS 

000  30 

21.36 

36.416 

25.49 

20.9 

OBS 

00054 

19.18 

36.446 

26,10 

20.9 

OBS 

000  84 

18.14 

36.439 

26.36 

20.9 

OBS 

0C109 

17.81 

36.447 

2b. 44 

20.9 

ues 

00163 

17.53 

36.442 

26.5  1 

20.9 

OBS 

T 002 17 

17.33 

36.426 

26.5  5 

20.9 

OBS 

00326 

16.86 

36.  352 

26.60 

20.9 

OBS 

00544 

13.72 

35.811 

26.69 

20.9 

OBS 

006  52 

11.31 

35.439 

27.08 

20.9 

ObS 

00875 

07.39 

35.232 

,;7.57 

20.9 

OBS 

T01093 

05.32 

35.070 

27.71 

20.9 

OBS 

T01640 

04.09 

34.996 

27.79 

DYNDPTH       SNU     VEL       OXYG 

1538.4 
1527.9 
15,;.  .5 
1520.0 
1519. 3 
1519.5 
1519.8 
1520.1 
1313.2 
1506.3 
1495.3 
1490.5 
1494.5 


P34       TOT    P 


REFIO      31      1916 
CONSEC  0011 

LAT  34    59      N 

LONG       047    44       U 


YEAR  1971 
MONTH  08 
DAY  27 

HOUR     12.4 


BOTDP    0*572 
SHIP    IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.0 

MET    BULB  22.3 

8AR0METR    1025.9 
CLOUD    T/A  6/2 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.4 

DBS 

00000 

25.57 

36.221 

24.11 

oes 

00025 

23.15 

36.349 

24.93 

OBS 

00050 

19.20 

36.430 

26.08 

OBS 

00075 

18.10 

36.44  3 

26.37 

OBS 

00100 

17.78 

36.462 

26.46 

oes 

00149 

17.48 

36.440 

26.52 

OBS 

T0020* 

17.24 

36.415 

26.56 

oes 

003  04 

16.77 

36.350 

26.62 

OBS 

T00404 

14.95 

35.985 

26.76 

oes 

00509 

13.18 

35.744 

26.95 

OBS 

T00609 

10. 6B 

35.354 

27.13 

oes 

00808 

07.99 

35.210 

27.46 

OBS 

T0.1013 

05.77 

35.080 

27.67 

OBS 

101521 

04.21 

35.001 

27.79 

OIR    HGT    PER 

NINO-OIR 

13 

INST     NANSEN    CAST 

12       3         3 

MIND-SPD 

03 

TRACE    OIR 

SEA 

KINO- FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E61    Oil 

lOPIH       SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

TEN    SO     1206 

5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


1537.5 
1532.3 
1522.4 
1519.7 
1519.2 
1519.1 
1519.3 
1519.5 
1515.1 
1510.7 
1503.3 
1496.5 
1491.0 
1493.0 
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TABLE  XL.— Continued 


REFIO      31       1916 

yE4R 

1971 

80I0P    0*11* 

AIR 

lEMP         25. 

.5 

DIP    ^ 

GI     PER 

WIND-OIR 

27 

C0NS6C              001^ 

MONTH       08 

5HIP    IM 

Htl 

8UL6         i2. 

.2 

29 

2         i 

.<1>4  0-5PD 

06 

LAT            35    Oi      N 

DAY 

26 

DATA    U5E       1 

6A«u«tm    1025, 

.6 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       048    01       H 

HOUh 

12.1 

AREA               05 

CLOUD    T/A         8/3 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

C4STNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPIM 

lEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P3 

12.1 

UBS 

00000 

25.57 

36.240 

24.00 

1538.5 

12.1 

08  5 

0OO25 

24.99 

36.202 

24.27 

1536.6 

12.1 

08$ 

000  50 

20.40 

36.364 

25.73 

1525.7 

12.1 

08  S 

00075 

18.74 

36.467 

26.23 

1521  .6 

12.1 

08  S 

00100 

18.06 

36.456 

26.39 

1520.0 

12.1 

OBS 

00150 

17.68 

36.447 

26.48 

1519.6 

12.1 

06  5 

100205 

17.43 

36.437 

26.53 

1519.9 

12.1 

065 

00306 

17.02 

36.393 

26.60 

1520.3 

12.1 

06  5 

T00<.07 

16.53 

36.302 

26.64 

1520.4 

12.1 

065 

00512 

14.81 

35.973 

26.78 

1516.4 

12.1 

06  S 

T00613 

12.56 

35.616 

26.98 

1510.2 

12.1 

065 

00813 

07.39 

35.102 

27.46 

1494.1 

12.1 

065 

TOlOie 

05.99 

35.117 

27.67 

1492  .0 

12.1 

06  5 

01528 

04.28 

35.008 

27.78 

1493.4 

1N5T     NANSEN     CAST 
TRACE     OIR 
OORAIION 
ORIG    E61    012 


TEN  5C|  1206 
5  SQUARE  4 
2  SUUARE  48 
1    SUUARE    58 


•*«***«**«**«** 


REFID   31 
CONSEC 
LAT      34 

LONG   047 


1916 

YEAR 

1971 

BOTDP    03457 

AIR 

TEMP          25. 

.7 

DIR     hGT    PER 

HINO-DIR 

21 

INST    NANSEN     CAST 

Tc 

;N    SO     1206 

0013 

MONIH       06 

SHIP     IH 

»ET 

6ULB          2! 

.3 

02 

2          4 

MIND-SPD 

08 

TrfACE    OIR 

5 

SaUARE        2 

55      N 

DAY 

29 

DATA    USE 

1 

bAROMETH     1026. 

.7 

SEA 

■IND-FOR 

DURAT ION 

2 

SOUARE     46 

5  5.01. 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E61     101 

1 

SQUARE     47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IGMA-T 

UYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PU4 

TOT     P          N02          N03 

5103 

PH 

12.9 

OSS 

00000 

25.72 

36.152 

24.01 

1537.8 

12.9 

oes 

00029 

23.60 

36.432 

24.66 

1533. o 

12.9 

OBS 

00053 

20.64 

36.564 

25. B2 

1  526.6 

12.9 

oes 

00063 

19.25 

36.561 

26.18 

1523.3 

12.9 

OBS 

00107 

18.21 

36.475 

26.37 

1520.6 

12.9 

OBS 

00161 

1  7.66 

36.429 

26.47 

1519.9 

12.9 

OBS 

T00214 

17.30 

36.415 

26.54 

1519.7 

12.9 

DBS 

00321 

16.96 

36.377 

26.60 

1520.4 

12.9 

OBS 

100429 

16.13 

36.217 

26.67 

1519.4 

12.9 

OBS 

00531 

14.04 

35.619 

26.8  3 

1514.0 

12.9 

OBS 

00644 

11.94 

35.514 

27.02 

1508.5 

12.9 

OBS 

00863 

07.90 

35.236 

27.49 

1497.1 

12.9 

08  5 

T01077 

05.56 

35.073 

27.68 

1491 .3 

12.9 

OBS 

T01613 

04.14 

35.001 

27.79 

1454.2 

**••»*«*« 


REFID       31        1916  YEAR     1971 

CONSEC  0014  MONTH       08 

lAT  34    54       N  DAY  30 

LONG      047    54       M  HOUR    15.1 


60TOP    04572 
SHIP    IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AlR    TEMP  25.9 

KEI  8UL6  23. C 
dARCMETR  1025.2 
CLCUO     T/A  6/5 


DIR    FGT     PER 

28       2         2 
SEA 
CL/TH 


UIND-OIR  28 

WIND-SPO  11 
WlNt-FJR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG     E6l     C14 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


15.1 

OBS 

00000 

25.64 

36.097 

23. 

.93 

15.1 

OBS 

00025 

23.16 

36.475 

25. 

.02 

15.1 

oes 

00046 

21.09 

36.500 

25. 

.63 

15.1 

06  5 

00071 

19.44 

36.566 

26. 

.12 

15.1 

OBS 

00092 

16.40 

36.479 

26. 

.32 

15.1 

06  5 

00139 

17.72 

36.446 

26. 

.47 

15.1 

OBS 

T00166 

17.44 

36.436 

26. 

,53 

15.1 

OBS 

00278 

17.09 

36.401 

26. 

.56 

15.1 

oes 

003  70 

36.324 

15.1 

oes 

00460 

15.29 

36.064 

26. 

,74 

15.1 

OBS 

00552 

13.65 

35.754 

26, 

,66 

15.1 

DBS 

00743 

09.23 

35.241 

27, 

,29 

15.1 

oes 

00926 

07.27 

35.219 

27, 

,57 

15.1 

oes 

T01397 

04.47 

35.026 

^7, 

.  78 

1538.0 
1532.5 
1527.6 
1523 .6 
1520.9 
1519.7 
1519.6 
1 5  20  .  1 

1517.2 
1513.0 
1500.1 
1495.7 
1492.0 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  34 

LCNG        048 


1916 

YEAR 

1971 

BOTDP    04426 

AIR 

TEMP          25. 

,9 

OIR 

HGT    PER 

NIND-DIR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0015 

MONTH       08 

SHIP     IH 

»ET 

8UL6          22. 

.6 

25 

2         2 

wnO-SPD 

17 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

59       N 

UAY 

31 

DATA    USE 

1 

6ARCMETR     1022. 

.5 

SEA 

WIND-FuR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

03       H 

HOUR 

15.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          9/4 

CL/IR         /39 

WEATHER 

XI 

CRIG     Eol    C15 

I    Square    49 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPIl- 

1       SND    VEL 

OXYG 

Pj4 

TOT     P          NU2          Nu3 

SIU3          PH 

15.4 

oes 

OOCOO 

25.76 

36.154 

24.00 

1537.9 

15.4 

OBS 

00026 

22.76 

36.305 

25.01 

1531.3 

15.4 

OBS 

000  5  0 

19.92 

36.523 

25.96 

1524.5 

15.4 

OBS 

00079 

19.13 

36.554 

26.19 

1522.9 

15.4 

08  5 

00101 

16.29 

36.478 

26.35 

1520.8 

15.4 

OBS 

00153 

17.77 

36.460 

26.46 

1520.1 

15.4 

OBS 

T00203 

17.45 

36.429 

26.52 

1519.9 

15.4 

oes 

00306 

16.96 

36.382 

26.60 

1520.2 

15.* 

OBS 

005  16 

15.00 

36.010 

26.77 

1517.1 

15.4 

OBS 

T00621 

12.62 

35.630 

26.97 

1510.6 

15.4 

oes 

00633 

07.49 

35.096 

27.44 

14V4.8 

15.4 

oes 

T01049 

05.86 

35.110 

27.66 

1492.0 

15.* 

OBS 

101624 

04.11 

34.998 

27.79 

1494.3 

»  •••«»# •• 
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TABLE  XL.— Continued 


»EFIO      31 

1916 

VEAB     1971 

BOIDP     0'.6ei 

CONSEC 

0016 

MONTH       09 

SHIP    IH 

L»T            34 

53      N 

DA»             01 

04T4    USE       1 

LONG       048 

01       > 

HOUR     li.5 

iREi              05 

alR    TEMP  25.6 

MET    BUL6  32.7 

BAkOMETR     1021.0 
CLOUD    T/4  9/4 


DIR    hGT     PER 

28      4         3 
SEA 
CL/TB 


HINO-DIR  23 

jnO-SPO  24 
i^INO-FuR 

UE4IHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORI&     E61    Clo 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     48 


CASTNLM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12.5 
12.5 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


00000 

00025 

00046 

00072 

00092 

00137 

T00182 

00271 

00453 

00543 

00733 

T  009  2  5 

101450 


TEHP  SAL  SIOHA-T          DVNDPTH       SND    VEL       OXYG 

25.71  36.259  24.09  1537.9 

25.48  3d. 255  24.16  1537.8 

21.41  36.398  25.46  1528.3 

19.15  36.469  26.12  1522.7 

18.29  36.445  26.32  1520.6 

17.75  36.445  26.46  1519.7 

17.47  36.437  20.52  1519.7 

17.06  36.J95  26.59  1519.9 

15.73  36.150  26.71  1518.3 

13.97  35.815  26.84  1514.0 

09.93  35.327  27.24  1502.6 

07.34  35. 2«!2  27.57  1495.9 

04.38  35.016  27.78  1492.5 


P34       TOT    P 


e  **•»»«  «» 


REFIO       31        1916 
CONSEC  0017 

LAT  35    01. 6N 

LONG        048    00. 3W 


YEAR  1971 
MONTH  09 
CAY  02 

HOUR     15.6 


BOTDP  04114 
SHIP  IH 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR  TEMP  23.3 
MET  BULB  21.5 
6AR0METR  1020.5 
CLOUD  I/A    9/7 


OIR    HGT  PER 

25      4  3 
SEA 

CL/TR  /32 


HINO-DIR    25 
HIND-SPD    20 
UIND-FOR 
WEATHER       X6 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E61    017 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-I 

15.6 

OBS 

00000 

25.52 

36.105 

24.04 

15.6 

06S 

00031 

22.00 

36.400 

25.30 

15.6 

OBS 

00055 

19.37 

36.464 

26.06 

15.6 

08  S 

00066 

18.26 

36.445 

26.33 

15.6 

OBS 

001  11 

17.96 

3o,444 

26.40 

15.6 

OBS 

00165 

17.56 

36.451 

26.51 

15.6 

OBS 

T00220 

17.40 

36.431 

26.53 

15.6 

OBS 

00331 

16.91 

36.364 

26.60 

15.6 

OBS 

T00442 

16.09 

36.206 

26.6  7 

15.6 

OBS 

00558 

14.18 

35.870 

26.84 

15.6 

OBS 

T00670 

11.64 

35.529 

27.05 

15.6 

OBS 

00895 

06.70 

35.131 

27.58 

15.6 

OBS 

T01127 

05.65 

15.6 

OBS 

T01742 

03.95 

34.994 

27.81 

DYNDPTH       SND    VEt       OXYG 

1537.3 
1529.6 
1523.0 
1520.4 
1520.0 
1519.7 
1520.1 
1520.4 
1519.5 
1515.0 
1508.6 
1492.8 

1495.6 


P34       TOT    P 


N03         Sia3 


*»•*•«***•«*•** 


REFIO      31  1916  YEAR     1971  BOIOP    04023 

CONSEC  0018  MONTH       09  SHIP    IH 

LAT            35  07      N  DAY            03  DATA    USE       1 

LONG       048  01       W  HOUR    12.2  AREA              05 


AIR    TEMP  25.4 

HET    BULB  20.6 

BAROMETR     1023.0 
CLOUD    T/A  6/5 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OBS 

00000 

25. 3f 

36.059 

24.05 

12.2 

OBS 

00029 

23.16 

36.346 

24.93 

12.2 

OBS 

00054 

19.^2 

36.456 

26.0  5 

12.2 

OBS 

00084 

18.  13 

36.453 

26.37 

12.2 

OBS 

00108 

17.82 

36.462 

26.45 

12.2 

OBS 

00163 

17.62 

36.460 

26.50 

12.2 

OBS 

T002  17 

17.38 

36.427 

26.53 

12.2 

OBS 

00327 

16.98 

36.378 

26.59 

12.2 

OBS 

T00437 

16.00 

36.185 

26.68 

12.2 

OBS 

00549 

14.49 

35.934 

26.82 

12.2 

OBS 

T00656 

12.44 

35.598 

20.99 

12.2 

OBS 

00872 

06.90 

35.108 

27.54 

12.2 

OBS 

T01191 

05.45 

35.108 

27.73 

12.2 

OBS 

T01673 

04.03 

34.995 

27.80 

DIR    HGT     PER 

JIND-DIR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

07       4         4 

UINO-SPO 

15 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

OR!G     E61     018 

lOPTH       SND    VEL 

UXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


1530.9 
1532.4 
1522.6 
1520.0 
1519.5 
1519.8 
1520.0 
1520.5 
1519.1 
1515.9 
1510.5 
1493.2 
1492.7 
1494.8 


REFIO       31       1916  YEAR    1971  BOTuP    03795 

CONSEC  0019  MONTH       09  SHIP     IH 

LAT  34    55. 2N  DAY  04  DATA    USE        1 

LCNG       048    00. OW  HOUR     16.0  AREA  05 


AIR    TEMP  23.8 

HET    bulb  18.8 

6AR0METR     1023.9 
CLOUD    T/A  6/7 


DIR    FGT 

PER 

HIND-DIR 

08 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

06      3 

2 

HIND-SPD 

15 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

WIND-FOR 

OUKAIIUN 

2     SQUARE    48 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E61    019 

1     SQUARE     46 

CASINLM/TIME        LVLTYP 


DYNDPTH       SND     VcL       OXYG 


P04       TCT    P 


16. 

,0 

OBS 

OOoOO 

25. 

,10 

36. 

.165 

24. 

.21 

16. 

.0 

OBS 

00027 

25, 

.04 

36, 

.172 

24. 

.23 

16. 

,0 

ues 

00049 

19. 

.86 

36. 

.378 

25. 

.87 

16. 

,0 

OBS 

00074 

18.92 

36. 

.436 

26. 

.16 

16. 

.0 

OBS 

00097 

16. 

.02 

36. 

.429 

26. 

,38 

16, 

.0 

OBS 

00144 

17. 

.58 

36. 

.431 

26. 

,49 

16. 

.0 

OBS 

T00192 

17. 

.40 

36. 

.426 

26. 

.53 

16. 

.0 

UBS 

00267 

17. 

.07 

36. 

,362 

26. 

,57 

16. 

,0 

OBS 

T00361 

16. 

.60 

36. 

,297 

26. 

,62 

16. 

,0 

OBS 

00479 

15. 

.36 

36. 

,072 

26. 

,73 

16, 

.0 

OBS 

T00573 

13. 

.74 

35. 

,791 

26. 

,67 

16. 

.0 

OBS 

00763 

09. 

,79 

35. 

,310 

27. 

.25 

16. 

,0 

OBS 

100956 

06. 

.99 

35. 

,214 

27. 

,61 

16. 

,0 

OBS 

T01480 

04. 

,42 

35. 

,018 

27. 

,76 

1536.4 
1536.7 
1524.2 
1522.0 
1519.9 
1519.3 
1519.6 
1520.1 
1520.2 
1517.7 
1513.7 
1502.6 
14Sb.0 
1493.2 


»««*«»» 


»»»«»»»• 
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TABLE  XL.— Continued 


CONSEC  002C 

LIT  3«    ii.lS 

LONG      04>    00. dM 


ftta  1471 
HOHTM  OV 
OtV  0!> 

HOUR    ii.h 


eoioc  0«7J5 

SHIP     IH 

DH»    USE        1 
•REA  OS 


*l«    lEHP         ^«.7 
MET    Bute  21.1 

emOXETk    1021.^ 
C4.0U0    I/»         6/6 


OIK    l-GI    ft* 

07       1         ^ 
SE< 

CL/Ih 


UINI>-DII>  07 

WIND-SPD  1^ 
rflND-FCiD 

aEtlHEII  >l 


INST     NtNSEM    CJIST 

iDACE  am 

DURATION 
OAIO  E61  020 


TEN  Sd  1206 
S  SaUARE  2 
2  SQUARE  <>a 
1     SOUARE    <•« 


IIMI 

l»tIYP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SI&HA-T 

CBS 

00000 

^i.OO 

36.154 

i*.t,- 

oes 

000  30 

2<i.i)a 

36.15* 

2*. 27 

UBS 

000*7 

20.9') 

36.3a9 

25.57 

oes 

OOOBe 

le.js 

36. -.31 

26.30 

OBS 

001  l« 

17.52 

36.«32 

26.50 

OBS 

00172 

17.3* 

36.<.20 

26.5* 

uBS 

T0022V 

17. IB 

36.398 

26.56 

OBS 

00J*» 

16. 7« 

36.329 

26.61 

oes 

0O«kl 

1S.3« 

36.06* 

26.7  3 

OBS 

oo^a^ 

13.60 

35.79* 

26. 9C 

OBS 

I0070I 

11.311 

35.**9 

27.07 

oes 

oav«i 

07.3* 

35.2*5 

27. 5e 

OBS 

T0iia2 

05. »l 

35.122 

27.7* 

oes 

TOlBOi 

03.91 

3*. 986 

27.81 

UYNOPTM       SNO    VEl       OX»C 

1 5  36  . 1 
1536.3 
1527.3 
1520.7 
1518.7 
151V. 1 
1519.5 
1520.0 
1517.3 
1513.* 
1507.* 

1*96.2 

1*92.* 
1*96.5 


P3*   TOT  P 


REFID   31  1916 

CONSEC  0021 

lAT      3*  56   N 

lONG   0*8  0..   a 


YEAR  1971 
MONTH  09 
DAY  06 

HOUR     13.3 


CASTNUH/TIHE       LVITYP 


BOIOP    0*526 
SHIP     IM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     lEBP  25.0 

MET     eUlB  23.1 

8AR0HETR     1017.1 
CLOUD    T/A  9/3 


DIS     hOr     PER 

KINO-DIR 

3* 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

00       X         X 

UINO-SPO 

03 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

MlNO-fOR 

DURATION 

2    SQUARE    *8 

Cl/tr 

HEATHER 

XI 

ORIG    E61    021 

1    SQUARE    *e 

tOPTH       SND    VEL 

OXYO 

PJ* 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

oes 

cocoo 

2  5.90 

36.1*7 

23.95 

oes 

00025 

25.0* 

36.167 

2*. 23 

OBS 

000  50 

20.36 

36.*16 

25.76 

oes 

00075 

18.62 

36.**7 

26.2* 

OBS 

00100 

17.97 

36.**2 

26. *C 

oes 

00150 

17.71 

36.*52 

2o.*7 

oes 

T00205 

17.*0 

36.*23 

26. 5j 

oes 

00305 

17.07 

36.ide8 

26.58 

ces 

T00*05 

16.73 

36.;>2j 

26.61 

CBS 

00510 

15.05 

36.031 

26.77 

CBS 

Toot  10 

13.33 

35.7*5 

26.92 

OBS 

00610 

08.27 

35.159 

27.38 

OBS 

T01015 

06.57 

35.202 

27.66 

CBS 

T01525 

0*.29 

35.007 

27.78 

1538.2 
1536.6 
1525.6 
1521  .2 
1519.8 
1519.8 
1519.8 
1520.* 
1521 .0 
1517.2 
1512.9 
1*';7.5 
1*9*.* 
1*93.* 


REFID  31  1916 
CONSEC  0022 
LAT  35  02  N 
LONG   0*7  5  7   u 


YEAR  1971 

MONTH  09 
DAY  07 
HOUR  12.1 


80TDP  03931 
SHIP  IH 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  2*. 3 

XET    BULB  22.2 

BAfiOMETfi     1020.3 
CLOUD    T/A  9/8 


DIP    hl.T    PER 

03      *         3 
SEA 
CL/TR  /le 


UIND-DIR    03 
•<1N0-SP0    23 
MIND-FOR 
HEATHER       X2 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E61    022 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *6 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


SluMA-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PD4       TOT    P 


oes 

00000 

25.05 

36.018 

2*. 

.12 

oes 

00022 

2*. 65 

36.170 

2*, 

.35 

OBS 

000*3 

20.97 

36.397 

25. 

,58 

OBS 

00065 

19.36 

36.*62 

26. 

.06 

OBS 

000B6 

36.*88 

OBS 

00129 

18.0* 

36. *6* 

26. 

,*0 

oes 

T00176 

17.67 

36.*50 

26. 

,*e 

OBS 

00263 

17.3* 

36.*15 

26. 

,53 

OBS 

T003*9 

16.96 

36.369 

26 

.59 

OBS 

00**0 

15.96 

36.18* 

26. 

.68 

oes 

100528 

1*.39 

35.686 

26 

.81 

OBS 

0Q703 

35.503 

OBS 

Ta088:> 

07.21 

35.071 

27 

.*7 

OBS 

T013*0 

0*.7* 

35.060 

27. 

.77 

1536.1 
1535.7 
1527.1 
1523.2 

1520.5 
1520.2 
1520.6 
1520.8 
1519.1 
1515.2 

1*9*. 5 
1*92.2 


REFIO      31      1416 

YEAR 

1971 

eOTOP    027*3 

AIR 

TEMP          2*. 

.7 

OIR    HGT    PER 

HIND-DIR 

09 

CONSEC             0023 

MONTH       09 

SHIP     IH 

HET 

BUL8          22. 

,1 

09 

*          3 

MIND-SPD 

20 

LAT           a   02      N 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

BAROMEIR    1021. 

,6 

SEA 

HINO-FOR 

CONG      0*a    05      » 

HOUR 

15. e 

AREA                05 

CLOUO    T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUH/TIME 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PO 

15.8 

oes 

00000 

2*. 99 

36.10e 

2*. 20 

1536.0 

15. B 

oes 

00026 

2*. 8* 

36.130 

2*. 26 

1536.1 

15.8 

nes 

000*7 

20.98 

36.*27 

25.60 

1527.2 

15.8 

oes 

00O73 

19.18 

36.529 

26.16 

1522.9 

15. a 

oes 

0009* 

18.53 

36.502 

26.31 

1521 .* 

15.8 

oes 

001*1 

18.02 

36.*77 

26. *2 

1520.6 

15.8 

oes 

700187 

17.62 

36.**9 

26. *9 

1520.2 

15.8 

OBS 

00281 

17.23 

J6.*20 

26.57 

1520.6 

15.8 

OBS 

T00375 

16.87 

36.376 

26.62 

1521.0 

15. a 

OSS 

00*7* 

15.80 

36.156 

26.70 

1519.1 

15.8 

oes 

T00569 

1*.*0 

35.912 

26.82 

1515.9 

15. e 

OBS 

00763 

10.23 

35.31* 

27.18 

150*. 2 

15.8 

oes 

T00963 

06.36 

35.03* 

27.55 

1*92.* 

15.8 

oes 

T01520 

0*.36 

35.007 

27.77 

•  ••< 

>•! 

1*93.6 

• 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OUR  A  T  I  ON 
CRI.^    Eol    023 


TEN  SQ  12  06 
5  SOUARE  * 
2  SQUARE  *e 
1     SQUARE     58 


N03         SI03 
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TABLE  XL.— Continued 


REflD       31        1916  YEAR     1971  oolOP     03566 

CONSEC  00J4  HONIH       09  SHIP     IM 

LAT  35    01       N  DAY  09  DATA    USE        1 

LONG       046    08       H  HOUR     1^.1  AREA  05 


AIR     TEHP  26.2 

HEI    8ULB  ^l.i 

oARCHEIR    1020.5 
CLOUD    I/A         6/2 


DIR     Hu 

SEA 
CL/TR 


KIND-DIR    2:> 
KINO-SRC    06 
nINO-FOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E61    024 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
I     SOUARE     56 


TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

08  S 

00000 

25.08 

36.119 

24.18 

li.l 

OBS 

00019 

23.28 

36.220 

24.80 

12.1 

06  S 

00U37 

20.26 

36.524 

25.87 

12.1 

OBS 

00055 

19.21 

io.506 

26.13 

12.1 

OBS 

00074 

18.50 

36.507 

26.3  2 

12.1 

OBS 

00112 

17.91 

36.469 

26.44 

12.1 

OBS 

T00155 

17.95 

36.466 

26.42 

12.1 

oes 

002  3  7 

17.46 

36.442 

26.53 

U.l 

OBS 

T0O32J 

17.10 

36.393 

26.58 

12.1 

OBS 

00419 

16.47 

36.286 

26.64 

12.1 

DBS 

T00512 

15.12 

36.058 

26.78 

12.1 

OBS 

00903 

08.12 

35.122 

27.37 

12.1 

OBS 

101412 

04.97 

35.031 

27.72 

DVNDPTH       SNO     VEL       OXYG 

1:>36.3 
1532.4 
1525.2 
1522.6 
1520.9 
1519.8 
1520.6 
1520.5 
1520.8 
1520.4 
1517.5 
1498.4 
1494.3 


Pj4       TOT     P 


••«•»«»* 


>»«•**« 


REfID       31       1916 

YEAR 

1971 

BOTDP    04426 

AIR 

TEMP          25. 

,8 

OIR    HOT     PER 

HINO-DIR 

15 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO    12U6 

CONSEC              0025 

MONTH       09 

SHIP     IH 

WET 

8ULE           23, 

.2 

14 

1          2 

WIND-SPD 

03 

TRACE    DIB 

5     SQUARE        2 

LAT             34    58. ON 

DAY 

10 

DATA    USE 

1 

bAhCMETR     1018. 

.4 

SEA 

UlNO-FJft 

DURATION 

2     SOUARE     48 

LONG       048    00. OM 

HOUR 

14. s 

A(EA 

05 

CLOUD    T/A          9/4 

CL/TR 

WEAThch 

XI 

CRIG     t61    025 

1     SUUARE     46 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND     VcL 

OXYG 

PJ4 

TGI     P          NU^          N03 

SI03          PH 

14.9 

bBS 

00000 

25.32 

36. 122 

24.11 

1536.8 

14.9 

OBS 

00024 

24.99 

36.146 

24.^3 

1536.5 

14.9 

OBS 

00049 

21.41 

36.576 

25. oO 

1528.5 

14.9 

OBS 

00073 

20.12 

36.551 

25.93 

1525.5 

14.9 

OSS 

00097 

19.02 

36.526 

26.20 

15.:2.8 

14.9 

OBS 

00146 

18.18 

36.473 

26.37 

1521.2 

14.9 

OBS 

T  002  00 

17.81 

36.462 

26.46 

1521 .0 

14.9 

OBS 

0C298 

17.30 

36.413 

26.54 

1521.0 

14.9 

OBS 

T00396 

16.88 

36.356 

26.60 

1521 .3 

14.9 

OBS 

00499 

15.41 

36.076 

26.73 

1518.2 

14.9 

OBS 

T00596 

13.70 

35.801 

26.89 

1514.0 

14.9 

OBS 

00792 

C9.60 

35.234 

27.22 

1502.2 

14.9 

oes 

T00993 

06.46 

35.118 

27.61 

1493.4 

14.9 

OBS 

T01494 

04.39 

35.014 

27.78 

1493.3 

REflO       31        1916  YEAR     1971 

CONSEC  0026  MONTH       09 

LAT  35    04       N  DAY  U 

LONG       048    04       u  HOUR    13.2 


BuTOP    04206 
Ship    1H 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.2 

WET     BULB  23.2 

BAROHETR     10  15.6 
CLOUD    T/A  8/4 


DIR     hGT     PER 

SEA 
CL/TR 


UINO-OIS  22 

MINO-SPD  12 
WIND-FCR 

WEATHtt-  Al 


inst   nansen   cast 
Trace  uir 
duration 

uklu     Eul     02o 


TEN  Si  1206 
5  SOUAfr  4 
2  SOUflOE  4ft 
1     SOUARE     3o 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


13. 
13. 
13, 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13, 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ubS 
OBS 
OBS 
03  S 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 


00000 
000  2  5 
00046 
00072 
00093 
00139 

T00165 
00278 

T00371 
00465 

T00560 
00759 

T00957 

T01463 


TEMP 

2  5.00 
24.  74 
22.13 
19.62 
18.68 
17.83 
17.60 
17.16 
16.92 
16.  17 
14.25 

06.44 
04.42 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


Pu4       TOT    P 


.006 
.  154 
.305 
.412 
.452 
.433 
.438 
,402 
,360 
,223 
879 
364 
,046 
041 


24.12 
24.31 
25.19 
25.96 
26.23 
26.4  3 
26.49 
26.57 
26.59 
26.67 
26.6  3 

27.55 
27.79 


1536.0 
1535.9 
1530.0 
1523.9 
1521 .7 
1 5  20  .  0 
1 5  20  . 1 
15^0.3 
1521 .0 
1520.2 
1515.3 

1492.7 
1492.9 


»««  «»«»«««# 


REf  ID 
CONSEC 
LAT 
LONG   0 


1916 

YEAR 

1971 

BOTOP    04369 

AIR 

TECP          25. 

.9 

DIR    HGT    PER 

-IMD-OIR 

2fc 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SJ    U06 

0027 

MONTE 

1       09 

SHIP     IH 

WET 

BULB          23. 

.7 

26 

3          2 

<IND-SPD 

12 

TRACE    DIR 

5   Square      2 

57       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

1 

6AR0METK     1015. 

.0 

SEA 

wIND-Ff  R 

DURATION 

2     SQUARE     46 

59       u 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          9/6 

CL/TR 

•tt THER 

XI 

ORIG     E61     02  7 

1     SCUARL     47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

CXYb 

P34 

TOT    P         N02          N03 

S103          PH 

11.9 

OBS 

00000 

i4.9E 

36.00.. 

^4.12 

1535.9 

11.9 

OBS 

00029 

24.63 

36.180 

24.37 

1535.8 

11.9 

UBS 

00053 

20.78 

36.379 

25.62 

1526.7 

11.9 

CBS 

00082 

19.34 

36.409 

26.03 

152J.3 

11.9 

OBS 

00106 

16.37 

36.447 

.:6.30 

1521 .0 

11.9 

CBS 

00159 

17.78 

36.462 

26.46 

1520.2 

11.9 

OBS 

T00212 

17.46 

36.428 

26.52 

1520.1 

11.9 

UBS 

00318 

17.07 

36.390 

2o.5e 

1520.7 

11.9 

CBS 

004  2  5 

36.265 

11.9 

LiBS 

00531 

14.73 

35.914 

26.75 

1516.4 

11.9 

TBS 

T00637 

13.40 

35.760 

26.92 

1513.6 

11.9 

OBS 

00654 

08.30 

35.118 

27.34 

1496.3 

11.9 

OBS 

101067 

05.66 

35.U64 

27.67 

1491 .4 

11.9 

CBS 

TO  1604 

04.20 

35.003 

27.79 

1494.3 

••«*«*•*»••*««• 
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TABLE  XL.— Continued 


REFIO      31       1116 

VEM 

1971 

eoroP    04297 

Al« 

TEMP         26, 

.2 

OIK    hGI    PcK 

HIND-Om 

13 

INST    HANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSeC              0028 

MONTH       09 

SHIP     IM 

»EI 

BU18          23. 

.9 

24 

6          6 

.VINO-SPO 

06 

TRACE     OIR 

5     SJUAKE        2 

(.«?            3*    5%      N 

0A» 

13 

0»IA    USE 

1 

bAf<OHETM     1014. 

.7 

SEA 

WIND-f JR 

DURATION 

2     SOUARE     46 

lONC       0*7    5  7      M 

MOOO 

15.5 

AREA 

05 

CLOUD    7/A          6/6 

LL/IR 

■  EATHER 

XI 

ORIG    E61    028 

I     SaUARE    47 

C4SINUM/I IHt 

LVLTVP 

OEPtM 

TtHP 

SAL 

ilG»A-I 

OYNOPTM 

SND    VfL 

UXVG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SlGl          PM 

15.5 

oes 

00000 

25.06 

35.896 

24.02 

1536.0 

15.5 

OBS 

00U2S 

2<>.68 

35.967 

24.19 

1535.6 

15.5 

OSS 

00050 

21.22 

36.357 

25.48 

1527.8 

15.5 

OBS 

000  7  B 

19.26 

36  .  ■•  1 2 

26.05 

152J.0 

15.5 

OBS 

00101 

18. 'i7 

36.418 

26.13 

1522.6 

15.5 

OBS 

00151 

17.62 

36.423 

26.47 

1519.6 

15.5 

OBS 

00?02 

17. *9 

36.428 

26.51 

1520.0 

15.5 

OBS 

00303 

17.04 

36.374 

26.56 

1520.3 

15.5 

CBS 

00«05 

16.68 

36.311 

26.61 

1520.8 

15.5 

OBS 

00507 

15.30 

36.0b» 

26.73 

1517.9 

15.5 

OBS 

T00609 

13.65 

35.786 

26.89 

1514.0 

15.5 

OBS 

00819 

09.10 

35.187 

27.27 

1500.8 

15.5 

OBS 

T0103« 

05.75 

36.007 

27.61 

1491 .1 

15.5 

OBS 

101556 

04.27 

35.009 

27.79 

•  ••1 

i»t 

1493.8 

• 
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TABLE  XLI.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  14  September  1971  -  10  October  1971,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  1885. 


R6F1D       31  1865  YEAR    1971 

CONSEC  0001  MONTH       09 

L«T            35  05       N  D*r            18 

LONG       CB  15       H  HOUR     12.4 


80TDP    05312 
SHIP    CC 

am  USE     1 

AREH  05 


AIR  lEHP  24.3 
WET  6ULB  21.2 
BAROHEIR  lOK..* 
CLOUO     I/A  8/3 


DIR    hGI    PER 

10       5         3 
SEA 
CL/IR 


WIND-OIR     10 
WIN[>-SPD   20 
WINO-EOR 
MEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     E62    001 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    58 


C4STNUM/TIME       LVLTYP         DEPTH 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


000  00 
00033 
0O060 
00093 
00120 
00180 

T00239 
003  56 

T00534 
00592 
00706 

T00934 

T01161 


TEMP 

24.40 
24.41 
21.46 
19.62 
18.73 
17.94 
17.62 
17.15 
15.32 
14.46 
12.91 
07.08 
05.15 


SIGMA-T    DYNDPTH   SNO  VEL   OXYG 


PJ4   TOT  P 


35. 
35, 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 
35. 


992 
987 
394 
449 
442 
419 
412 
368 
020 
893 
677 
044 
040 


24.29 
24.29 
25.45 
25.98 
26.21 
26.39 
26.46 
26.54 
26.7  0 
26.80 
26.95 
27.46 
27.71 


15J4.5 
1535.1 
1528.6 
1524.3 
1522.3 
1521.0 
1521.0 
1521.5 
1518.4 
1516.5 
1513.0 
1494.8 
1490.9 


••*•***•»•••••• 


REFIO       31       1885 

YEAR 

1971 

BOTDP    05158 

AIR 

TEMP         24. 

.1 

DIR    HGT    PER 

klND-UlR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0002 

MONTH       09 

SHIP    CC 

HET 

BULB          22. 

.3 

17 

6         4 

.(IND-SPD 

22 

TRACE    DIR 

5     SOUARE       4 

LAT            35    01       N 

DAY 

19 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1011. 

.4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SgUARE     46 

LONG      047    59.5B 

HOUR 

1-2.3 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          0/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG    E62    002 

1     SOUARE     57 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNDPTH 

SND    «El 

OXYG 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.3 

08  S 

000  00 

23.79 

36. 145 

24.59 

1533.2 

12.3 

06S 

00027 

23.77 

36.14  1 

24.59 

1533.6 

12.3 

08  S 

00049 

22.61 

36.296 

25.05 

1531 .3 

12.3 

08S 

00076 

20.61 

36.531 

25.78 

1526.8 

12.3 

08  S 

00098 

19.64 

36.511 

26.03 

1524.5 

12.3 

08  S 

00147 

18.37 

36.441 

26.30 

1521.7 

12.3 

08S 

T00194 

17.92 

36.421 

26.40 

1521 .1 

12.3 

oes 

00289 

17.40 

36.363 

26.50 

1521 .1 

12.3 

OBS 

T0O4  33 

16.77 

36.296 

26.58 

1521.5 

12.3 

OBS 

00480 

16.28 

36.192 

26.62 

1520.7 

12.3 

oes 

00572 

14.61 

35. -/ll 

26.7  8 

1516.7 

12.3 

OBS 

007  5  7 

11.17 

35.431 

27.  10 

15C7.6 

12.3 

OBS 

T00937 

06.88 

35.036 

27.48 

1494.1 

**•**•«*»***«** 


REFID      31       1885 

YEAR 

1971 

BOTDP    04805 

AIR 

TEMP         24, 

.7 

DIR    FGT    PER 

wINO-OIR 

09 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0003 

MONTH       09 

SHIP    CC 

HET 

BULB          c3 

.0 

10 

7          5 

MIND-SPD 

22 

TRACE     DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    32       N 

DAY 

20 

DATA    USE 

1 

6ARO-4ETR     1013, 

.3 

StA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LONG       047    18       H 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/7 

CL/TR 

/I  4 

WEA  THtfv 

XI 

ORIG    E62    003 

1     SQUARE     47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-I 

OY^OPTH 

SND     VEL 

UXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

S1j3          PH 

12.1 

OBS 

00000 

24.45 

36. 136 

24.39 

1  5  34  .  8 

12.1 

OBS 

00028 

24.43 

36.138 

24.39 

1535.2 

12.1 

OBS 

00052 

20.78 

36.274 

25.54 

1526.6 

12.1 

OBS 

000  80 

18.69 

36.307 

26.12 

1521 .3 

12.1 

OBS 

00103 

17.94 

36.309 

26.31 

1519.6 

12.1 

DBS 

00154 

17.19 

36.337 

26.51 

1518.2 

12.1 

OBS 

T0027I 

16.65 

30.264 

26.58 

1516.5 

12.1 

OBS 

00309 

16.41 

36.223 

26.61 

1518.3 

12.1 

OBS 

T00411 

15.10 

35.990 

26.73 

1515.7 

12.1 

OBS 

00513 

13.97 

35.835 

26.66 

1513.5 

12.1 

OBS 

00614 

12.76 

35.682 

26.99 

1511 .0 

12.1 

OBS 

008  21 

08.04 

35.100 

27.37 

1496.7 

12.1 

OBS 

T01025 

06.04 

35.115 

27.66 

1492.3 

12.1 

OBS 

T01551 

04.21 

35.007 

27.79 

1493.5 

•**«**•*»**»•** 
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TABLE  XLI.— Continued 


REFIO   31  1865 

CONSEC  000-. 

LAI      3*  59   N 

LONG   046  01   H 


YEAR  1971 
MONTH  09 
OAy  21 
HOUR  U.O 


80IDP  CS".? 
SHlf  CC 
OAIi  USc   1 
AREA      05 


AIR     lEMP  ?i.9 

»EI    iSULB  ^^.0 

BARCHEIR     1019.0 
CLUUO     I/A  3/5 


OIB     hoi     PER 


SEA 
CL/IR 


WINO-DIR  08 

«IND-SPD  2^ 
KINO-FOR 

WEATHER  XI 


INSI     NANSEN     CASI 
IRACt    OIR 
CURAIION 
ORIC     Ba2    004 


Ten    S9    1^06 


SOJARfc  2 
SQUARE  48 
SJUARE     48 


CASINUM/TIHE   LVLIVP    CEPIH 


TEMP 


SIGMA-T  OrNDPIH       SND    VEL       UXYG 


P04       TOT    P 


12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 


QBS 

oes 
oes 

OBS 

oes 
oes 
oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 


00000 

000  30 

00056 

00066 

00167 

1002  20 

00324 

T00474 

00520 

006  11 

100797 

100979 

101483 


24.77 
24.7? 

22.69 
20.50 
18.80 
18.  14 
17.47 
16.34 
15.50 
14.16 
10.29 
06.31 
04.37 


36. 

3o. 
36. 
3o. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 

33. 


209 
178 
494 

436 
496 

450 
385 
193 
038 
868 
348 
Oil 
001 


24.34 
24.34 
25.17 
25.74 
26.<:i 
26.37 
26.48 
26.60 
26.68 
20.84 
27.19 
27.54 
27.77 


1535.6 

1536.0 
1=31 .8 
1526.1. 
1523.3 
1522  .2 
1521 .9 
1520.0 
1518.8 
1515.8 
1505.0 
1492.5 
1493.0 


REfID       31 
CONSEC 
LAI  35 

LONG        046 


1865 

YEAR 

1971 

60TDP     04940 

AIR 

TEMP         23.1 

OIR    HGI    PER 

wlNu-uIR 

08 

INST     NANSEN    CAST 

Ti 

:N    SO    1206 

0005 

MONTH       09 

SHIP    CC 

WEI 

BULB          19.6 

09 

5          6 

WIND-SPO 

14 

TRACE    OIR 

5 

SCUARE       4 

05      N 

OAY 

22 

DATA    USE 

1 

bAROMETk     1021.1 

SfcA 

WIND-FlJR 

DURAT ION 

2 

SQUARE    46 

03      M 

HOUP 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          6/6 

CL/IR 

WtA  THtR 

XI 

CRIb     E62    005 

1 

SQUARE     53 

TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoKA-T 

OYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          Na2          N03 

SIJi 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

24.83 

36.196 

^4.ji 

1535.8 

12.3 

OBS 

00026 

24.82 

36.199 

24.32 

1536.2 

12.3 

oes 

00047 

24.81 

36.199 

24.33 

1536.5 

12.3 

oas 

00073 

<;2.66 

36.549 

25.23 

1532.1 

12.3 

oes 

00094 

21.63 

36.551 

25.52 

1529.8 

12.3 

OBS 

00141 

19.42 

36.510 

26.08 

1524.6 

12.3 

OBS 

100248 

17.92 

36.436 

26.41 

1522.0 

12.3 

oes 

00282 

17.74 

36.430 

26.4  5 

1522.1 

12.3 

OBS 

T00J75 

17.04 

36.320 

26.53 

1521 .4 

12.3 

oes 

00466 

16.23 

36.190 

26.6  3 

1520.3 

12.3 

OBS 

00561 

14.79 

35.961 

26.76 

1517.1 

12.3 

OBS 

00751 

11.59 

35.495 

27.07 

1509. o 

12.3 

OBS 

T00940 

07.02 

35.047 

27.47 

1494.7 

12.3 

OBS 

101412 

04.49 

35.014 

27.77 

1492.3 

"EFIO        31        1885 

YEAR 

1971 

BOTDP     04486 

AIR 

TEMP          23.3 

DIP     KGT     PER 

WIVD-DIR 

04 

CONSEC                0006 

MONTH       09 

SHIP    CC 

WET 

BULB          18, 

.5 

06 

4         4 

WIND-SPD 

07 

LAI             3*    58. 2N 

DAY 

23 

OAIA    USE        1 

8AR0METR     1024. 

.3 

SEA 

WIND-FaR 

LCNC       046    03. 3W 

HOUR 

12.2 

AREA               05 

CLCUO    T/A          6/4 

CL/TR          /30 

WEATHER 

XI 

CASTNUH/TIHE 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO- 

12.2 

OBS 

00000 

24.56 

36.174 

24.38 

1535.1 

12.2 

OBS 

000.18 

24.57 

36.176 

24.38 

1535.6 

12.2 

OBS 

00052 

24.56 

36.169 

24.39 

1536.0 

12.2 

OBS 

00080 

21.90 

36.514 

25.41 

1530.2 

12.2 

OBS 

00103 

20.17 

36.486 

25.87 

1526.0 

12.2 

OBS 

00155 

18.90 

36.479 

26.19 

1523.4 

12.2 

OBS 

100271 

17.77 

36.4  12 

26.43 

152... 0 

12.2 

oes 

00308 

17.65 

36.410 

26.46 

1522.2 

12.2 

oes 

100409 

17.00 

36.319 

26.54 

1521 .9 

12.2 

OBS 

00509 

15.44 

36.035 

26.69 

1510.4 

12.2 

QBS 

00609 

13.  77 

35.797 

26.67 

1514.4 

12.2 

oes 

T00612 

10.22 

35.323 

27.  18 

1504.9 

12.2 

OBS 

101012 

05.95 

35.007 

27.59 

1491 .6 

12.2 

OBS 

T01508 

04.28 

34.960 

27.76 

1493.0 

14.3 

OBS 

02978 

03.00 

34.950 

^7.87 

1512.7 

14.3 

oes 

T03482 

02.56 

34.931 

27.89 

1519.6 

14.3 

OBS 

T03963 

02.30 

34.906 

27.69 

1527.2 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E62    006 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1  SQUARE  46 


P34   ICT  P 


REFID   31 
CONSEC 
lAT     35 
LONG   048 


1665 

YEAR 

1971 

eOTOP    03294 

AIR 

TEMP         22. 

.9 

DIS    HOT     PER 

WINO-DIR 

36 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0007 

MONTH       09 

SHIP    CC 

WET 

BULB          17, 

.6 

06 

3          3 

WINO-SPO 

07 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

01       N 

OAY 

24 

DATA    USE 

1 

BARCMEIfi    1024, 

.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

03       W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          6/8 

CL/IR 

WEATHER 

X2 

ORIG    E62    007 

1    SQUARE    58 

TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

12.1 

OBS 

00000 

24.73 

36.192 

24.34 

1535.5 

12.1 

oes 

00026 

24.72 

36.192 

24.35 

1536.0 

12.1 

OBS 

00050 

24.72 

36.186 

24.34 

1536.3 

12.1 

OBS 

00078 

22.70 

36.476 

25.16 

15  32.2 

12.1 

oes 

00101 

.:1.21 

36.525 

25.61 

1528.8 

12.1 

oes 

00151 

19.12 

36.472 

26.13 

1523.9 

12.1 

oes 

100265 

18.01 

36.430 

26.38 

1522.6 

12.1 

oes 

00301 

17.83 

36.426 

26.42 

1522.6 

12.1 

oes 

T00400 

17.26 

36.350 

26.50 

1522.5 

12.1 

oes 

00496 

15.90 

36.094 

26.63 

1519.7 

12.1 

oes 

00594 

14.  10 

35.804 

26.60 

1515.2 

12.1 

OBS 

00787 

10.58 

35.329 

27.13 

1505.8 

12.1 

oes 

1009  76 

06.36 

34.996 

27.52 

1492.6 

12.1 

OSS 

101446 

04.47 

35.007 

27.76 

•  ••4 

>•« 

1492.8 

» 
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TABLE  XLI.— Continued 


REFIO   31 
CONStC 
L4T      35 
LONG   048 


1885 

YEAR 

1971 

BOIDP    04076 

AIR 

TEMP          23, 

.5 

OIR     HGT    PER 

umO-DIR 

00 

INSI    NANSEN    CASI 

lEN    SO    1206 

0008 

HONTM       09 

SHIP   CC 

WEI 

BULB           18, 

.8 

06 

3          4 

WIND-SPO 

00 

IRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

01       N 

DAY 

lb 

DATA    USE 

1 

BARO«EIR    1022, 

.7 

SEA 

.IND-FOR 

OJRATION 

2    SQUARE    48 

01       w 

HOUR 

15.1 

AREA 

05 

CLOUD    I/A          6/2 

CL/Ifc 

WEA IHEP 

XI 

ORIG    E62    008 

1    SQUARE    58 

IIME 

LVLTYP 

OtPTM 

lEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTM 

SNC     VEL 

OXYG 

P04 

TOI     P         N02          N03 

SI03         PH 

15.1 

DBS 

00000 

24.73 

36.145 

24.31 

1535 .S 

15.1 

CBS 

0002<. 

24.40 

36.121 

24.39 

15  35.1 

15.1 

06  S 

00049 

24.42 

36.161 

24.41 

1535.6 

15.1 

OBS 

00073 

24.26 

36. 149 

24.45 

1535.6 

15.1 

OBS 

00097 

21.14 

36.466 

25.59 

152B.5 

15.1 

OBS 

00K.6 

19.23 

36.467 

26.10 

1524.1 

15.1 

OBS 

T00200 

18.27 

36.432 

26.3  2 

1522.3 

15.1 

QBS 

00297 

17.56 

36.386 

26.46 

1521 .7 

15.1 

OBS 

T00395 

17.04 

36.316 

26.53 

1521.7 

15.1 

OBS 

00497 

15.65 

36.070 

26.67 

151B.9 

15.1 

OBS 

00595 

13.60 

35.724 

26.85 

1513.5 

15.1 

OBS 

00790 

09.99 

35.275 

27.19 

1503.7 

15.1 

OBS 

T00969 

06.34 

35.014 

27.54 

1492.8 

15.1 

OBS 

T01468 

04.41 

35.009 

27.77 

1493.3 

REFID   31  1885 

C0N5EC  0009 

LAT      35  04   N 

LONG   048  01   1. 


YEAR  1971 
MONTH  09 
DAY  26 
HOUR  12.2 


BCIOP  03422 
SHIP  CC 
OAIA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  23.0 

MET     BULB  ^0.0 

BAROMEIk    1021.7 
CLOUD    1/4  6/7 


DIP    hGT    PER 

07       4         4 
SEA 
CL/IR 


KIN0-D1R    24 
MINO-SPO    08 
rtlNO-FOF 
•LEATHER       XI 


INST    NANSEN    CASI 
IRACE    OIR 
OURATIQN 
ORIG     E62    009 


TEN    SO    1206 


SQUARE  4 
SQUARE  41 
SQUARE    58 


IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OBS 

OOOCO 

24.45 

36.181 

24.42 

12.2 

OBS 

00030 

24.46 

36.183 

24.42 

12.2 

OBS 

00055 

24.46 

36.185 

24.42 

12.2 

OBS 

00085 

23.18 

36.484 

25.03 

12.2 

OBS 

00110 

21.98 

36.525 

25.40 

12.2 

OBS 

00165 

19.10 

36.482 

26.15 

12.2 

OBS 

002  90 

17.56 

36.369 

20.46 

12.2 

OBS 

00330 

17.32 

36.359 

26.50 

12.2 

OBS 

IC0440 

16.49 

36.227 

26.59 

12.2 

ObS 

00550 

15.01 

35.956 

26.7  2 

12.2 

CBS 

00661 

12.98 

35.670 

26.93 

12.2 

OBS 

00687 

08.47 

35.160 

27. j5 

12.2 

OBS 

T01107 

05.31 

34.997 

27.66 

12.2 

OBS 

101660 

04.13 

34.998 

27.79 

OYi^DPTm       SND    VEL       OXYG 

1534.8 
1535.4 
1535.8 
1533.5 
1531.0 
1524.1 
1521.6 
1521 .5 
1520.7 
1517.6 
1512.5 
1499.5 
1490.6 
1495.0 


■04       lOt     P 


REFID       31  1865 

CONSEC  COlO 

LAI            34  59      N 

LONG       048  02. ?M 


YEAR  1971 
.MONTH  09 
DAY  27 

HOUR     12.2 


80IDP    04303 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AKEA  05 


Alh    TEMP  23.6 

BET     6UL8  21.3 

BAROMEIR    1021.5 
CLOUD    I/A  d/4 


OIR    HoT  PER 

28        5  3 

SEA 

CL/TR  /20 


WIND-DIR    23 
MIND-SPO    10 
HIND-FOR 
HEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DUPATIGN 
ORTG    E62    CIO 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


I  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12. <: 

OBS 

00000 

<;4.74 

36.230 

24.37 

12.2 

OBS 

00030 

24.74 

36.2*.! 

^4.36 

12.2 

OBS 

00055 

24.67 

36.207 

24.37 

12.2 

CBS 

000B4 

22.68 

36.507 

25.19 

12.2 

OBS 

00109 

21.34 

36.556 

25.46 

12.2 

OBS 

00164 

20.02 

36.516 

25.93 

12.2 

OBS 

T00288 

17.77 

36.424 

26.44 

12.2 

OBS 

00327 

17.56 

36.397 

26.47 

12.2 

OBS 

T00437 

16.79 

36.277 

26.56 

12.2 

UBS 

00546 

15.13 

35.989 

26.72 

12.2 

OBS 

00655 

13.91 

35.830 

26.86 

12.2 

OBS 

008  77 

08.79 

35.171 

27. Jl 

12.2 

OBS 

T01095 

05.52 

35.017 

27.65 

12.2 

OBS 

T01640 

04.21 

34.973 

27. 7<; 

DYNOPIH        SNO     VEL       OXYG 

1535.6 

1536.1 

1536.3 

1532 .3 

1530.6 

1526.7 

1522.3 
A  1522.3 
'      1521.6 

1516.0 

1515.7 

1500.6 

1491 .2 

14  94.9 


Pb4       TGI     P 


**»«»»«« 


r»«»« A9 


REf  10 
CONSEC 
LAT 
LONG       0 


1885 

YEAR 

1971 

BOTDP    03605 

AIR 

TEMP         23. 

.7 

OIR     F, 

51     PER 

MI,'<D-OIR 

Zi 

INSI     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

0011 

MONTH       09 

SH 

IP    CC 

WET 

BULB         20, 

.4 

26       , 

3         3 

WIND-SPD 

14 

IRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

59. 5N 

OAY 

28 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR    1020, 

.6 

SEA 

i<IN0-F0R 

DURATION 

2     SQUARE    48 

01  .  5K 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD     I/A          8/6 

CL/IR 

WEATHER 

X2 

ORIG     E62    Oil 

1    SQUARE    4B 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPIH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P         N02          N03 

SI03         PH 

U.l 

CBS 

00000 

24.87 

36.264 

24.36 

1535.9 

12.1 

OBS 

00028 

24.88 

36.252 

24.34 

1536.4 

12.1 

OBS 

00051 

24.86 

36.261 

24.36 

1536.7 

12.1 

OBS 

00079 

36.291 

12.1 

ObS 

00102 

22.00 

36.572 

25.43 

1530.9 

12.1 

OBS 

00152 

19.60 

36.536 

26.06 

1425.3 

12.  1 

OBS 

100268 

17.68 

36.455 

26.4  3 

1522.3 

12.1 

OBS 

00304 

17.66 

36.444 

26..  4  8 

1522.2 

12.1 

OBS 

100406 

17.17 

36.376 

26.5  5 

1522  .4 

12.1 

OBS 

00509 

16.27 

36.217 

26.64 

1521.2 

12.1 

OSS 

006  12 

14.52 

35.946 

20.62 

1517.1 

12.1 

OBS 

00824 

10.34 

35.350 

27.  le 

1505.6 

12.1 

CBS 

T01034 

06.08 

35.036 

27.59 

1492.5 

:2.i 

OBS 

101575 

04.31 

35.000 

27.77 

1494.3 

.532 


TABLE  XLI.— Continued 


REFID      31       1685  YE4R    1911  60TDP    04071 

CONSEC  0012  MONTH       09  SHIP    CC 

L«T  35    03       N  DAY  30  Dili    USE        1 

LONG       048    00       H  HOUR     12.2  AREA  05 


AIR    TEMP  20.6 

WET     BUie  14.9 

BAROHETR     1025.5 
CLOUD    T/A  8/1 


OIR    HuT 

PER 

UIND-DIR 

10 

INST     NANSEN    CAST 

03       4 

3 

WINO-SPO 

07 

TRACE    OIR 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

CL/IR 

/30 

HEATHER 

XI 

0R1>;    E62    012 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SOUARE    58 


CASTNUh/IIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGHA-T  OYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P04       TCT    P 


12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


DBS 
DBS 
08  S 
08  S 
08  S 
08S 
ObS 
OSS 
DBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 


00000 

00025 

00049 

00073 

00098 

00146 

002  00 

002  9  7 

T  003  94 

004  96 

00593 

T007e8 

T00988 

T01485 


24.34 
24.35 
24.23 
23.57 
2U62 
19.39 
18.30 
17.99 
17.20 
16.21 
14.65 
10.62 
06.59 
04.39 


167 
152 
139 
452 
541 
533 
455 
422 
356 
182 
935 
316 
031 
002 


24.44 
24.43 
24.45 
24.89 
25.51 
26.11 
26.33 
26.38 
26.52 
26.62 
24.79 
27.11 
27.52 
27.77 


1534.6 
1535.0 
1535.1 
1534.2 
1529.8 
1524.7 
1522  .4 
1523.0 
1522.2 
1520.7 
1517.2 
1506.0 
1493.8 
1493.1 


•»**•*••»*•*•«* 


REFID      31      1885 

YEAR 

1971 

BOTOP    04506 

AIR 

TEMP          23. 

.6 

OIR    HGT    PER 

HIND-OIR 

22 

CONSEC             0013 

MONTH       10 

SHIP    CC 

MET 

euLB          20.4 

03 

3          3 

KINO-SPO 

16 

CAT            34   01. 3N 

DAY 

01 

DATA    USE 

1 

BAROHETR     1017. 

,1 

ScA 

HIND-FOR 

LONG       047    26.5>l 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD    ■'/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SNO    VEL 

OXYG 

PO. 

12. t 

OBS 

00000 

23.67 

36.140 

24.62 

1532.9 

12.1 

OBS 

00027 

23.64 

36.151 

24.64 

1533.3 

12.1 

OBS 

00050 

23.58 

36.150 

24.66 

1533.5 

12.1 

OBS 

00077 

21.22 

36.182 

25.35 

1528.0 

12.1 

oes 

00100 

18.99 

36.180 

25.94 

1522.4 

12.1 

OBS 

00149 

17.46 

36.242 

26.37 

1518.8 

12.1 

oes 

00262 

16.53 

36.237 

26.59 

1517.9 

12.1 

OBS 

002  99 

IS. 96 

36.130 

26.64 

1516.7 

12.1 

OBS 

T00399 

14.91 

35.976 

26.76 

1514.8 

12.1 

OBS 

00500 

13.90 

35.826 

26.86 

1513.1 

12.1 

oes 

006  00 

12.55 

35.585 

26.95 

1509.9 

12.1 

oes 

T00808 

09.29 

35.269 

27.30 

1501 .4 

12.1 

OBS 

T01012 

05.48 

34.983 

27.63 

1489.7 

12.1 

OBS 

T01529 

04.26 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E62    013 


TEN  SU  1206 
5  SOUARt  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


•*•••••«•••••*• 


REFIO       31       1685 
CONSEC  0014 

L4T  3*    54      N 

LONG       047    55. 5H 


YEAR  1971 
MONTH  10 
DAY  02 

HOUR     12.6 


BOTDP    04618 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.6 

HEI    9UL6  15.5 

BAROMETR     1013.3 
CLOUD    T/A  6/8 


OIR    HGT 

PER 

HIND-OIR 

31 

INST     NANSEN    CAST 

33       9 

4 

HIND-SPD 

26 

TRACE    OIR 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHEH 

X2 

ORIG    E62    014 

TEN  SO  1206 


SOUARE  ,■■ 
SOUARE  46 
SOUARE  47 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 


OBS 
OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 

oes 
oes 
oes 
oes 

OBS 

oes 

OBS 

oes 


00000 
00029 
00053 
00080 
00104 
00154 
00204 
00306 

T00459 
00509 
00607 

T00801 
00995 

T01492 


23. 
<;3. 
23. 
19. 
18. 
18. 
17. 
17. 
16. 
16. 
14. 
10. 
06. 
04. 


SAL 

36.174 
36.177 
36.174 
36.447 
36.446 
36.415 
36.416 
36.376 
36.301 
36.217 
35.865 
35.337 
35.034 
34.986 


SIGHA-T  DYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 


Pu4       TOT    P 


24.65 
24.66 
24.66 
25.91 
26.15 
26.35 
26.43 
26.50 
26.59 
20.64 
26.78 
27.20 
27.53 
27.77 


1532.9 
1533.4 
15  33.7 
1524.9 
1522.7 
1521 .0 
1520.9 
1521.3 
1521 .9 
1521.2 
1516.6 
1504.6 
1493.7 
1492.8 


•*«***«*•••••»* 


REFID       31       1885 

YEAR 

1971 

BOTDP    04525 

AIR 

TEMP         Z2. 

.6 

DIP 

HGT     PER 

HINO-OIR 

25 

CONSEC              0015 

MONTH        10 

SHIP    CC 

WET 

BULB           18. 

.1 

33 

4         4 

HINO-SPD 

Id 

LAT             34    58. 5N 

OAY 

03 

DATA    USE        I 

6AR0METR     1013, 

.6 

SEA 

HINO-FJR 

LONG       047    58       H 

HOUR 

12.2 

AREA              05 

CLOUD    T/A         8/5 

CL/TR 

HEA  THER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

UXYG 

PO' 

12.2 

OBS 

000  00 

23.57 

36.287 

24.76 

1532.8 

12.2 

oes 

000  30 

23.53 

36.290 

24.78 

1533.2 

12.2 

oes 

00057 

23.46 

36.292 

24.80 

1533.5 

12.2 

OBS 

00087 

36.438 

12.2 

oes 

00113 

18.62 

36.447 

26.24 

1521 .9 

12.2 

OBS 

00169 

18.03 

36.429 

26.38 

1521  .1 

12.2 

OBS 

00226 

17.70 

36.416 

26.45 

1521  .0 

12.2 

OBS 

00339 

17.16 

36.351 

26.53 

1521  .2 

12.2 

OBS 

T00516 

16.16 

36.174 

26.63 

1520.9 

12.2 

OBS 

005  74 

15.20 

36.012 

26.72 

1518.7 

12.2 

OBS 

006  90 

12.95 

35.667 

26.94 

1512.9 

12.2 

UBS 

T00925 

07.04 

35.072 

27.49 

1494.5 

12.2 

OBS 

T01166 

05.11 

35.048 

27.72 

1490.8 

12.2 

oes 

T01796 

04.00 

34.972 

27.79 

1 496 . 7 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E62    015 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SUUARE     47 


•••*»*•••**»« 


533 


TABLE  XLI.— Continued 


REFID      31  leei 

CONSEC  0016 

L4t             34  58       N 

(.ONb       0<>8  06<8h 


TEtn  1971 
HONTM  10 
0<V  04 
HOUR  12.3 


BOtDP    O^'.O'i 
SHIP    CC 
0414    USE       1 
4RE4  OS 


4IR    TEHP  23.4 

aET    euLS  16.9 

64(1CM£I(!     1010.0 
ClOUO    T/4  3/7 


Ulk    HGI  PER 

25      3         4 
SE4 

CL/TR  /06 


m^D-DIR  30 

MIND-SPD  23 
WINO-fOR 

WE4THEP  XI 


INST     NMSEN    C4ST 
IR4CE    OIR 
0UR4TICIM 
ORIG    E62    016 


TEN  Sg  1206 
5  S0I)4RE  2 
2  S(jU4«E  48 
1    S0U4RE    43 


CASTNUM/TIMF       LVLTYP  DEPTH 


12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


06S 
UBS 

08  S 

09  S 
OBS 
OBS 
06  5 
JBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
G6S 
UBS 


000  00 
00028 
00051 
000  79 

oaioi 

00151 

T00265 

00301 

T  004  00 

00500 

00600 

00805 

T01006 

T01522 


TEMP 

23.45 
23.46 
23.42 
22.34 
19.06 
18.01 
17.38 
17.20 
16.95 
16.13 
14.70 
10.15 
06.62 
04.29 


SI&M4-I  OVNOPTh       SNO    VEL       oXYG 


PJ4   TCT  P 


2  53 
249 

255 
455 
413 
406 
;>84 
362 
336 
176 
936 
260 
030 
983 


24.77 
24.77 
24.78 
-:5.25 
26. IC 
20.36 
26.50 
26.53 
26.57 
26.63 
26.7  8 
27.  16 
27.52 
27.76 


1532.5 
1533.0 
1533.3 
1531  .3 
1522  .9 
15  20.7 
1520.7 
1520.7 
1521 .6 
1520.6 
1517.4 
1504.5 
1494.2 
1493.3 


»«*»«9«»» 


REFID       31  1885 

CONSEC  0017 

1.4T             34  59       M 

LCNG       046  01        U 


YEAR     1971 

BOTOP    04276 

4IR    TEMP          20.6 

OIR    HOT 

PER 

WIND-DIP 

31 

MONTH        10 

SHIP    CC 

MET     BULB           15.1 

30       J 

4 

WIND-SPD 

10 

04Y             05 

D4I4    USE        1 

64R0.HEIR     1022.0 

Se4 

WINO-FJR 

HOUR     12.1 

4RE4               05 

CLOUD    T/4          8/7 

CL/Tf 

KtATHEK 

XI 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     £62    017 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  2 
2  SUUARE  46 
1     S0U4RE    48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


S1GM4-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PU4       TOT    P 


12.  1 

OBS 

000  00 

23.35 

36.246 

24, 

.80 

12.1 

06  S 

00026 

23.37 

36.248 

24. 

.  79 

12.1 

OBS 

00047 

23.34 

36.245 

24. 

.80 

12.1 

06  S 

00073 

20.22 

36.491 

25. 

.86 

12.1 

06  S 

00095 

19.26 

36.464 

26. 

.09 

12.1 

06S 

00143 

18.15 

36.416 

26. 

.34 

12.1 

OBS 

T00248 

17.54 

36.391 

26. 

.47 

12.1 

OBS 

00262 

17.39 

36.395 

<:6. 

.51 

12.1 

OBS 

T00372 

17.04 

36.337 

20. 

.55 

12.1 

09  S 

0046J 

16,56 

36.260 

26. 

,60 

12.1 

OBS 

00554 

15.17 

36.017 

26. 

.74 

12.1 

OBS 

00739 

11.76 

35.510 

27. 

.05 

12.1 

065 

T00918 

07.82 

35.108 

27. 

,41 

12.1 

oes 

T01374 

04.60 

35.025 

27. 

.76 

1 5  32  .  3 
153^.7 
1533.0 
1525.7 
1523.4 
1521.0 
1520.9 
1521  .0 
1521.4 
1521 .4 
1518.3 
1509.4 
1497.5 
1492.2 


REFIO  31  1885 
CONSEC  0018 
L4T  34  11  N 
LONG   047  30  X 


YE4R  1971 
MONTH  10 
DAY  06 

HOUR     12.1 


BOTDP  04572 
SHIP  CC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  20.0 

hET    bulb  17.3 

B4R0METR     1025.4 
CLOUD    T/4  B/2 


OIR    HGT 

35       4 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIB  05 

HINO-SPD  05 
WIND-FUR 

WEATHER  XI 


INST     N4NSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DUft4TI0N 
ORIG    E62    018 


TEN  SJ  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
1  SyUARE  47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

S1GM4-T 

12.1 

oes 

00000 

23.09 

36.291 

24.91 

12.1 

OBS 

00025 

23.11 

36.288 

24.90 

12.1 

06S 

00050 

^2.99 

36.288 

24.93 

12.1 

OBS 

00074 

19.71 

36.434 

25.95 

12.1 

065 

00099 

18.92 

36.453 

.;6.17 

12.1 

OBS 

00149 

16.12 

36.425 

26.35 

12.1 

OBS 

T00203 

17.72 

36.414 

26.44 

12.1 

06  5 

00302 

17.38 

36.388 

26.50 

12.1 

OBS 

T00400 

16.68 

36.313 

26.57 

12.1 

085 

00502 

14.75 

35.687 

26.73 

12.1 

08  5 

00599 

13.38 

35.719 

26.6  9 

12.1 

OBS 

T00793 

09.04 

35.207 

27.29 

12.1 

365 

T0099I 

06.57 

35.126 

27.60 

12.1 

DBS 

T0t4B7 

04.40 

35.011 

27.77 

DYNOPTH       SND     VEL       OXYG 

1531.7 
1532.1 
1532  .2 
1524.2 
1522.5 
1521.0 
1520.7 
1521.3 
1521 .3 
1515.9 
1512.9 
1500.2 
1493.9 
1493.2 


P04       TOT     P 


REFID      31       1885 
CONSEC  0019 

L4T  35    00      N 

LONG       048    06       W 


YEAR  1971 
MONTH  10 
DAY  07 

HOUR    12.0 


eOTDP    04370 
SHIP   CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.8 

WET     BULB  16.7 

BAROMETR     1026.8 
CLOUD    T/A  6/5 


OIR    HGT  PER 

02       3  4 
SEA 

CL/TR  /30 


WIND-DIR  08 

WIND-5PD  05 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     N4NSEN    C45T 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E62    019 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

12.0 

OBS 

00000 

23.35 

36.271 

24.61 

12.0 

oes 

00025 

23.33 

36.270 

24.82 

12.0 

oes 

00049 

23.26 

36.268 

24.84 

12.0 

OSS 

00074 

19.85 

36.436 

25.91 

12.0 

oes 

00096 

19.06 

36.430 

26.  12 

12.0 

oes 

00148 

16.06 

36.434 

26.37 

12.0 

oes 

TOO202 

17.63 

36.404 

26.46 

12.0 

OBS 

003  00 

17.17 

36.357 

26.53 

12.0 

OBS 

T00396 

16.85 

36.314 

26.58 

12.0 

OBS 

0O501 

15.37 

36.037 

26.71 

12.0 

OBS 

005  99 

13.60 

35.793 

26.86 

12.0 

OBS 

T00794 

09.37 

35.220 

27.25 

12.0 

OBS 

T0Q994 

05.91 

35.009 

27.59 

12.0 

oes 

T01491 

04.31 

34.982 

27.76 

OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 

1 5  32  .  3 
1532.6 
1532.9 
1524.6 
1522.6 
1520.8 
1520.4 
1520.6 
1521 .2 
1518.0 
1514.3 
1501 .4 
1491 .1 
1492.9 


P04       TOT     P 


534 


TABLE  XLI.— Continued 


REFIO   31 
CONSEC 
L47      3* 
LONG   0-4  7 


1865 

YEAR 

1971 

BOTDP    04555 

AIR 

TEMP          22 

.2 

DIR    hGT    PER 

WIND-DIR 

11 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    li06 

0020 

MONTH        10 

SHIP    CC 

HET 

BULB         la 

.8 

05 

2          4 

HINO-SPO 

05 

TRACE    01  R 

5    SauARE 

2 

57       N 

Oil 

08 

DATA    USE 

1 

8ARCHETR     1026 

.5 

SEA 

fc^INO-FUR 

DURATION 

2     SQUARE 

46 

57       U 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/3 

CL/Tf 

t 

WEATHER 

XI 

URIG     E62    020 

1     SQUARE 

47 

7  I  ME 

LVLTYP 

DEP7H 

TEMP 

SAL 

Sl&MA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PJ4 

TCT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12. ^ 

DBS 

000  00 

23.30 

36,242 

24.81 

1532.1 

12.2 

OBS 

00024 

23.26 

36.236 

24.81 

1532.5 

12.2 

OBS 

000'.9 

23.11 

36.266 

24. ae 

1532.5 

12.2 

OBS 

00073 

20.19 

36.396 

25.79 

1525.5 

12.2 

OBS 

00098 

18.90 

36.427 

26.15 

1522.4 

12.2 

OBS 

00146 

18.04 

36.406 

26.36 

1520.7 

12.2 

OBS 

7  002 00 

17.69 

36.403 

26.44 

1520.6 

12.2 

OBS 

00297 

17.29 

36.356 

26.50 

1520.9 

12.2 

OBS 

700395 

16.86 

36.309 

26.57 

1521  .2 

12.2 

OBS 

004  9  7 

15.16 

35.994 

26.72 

1517.3 

12.2 

OBS 

00595 

13.44 

35.732 

26.89 

1513.0 

12.2 

OBS 

T00790 

09.16 

35.205 

27.27 

1500.6 

12.2 

OBS 

T00991 

06.06 

35.004 

27.57 

1491.7 

12.2 

OBS 

T01490 

04.27 

34.970 

27.76 

1492 .7 

REFIO   31   1865  YEAR  1971 

CONSEC      0021  MONTH   10 

LAT      35  20   N  DAY     09 

LONG   050  02   U  HOUR  12.2 


BOTDP  0462  8 
SHIP  CC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  22.6 
HET  BULB  19.7 
BARGMETR  1026.3 
CLOUD  T/A    8/2 


DIR  hu 
05   2 
SEA 
CL/TB 


WISD-DIR  25 

rtlND-SPD  04 
«IND-FuR 

rtEATHER  XI 


INST    NANSEN    LAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E62    021 


TEN  Sa  1207 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  40 
1     SQUARE     50 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

06S 

00000 

23.62 

36.354 

24.74 

12.2 

OBS 

00025 

23.83 

36.359 

24.74 

12.2 

OBS 

000  50 

22.46 

36.471 

25.22 

12.2 

OBS 

00075 

20.64 

36.630 

25.85 

12.2 

OBS 

00100 

19.29 

36.522 

26.13 

12.2 

OBS 

00150 

17.95 

36.409 

26.36 

12.2 

OBS 

T00205 

17.46 

36.382 

26.40 

12.2 

OBS 

00305 

17.04 

36.342 

26.5  5 

12.2 

OBS 

T00405 

16.66 

36.284 

26.60 

12.2 

08  S 

00510 

15.52 

36.051 

26.68 

12.2 

OBS 

00610 

13.89 

35.824 

26.86 

12.2 

OBS 

T00610 

10.42 

35.366 

27.16 

12.2 

OBS 

01015 

07.01 

35.126 

27.54 

12.2 

OBS 

T01525 

04.31 

34.9  86 

27.76 

DYNDPTH        SND     VEL       OXYG 

1533.5 
1534.0 
1531  .1 
1527.0 
1523.6 
1520.5 
1519.9 
152J.3 
1520.7 
1516.7 
1514.9 
1505.7 
1 4  96  .  0 
1493.4 


P04       TOT     P 
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TABLE  XLn. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DUANE  at  Ocean  Station  ECHO,  10  October  1971  -  5  November  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  -1931. 


REFIO      31       1931  VEAR    1971  6OT0P    0'.8<.6 

CONSEC                0001  MONTH       10  SHIP    DU 

L«I             3*    i<>       N  DAV             12  0AI4    ilS£        1 

1.0NG       0<.e    00       H  HOUR     12.4  AREA                05 


AIR    TEMP  23.0 

MET    BULb  19.9 

BAROMETR     1026.5 
CLOUD    T/«  8M 


OIR    hGT    PER 

07       2  3 

SEA 
CL/TR 


«1ND-0IR  Oo 

JINO-SPD  O'. 
«lND-fOR 

UEATHCk  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OURAIION 
ORIG    E63    001 


TEN  Sg  1206 
5  SCUARE  2 
2  SOOARE  ".8 
1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


06  S 
08  S 
06  S 
06S 
06  S 
08S 
08  S 
DBS 
08S 
08  S 
06  S 
06  S 
06S 
06S 


000  00 
00025 
00050 
00074 
00099 
00148 

T00202 
00301 
004  00 
00504 

100603 
006  00 
01002 

T01505 


TEMP 

23.33 
23.20 
22.30 
19.76 
18.42 

17.30 
16.38 
14.88 
13.42 
11.37 
OS.  12 
05.90 
04.15 


SIGMA-T  OVNOPTH       SNO    VEl       OXYG 


PJ4       TOT    P 


35. 
35. 
35. 
35. 
35. 


22i 
319 
417 
428 
429 
393 
233 
9  86 
756 
446 
210 
116 
995 


24.84 
24.82 
25.15 
25.92 
26.28 

26.53 
26.62 

26.78 
26.91 
27.07 
27.44 
27.68 
27.79 


1 5  32  .  3 
1532.3 
1530.5 
1524.4 
1521.0 

1519.4 
1513.1 
1514.8 
1511 .5 
1505.7 
1496.8 
1491 .4 
1492.5 


••«»••»•»•»»« 


REflO        31       1931  YEAR     1971  BOTOP     03475 

CONSEC  0002  MONTH        10  SHIP    00 

LAI  35    00       N  OAT  13  DATA    USE        1 

LONG      047   48      N  HOUR    13.5  AREA  05 


AlR    TEMP  22.8 

WET    dUL6  20.2 

8AR0MEIR     1026.8 
LLOUD    T/A  6/^ 


OIR    HGT     PER 

29       4         5 
SEA 
Cl/TR 


kINO-OIR  14 

i^InD-SPO  04 
WIND-PGR 

WcATHtR  XI 


INST     NANStN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORiG     E6j    002 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SOUARE  46 
1     SJOARE     57 


CASTNLM/TIME        LVLTYP 


13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 


08S 
08  S 
06  S 
08S 
DBS 

oes 

06  S 
06  S 
08S 
08  S 
08S 
DBS 
OBS 
08S 


000  00 
00025 
00050 
00075 
00100 
00150 

T00205 
00305 

T00405 
00510 

T006  10 
008  10 
01015 
01525 


TEMP 

22.44 
22.23 
22.19 
19.66 
17.88 
17.06 
16.50 
15.16 
13.86 
12.56 
10.  79 
07.78 
06.  10 
04.10 


SIGMA-T  OVNOPIH       SNO     VEL       UXYG 


Pj4       lOT    P 


.280 
.288 
.303 
.Jl2 
.296 
.34  1 
.287 
.069 
.838 
.045 
.396 
.145 
.  166 
.989 


25.06 
25.  15 
25.1  7 
25.87 
26.31 
26.55 
26.64 
26.78 
26.88 
27.00 
27.14 
27.44 
27.69 
27.79 


1530.0 
1529.9 
1530.2 
1524.0 
1519.3 
1517.8 
1517.0 
1514.2 
1511 .4 
1508.6 
1503.7 
1495.6 
1  492  .  5 
1492.6 


9 a»»e» »•»»•«»«« 


REflO       31       1931 
CONSEC  0003 

LAT  34    36       N 

LONG       048    00      M 


YEAR  1971 
MONTH  10 
DAY  i4 

HOUR     12.9 


BOTDP     04938 
SHIP    DU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  22.6 

MET  BULB  20.5 
6ARDMETR  1026.0 
CLOUO    T/A  0/3 


DIR    HGT  PER 

30      3  3 
SEA 

CL/TR  /34 


KINO-OIR  00 

WIND-SPD  00 
MlND-fCR 

wEATmEk  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E63    003 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SUUARE  48 
I     SQUARE     46 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12.9 

OBS 

000  00 

23, 

.14 

36 

.305 

24. 

.90 

12.9 

OBS 

00023 

2Z 

.46 

36, 

.242 

25, 

.05 

12.9 

OBS 

00045 

22, 

.31 

36 

.310 

25. 

.  14 

12.9 

DBS 

00068 

20, 

.36 

3o. 

.387 

25, 

.74 

12.9 

06  S 

00090 

19, 

.03 

36. 

.393 

26. 

.10 

12.9 

OBS 

00135 

17, 

.62 

36. 

.413 

2o. 

.46 

12.9 

OBS 

100185 

17, 

.30 

3o, 

.400 

26. 

.53 

12.9 

06  S 

002  74 

15. 

.96 

36, 

.140 

26. 

.65 

12.9 

OBS 

700364 

15. 

.05 

36. 

.001 

26. 

.75 

12.9 

OBS 

004  58 

14. 

.12 

35, 

.870 

26. 

.85 

12.9 

OBS 

T00548 

13. 

.10 

35. 

.727 

26. 

.95 

12.9 

OBS 

00728 

35. 

.2  03 

12.9 

OBS 

00914 

06. 

.36 

35. 

.040 

27. 

,56 

12.9 

OBS 

T01380 

04. 

.28 

34. 

,990 

27. 

,77 

1531 .8 
1530.4 
1530.5 
1525.8 
1522.6 
1519.3 
1519.2 
1516.3 
1514.7 
1513.2 
ISlI.l 

1491.6 
1490.9 


•««««»«• 
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TABLE  XLII.— Continued 


REFIO       31        1931 
CbNSEC  OOO'i 

LAT  35   03       N 

LONG       048    OS       H 


VE4R  1971 
MONTH  10 
04Y  15 

HOUR     12.8 


80TDP     04023 
SHIP    OU 
04TA    USE        1 
AREA  05 


AIR    lEMP  22.7 

WET    BULB  20.4 

6AR0HETR     1025.6 
CLOUD    T/A  6/5 


DIR    HOT     PER 

34       3  3 

SEA 
CL/TR 


WINO-OIR    02 
WIND-SPD    06 
HINO-FOR 
MEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E63    004 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     5  8 


CASTNUH/IIME       HTL T YP  DEPTH 


12. B 
12. e 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 
12.8 


DBS 
DBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00027 
00049 
00075 
00097 
00145 

100194 
00285 

T003  84 
00478 

T00572 
00762 

T 0094 7 

101400 


TEMP 

22.63 
22.39 
22.26 
19.28 
18. IB 
17.42 
17.28 
16.68 
15.30 
14.06 
12.91 

05.91 
04.18 


SAL 

36.335 
36.345 
36.348 
36.358 
36.396 
36.405 
36.401 
36.312 
36.050 
35.859 
35.702 
35.260 
35.015 
35.003 


SIGHA-I  OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


P04       TOT    P  N02  N03 


25.07 
25.15 
25.19 
26.00 
26.31 

26.5  1 
26.54 

26.6  1 
26.73 
26.66 
26.97 

27.60 
27.79 


1530.6 
1530.4 
1530.5 
1523.0 
1520.3 
1516.9 
1519.2 
1516.6 
1515.9 
1513.3 
1510.6 

1490.4 
1490.8 


••*«*••*••«••• 


RtFlD       31        1931  YEAR     1971  60TDP     04297 

CONSEC                0005  MONTH        10  SHIP    DU 

LAT             35    12       N  DAY             16  DATA    USE        1 

LONG       047    58       W  HOUR     12.6  AREA                05 


AIR    TEHP  22.5 

MET  BULB  20.5 
BAROMETR  1026.1 
CLOUD    T/A  8/3 


DIR    HGT    PER 

04       2  4 

SEA 
CL/IR 


HIND-DIR    OS 
WIND-SPD    05 
WINO-FOR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E63    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12, 

.8 

06  S 

00000 

^2. 

.32 

36, 

.183 

25. 

,04 

12, 

.6 

OBS 

00024 

22. 

.20 

36. 

.175 

25 

.07 

12, 

.6 

OBS 

00048 

21, 

.50 

36. 

.262 

25. 

.35 

12, 

.e 

DBS 

00072 

16. 

.54 

36. 

.388 

26. 

.22 

12. 

,6 

OBS 

0Q095 

17, 

.85 

36. 

.427 

26. 

.42 

12, 

.6 

OBS 

00143 

17. 

.46 

36. 

.424 

26. 

.51 

12. 

,8 

OBS 

T00195 

16. 

.99 

36. 

.337 

26. 

,56 

12. 

.8 

oes 

00291 

16. 

.32 

.36, 

,245 

26. 

.65 

12. 

,6 

OBS 

T00386 

14. 

.67 

35, 

.984 

26. 

.78 

12. 

.8 

OBS 

00487 

13. 

,73 

35. 

.799 

26. 

.66 

12. 

.8 

OBS 

T00583 

12. 

.43 

35.611 

27. 

,00 

12. 

.8 

OBS 

00775 

35. 

.242 

12. 

,8 

OBS 

T00975 

05. 

.97 

35. 

,079 

27. 

.64 

12. 

.8 

OBS 

T01479 

04. 

,21 

34. 

.996 

27. 

,78 

1529.6 
1529.7 
1528.4 
1520.9 
1519.3 
1519.0 
1518.3 
1517.6 
1514.5 
1512.3 
1509.3 

1491  .1 

1492.3 


*•••««*  ***** 


REFIO   31  1931 

CLN5EC  0006 

LAT     34  53   N 

LONG   047  53   h 


YEAR  1971 
MONTH  10 
DAY  17 

HOUR     12.7 


60T0P    04i 
SHIP    DU 
DATA    USE 
AREA 


AIR    TEMP  22.7 

UET     3ULB  21.2 

BABOMETP     1025.4 
CLOUD    T/A  b/b 


OIR    hOT 

PER 

aINO-DIR 

11 

INST     NANSEN    CAST 

06       2 

4 

WIND-SPD 

07 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TP 

WEATHER 

xe 

ORIG    E63    006 

TEN  SO  1206 


SQUARE  2 
SQUARE  46 
SQUARE  47 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


TEMP 


OYMDPTH       SNO    VEL       OXYG 


Pu4   TOT  P 


12. 
12, 
12. 
12. 
12. 
12, 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
LBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 


00000 
00024 
00049 
00074 
000  9  9 
00147 

T00201 
00300 

T00J99 
00503 

T00603 
00602 

T01007 


22.50 
22.27 
22.06 
19.38 
18.17 
17.55 
17.21 
16.50 
15.20 
13.76 
12.26 


36. 
36, 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36, 
36. 
35, 
35, 
35, 
35. 


220 
194 
242 
j68 
416 
424 
385 
271 
03  5 
815 
587 
153 
02  3 


25.02 
25.07 
25.16 
26.00 
26.3  3 
20.49 
26.54 
26.6  3 
26.74 
26.88 
27.01 

27.63 


1530.1 
1529.9 
1529.6 
1523.3 
1520.3 
1519.3 
1519.1 
1316.5 
1515.8 
1512.7 
1509.1 

1490.4 
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TABLE  XLII.— Continued 


RtfID   31  1931  YEAft  1971  BOTbP  0«.936 

CONSEC  0007  MONTH   10  SHIP  DU 

CAT     34  45   N  DAY     18  DATA  USE   1 

LONG   048  12  K  HOUR  12.5  AOEA      05 


AIB  TEMP  23.0 
WET  SUL8  20.4 
BARCHET*  1025.1 
CLCUO  T/A    6/2 


OIR     hGI 

06       3 
SEA 
CL/Tfi 


WINO-DIR  Oo 

.(IND-SPD  07 
NlNO-FOR 

i<EAThEK  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
GRIG    E63    007 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE    48 


CASINUM/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  0Y.40PIH       S.«D    VEC       OXTG 


PU4       TOT     P 


12.5 

12.5 

12.5 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

15.3 

15.3 

15. i 

15.3 

15.3 

15.3 

15.3 


DBS 
UBS 
DBS 
OBS 
DBS 
OBS 
06  S 
OBS 
UBS 
OBS 
ObS 

oes 

OSS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 

DBS 


00000 

00025 

00050 

000  75 

OOlOl 

00151 

TU02  06 

00307 

T004J8 

00514 

T00614 

00816 

T01022 

T01p36 

T01954 

T02458 

02959 

T03465 

039  39 

04647 

T04799 


22.47 
22.46 
22.25 
18.72 
18.06 
17.41 
17.03 
16.01 
14.69 
13.46 
12.18 

05.53 
04.  17 
03.75 
03.33 
02.93 
02.56 

02.24 
02.24 


36.350 
36.345 

36.366 
36.41E 
36.432 
36.417 
36.359 
36.176 
35.933 
35.777 
35.585 
35.122 
35.034 
34.986 
34.971 
34.962 
34.941 
34.920 
34.894 
34.886 
34.885 


25.13 
25.13 
25.20 
26.19 
26.37 
26.5/ 
26.57 
26.67 
26.7  8 
26.92 
27.03 

27.66 
27.78 
27.61 
27.85 
27.87 
.;7.88 

27.88 
27.88 


1530. 
1330. 
1530. 
1521. 
1520. 

1516. 

1518, 
1517. 
1514, 
1511  . 
15C6, 


1490.1 
1493.1 
149S.3 
1505.2 
1512.1 
1519.3 

1538.7 
1541.4 


REFID      31       1931 
CONSEC  0008 

CAT  35    00      N 

LONG       048    00       H 


YEAR  1971 
MONTH  10 
DAY  19 

HOUR     12.4 


BCTOP    04471 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         22.3 
UET    BULB  20.6 

BARCMETR     1022.1 
CLOUD    T/A  2/4 


DIR    HOT     PER 

12       1         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  12 

NIND-SPD  09 
1<1ND-F0R 

irfEATHEH  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E63    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTh       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12.4 

OBS 

00000 

22. 

.OE 

36. 

,057 

25.02 

12.4 

OBS 

00025 

22. 

.04 

36, 

.063 

25, 

,03 

12.4 

OBS 

00050 

21. 

,74 

36. 

.187 

25. 

.21 

12.4 

OBS 

00075 

18. 

.66 

36. 

.368 

26. 

.17 

12.4 

oes 

00100 

17, 

.90 

36, 

.425 

26, 

,41 

12.4 

OBS 

00150 

17. 

.  11 

36. 

.  366 

26. 

,55 

12.4 

OBS 

T00205 

16, 

.87 

36 

.3  54 

26. 

.60 

12.4 

OBS 

00305 

16. 

.11 

36, 

.225 

26, 

,68 

12.4 

OBS 

004  05 

14. 

.79 

35, 

.973 

26. 

,79 

12.4 

ObS 

00510 

13. 

.54 

35, 

.807 

26, 

,92 

12.4 

OBS 

T 006  10 

11. 

.20 

35. 

.451 

27. 

.1  1 

12.4 

065 

008  10 

35, 

.239 

12.4 

ObS 

T01015 

05. 

.72 

35. 

.087 

27, 

.68 

12.4 

DBS 

101525 

04. 

.  15 

35, 

,006 

27, 

.80 

1528.9 
1529.2 
1529.0 
1521 .2 
1519.5 
1510.0 
1518.2 
1517.3 
1514.6 
1512.0 
1505.3 


1490.8 
1-.92.8 


REFID       31        1931 
CONSEC  0009 

LAT  34    48       N 

LONG       048    02       M 


YEAR  1971 
MONTH  10 
DAY  21 

HOUR     18.2 


BOTDP    05029 
SHIP    DU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.9 

WET     BULB  13.9 

BAROMETR     1017.3 
CLOUD    T/A  3/6 


DIR  hGI 

10   7 
SEA 
CL/IR 


HINO-DIR  10 

WIND-SPD  15 
WIND-FOR 

WEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    01 R 
DURATION 
ORIG    E63    009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.2 

□  6S 

00000 

21.73 

36.146 

25.18 

16.2 

OBS 

00028 

21.73 

36.144 

25.16 

18.2 

oes 

00052 

20.49 

36.266 

25.61 

18.2 

OBS 

00080 

18.47 

36.428 

26.26 

16.2 

OBS 

00104 

17.82 

36.429 

26.43 

18.2 

OBS 

00149 

17.18 

36.412 

26.57 

18.2 

OBS 

00209 

36.380 

16.2 

OBS 

00313 

15.73 

36.150 

26.71 

16.2 

OBS 

T004  14 

14.27 

35.914 

26.8  5 

16.2 

oes 

00516 

13.19 

35.748 

26.95 

18.2 

oes 

T00612 

10.92 

35.402 

27.12 

16.2 

OBS 

008  05 

08.13 

35.273 

27.49 

18.2 

OBS 

T00999 

05.97 

35.143 

27.69 

18.2 

DBS 

T01539 

04.09 

34.999 

27.80 

DYNDPTH       SND    VEL       UXY G 

1528.1 
1528.5 
1525.8 
1520.9 
1519.4 
1518.2 

1516.2 
1513.0 
1510.9 
1504.2 
1497.0 
1491 .6 
1492.8 


P04       TOT     P 


•»•»**«•»****** 
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TABLE  XLII.— Continued 


REFIO      31       1431 

YEAR 

1971 

eOTOP    04755 

AIR 

TEMP           19.5 

DIR    HOT     PER 

HIND-OIR 

35 

CONSEC                0010 

NONTM        10 

SHIP    OU 

WET 

BUL6           16.5 

35       6          5 

«iNO-SPD 

15 

LAI             34    <•;       N 

OAV 

2i 

OAIA    USE 

1 

BAROHETR     1016.1 

SEA 

WINO-f=OR 

LONG       048    00       a 

HOUR 

13.1 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/5 

CL/TB 

MEATHEi* 

XI 

CASTNUM/TINE 

LVLTyP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTh       SND     VEL 

OXYG 

PQ. 

13.1 

08S 

00000 

21.19 

36.041 

25.25 

1526.5 

13.1 

oes 

000  26 

21.20 

36.044 

25.25 

1527.0 

13.1 

OBS 

00048 

19.78 

36.331 

25.85 

1523.9 

13.1 

oes 

000  74 

18.24 

36.404 

26.30 

1520.1 

13.1 

oes 

00096 

17.81 

36.424 

26.43 

1519.2 

13.1 

oes 

00137 

17.41 

36.427 

26.53 

1518.7 

13.1 

oes 

100193 

16.96 

36.354 

26.5  7 

1518.3 

13.1 

oes 

00290 

16.12 

36.204 

26.66 

1517.1 

13.1 

oes 

T00384 

14.68 

35.958 

26.80 

1513  .8 

13.1 

oes 

00482 

13.72 

35.824 

26.90 

1512.2 

13.1 

oes 

T00577 

12.17 

35.601 

27.04 

1508.3 

13.1 

oes 

00767 

08.69 

35.224 

27.36 

149e.4 

13.1 

oes 

700954 

05.57 

9 

35.022 

27.6  50 

INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1206 

TRACE    DIR  5    SOUARE       2 

DURATION  2     SOUARE    48 

ORIG    E63    010  1     SOUARE     48 


AIR    lENP           18.8  OIR    ^GT    PER  <IND-DIR  36              INST     NANStN    CAST  TEN    SO    1206 

UET     BULB           15.8  36       7          4  HIND-SPD  IB             TRACE     DIR  5  SQUARE        2 

BAROHETR     1018.5  SEA  KIND-FOR                      DURATION  2  SOUARE     46 

CLOUD     T/A          8/6  CL/TR          /2 1  HEATHER  XI             ORIG    E 63    Oil  1  SOUARE     47 

SAL                SIGMA-T          OYNDPTH       SND    VEL  OXYG  P04       TOT    P          N02  N03          SI03  PH 

36.245  25.22  1528.5 

36.243  25.22  1529.0 

36.232  25.32  1528.3 

12.3         OBS  00077  21.38  36.225  25.34  1528.5 

REFID       31        1931             YEAR     1971             90TDP    05229             AIR    TEMP           20.0  OIR    hoT    PER  UIND-DIR  33             INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1206 

CONSEC               0012            MONTH       10            SHIP    DU                      WET    BULB          16.7  34       5         4  WINO-SPD  07            TRACE    DIR  5  SQUARE       2 

LAT             34    45       N             DAY             26             DATA    USE       I             BAROMETR     1024.0  SEA  WIND-FUR                      DURATION  2  SQUARE    48 

LONG       048    08       W             HOUR     12.5             AREA               05             CLOUD    T/A          8/7  CL/TR  WEATHER  XI             CRIG     E63    012  1  SOUARE     48 


REFID       31       1931 

YEAR 

1971 

BCTOP    05229 

CONSEC              0011 

MONTH 

1       10 

SHIP    OU 

LAT              34    57       N 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

LONG       047    55       W 

HOUR 

12.3 

AREA              05 

CASTNUM/TIME 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

12.3 

OBS 

00000 

21.85 

12.3 

OBS 

00027 

21.87 

12.3 

oes 

00050 

21.48 

1931 

YEAR 

1971 

90TDP    05229 

AIR 

TEMP          20. 

.0 

DIB    hoT    PER 

WIND-DIR 

is 

INST     NANSEN    CAST 

0012 

MONTH       10 

SHIP    OU 

WET 

BULB           16. 

.7 

34 

5         4 

WINO-SPD 

07 

TRACE     DIR 

45      N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1024, 

.0 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

08       W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A         8/7 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

CRIG     E63    012 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OY.NDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    F          NO^          N03 

12.5 

OBS 

00000 

21.38 

36. 181 

25.31 

1527.2 

12.5 

OBS 

00022 

21.40 

36.187 

25.31 

1527.6 

12.5 

OBS 

00041 

21.34 

36.185 

25.32 

1527.3 

12.5 

OBS 

00063 

18.79 

36.304 

26.09 

1521.3 

12.5 

OBS 

00082 

17.95 

36.390 

26.37 

1519.4 

12.5 

oes 

00124 

17.34 

36.371 

26.50 

1518.2 

12.5 

OBS 

T00166 

17.03 

36.344 

26.56 

1518.0 

12.5 

oes 

00245 

16.60 

36.309 

26.6  3 

1517.9 

12.5 

oes 

T00327 

15.61 

36.108 

26.71 

1516.0 

12.5 

oes 

00405 

14.23 

35.870 

26.83 

1512.6 

12.5 

OBS 

T00482 

13.37 

35.  756 

26.92 

1510.9 

12.5 

oes 

00641 

10.  15 

35.304 

27.16 

1501 .8 

12.5 

oes 

00805 

07.95 

35.205 

27.46 

1496.2 

12.5 

oes 

T01239 

04.55 

35.009 

27.76 

1489.7 

««*•*««  •a««*«i«« 


REFIO      31       1931 

YEAR 

1971 

60TOP    03200 

CONSEC              0013 

MONTH       10 

SHIP    DU 

LAT             35    07       N 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

LONG       048    10       W 

HOUR 

12.3 

AREA               05 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.3 

OBS 

00000 

21.80 

12.3 

OBS 

00026 

21.62 

12.3 

OBS 

00050 

21.77 

12. J 

oes 

00078 

21.69 

12.3 

06  S 

oaioo 

1U.04 

12.3 

OBS 

00150 

17.04 

12.3 

oes 

T00200 

16.53 

12.3 

oes 

002  96 

15.  13 

12.3 

oes 

00401 

13.90 

12.3 

OBS 

00502 

12.80 

12.3 

OBS 

T00602 

11.01 

12.3 

OBS 

0060b 

07.39 

UIR    FGT 

PER 

wIND-DIR 

15 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

02       4 

4 

WING-SPC 

10 

TRACE    OIR 

5     SOUARE        4 

SEA 

WiNO-fOP 

DUBAI  I  ON 

2     SOUARE     48 

CL/TR 

WEATHEt 

X2 

ORIG     E63    &13 

1     SOUARE     56 

AIR    TEMP  19.7 

WEI    6ULB  15.8 

BAROMETR     1025.6 
CLOUD    T/A         8/8 


SAL  SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG  PD4       luT     P 

36.280  25.26  1528.4 

36.280  25.26  1528.9 

36.276  25.27  1529.1 

36.276  25.29  1529.4 
30.337  26.30  1519.8 
36.353  26.56  1517.8 

36.277  26.62  1517.0 
36.030  26.75  1513.9 
35.640  26.87  1511.5 
35.69C  26.99  1509.3 
35.429  27.13  1504.4 
35.159  27.51  1494.1 

a **••*• •«««»« Oft 
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TABLE  XLII.— Continued 


REflO  31  1931 
C01SEC  0014 
LAT  35  10  U 
LONG   0<ie  25   X 


VEUR  1971 
MONTH  10 
CAY  JO 
HOUR  19.6 


6CIDP  0<>310 

Ship  du 

DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21. <. 

WET    8UI.B  19.7 

SARCMEIR     1U14.3 

Cloud   t/a       a/s 


01 R    HGT     PER 

35       1         2 
SEA 
CL/TR 


UlNb-DIR  3t> 

•llnO-SPD  05 
•(IND-fijR 

pIcATHER  XI 


INST  HANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
GRIG  E6i  01* 


TEN  sa  1206 
5  SQUARE  <t 
2  SOUARE  *8 
1     SuUARE     58 


CASTNLM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19.6 
19. t 


□  es 

OUS 
G6S 
OBS 
G6S 
G6S 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

rbs 


00000 
00027 
000  <>  8 
00073 
00095 
00143 
T00190 
0.0281 

003  81 

004  76 
T00570 

00765 
TG0959 
T01'.56 


TEMP 

21.  12 
20.82 
21.0<i 
19.46 
18.52 
17.82 
17.53 
16.84 
15.30 
13.90 
12.63 
08.45 
06.45 
04.41 


SIGMA-T  DYNUPIH       SNO    VEL       OXVG 


PG4       TOT     P 


.751 
.819 
.0  86 
.349 
.344 
.461 
.431 
.330 
.052 
.817 
.651 
140 
09  7 
010 


25.05 

25.  16 
25.33 
25.95 
26.15 

26.4  5 

26.5  0 
26.59 
26.73 

26.  66 
26.99 
27.j>3 
27.59 
27.77 


1526.0 
1525.7 
1527.0 
1523.4 
1521.1 
1520.1 
1520.0 
1519.3 
1515.9 
1512.7 
1509.8 
14S7.4 
1492.8 
1492 .7 


REfID       31       1931 
CONSEC  0015 

LAT  35     11       N 

LONG       048    IB       M 


YEAR      1971 

BOTOP    02195 

AIR    TEMP          21.3 

DIR    hGT 

PER 

KIND-DIR 

3c. 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

MONTH        10 

SHIP    OU 

nET    BULB           18.9 

01        3 

2 

MlNO-SPD 

07 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       4 

DAY             31 

DATA    USE        1 

BARCMETR     1013.3 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     48 

HOUR     13.7 

AREA                05 

CLOUD    I/A          8/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E63    015 

1     SOUARE     58 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SEGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       QXY G 


PJ4       TgT     P 


13. 

.7 

OBS 

00000 

20. 

.96 

35, 

.986 

25. 

,27 

13. 

.7 

OBS 

00025 

20. 

,89 

35. 

,986 

25. 

,29 

13. 

.7 

OBS 

00045 

20. 

,82 

36. 

,036 

25. 

,35 

13. 

.7 

OBS 

00071 

19. 

.94 

36. 

,326 

23. 

,81 

13.7 

OBS 

00091 

18. 

.44 

36. 

,340 

c6. 

,21 

13. 

OBS 

00137 

17. 

.46 

36. 

,412 

26. 

,50 

13. 

OBS 

T001B2 

16. 

.99 

36. 

,352 

26. 

,57 

13. 

UBS 

00269 

16. 

.02 

36. 

,192 

26. 

,o8 

13. 

OBS 

00363 

14, 

.41 

35. 

,922 

26. 

.83 

13. 

CBS 

00454 

13. 

.36 

35. 

,763 

Z6. 

,93 

13. 

OBS 

T00545 

11. 

.53 

35. 

,504 

27, 

.09 

13. 

DBS 

00729 

08. 

.18 

35. 

,189 

27. 

.41 

13. 

uBS 

T00909 

06. 

.67 

35. 

.189 

27. 

.61 

13. 

OBS 

01360 

04. 

.14 

34. 

.997 

27. 

.79 

1525.9 
1526.1 
1526.3 
1524.7 
1520.9 
1518.9 
1518.1 
1516.4 
1512.6 
1510.5 
1505.4 
1495.8 
1493.8 
1490.0 


REFID       31        1931 
CONSEC  0016 

LAT  34    46       N 

LONG      047    53       U 


YEAR  1971 
MONTH  11 
DAY  03 

HOUR     12.1 


BOTDP    05229 
SHIP    DU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.0 

MET    BULB  16.0 

6AR0METR     1019.0 
CLOUD    T/A  8/4 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OIR    HGT    PER 

MIND-OIR 

32 

INST     NANSEN    CAST 

01       6        6 

HIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG     E63    016 

lOPTH       SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     47 


12. 

OBS 

OOOOO 

21.08 

36.311 

25. 

.49 

12. 

OBS 

00029 

21.09 

36.306 

25. 

.48 

12. 

06S 

00053 

21.06 

36.308 

25. 

.49 

12. 

OBS 

00082 

18.46 

36.287 

26. 

.16 

12. 

OBS 

00106 

17.45 

36.322 

26,44 

12. 

OBS 

00159 

16.66 

36.318 

26. 

.62 

12. 

OBS 

100212 

15.84 

36.151 

26. 

.69 

12. 

06S 

003  13 

14.35 

35.912 

26. 

,83 

12. 

OBS 

100424 

13.04 

35.714 

26. 

,96 

12. 

OBS 

00530 

11. 3S 

35.472 

27. 

,09 

12. 

OBS 

T00635 

09.28 

35.246 

27. 

,28 

12. 

OBS 

00852 

07.00 

35.240 

27. 

,63 

12. 

OBS 

T01065 

04.97 

35.044 

27. 

.73 

1526.6 
1527.1 
1527.4 
1520.7 
1518.2 
1516.7 
1514.9 
1511 .6 
1508.8 
1504.6 
1498.5 
1493.4 
1488.6 


•****•«•••••* 
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TABLE  XLIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  5  November  1971  -  25  November  1971,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  1932. 


REfID       31       1932 

VEAR 

1971 

BOTOP     04471 

AIR 

TEMP          20. 

.7 

DIR    MGT     PER 

MIND-DIR 

03 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    S(J     1206 

CONSEC              0001 

MONTH       11 

SHIP    CC 

WET 

BULB         18. 

,6 

03 

3          2 

HlND-SPU 

tO 

TRACE    DIR 

5     SaUARE        2 

LAT             34    57. SN 

DAT 

05 

DATA    USE 

1 

tjAftOMETR     1017. 

.4 

SEA 

KINO-FOR 

DURAT ION 

2     SQUARE    46 

LONG       047    59       W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          8/6 

CL/TR 

.EATHER 

X9 

ORIG     E64    001 

1     SJUARt     47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNC    VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT    P          NUt          N03 

SIQ3          PH 

12.3 

DBS 

00000 

20.71 

30.229 

25.53 

1525.5 

12.3 

oes 

00027 

20.70 

36.224 

25.53 

1525.9 

12.3 

oes 

00048 

20.69 

36.224 

25.53 

1526.2 

12.3 

oes 

00074 

18.89 

36.319 

26.07 

1521 .8 

12.3 

OBS 

00095 

18.36 

36.329 

26.2  2 

1520.7 

12.3 

OBS 

00143 

17.  13 

36.338 

26.53 

1517.9 

12.3 

OBS 

T  002  50 

15.63 

36.122 

26.71 

1514.8 

12.3 

OBS 

00285 

15.27 

36.076 

26.76 

1514.2 

12.3 

OBS 

T00380 

13.^5 

35.830 

26.8  8 

1510.9 

12.3 

DBS 

004  7  5 

U.57 

35.642 

26.99 

1508.0 

12.3 

OBS 

00570 

10.53 

35.366 

27.16 

1502.1 

12.3 

OBS 

00767 

07.44 

35.195 

27.53 

1493.6 

12.3 

OBS 

T00962 

06.50 

35.220 

27.68 

1453.2 

12.3 

OBS 

T01463 

04.20 

35.000 

27.79 

1492. U 

REFIO   31  1932 

CONSEC  0002 

LAT      34  59   N 

LONG   047  59   H 


CASTNUM/IIME       LVLTYP 


YEAR     1971 

BOTDP    04253 

AIR    TEMP          21.5 

DIR    hGT    PER 

HiND-DIP 

ii 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

MONTH        11 

SHIP    CC 

HET     BULB           19.0 

3^       5          2 

XIND-SPD 

16 

TRACE    DIR 

5     SJUARE        2 

DAY             06 

DATA    USE       1 

6ARGMETB     1014.2 

SEA 

rtlND-POR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

HOUR     12.3 

AREA                05 

CLOUO    T/A          8/5 

CL/TB 

i.(EATHtk 

XI 

ORIG     E64    002 

1     SQUARE     47 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNDPTh       SNO     VEL 

JXYG 

PJ4 

TOT    P          NO.:           N03 

SIU3          PH 

12. 

OBS 

00000 

20. 

.60 

36.188 

25. 

.52 

12. 

OBS 

00030 

20, 

.59 

36.188 

25. 

.5j 

12. 

DBS 

00055 

20.62 

36.214 

25. 

.54 

12. 

OBS 

00085 

17. 

.92 

36.309 

26. 

.31 

12. 

OBS 

00110 

17. 

.16 

30.338 

26. 

.52 

oes 

00165 

16. 

.50 

36.280 

20. 

.03 

12' 

OBS 

T00220 

15. 

.67 

36.134 

26. 

.71 

12. 

OBS 

00331 

14. 

.43 

35.958 

26. 

.85 

12. 

OBS 

00512 

11. 

.92 

35.552 

27. 

.05 

12. 

OBS 

00559 

11. 

.06 

35.433 

27. 

,  12 

12. 

OBS 

006  70 

08. 

,  76 

35.180 

27, 

,32 

12. 

OBS 

00892 

06. 

.63 

35.207 

27. 

.65 

12. 

OBS 

T0U14 

05. 

,41 

35.138 

27. 

,76 

12. 

DBS 

T01676 

03. 

,98 

34.992 

27. 

.80 

1525.1 
1525.6 
1526.1 
1519.2 
1517.4 
1516.3 
1514.5 
1512.2 
1506.3 
1503.9 
1497.0 
1492  .6 
1491 .3 
14  94.7 


9«««*»»«*««« 


REFID       31       1932 

YEAR 

1971 

BOTOP    04303 

AIR 

TEMP           18, 

.2 

OIR    hGT    PER 

WINO-OIR 

J4 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SU     1206 

CONSEC              0003 

MONTH        11 

SHIP    CC 

WET 

BULB           13 

,4 

36 

4         4 

1.IND-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5     SJUARE        4 

LAT             35    00. 4N 

DAY 

08 

DATA   USE 

I 

SAROMETR     1019, 

.2 

SEA 

WINO-FOR 

DUKATICM 

2    SQUAOE     48 

LONG       048    01        H 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLJUD    T/A          6, 

/8 

CL/TR 

/2  0 

WtA  ThER 

X2 

ORIG     E64    003 

1    SQUARE    58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.2 

OBS 

000  00 

20.78 

36.430 

25.66 

1525.9 

12.2 

DBS 

00028 

20.79 

36.425 

25.65 

1526.4 

12.2 

OBS 

00050 

20.78 

36.425 

25.66 

1526.7 

12.2 

OBS 

00078 

20.79 

36.427 

25.66 

1527.2 

12.2 

OBS 

00101 

17.65 

36.358 

26.42 

1518.8 

12.2 

OBS 

00151 

16.74 

36.304 

26.59 

1516.8 

12.2 

OBS 

T00267 

15.09 

36.023 

26.76 

1513.3 

12.2 

OBS 

00304 

14.42 

35.929 

26.8  3 

1511 .7 

12.2 

OBS 

T00405 

13.61 

35.820 

26.92 

1510.6 

12.2 

OBS 

00507 

11.95 

35.543 

27.04 

1506.3 

12.2 

DBS 

T0C609 

09.81 

35.27^ 

27.22 

1500.0 

12.2 

OBS 

008  19 

07.28 

35.186 

27.55 

1493.9 

12.2 

OBS 

T0,1025 

05.91 

35.171 

27.72 

1491.9 

12.2 

DBS 

T01547 

04.04 

34.976 

27.78 

1492.7 

os««s*»*» 
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TABLE  XLIII.— Continued 


REFIO      31       1932 
CONSEC  0004 

L«T  35    03. 5N 

LONG        0<>e    01        H 


T6«R  1971 
MONTH  11 
DAY  09 

HOUR     li.2 


eOTOP    04127 
SHIP    CC 
04T4    USE        1 
AREA  Oi 


AIR    TEMP  19.7 

WET     9UL6  15. u 

6AR0METR     1012.9 
CLOUO    T/A  6/7 


DIR    HGI     PER 

49       3  2 

S£« 
CL/TB 


HINO-OIR  18 

HINO-SPO  15 
MINO-FOR 

rlEATHES  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURAT ION 
URIO     E64    004 


TEN  SO  1^06 
5  SQUARE  4 
2  SuUARE  48 
1     SuUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVl  lyP 


OVNDPTH       SND     VtL       OXTG 


P04       TCT     P 


12.2 

OBS 

00000 

20. 

.58 

36.376 

25 

.67 

12.2 

OBS 

00026 

20, 

.59 

36.376 

25 

.67 

12.2 

OBS 

00048 

20. 

.57 

36.379 

25, 

.68 

12.2 

OBS 

00073 

20. 

.56 

36.383 

25, 

.68 

12.2 

OBS 

00095 

17. 

.70 

36.355 

26, 

,40 

12.2 

OBS 

00142 

16. 

.90 

36.342 

26. 

.58 

12.2 

OBS 

T00250 

15. 

.12 

36.022 

26. 

,75 

12.2 

OBS 

00285 

14. 

.62 

35.946 

26. 

.80 

12.2 

OBS 

T00je2 

13. 

.63 

35.810 

26. 

.91 

12.2 

OBS 

004t)l 

12. 

,54 

35.644 

27. 

,00 

12.2 

OBS 

00581 

10. 

,38 

35.388 

27. 

.21 

12.2 

OBS 

00788 

07. 

,40 

35.177 

27. 

,52 

12.2 

OBS 

T00993 

06. 

10 

12.2 

OBS 

T01518 

04. 

09 

35.006 

^7. 

,60 

1525.3 
15  25.8 
1526.1 
1526.5 
151B.8 
1517.2 
1513.1 
1512.0 
1510.2 
1508.0 
1501 .B 
1493.8 

1492.4 


»BO«»»i»»«»» 


REfID       31       1932 

YEAR 

1971 

BOTOP     04424 

AIR 

TEMP           19. 

,5 

DIR    HGT     PER 

MIND-DIR 

34 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC             0005 

MONTH       11 

SHIP    CC 

«ET 

BULB           15, 

.8 

29 

4          4 

UINO-SPO 

12 

TRACE    OIR 

5    SauARE        2 

l*T             34    58. 9N 

DAY 

10 

DATA    USE 

1 

BAROMETB     1021, 

.0 

SEA 

WlND-fOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LCNb       048    00. 4H 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/6 

CL/TR 

mEATHER 

XI 

ORI&     Eo4    005 

1    SQOARE    48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PLi4 

TOT     P          N02          N03 

SIUJ           PH 

12.3 

OSS 

00000 

20.41 

36.335 

25.69 

1524.6 

12.3 

OBS 

00027 

20.41 

36.335 

25.69 

1525.2 

12.3 

OBS 

00050 

20.41 

36.336 

25.69 

1525.6 

12.3 

OBS 

00078 

17.75 

36.356 

26.39 

1518.7 

12.3 

OBS 

OOlOl 

17.30 

36.379 

26.52 

1517.8 

12.3 

OBS 

00152 

16.81 

36.332 

26.  oO 

1517.1 

12.3 

OBS 

T00268 

15.17 

36.029 

26.74 

1513.6 

12.3 

OBS 

00306 

14.61 

35.948 

26.81 

1512.3 

12.3 

OBS 

T00409 

13.63 

35.826 

26.92 

1510.7 

12.3 

OBS 

00512 

11.89 

35.554 

27.06 

1506.2 

12.3 

OBS 

T00614 

09.38 

35.221 

27.25 

149b. 5 

12.3 

OBS 

00825 

06.87 

35.170 

27.59 

1492.4 

12.3 

OBS 

01034 

0  5.84 

35.173 

27.73 

1491 .7 

12.3 

OBS 

T01561 

04.06 

REflO   31 
CONSEC 
LAI     35 
LONG   047 


1932 

YEAR 

1971 

BOTOP     04334 

AIR 

TEMP          20.0 

OIR 

hGT    PER 

1<1ND-DIR 

35 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

0006 

MONTH       11 

SHIP    CC 

HET 

BULB           18.1 

33 

3          4 

WIND-SPO 

03 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

02       N 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1022.5 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

58      H 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUO     T/A          8/3 

CL/I 

R          /14 

HEATHER 

XI 

ORIG    E64    006 

1    SQUARE    57 

■TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNDPTh 

1       SND    VEL 

OXYG 

PQ4 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

12.1 

OBS 

00000 

20.40 

36.343 

25. 7C 

1524.8 

12.1 

OBS 

00025 

20.40 

36.340 

25.69 

1525.2 

12.1 

OBS 

00049 

20.39 

36.344 

25.70 

1525.6 

12.1 

OBS 

0,00  74 

17.82 

36.343 

26.36 

1518.8 

12.1 

OBS 

00098 

17.36 

36.377 

26.50 

1517.9 

12.1 

OBS 

00147 

16.78 

36.335 

26.61 

1516.9 

12.1 

085 

T00201 

16.20 

36.227 

26.66 

1515.9 

12.1 

OBS 

00299 

14.64 

35.965 

26.81 

1512.3 

12.1 

OBS 

T00397 

13.69 

35.825 

26.91 

1510.7 

12.1 

OBS 

005  00 

12.39 

35.638 

27.03 

1507.8 

12.1 

OBS 

00598 

09.91 

35.294 

27.22 

1500. 3 

12.1 

OBS 

0O795 

07.20 

35.190 

27.56 

1493.2 

12.1 

OBS 

100996 

05.90 

35.190 

27.74 

1491.4 

12.1 

OBS 

TO  1496 

04.14 

35.011 

27.80 

1492.3 

14.3 

OBS 

T02019 

03.66 

14.3 

OBS 

T02526 

03.20 

34.900 

27.81 

1505.7 

14.3 

OBS 

03028 

02.75 

34.899 

27.85 

1512.4 

14.3 

OBS 

T03538 

02.39 

34.915 

27.89 

1519.8 

14.3 

OBS 

0A041 

02.26 

34.939 

27.92 

1528.1 

14.3 

OBS 

T04165 

02.24 

34.966 

27.95 

1530.3 

14.3 

OBS 

T04264 

02.22 

34.984 

27.96 

1532.0 

*••*«***«*****• 
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TABLE  XLIII.— Continued 


REflO       31       1932 

»EAI. 

1971 

SOIDP    0'.407 

AIR 

TEMP           19. 

.8 

DIR 

hiil    PER 

KINO-OIR 

03 

CONSEC              0007 

MONTH       11 

SHIP    CC 

-ET 

8UL8           18 

.0 

36 

4          3 

KINO-SPD 

16 

LAT             3«    58. 7N 

DA* 

13 

DATA    USE        1 

BAfCMETR     1013, 

.0 

SEA 

KlND-fOS 

LONG       047    59. JW 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A          3/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

C4SINUM/T1ME 

LVL  T VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL 

3X*G 

PO' 

12.3 

OBS 

00000 

20.46 

36.317 

25. o6 

1524.9 

12.3 

OBS 

00025 

20.45 

36.319 

25.67 

1525.3 

12.3 

OBS 

OOO'^S 

20.41 

36.334 

25.69 

15  25.5 

12.3 

OBS 

00069 

18.58 

36.350 

26.16 

1520.9 

12.3 

OBS 

00090 

17.37 

36.365 

26.4'; 

1517.8 

12.3 

OBS 

00135 

17.03 

36.359 

26.57 

1517.5 

12.3 

OBS 

100237 

15.55 

36.104 

26.72 

1514.4 

12.3 

OSS 

00269 

15.21 

36.050 

26.7  5 

1513.8 

12.3 

OBS 

T00361 

14.23 

35.890 

26.84 

1511 .9 

12.3 

OBS 

0O'.55 

13.34 

35. 776 

26.94 

1510.4 

12.3 

OBS 

T00551 

11.37 

35.494 

27.11 

1504.9 

12.3 

OBS 

007*7 

07.72 

35.189 

27.48 

1494.4 

12.3 

OBS 

1009  <ii 

06.25 

35.234 

27.73 

1491 .9 

12.3 

CBS 

T0l<.30 

04.13 

34.99B 

27.79 

1491.1 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
CURAT  ION 
ORIG     E64    007 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


P04       TCT     P 


REfID      31       1932 

TEAR 

1971 

BOTDP    04410 

AIR 

TEMP           19. 

,4 

OIR     HGI     PER 

WINO-OIR 

00 

CONSEC              0008 

MONTH        11 

Ship  CC 

HET 

BULB           16, 

.7 

27 

4         4 

MIND-SPD 

00 

CAT            34    58. 4N 

DAY 

14 

DATA    USE        I 

BAROMEIR    1014. 

.3 

SEA 

«IND-FOR 

LONG       048    01. 5W 

HOUR 

13.0 

AREA               05 

CLUUO    T/A          0/t 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUH/IIME 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

dvndpih 

SNU     VEL 

OXYG 

PO, 

13.0 

06  S 

00000 

20.60 

36.349 

25.65 

1525.3 

13.0 

OBS 

00025 

20.51 

36.349 

25. o7 

1525.5 

13.0 

OBS 

00050 

20.48 

36.353 

25.68 

1525.8 

13.0 

OBS 

00075 

20.49 

36.363 

25.70 

1526 .3 

13.0 

CBS 

00100 

17.58 

36.356 

26.43 

1518.5 

13.0 

UBS 

00150 

16.67 

36.298 

26.61 

1516  .6 

13.0 

CBS 

TCQ205 

16.10 

36.201 

26.67 

1515.6 

13.0 

OBS 

00306 

14.51 

35.925 

26.81 

15U  .0 

13.0 

OBS 

100406 

13.45 

35.774 

26.9  2 

151J.0 

13.0 

OBS 

00511 

11.89 

35.548 

27.05 

1506.2 

13.0 

OBS 

T006  12 

09.94 

35.300 

27.22 

15C0.6 

13.0 

DBS 

00612 

06.93 

35.157 

27.57 

1492.4 

13.0 

CBS 

T01016 

05.91 

35.176 

27.72 

1491 .8 

13.0 

OBS 

TO1530 

04.08 

34.996 

27.80 

1 4  92  .  6 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E64    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


P04       TOT    P 


REFID       31       1932 

YEAR 

1971 

BOTDP     04354 

AIR 

TEMP          16.9 

OIR     E 

liT     PtR 

MING-DIR 

24 

CONSEC              0009 

MONTH        11 

SHIP    CC 

BET 

BULB           15. 

.6 

24 

4          3 

WIND-SPD 

28 

LAT             34    59. 9N 

DAY 

15 

DATA    USE 

1 

EAKoMETR     10C6. 

.0 

SEA 

wIND-f OR 

LUNG       047    59. 4W 

HOUR 

12.5 

AkE£ 

05 

CLOUD    T/a          9/t 

CL/Tf. 

lea 

WEAThEK 

Xo 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

Pu. 

12.5 

OBS 

00000 

20.33 

36.311 

25.69 

1524.6 

12.5 

oBS 

00033 

20.34 

36.307 

25.69 

1525.1 

12.5 

OBS 

00061 

20.23 

36.311 

25.72 

1525.3 

12.5 

OBS 

00094 

19.30 

36.341 

25.99 

1523.3 

12.5 

ObS 

00122 

17.32 

36.356 

26.49 

1518.1 

12.5 

OBS 

00184 

16.47 

36.261 

26.62 

1516.5 

12.5 

OBS 

T002  46 

15.60 

36.104 

26.71 

1514.7 

12.5 

OBS 

00371 

13.93 

35.868 

26.89 

1311 .1 

12.5 

OBS 

T00566 

10.40 

35.344 

27.17 

1501.6 

12.5 

OBS 

006  3  0 

09.47 

35.280 

27.28 

1499.2 

12.5 

OBS 

00759 

06.93 

35.172 

27.58 

1491.5 

12.5 

OBS 

01017 

05.80 

35.17E 

27.74 

1491.3 

12.5 

OBS 

T01929 

03.66 

34.983 

27.63 

14S7.0 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
0«1G    E64    009 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


Pu4       TCT     P 


REFID       31        1932 

YEAR 

1971 

BOTDP    04297 

AIR 

TEMP           IB. 

.6 

DIR     H 

uT     PER 

U IN  D-D  I R 

21 

CONSEC                0010 

MONTF 

1       11 

SHIP    CC 

MET 

BULB           16, 

.4 

24 

5          4 

HIND-SPD 

03 

LAT             35    00       N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

OARCMETR     1006 

.4 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       047    56.5kl 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/8 

CL/TR 

HEATHER 

x^ 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEf  IH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PD 

12.2 

OBS 

00000 

20.24 

36.252 

25. o7 

1524.3 

12.2 

OBS 

00030 

20.25 

36.259 

25.67 

1524.8 

12.2 

OBS 

G0055 

20.25 

36.267 

25.68 

1525.2 

12.2 

OBS 

00084 

18.86 

36.312 

26.08 

1521.9 

12.2 

OBS 

00109 

17.28 

36.319 

26.  4 e 

1517. B 

12.2 

OBS 

00164 

16.54 

36.274 

26.62 

1516.4 

12.2 

OBS 

T00288 

14.97 

36.007 

26.77 

1513.3 

1<:.2 

OBS 

003^7 

14.38 

35.931 

26. B4 

1511.9 

12.2 

OBS 

00437 

13.35 

35.780 

26.94 

1510.2 

12.2 

OBS 

00546 

10.86 

35.410 

27.14 

15C3.0 

12.2 

OBS 

T00656 

08.62 

35.223 

<;7.37 

1496.3 

12.2 

UBS 

00660 

05.98 

35.111 

27.66 

1489.7 

12.2 

OBS 

T01099 

05.42 

35.146 

27.76 

1491.1 

12.2 

OBS 

T01649 

03.85 

34.977 

27.61 

1493.6 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  E64  010 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  57 


PD4   TOT  P 
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TABLE  XLIII.— Continued 


«EfIO       31  1932 

CONSEC  0011 

1.41           35  01. 2N 

LONG       047  56       U 


YEAS  1971 
HONTH  11 
DAT  IS 

HOUR     12. i 


BOTOP    04369 
Ship    CC 
DATA    USE        1 
AHEA  05 


AIR    TEHP  17.6 

HET    BULB  10.9 

8AR0NEIR     1000.7 
CLOUD    T/A  8/6 


Old    HOT     PER 


MiND-DIR  26 

KINO-SPD  05 
KIND-FOR 

HEATHER  XI 


INSI     HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E6'>    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  « 
2  SQUARE  46 
1    SOUARE    57 


TIME 

Lviiyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12.2 

06  S 

00000 

20.29 

36.163 

25.60 

12.2 

OBS 

00025 

20.32 

36.240 

25.64 

12.2 

06S 

00050 

20.30 

36.246 

25.65 

12.2 

OBS 

00075 

19.  76 

36.302 

25.84 

12.2 

OBS 

00100 

17.24 

36.329 

26.49 

12.2 

OBS 

00150 

16.66 

36.308 

26.62 

12.2 

OBS 

T0Q205 

16.03 

36. 187 

26.67 

12.2 

OBS 

00304 

14.16 

35.673 

26.64 

12.2 

OBS 

T004  04 

13.35 

35.773 

26.94 

12.2 

OBS 

C0509 

11.33 

35.467 

27.  10 

12.2 

OBS 

100609 

09.06 

35.244 

27.32 

12.2 

oas 

00809 

06.72 

35.124 

27.58 

12.2 

OBS 

T01013 

05.73 

35.151 

27.73 

12.2 

OBS 

T01523 

03.99 

34.978 

27.79 

DYNOPTh      snd   vel     oxyg 


P34       TOT     P 


N03  SI03 


1524.3 
1524.9 
1525.2 
1524.2 
1517.5 
1516.6 
1515.4 
1510.8 
1509.6 
1504.1 
1497.2 
1491 .4 
1490.9 
1492.1 


•*»««•*« 


REFID       31       1932 
CONSEC  0012 

LAT  34    57. 2N 

LONG       047    55. 4U 


YEAR     1971 

BOTOP    04575 

AIR    TEMP           19.1 

OIR    HGT 

PER 

JINO-OIR 

13 

MONTH        11 

SHIP    CC 

WET    BULB           15.4 

13       4 

4 

^INO-SPD 

08 

DAY             19 

OATS    USE        1 

BARCMETR     1003.6 

SEA 

WIND-FGR 

HOUR     12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURAT ION 
0R1&    E64    012 


TEM  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


DYNOPTH       SND     WEL       OXYG 


12.1 

OBS 

00000 

20. 

.25 

36.226 

25. 

.65 

12.1 

OBS 

0002V 

20. 

.28 

J6.226 

25, 

.64 

12.1 

OBS 

00053 

20. 

.28 

36.236 

25. 

.o5 

12.1 

OBS 

000  62 

19. 

.11 

36.300 

26. 

.00 

12.1 

OBS 

00106 

17. 

.19 

36.321 

26. 

.50 

12.1 

CBS 

00160 

16. 

.13 

36.212 

26. 

.67 

12.1 

OBS 

T00262 

14. 

,64 

35.948 

26. 

,60 

12.1 

OBS 

00321 

13. 

.91 

35.626 

26. 

.86 

12.1 

OBS 

T00429 

12. 

,40 

35.616 

27. 

.01 

12.1 

OBS 

00537 

10. 

,44 

35.378 

27. 

,19 

12.1 

OBS 

T00645 

OS. 

,39 

35.209 

27. 

.40 

12.1 

OBS 

00667 

05. 

,97 

35.118 

27. 

.67 

12.1 

OBS 

01067 

05. 

,33 

35.136 

27, 

.76 

12.1 

OBS 

T01637 

03. 

,87 

34.980 

27. 

.81 

1524.2 
1524.8 
1525.2 
1522.5 
1517.4 
1515.0 
1512.0 
1510.2 
1506.6 

1501 .3 
1495.3 

1489. 4 
1490.5 
1493.5 


REFID       31  1932  YEAR     1971 

CONSEC  0013  MONTH        11 

LAT             34  59       N  OAY             20 

LONG       047  56       W  HOUR     12.2 


BUTDP     04460 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AI R  TEMP 
wET  BULb 
BARCMETR 
LLUUO     ^/t 


17.0 

1008.2 

0/3 


OIR    HGT     PtR 


SEA 
LL/TR 


.*INO-OIR  13 

«IN&-SPU  06 
WINO-FGk 

WtATHER  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
Or(I&    E64    013 


TEN  SO  1206 
5  SQU«RE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     4? 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP  DEPTH 


TEMt- 


SIoMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PU4       TOT     P 


12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


00000 
0QO25 
00050 
00075 
00100 
00150 

T00204 
00304 

T00404 
00508 

T00606 
OO606 

TO  10 13 

T01523 


^0.17 
20.18 
20.16 
20.14 
17.77 
16.09 
15.21 
13.56 
12.25 
10.36 
06.73 
06.25 
05.62 
04.05 


,281 

,260 
279 

,261 
298 

,194 
039 
766 

,593 
353 
211 
105 
169 
000 


25.71 
25.71 
25.71 
25.72 
26.34 
26.66 
26.74 
26.90 
27.02 
27. IC 
27.35 
27.62 
27.76 
27.60 


1524.1 
15  24.5 
1524.9 
1525.2 
1519.0 
1514.7 
1512.7 
1508.8 
1505.7 
1500.5 
1496.0 
1489.5 
1490.5 
1492.4 


REFID       31        1932 

YtAh 

1971 

BOTOP     04301 

AIR 

TEMP           19. 

.9 

DIR     HGT     PER 

wINO-,jU 

23 

CONSEC                0014 

HUNTI 

T        11 

Ship    CC 

WET 

BULB           16, 

.2 

49 

>          X 

WINO-S'  D 

U5 

LAT             35    03       N 

JAY 

22 

OATA    USE 

1 

8ARGMEIR     1022, 

,6 

SEA 

wIND-F  IK 

LONG       047    55       W 

HOUf 

12.2 

AnEA 

05 

CLOUD    T/A          0/5 

CL/IR 

/16 

meathei^ 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-I 

0Y(<UPTri 

SND    VEL 

OXYG 

P3. 

12.2 

jes 

00000 

20.24 

36.266 

25.66 

1524.3 

12.2 

UBS 

00023 

20.24 

36.272 

25.69 

1524.7 

12.^ 

OBS 

00047 

20.22 

36.266 

25.69 

1525.0 

12.2 

OSS 

000  71 

20.23 

36.266 

25.66 

1525.4 

12.2 

OoS 

00095 

19.77 

36.278 

25.81 

1524.0 

12.2 

OBS 

0014,; 

15.42 

36.074 

26.72 

15U  .4 

12.2 

OBS 

T00195 

14.37 

35.905 

26.62 

1509.7 

12.;- 

OBS 

00291 

lj.50 

35.601 

26.93 

1506.3 

12.2 

UBS 

T003e7 

12.07 

35.574 

27.04 

1504.6 

12.2 

OBS 

00469 

10.54 

35.360 

27.17 

1500.6 

12. i 

LBS 

00586 

35.232 

12.2 

OBS 

00760 

06.53 

35. 139 

27.61 

1490.2 

12.2 

CBS 

700960 

05.77 

35.169 

27.74 

1490.6 

12.2 

OBS 

T01478 

04.05 

34.993 

27. ec 

1491.6 

1,<SI   na-jsen  Cast 

T  k  AC  t    DIR 
DURATION 
GRIG     E64    014 


Tt.V  SO  1206 
3  SJU»«F  4 
2  SOUAR?  46 
1     S'JUARc     57 


P34       TOT     P 


*»«*«»**9a««»*a 
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TABLE  XLIII.— Continued 


ntFIO       31       \<>M 

VE»t 

1971 

aOTOP    04502 

alR 

TEMP          20, 

.0 

OIR    HGT    PER 

»INO-UU 

10 

CONSEC              0015 

MUNTH       11 

SHIP    cc 

UET 

bULb           17, 

.6 

11 

4         4 

«INO-SPO 

03 

LOT             3«    57. JN 

11«Y 

2J 

0«T»    USE 

1 

HARUMETR     1025, 

.0 

SEA 

wIl.O-EJf 

LONG       0^7    57.eh 

HOUR 

12.1 

AKtA 

C5 

CLOUO    T/A          3/1 

lL/TR 

«t«THck 

XI 

CaSTNUM/TIMfc 

LVLT  Yt- 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI»MA-T 

OVNOPTh 

SNC    VEL 

uXYG 

PJ, 

12.1 

UBS 

00000 

20.16 

36.267 

25. 7C 

1524.1 

12.1 

Obi 

00025 

20.15 

36.269 

25.71 

1524.4 

12.1 

ooS 

000  50 

20.14 

36.271 

23.71 

1524.8 

12.1 

oas 

0007*. 

17.86 

36.271 

<.6.3i; 

1518.8 

12.1 

UBS 

00099 

16.95 

36.296 

26.54 

1516.6 

12.1 

oas 

00149 

16.40 

30.249 

20.6  3 

1515.7 

12.1 

oes 

T002  0'. 

15.54 

36.096 

26.71 

1513.8 

12.1 

OBS 

00303 

13.94 

35.847 

20.87 

1510.0 

12.1 

□  BS 

TOO-iO^ 

12.91 

35.703 

26.97 

1508.0 

12.1 

DBS 

00506 

10.92 

35.422 

27.14 

1502.5 

12.1 

OSS 

00605 

C9.  14 

35.251 

27.31 

1497.5 

12.1 

OBS 

00ll0<> 

06.23 

35.093 

27.62 

1489.4 

12.1 

uBS 

Toiooa 

05.97 

35.222 

27.75 

1491 .9 

12.1 

CBS 

701515 

03.93 

34.981 

27.80 

1491 .7 

INST     NANStN    CAST  TcN    SO     1206 

TR Ale     OIR  5     SQUARE        2 

CURAT13N  2     SQUARE     46 

LKIG     E64    015  1     SQUARE     47 


*»«»  «a«o 


REfID   31 
CONSEC 
LAT      34 
LONG   050 


1932 

YEAR 

1971 

BOTDP     04460 

AIR 

TEMP         20. 

.0 

01 R    hGI     PER 

UlND-DIR 

12 

INST     ,<4NSEN    CAST 

TEN    SO     1207 

0016 

MONTH       11 

SHIP    CC 

»tl 

BULB          17, 

.9 

^9 

3         4 

.^IND-SPD 

04 

Trace  dir 

5     SUUABE        1 

33       N 

oAY 

24 

DATA    USE 

1 

BABOMETR     lu23. 

.6 

SEA 

WlNU-FuR 

DURATION 

2     SOUARE     40 

01        H 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLCUO    T/A         8 /a 

CL/TR 

«EATMER 

XI 

ORIG     E64    016 

1     SQUARE    40 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

J«YG 

PJ4 

TCT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.0 

08S 

00000 

20.65 

36.212 

25.53 

1525.3 

12.0 

C8S 

00027 

20. .;7 

36.230 

25.65 

1524.7 

12.0 

GBS 

00053 

20.14 

36.274 

25.71 

1524.9 

12.0 

OBS 

00079 

19.21 

36.395 

26.0  5 

1522.9 

12.0 

DBS 

00105 

IS. 48 

36.472 

Zu.lC 

1521.4 

12.0 

OBS 

00157 

17.58 

36.443 

26.50 

1519.6 

12.0 

DBS 

T00213 

17.26 

36.402 

26.54 

1519.5 

12.0 

ubS 

00316 

16.37 

36.256 

26.64 

151B.4 

12.0 

OBS 

700418 

14.79 

35.955 

26.7  7 

1514.8 

12.0 

OBS 

00524 

13.51 

J5.786 

26.91 

1512.1 

12. C 

OBS 

100624 

11.91 

35.556 

27.06 

1508.1 

12.0 

OBS 

oce25 

07.98 

35.178 

27.44 

1496.7 

12.0 

OBS 

T01030 

05.67 

35.107 

27.67 

1491 .7 

12.0 

OBS 

T01540 

04.14 

34.989 

27.78 

1493.0 

n»»««v •««*«»«• 
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TABLE  XLIV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  McCULLOCH  at  Ocean  Station  ECHO,  25  Nomveber  1971  -  17  December  1971, 
prepared  from  NODC  listing  No.  31  -  1933. 


REFIO       31       1933 

YEAR 

19  71 

60T0P     0<.710 

AIR 

TEMP          20. 

.6 

DIB     hGT     PER 

HIND-DIR 

11 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0001 

MONTH       11 

SHIP    Ml 

hET 

8ULB           17 

.5 

04 

3         5 

■  IMD-SPO 

15 

TRACE    OIR 

5    SOJARE        2 

L4T            3*   39      N 

DAY 

26 

DATA    OSt 

1 

BAROMETR     10/5, 

.6 

SEA 

WIND-FOR 

CIJRATION 

2     SaUARE    48 

LONG      048    Zi      H 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLCUD    T/A          8/5 

CL/IR 

/30 

HfcATHEC 

XI 

ORIG     E65    001 

1     SQUARE    48 

CASTNUM/TIME 

LWLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

R34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

13.0 

oes 

00000 

20.16 

36.199 

25.65 

1524.0 

13.0 

OBS 

00028 

20.17 

36. 196 

25.65 

1524.5 

13.0 

oes 

00051 

20.19 

36.195 

25.64 

1524.9 

13.0 

oes 

00079 

19. C9 

36.243 

25.97 

1522.4 

13.0 

OBS 

00102 

17.43 

36.262 

26.40 

1518.0 

13.0 

oes 

0015-. 

16.<i8 

36.205 

26.56 

1516.0 

13.0 

OBS 

00206 

15.59 

36.075 

20.69 

1513.9 

13.0 

OBS 

00311 

I^.IO 

35.036 

26.6  3 

1510.6 

13.0 

OBS 

T00417 

12.64 

35.641 

26.98 

1507.3 

13.0 

OBS 

00523 

10.33 

35.337 

27.16 

1500.6 

13.0 

oes 

T00629 

08.95 

35.240 

27.33 

1497.2 

13.0 

OBS 

008*3 

06.5  7 

35.177 

27.64 

1451.6 

13. C 

OBS 

T01063 

04.84 

35.037 

27.74 

1466.0 

13.0 

OBS 

T01603 

03.98 

REFIO       31       1933 

YEAR 

1971 

60T0P    02333 

AIR 

TEMP          20. 

.0 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

11 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SO     1205 

CONSEC              0002 

MONTH       U 

SHIP    ML 

«ET 

BULB           19, 

.4 

11 

0          X 

mvD-SPO 

13 

TRAC  E    DIR 

5    SOUARE       4 

LAT             35    08       N 

DAY 

27 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1019, 

.0 

SEA 

WINO-fuR 

DURATION 

2     SUUARE     46 

LONG       047    41        U 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          8/3 

CL/TR 

UEATHER 

XI 

ORIG     E65    002 

1     SauARE     57 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

Sia3         PH 

12.7 

oes 

00000 

20.27 

36.198 

25.62 

1524.3 

12.7 

OBS 

00024 

20.27 

36.193 

25.62 

1524.7 

12.7 

OBS 

00045 

20.27 

36.193 

25.62 

1525.0 

12.7 

OBS 

00069 

19.80 

36.237 

25.78 

1524.2 

12.7 

OBS 

00089 

17.60 

36.269 

26.36 

1516.3 

12.7 

DBS 

00134 

16.65 

36.243 

26.52 

1516.8 

12.7 

oes 

00177 

16.21 

36.162 

26.61 

1515.5 

12.7 

oes 

00266 

14.92 

35.959 

26.7  5 

1512.7 

12.7 

oes 

00355 

13.96 

35.837 

26.6  6 

1511.0 

12.7 

oes 

00443 

13.07 

35.698 

26.94 

1509.2 

12.7 

OBS 

100532 

11.35 

35.453 

27.06 

1504.5 

12.7 

oes 

00713 

07.66 

35.168 

27.44 

1494.4 

12.7 

OBS 

T00e90 

06.26 

35.125 

27.64 

1491 .0 

*«**•**•***«*•* 


REFID   31  1933  YEAR  1971 

CONSEC  0003  MONTH   II 

LAT      35  07   N  DAY     28 

LONG   046  01   H  HOUR  15.5 


BOTDP  04114 
SHIP  ML 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  21.0 
WET  BULB  17.6 
BAROMETR  10  18.5 
CLOUD  T/A    3/5 


OIR  HGT 

06   2 
SEA 
CL/TR 


■IND-DIR  15 

XIND-SPD  14 
WIND-FOR 

.LEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
GKIG     E65    003 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


TIME 

LVLTYP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

15.5 

OBS 

000  00 

20.06 

36.^28 

25.69 

15.5 

oes 

00027 

20.00 

36.242 

25.73 

15.5 

OBS 

00050 

19.99 

36.244 

25.73 

15.5 

oes 

00077 

19.59 

36.277 

25.86 

15.5 

oes 

00099 

17.52 

36.311 

26.41 

15.5 

oes 

00149 

16.63 

36.279 

26.55 

15.5 

oes 

00198 

15.90 

36.120 

26.6  5 

15.5 

OBS 

00297 

14.41 

35.664 

26.80 

15.5 

oes 

00396 

13.26 

35.733 

26.93 

15.5 

oes 

00495 

11.62 

35.486 

27.06 

15.5 

oes 

T00594 

09.44 

35.236 

27.25 

15.5 

oes 

00797 

06.96 

35. 133 

27.55 

15.5 

OBS 

T00995 

05.73 

35.122 

27.70 

DYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 

1523 .8 
1524.0 
1524.4 
1523.8 
1518.3 
1517.0 
1 5  14  .  8 
1511 .5 
1509.1 
1504.9 
1498.4 
1492.3 
1490.6 


P34       TOT     P 
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TABLE  XLIV.— Continued 


REFID       31 
CQNSEC 
HT  35 

LONG       CS 


1933 

YEAR 

1971 

BOTOP     0<.206 

AIR 

TEMP          20. 

.0 

OIR     hGT     PtR 

WIND-DI R 

17 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0004 

MONTH        11 

SHIP    Ml 

MET 

BULB           18, 

.0 

01 

2          4 

.(IMD-SPD 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

05       N 

DAY 

29 

DATA    USE 

1 

BAROMETK     1018, 

.0 

SEA 

HIND-FGR 

DURATION 

2     SauARE    48 

00       H 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E65    004 

1    SQUARE    58 

I  I  HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNuPTH 

SND    VfcL 

OXYG 

P04 

TOT     P          NUi          N03 

SI03         PH 

12.3 

06S 

000  00 

19.9'. 

36.2'.5 

25.7". 

1523.4 

12.3 

OBS 

0002f> 

19.9'. 

36.2<>5 

25.7'. 

1523.9 

12.3 

06S 

OOCB 

19.97 

36.^51 

25.74 

1524.3 

12.3 

oes 

0007<. 

19.96 

36.252 

25.74 

1524.7 

12.3 

OBS 

000  96 

17.51 

36.296 

26. '.0 

1518.2 

12.3 

OBS 

001'.'. 

16.89 

36.286 

26.5'. 

1517.1 

12.3 

OBS 

00192 

16.2'. 

36.193 

26.63 

1515.8 

12.3 

OBS 

00287 

15.00 

35.967 

26.73 

1513.3 

12.3 

OBS 

T003e2 

13.77 

35.801 

26.87 

1510.7 

12.3 

OBS 

0^78 

12.32 

35.577 

26.99 

1507.1 

12.3 

OBS 

T00573 

10.12 

35.292 

27.16 

1 5  Ou  .  6 

12.3 

OBS 

00766 

06.93 

35.117 

27.54 

1491.5 

12.3 

OBS 

T009  52 

05.7'. 

35.116 

27. 7C 

1489.9 

REFIO       31  1933 

CONSEC  0005 

LAI              35  03       N 

LONG       048  04       W 


YEAR  19  71 
MONTH  11 
DAY  30 

HOUR     12.8 


BOTDP    02835 
SHIP    Ml 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.9 

UET     BULB  18.0 

BAROHETR     1021.6 
CLOUD     T/A  /C 


DIP     HGT  PER 

08       3  4 
SEA 

CL/IR  /28 


HINO-OIR  14 

rtlNO-SPD  08 
WIND-FGR 

WEAIHtK  XJ 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     Eo5    u05 


TEN    Sa    1206 


SQUARE  4 
SQUARE  48 
SQUARE     58 


TIME 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.8 

OBS 

00000 

20.03 

36.233 

25.71 

12.8 

OBS 

00025 

20.03 

36.230 

25.71 

12.8 

OBS 

00049 

19.99 

36.261 

25.74 

12.8 

OBS 

00074 

19.95 

36.273 

25.  76 

12.8 

OBS 

00099 

17.34 

36.287 

26.44 

12.8 

OBS 

00146 

16.59 

36.239 

26.58 

12.8 

OBS 

T00202 

15.96 

36.113 

26.65 

12.8 

OBS 

003  00 

14.54 

35.895 

26.7  8 

12.8 

OBS 

T00398 

13.51 

35.765 

26.90 

12.8 

OBS 

00501 

11.59 

35.460 

27.06 

12.8 

OBS 

T00600 

09.45 

35.240 

27.25 

12.8 

OBS 

00796 

06.89 

35.151 

27.57 

12.6 

OBS 

T00998 

05.69 

35.135 

27.72 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1523.7 
1524.1 
1524.4 
1524.7 
1517  .7 
1516.2 
1514.7 
1511 .9 
1510.0 
1504.9 
1498.5 
1491.9 
'  1490.5 


P04       TOT     P 


REFID       31       1933 
CONSEC  0006 

LAT  35    05       N 

LONG       047    56       H 


YEAR     1971  BOTDP    04296  AIR    TEMP          20.1  DIR    HGT  PER             HINO-DIR  18 

MONTH        12  SHIP    ML  WET    BULB           IB. 4                16       2  2  .(IND-SPD  12 

DAY             01  DATA    USE        I  BAROMETP     1022.3  SEA  .<INO-FCR 

HOUR    12.5  AREA               05  CLOUD    T/A          6/5  CL/TR  HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E63    C06 


TEN  sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    37 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

OBS 

00000 

20.01 

36.213 

25, 

.7C 

12.5 

OBS 

00026 

19.98 

36.216 

25, 

.71 

12.5 

OBS 

00047 

19.96 

36.234 

25. 

.73 

12.5 

OBS 

00073 

19.27 

36.267 

25, 

.94 

12.5 

OBS 

00094 

17.66 

36.259 

26. 

.28 

12.5 

OBS 

00141 

16. 6i 

36.282 

26. 

.56 

12.5 

OBS 

T00188 

16.31 

36.199 

26. 

.61 

12.5 

OBS 

00282 

14.97 

35.970 

26. 

.74 

12.5 

OBS 

T00375 

14.03 

35.834 

26. 

.84 

12.5 

OBS 

00470 

12.99 

35.692 

2o. 

.95 

12.5 

OBS 

T00564 

10.34 

35.327 

27. 

.17 

12.5 

OBS 

00757 

07.36 

35.146 

27. 

.5C 

12.5 

OBS 

T00945 

05.70 

35.124 

27. 

,71 

12.5 

OBS 

101427 

04.16 

34.991 

27. 

.76 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1523.6 
1523.9 
1524.3 
1522. U 
1519.2 
1516.8 
1516.0 
1513.1 
1511.3 
1509.4 
1501 .3 
1493.1 
1489.6 
1491.3 


Pl(4       tot     P 


REFID       31        1933  YEAR     1971  BOTOP    04344 

CONSEC  0007  MONTH       12  SHIP    ML 

LAT  35    07       N  DAY  02  OAIA    USE       1 

LONG       047    55       K  HOUR     12.6  AREA  05 


AIR    TEMP  20.6 

NET     BULB  18.6 

B4R0METR     1015.9 
CLOUD    T/A  3/4 


DIR    HoT     PER 

27       4         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  20 

HIND-SPD  19 
HIND-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E65    007 


TEN  SQ  i^Ob 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE     57 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 


00000 
00031 
00057 
00088 
00114 
00171 

T00230 
00347 

T00465 
00589 

T00707 
00943 

T01179 


TEMP 

20.00 
19.94 
19.67 
18.14 
17.14 
16.50 
15.60 
14.05 
12.81 
10.15 
08.25 
05.71 
04.79 


SIGMA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P04       TCT     P 


.220 
,265 
.250 
,243 
.279 
,209 

076 
,837 
,676 
,300 
.205 
,095 

053 


25.71 
25.76 
25.77 
26.<:  1 
26.4  8 
26.58 
26.66 
26.84 
26.97 
27.18 
27.42 
27.69 
21. lo 


1523.6 
1524.0 
1524.2 
1519.8 
1517.4 
1516.3 
1514.4 
1511.1 
1508.7 
1501.0 
1495.8 
1489.6 
1489.7 
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TABLE  XLIV.— Continued 


REfID       31       1933 

YEAB 

1971 

BOTDP     04<.81 

AIR 

TEMP          15, 

.7 

DIR     HGT     PER 

aIND-DIR 

34 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

coNsec           OOOS 

MONTH        12 

SHIP    ML 

HEX 

BULB           11 

.9 

2e 

5         4 

aiNO-SPD 

13 

TRACE     DIR 

5     SQUARE        4 

L«T             35    00       N 

D»T 

0<. 

D«TA    USE 

1 

BAHOMfTR     1020 

.9 

SEA 

ttlNO-EOR 

DURATION 

2   sauARE  4e 

LONG      0*e    12       a 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD     I/A          8/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIS     E65    OOe 

1    SdUARE    5e 

C4STNUH/I1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

12.5 

oes 

00000 

19.90 

36.242 

25.75 

1523.3 

12.5 

oes 

000  30 

19.90 

36.237 

25.75 

1523.8 

^ 

12.5 

065 

000  54 

i9.ee 

36.242 

25.76 

1524.1 

12.5 

oes 

00086 

17.98 

36.270 

26.27 

1519.4 

12.5 

DBS 

00111 

17.02 

36.275 

26.50 

1517.0 

12.5 

oes 

00166 

16.39 

36.202 

26.60 

1515.9 

12.5 

oes 

T00222 

15.38 

36.008 

26.  6  e 

1513.5 

12.5 

oes 

00333 

13.86 

35.804 

26. e6 

1510.2 

12.5 

OBS 

TOC^j 

12.62 

35.625 

26.9  7 

1507.6 

12.5 

DBS 

0055<i 

10.31 

35.302 

27.15 

1501 .0 

12.5 

OBS 

T0a66<> 

08.15 

35.126 

27.37 

1494.6 

12.5 

oes 

00890 

06.56 

35.184 

27.64 

1492 .2 

12.5 

OBS 

Ton  11 

05.48 

35.115 

27.73 

1491.5 

12.5 

OBS 

01666 

03.99 

34.963 

27.78 

1494.5 

•••*•••••••••«• 


REFID 

CONSEC 

LAT 

LONG       0 


1933 

YEAR 

1971 

BOIOP     04710 

AIR 

TEMP          16, 

,6 

DIR    1 

-.GT     PER 

KIND-DIP 

03 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0009 

MONTH        U 

SHIP    ML 

KET 

euLB          12. 

.5 

36 

4         4 

alND-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5    SOUARE       2 

52       N 

DAY 

11 

DATA    USE 

1 

BABOMETP     1018. 

.8 

SEA 

wlND-FDR 

DURATION 

2     SOUARE     48 

14       H 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/TR          /24 

WEATHER 

XI 

GRIG    E65    009 

1     SOUARE    48 

TIME 

IVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

S  1 0  3          PH 

12.4 

CBS 

000  00 

19.56 

36.214 

25.62 

1522.4 

12.4 

OBS 

00024 

19.57 

36.214 

25.82 

1522.8 

12.4 

ObS 

00044 

19.58 

36.217 

25.82 

1523.1 

12.4 

OBS 

00068 

19.53 

36.221 

25.83 

1523  .4 

12.4 

OBS 

00088 

19.26 

36.229 

25.91 

1523.0 

12.4 

oes 

00133 

17.13 

36.294 

26.49 

1517.7 

12.4 

OBS 

T00177 

16.64 

36.243 

26.5  7 

1516.9 

12.4 

OBS 

00264 

15.08 

35.979 

26.73 

1513.2 

12.4 

oes 

T00352 

13.66 

35.807 

26.66 

1510.5 

12.4 

oes 

00440 

12.82 

35.672 

26.9  7 

1506.3 

12.4 

oes 

T00529 

11.51 

35.488 

27.08 

1505.1 

12.4 

OBS 

00709 

08.05 

35.171 

27.42 

1495.0 

12.4 

oes 

100884 

06.51 

35.172 

27.64 

1491.9 

12.4 

OBS 

101354 

04.47 

35.039 

27.79 

1491.3 

«•*«*«**«•••*•« 


REFIO       31  1933  YEAR     1971 

CONSEC  0010  MONTH        12 

LAT             35  06       N  DAY             12 

LONG        048  00       W  HOU^     16.1 


BJTDP     03931 
SHIP    ML 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.0 

UEI    dULb  17.0 

BARGMETR     1021.1 
CLOUD    T/A  /O 


DIR    t-^l    PcR 

02       2         3 
SEA 
CL/TP 


WINO-OIR  22 

KlND-SPD  06 
WIND- FOR 

HEATHER  XO 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E65    010 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE    5  8 


CASTNUH/TIME   LVLTYP 


SIGMA-T  DYNOPTH       SNt     VEL       OXYG 


16.  1 

OBS 

00012 

19, 

.50 

16.1 

OBS 

00037 

19.42 

16.1 

OBS 

00061 

19. 

.42 

16.1 

OBS 

00066 

19. 

.41 

16.1 

OBS 

00111 

17. 

,68 

16.1 

OBS 

00160 

16. 

.82 

16.1 

oes 

T00215 

15. 

.67 

16.1 

OBS 

00314 

14. 

.36 

16.1 

OBS 

100414 

13. 

.46 

16.1 

OBS 

00519 

11. 

.78 

16.1 

oes 

T0Q6  19 

09. 

,58 

16.1 

OBS 

00619 

06. 

,97 

16.1 

ObS 

T01024 

05, 

,90 

16.  1 

OBS 

T01534 

04. 

,10 

9 »«••»* *•«*••** 


REFIO       31       1933 
CONSEC  0011 

LAT  35    03      N 

LONG       048    06       H 


YEAR  1971 
MONTH  12 
DAY  li 

HOUR     13.0 


BOIOP     03292 
SHIP    ML 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.6 

MET    BULB  16.1 

BAROHETR     1023.1 
CLCUO    T/A  9/4 


OIR     HGT 

PfcR 

■IND-OIR 

06 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

36       Z 

4 

alND-SPO 

10 

TRACE    DIR 

5     SOUARE        4 

SEA 

aIND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    46 

CL/If. 

U2 

WEATHER 

XI 

ORIG     E65    CU 

1     SOUARE     56 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OYNDPTH       SNO     VcL       OXYG 


P04       TOT     P 


13.0 

OBS 

00000 

19. 

,40 

13.0 

oes 

00024 

19. 

.40 

13.0 

DBS 

00048 

19, 

,42 

13.0 

OBS 

00072 

19. 

.42 

13.0 

DBS 

00096 

18. 

,31 

13.0 

OBS 

00144 

16. 

.90 

13.0 

OBS 

100197 

16. 

.48 

13.0 

OBS 

002  94 

14, 

.91 

13.0 

OBS 

T00390 

13, 

,55 

13.0 

OBS 

00492 

12, 

.23 

13.0 

CBS 

Toosee 

10. 

,06 

13.0 

OBS 

0Q782 

07, 

,ie 

13.0 

oes 

T00981 

G6, 

,20 

13.0 

OBS 

101462 

04, 

.16 
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TABLE  XLV. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  SPENCER  at  Ocean  Station  ECHO,  17  December  1971  -  10  January  1972,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  1940. 


REFIO       31       I'J'.O 

VEAR 

1971 

eOTOP    0<.572 

AIR 

TEMP          15. 

,4 

UIR    HOT     PER 

■IIND-OIR 

00 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONT*- 

1        12 

SHIP    SC 

MET 

BULB          13 

.2 

34 

3         6 

■ilND-SPO 

05 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

LUt            35    00      N 

DAY 

21 

DATA    USE 

1 

8AR0METR     1034, 

.0 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LONG       047   <,o      u 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/2 

CL/TR 

HEATHER 

X6 

ORIG    E66    001 

1     SQUARE    57 

C4SINUM/I IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SNO    VEL 

UXYC 

P04 

TOT    P         N02         N03 

S103          PH 

12.11 

OBS 

000  00 

19.27 

36.279 

25.95 

1521.6 

12.8 

oes 

00025 

19.27 

36.287 

25.95 

1522.0 

12.6 

ces 

0Q051 

19.26 

36.275 

25.95 

1522.4 

12.8 

06  s 

000  7  7 

19.29 

36.279 

25.94 

1522.9 

12.8 

06S 

00103 

19.14 

36.300 

.16.00 

1523.0 

12.8 

CBS 

0015* 

17.13 

36.355 

26.54 

1518.1 

12.8 

oes 

T002  10 

16.19 

36.233 

26.6? 

1516.0 

12.8 

LBS 

003  11 

14.63 

35.557 

26.8  1 

1512.5 

12.6 

ijaS 

TOO'.U 

13.62 

35.643 

26.94 

1510.7 

12.6 

36S 

00517 

12.13 

35.594 

^7.04 

1507.1 

12.8 

OBS 

I  006  1  8 

10.26 

35.346 

27.19 

1502.0 

12.8 

OBS 

00619 

07.02 

35.140 

27.55 

1492.8 

12.8 

OBS 

01025 

05.76 

35.148 

27.72 

1491 .3 

12.6 

oes 

T01536 

04.18 

35.010 

27.60 

1493.1 

•««••*•«••««•«• 


REflO      31      1940 

YEAR 

1971 

BOTDP    03656 

AIR 

TEMP          18.9 

OIR    HGI    PER 

UINO-DIR 

18 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   Sg   120* 

CONSEC              0002 

MONTH       12 

SHIP    SC 

NET 

BULB           16. 

.6 

18 

2         2 

KINO-SPD 

14 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      * 

LAT            35    04      N 

DAY 

Z2 

DATA    USE 

1 

6AR0METR     1026. 

.1 

SEA 

■ilND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    4a 

LONG       048    05       W 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E66    002 

1    SQUARE    se 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PM 

13.0 

06  S 

00000 

19.46 

36.306 

25.92 

1522.2 

13.0 

OBS 

00024 

19.44 

36.314 

25.93 

1522.5 

13.0 

OBS 

00045 

19.36 

36.313 

25.95 

1522.7 

13.0 

oes 

00069 

19.25 

36.293 

25.96 

1522.7 

13.0 

oes 

00069 

19.19 

36.269 

25.97 

1522.9 

13.0 

oes 

00133 

17.48 

36.339 

26.44 

ISIS. 8 

13.0 

OBS 

100178 

16.66 

36.302 

26.61 

1517.0 

13.0 

OBS 

00266 

15.61 

36.115 

26.71 

1515.0 

13.0 

oes 

00441 

13.50 

35.603 

26.9  3 

1510.6 

13.0 

oes 

T00530 

12.45 

35.654 

27.03 

1506.5 

13.0 

oes 

00711 

08.80 

35.229 

27.35 

1497.9 

13.0 

oes 

T00659 

06,56 

35.153 

27.62 

1492.2 

13.0 

OBS 

T01343 

04.5  7 

35.062 

27.79 

1491.6 

*•«*««••***•»** 


REFIO       31  1940  YEAR     1971  BOTDP     03292 

CONSEC  0003  MONTH        12  SHIP    SC 

LAT            35  00      N  DAY            23  DATA    USE       1 

LONG       048  00       H  HOUR    13.9  AREA              05 


AIP    TEMP  17.6 

WET    eULB  16.7 

BAROMEIR     1021.6 
CLOUD    T/A  8/7 


DIR     hGT  PER 

24       3  3 

SEA 

CL/TR  /32 


WIND-OIR  31 

WIND-SPD  20 
WIND-FGR 

■EATHER  xa 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E66    003 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMPI 

SAL 

SIGMA-T 

13.9 

oes 

00000 

19.20 

36.296 

25.98 

13.9 

OBS 

000  30 

19.17 

36.287 

25.96 

13.9 

oes 

00046 

19.16 

36.268 

25.98 

13.9 

oes 

00086 

19.06 

36.291 

26.01 

13.9 

oes 

00112 

19.04 

36.311 

26.03 

13.9 

oes 

00166 

17.83 

36.469 

26.46 

13.9 

OBS 

T00221 

17.34 

36.432 

26.5  5 

13.9 

oes 

00329 

36.166 

13.9 

oes 

00546 

12.96 

35.705 

26.96 

13.9 

OBS 

T0Q651 

10.57 

35.375 

27.16 

13.9 

OBS 

00856 

07.23 

35. 149 

27.52 

DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1521  .4 
1521 .6 
1522.1 
1522.5 
1522.9 
1520.5 
1519.9 

1510.6 
1503.6 
1494.2 


PJ4       TOT    P 


**••«•*••«»«•*• 
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TABLE  XLV.— Continued 


REFIO       31  19*0  yE4R    1971 

CiJNSEC  000*  MONTH       12 

L4T            35  00      N  DAY            25 

LONG       0*9  00       u  HOUR    13.2 


BOIOP    033*5 
SHIP    SC 
D4IA    USE       1 
AHEA  05 


AIR    TEMP  16.0 

HET    BULB  12.5 

BAROMETR     1028.5 
CLOUD     I/A  e/7 


DIR  ^&T  PcK 


SEA 
CL/TR 


HIND-DIR  0^ 

HIND-SfO  l-t 
UIND-FOR 

MEATMEK  XI 


IMST     NANStN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E6t)    00* 


TtN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *tl 
1     SUUARE     5  8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5I&MA-T 

13.2 

DBS 

00000 

19.5* 

36.3*7 

25.93 

13.2 

JBS 

00027 

19.51 

ib.i'tO 

25.93 

13.2 

06S 

000*9 

19.50 

36.^38 

25.93 

13.2 

UBS 

00077 

19.5* 

36.333 

25.92 

13.2 

OBS 

00100 

19.50 

36.326 

25.92 

13.2 

OBS 

00150 

18.  19 

36.*25 

26.3  3 

13.2 

OBS 

002  00 

17.1* 

36.365 

26.5* 

13.2 

OBS 

00301 

15.98 

36.192 

26.69 

13.2 

CBS 

TOO* 00 

1*.5£ 

35.960 

26.83 

13.2 

OBS 

00505 

13.6* 

35.818 

26.91 

13.2 

OBS 

T00599 

12.32 

35.599 

27.01 

13.2 

OBS 

00802 

08.  15 

35.175 

27. *1 

13.2 

OBS 

TOlOOl 

06.31 

35.125 

27.63 

13.2 

JBS 

T01507 

0*.2* 

35.006 

27.79 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

1522 .5 
1522.8 
1523.1 
1523.7 
152*. 0 
1521.2 
1518.9 
1516.8 
1513.7 
1512.3 
1509.2 
1*96.9 
1*93.0 
1*92.9 


Pu*       TOT    P 


»««*«**»*• 


REFID       31  19*0  YEAR     1971 

CONSEC  0005  MONTH       12 

LAT             35  01        N  DAY             26 

LONG       0*8  08       W  HOUR     13.0 


60IDP     0*800 
SHIP    SC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.0 

WET     dULB  13.0 

BAROMETR     1017.3 
CLOUD     1/4  8/6 


OIR     HGT     PER 

li       i  2 

SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  32 

WINO-SPD  20 
WIND-FCR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E66    005 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  * 
2  SQUARE  *8 
1    SQUARE    56 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

OBS 

00000 

19. *9 

36.387 

25.97 

13.0 

oes 

00027 

19. *6 

36.385 

25.97 

13.0 

OBS 

000*1 

19. *6 

13.0 

OBS 

00079 

19.50 

36.388 

25.97 

13.0 

oes 

00102 

19. *8 

36.390 

25.98 

13.0 

08S 

00155 

18.08 

36.*d6 

26. *1 

13.0 

UBS 

7002  06 

17.53 

3e.*65 

26.63 

13.0 

OBS 

00308 

17.0* 

36.399 

26.60 

13.0 

OBS 

T00*12 

16.*6 

36.288 

26.65 

13.0 

OBS 

00520 

l*.*5 

35.912 

26.81 

13.0 

OBS 

T0Q625 

13.06 

35.71* 

26.9  5 

13.0 

CSS 

00635 

08. *7 

35.219 

27.39 

13.0 

OBS 

01053 

06.20 

35.151 

27.67 

13.0 

OBS 

T01626 

0*.  10 

35.000 

27.80 

DYNDPTH       SND     VEL       OXVG 

1522.* 
1522 .8 

1523.7 
152*. 0 
1521.0 
1520.3 
1520.* 
1520.2 
1515.3 
1512.2 
1*96.7 
1*93.5 
1*9*. 3 


Pu*   TCT  P 


»»9«««*«9*«*6#* 


REFID  31  19*0 
CONSEC  0006 
LAT  3*  58  N 
LONG   0*8  00   W 


YEAR  1971 
MONTH  12 
DAY  29 
HOUR  12.8 


BOTDP  03658 
SHIP  SC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  16.2 

HET    BULB  13.1 

BAROMETR     1015.5 
CLOUD     T/A  6/6 


Olh     HGT 

PER 

JIHO-OIP 

21 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO    1206 

29       2 

2 

UIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     *8 

CL/TR 

HEATHE" 

XI 

ORIG     E66    006 

1     SgUARE    *3 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DYNDPTM       SNO     VEL       OXYG 


12. 

.8 

OBS 

000  00 

12, 

.8 

OBS 

00029 

12, 

.8 

OBS 

00053 

12, 

.8 

OBS 

00083 

12. 

.8 

OBS 

00107 

12. 

.8 

CBS 

00161 

12. 

.8 

OBS 

0021* 

12. 

.8 

OBS 

00322 

12. 

.8 

OBS 

00536 

12, 

,8 

OBS 

T006*3 

12. 

,B 

OBS 

0086* 

19. 

.23 

36.355 

26, 

,01 

19. 

.2* 

36. 

.358 

26. 

.01 

19. 

.23 

36. 

.353 

26. 

.01 

19. 

.25 

36. 

.359 

26. 

.01 

18. 

.82 

36. 

.*70 

26. 

.21 

17. 

.71 

36. 

.*66 

26, 

.*8 

17, 

.*2 

36. 

.**9 

26. 

.5* 

17, 

.03 

36, 

,388 

26, 

,59 

1*, 

.55 

35. 

.9*3 

26. 

.81 

12. 

96 

35. 

.697 

26. 

.96 

08. 

iZ 

35, 

,217 

27. 

.*2 

1521.6 
1522.1 
1522.5 

1523.0 
1522.3 
1520.0 
1520.0 
1520.6 
1515.9 
1512.2 
1*98.6 


PEFIO  31  19*0 
CONSEC  0007 
LAT  3*  57  N 
LONG   0*7  5*   W 


YEAR  1971 
MONTH  12 
DAY  30 

HOUR     13.4 


BOTDP  0*938 
SHIP  SC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  18.9 
WET  BULB  16.3 
BAROMETR  1009.5 
CLOUD  T/A    7/7 


OIR  HGT  PER 

27   2    3 
SEA 

CL/TR  /33 


HINO-DIF  33 

WINO-SPO  10 
WIND-FUR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIO     E6o    007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *6 
1     SQUARE     *7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

13.* 

OBS 

00000 

18.80 

J6.*17 

26.17 

13.* 

CBS 

00025 

IB. 81 

36. *1* 

26.17 

13.* 

OBS 

000*5 

18.79 

36.*17 

26.18 

13.* 

OBS 

00070 

18.8* 

36.*15 

26.16 

13.* 

OBS 

00091 

IB. 80 

36.*23 

26.18 

13.* 

oas 

00137 

ie.B7 

36.*56 

26.  18 

13.* 

CBS 

700183 

16.00 

36.*75 

26. *2 

13.* 

OBS 

00275 

17. *2 

36.*27 

26.52 

13.* 

OBS 

00368 

17.29 

36.397 

26.53 

13.* 

oes 

00*60 

16.00 

36.183 

26.67 

13.* 

OBS 

T00553 

1*.22 

35.865 

26.8  3 

13.* 

CBS 

007** 

10.8* 

35.396 

27.13 

13.* 

oes 

T 0093 5 

07.08 

35.136 

27.5* 

13.* 

OBS 

T01*32 

0*.56 

35.025 

27.77 

DYNJPTH       SND    VEL       OXYG 

1520.5 
1520.9 
1521.2 
1521.7 
1522 .0 
1523.0 
1521.3 
1521 .0 
1522.1 
1519.5 
1515.0 
1506.1 
1*9*.  9 
1*93.0 


»»««9«»9»*9»  V 
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TABLE  XL  v.— Continued 


REflO       31       l^-iO 

YEAR 

1971 

SOTOP     02<.30 

CONSEC              0008 

MONTH        \.^ 

SHIP     SC 

L4T             35    03       N 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

LONG        048    0'*       H 

HOUR 

13.0 

AREA               05 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEhP 

IJ.O 

06  S 

00000 

19.19 

13.0 

oes 

OOOiS 

19.18 

13.0 

oes 

000*9 

19.16 

13.0 

ObS 

00073 

19.18 

13.0 

oes 

00097 

19.13 

13.0 

oes 

00K.6 

18.37 

13.0 

oes 

100199 

17.70 

13.0 

oes 

002S7 

17.  16 

13.0 

oes 

T003  9<. 

16.79 

13.0 

oes 

00<.96 

15.49 

13.0 

oes 

T0059* 

13.92 

13.0 

oes 

00789 

10.  15 

13.0 

oes 

00989 

06.  94 

13.0 

oes 

I01<.90 

04.33 

AIR    TEMP  16.0 

MET    BULB  12.3 

BAROMETR     1018. t 
CLtUD    T/A  8/1 


DIR    HGT  PER            HIND-DIR    ^4 

24       1  2                KINO-SPO    04 

SEA  WINO-FDR 

CL/TR  HEATHER       XI 


iL  SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

354  26.02  1521.5 
357  26.03  1521.9 

355  26.03  1522.2 
j57  26.03  1522.7 
366  26.05  1522.9 
511  26.35  1521. e 
464  20.48  1520.6 
400  26.57  1520.6 
342  26.61  1521.0 
090  26.72  1518.4 

.838  26.87  1514.7 

,324  27.20  1504.3 

.162  27.58  1495.3 

996  27.77  1493.0 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E66    006 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


P34       TOT     P 


«««*»»*«*«««0«« 


REFIO       31       1940 

YEAR 

1972 

BOTOP    04296 

AIR 

TEMP           13.6 

DIR    HGI    PER 

HINO-DIR 

31 

CONSEC              0009 

MONTH 

01 

SHIP    SC 

WET 

BULB          09.8 

314         3 

KIND-SPO 

20 

LAI             35    02       N 

,D4V 

Q2 

DATA    USE 

1 

8ARGME 

IR     1023.4 

SEA 

HlNO-fOR 

LONG       048    02       N 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A          7/6 

CL/IR 

NEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PJ 

13.2 

oes 

000  00 

18.66 

13.2 

oes 

000  30 

19.01 

36.424 

26.12 

1521.6 

13.2 

oes 

0004  7 

18.87 

36.416 

26.15 

1521 .4 

13.2 

oes 

00065 

18.88 

36.423 

26.16 

1522.1 

13.2 

oes 

00111 

18.67 

36.436 

26.17 

1522.5 

13.2 

oes 

00167 

16.57 

36.515 

26.31 

1522.7 

13.2 

oes 

T00223 

17.68 

36.466 

26.46 

1521.6 

13.2 

oes 

00335 

17.24 

36.425 

26.57 

1521.5 

INST     NANSEN     CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    E66    009 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    56 


REFIO       31        1940 
CONSEC  0010 

LAT  35    02       N 

LONG       046    00      H 


YEAR  1972 
MONTH  01 
DAY  03 

HOUR     16.9 


BOTDP    04755 
SHIP    SC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.7 

KEI    BULB  12.5 

BAROMETR     1026.3 
CLOUO    T/A  6/5 


DIR  HGT  PER 

36   3  3 
SEA 

CL/TR  /34 


■IND-OIR  24 

UInO-SPD  10 
i^IND-FUR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
CURAT 10^ 
CRIG     E66    010 


TEN  Su  1206 
5  SUUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARc     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

16.9 

OBS 

000  00 

19.76 

36.397 

25.90 

16.9 

OBS 

0O0  2  5 

19.28 

36.430 

26.06 

16.9 

OBS 

00049 

19.26 

36.436 

26.07 

16.9 

OBS 

00074 

19.24 

36.453 

26.09 

16.9 

OBS 

00099 

19.17 

36.511 

26.15 

16.9 

oes 

00149 

18.36 

36.505 

26.35 

16.9 

OBS 

T00203 

17.69 

36.495 

26.51 

16.9 

OBS 

003  02 

17.25 

36.413 

26.56 

16.9 

OBS 

00401 

16.77 

36.342 

26.62 

16.9 

oes 

00505 

15.65 

36.105 

26.69 

16.9 

oes 

1006  04 

14.03 

35.846 

26.85 

16.9 

oes 

0O802 

09.70 

35.284 

27.24 

16.9 

oes 

T01007 

06.61 

35.125 

27.59 

16.9 

oes 

01517 

04.35 

34.995 

27.77 

OYNOPTH       SND     VEL       OXYG 

1523.2 
1522.2 

1522.6 
1523.0 
1523.2 
1521 .8 
15  20.7 
1521  .0 
1521.1 
1519.1 
1515.2 
1502.8 
1494.3 
1493.5 


PU4      TOT    P 


•««*«•«*«••»••• 


REFIO      31       1940 
CONSEC  0011 

LAT  35    00       N 

LONG       048    03       W 


YEAR  1972 
MONTH  01 
DAY  04 

HOUR     17.2 


eOTDP    03S40 
SHIP    SC 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.7 

MET     BULB  15.7 

BAPOMETR     1020.^ 
CLOUD     T/A  7/b 


DIR    HGT     PER 

03       2  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    03 
WIND-SPD    15 
WIND-FOR 
WEATHER       xd 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURA T  I  ON 
ORIG    E66    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SUUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     56 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


,2 

OBS 

00000 

17.2 

oes 

000  30 

.2 

OBS 

00055 

.2 

OBS 

00085 

,2 

OBS 

00110 

.2 

OBS 

00165 

I7I2 

oes 

T00220 

.2 

OBS 

00330 

.2 

oes 

T00440 

.2 

oes 

00550 

.2 

oes 

T 00660 

.2 

oes 

008  65 

.2 

OBS 

T0HO5 

•  2 

oes 

T0lt55 

.72 
.70 
.69 
.72 


SAL 

36.370 
36.439 
36.444 
36.450 
36.443 
36.481 
36.492 
36.412 
36.307 
35.914 
35.714 
35.234 
35.065 
35.000 


SlGMA-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

26.16  1520.2 

26.21  1520.7 

26.22  1521.1 

26.22  1521.7 

26.23  1521.9 

26.35  1521.8 
26.46  1521.5 
26.55  1521.4 
20.63  1521.2 
26.81  1515.8 
26.96  1512.6 

27.36  1500.6 
27.66  1492.2 
27.79  1495.0 


PT4       TOT    P 
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TABLE  XLV.— Continued 


REfID   31  19*0  VE4R  1972  BOTOP  04755 

CONSEC  0012  MONTH   CI  SHIP  SC 

LAT     3*  56   N  OAY     05  DATA  JSE   1 

LONG   047  57   M  HOUR  12.7  AREA      05 


AIR    TEMP  17. c 

kET  euLe  13. b 
aASCMETk  1021.6 
CLOUD     T/4  a/4 


OIR     K.T  PdR             «IN0-OIR  1^ 

00      0  0               HlND-SPO  OS 

ScA  <INO-fuR 

CL/TR  rfEATMcK  XI 


INST     NANStN    CAST 
T^ACE    Oik 
O'JRATICN 
OklG     t66    012 


TEN  SQ  1206 
5  SOJASE  2 
2  SuJA-tE  46 
1    SjUA^E    47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-I          UVNOPTH       SNO    VEI 

12.7 

06S 

000  00 

18.84 

36.440 

2o.ie 

1520.O 

12.7 

DBS 

00025 

18.84 

36.431 

26.1  7 

1521  .0 

12.7 

DBS 

00049 

18.75 

36.434 

26.20 

1521  .2 

12.7 

OBS 

000  74 

18.76 

36.429 

26.19 

1521 .6 

12.7 

OSS 

00099 

18.65 

J6.440 

26.2  3 

1321.7 

12.7 

DBS 

00148 

18.53 

36.438 

26.26 

1522.2 

12.7 

OBS 

T00196 

18.  15 

36.496 

.:6.40 

152^  .0 

12.7 

06  S 

00296 

17.50 

36.458 

20.53 

1521. o 

12.7 

OBS 

T00394 

16.97 

36.377 

2o.60 

1521 .6 

12.7 

DBS 

0049^ 

15.96 

36.177 

26.68 

1519.9 

12.7 

OBS 

T00592 

13.93 

36.851 

26.88 

1514.7 

12.7 

OBS 

00790 

C9.98 

35.312 

27.22 

1503.7 

12.7 

OBS 

T00989 

06.86 

35.150 

27.58 

1495.0 

12.7 

DBS 

T014e9 

04.35 

35.004 

27.77 

1493.0 

15.1 

OBS 

TC1974 

03.79 

34.992 

27.82 

1498.9 

15.1 

06  S 

T 024 7 6 

03.42 

15.1 

oes 

02979 

02.96 

34.952 

27.87 

1512.5 

15.1 

OBS 

703467 

02.59 

34.923 

27.68 

1519.8 

15.1 

OBS 

0399O 

02.33 

34.906 

27.89 

1527.5 

15.1 

OBS 

T04348 

02.23 

34.895 

27.89 

1533.4 

15.1 

OBS 

T04448 

02.24 

34.889 

27.68 

1535.2 

PJ4       TOT    P 


REFID  31  1940 
CONSEC  0013 
LAI  35  01  N 
LONG   047  59   U 


YEAR  1972 
MONTH  01 
DAY  07 

HOUR     14.1 


eOTDP  04206 
SHIP  SC 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIH    TEMP  16.6 

«ET    6UL6  12.8 

6AR0METR     1021.0 
CLOUD     T/A  6/6 


DIH    Hj 
34       2 
SEA 
CL/TR 


PER 
3 


WINO-JIR    3b 
.(IND-SPD    03 
^IND-FUR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIu    E6o    013 


TEN  SO  1206 
5  SOUA^E  4 
2  SdUARE  46 
1    SJUARE    57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

14.1 

rBS 

00000 

16.49 

36.442 

26.2  7 

14.1 

CBS 

00024 

18.48 

36.443 

20.27 

14.1 

DBS 

00049 

18.50 

36.446 

20.27 

14.1 

OBS 

000  7  3 

18.53 

36.441 

26.26 

14.1 

OBS 

00098 

18.48 

36.444 

26.27 

14.1 

DBS 

00146 

18.42 

36.441 

2t..29 

14.1 

DBS 

00200 

18. 08 

36.485 

26.41 

14.1 

OBS 

00298 

17.45 

36.432 

26.52 

14.1 

OBS 

T00396 

16.98 

36.373 

26.59 

14.1 

OBS 

00498 

15.68 

36.127 

2a. 7C 

14.1 

OBS 

T00596 

13.67 

35.792 

26.84 

14.1 

OBS 

00791 

09.22 

35.184 

27.25 

14.1 

OBS 

00991 

06.89 

35.157 

27.58 

14.1 

OBS 

01490 

04.44 

35.012 

27.77 

OYNOPTH       SNO    VEl       UXYG 

1519. o 

1520.0 
1520.5 
1520.9 
1521.2 
1521 .8 
1521.8 
1521 .3 
1521  .6 
1519.1 
1514.5 
1500.8 
1495.2 
1493.4 


PJ4       TOT    P 
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TABLE  XLVI.-Observed  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
MORGENTHAU  at  Ocean  Station  ECHO,  10  January  1972  -  5  February  1972,  prepared 
from  NODC  Usting  No.  31  -  1942. 


REflO  31  1942 
CONSEC  0001 
L4T  35  07  N 
LONG   048  03   W 


YEAR  1<572 
MONTH  01 
DAY  11 

HOUR     12.0 


BOIDP     03658 

Ship  <.M 

DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  15.7 

MET    BULB  11.5 

BAROMETR     1035.5 
CLOUD    T/a  6/6 


OIR    hGT  PER 

03       5  <. 
SEA 

CL/IR  /27 


■INO-DIR  15 

HIND-SPD  IS 
«IND-F?R 

rtEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     Eo7    001 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  <. 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     58 


TI-IE 

LVLI YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

oes 

00000 

17.75 

36.362 

26.39 

12.0 

08S 

00024 

17.79 

36. 364 

26.39 

12.0 

oes 

00048 

17.77 

36.359 

26.39 

12.0 

08  S 

00072 

17.75 

36.3  60 

26.39 

12.0 

oes 

00096 

17.74 

36.347 

26.38 

12.0 

DBS 

00145 

17.70 

36.336 

26.39 

12.0 

08S 

T00198 

17.68 

36.318 

26.3  8 

12.0 

OBS 

00294 

17.54 

36.455 

26.52 

12.0 

OBS 

T00391 

17.02 

36.390 

26.59 

12.0 

oes 

00492 

15.78 

36.142 

26.69 

12.0 

oes 

T00589 

13.62 

35.766 

26.88 

12.0 

oes 

00782 

09.42 

35.289 

27.29 

12.0 

oes 

T 00980 

06.54 

35.156 

27.63 

12.0 

oes 

T01473 

04.7  7 

35.029 

27.75 

DYNDPTH       SND    VEL       JXYG 

1517.4 
1517.9 
1518.2 
1518.6 
1518.-) 
1519.6 
1520.4 
1521 .7 
1521 .7 
1519.3 
1513.5 
1501 .5 
1493.6 
1494.5 


PJ4   TOT  P 


REFIO   31  1942  YEAR  1972 

CONSEC  0002  MONTH   01 

LAI     35  05   N  DAY     13 

LONG   048  03   M  HOUR  13.5 


CASINUM/TIME   LVLTYP 


5 

OBS 

00025 

5 

OBS 

00045 

5 

OBS 

00071 

5 

OBS 

00092 

5 

OBS 

00137 

5 

oes 

T00184 

5 

OBS 

002  76 

5 

OBS 

00459 

5 

OBS 

T00551 

5 

oes 

00741 

BOTDP    04297 

AIR 

TEMP           19 

0 

OIK    HGT    PER 

HINO-DIR 

27 

INST     NANSEN    CAST 

SHIP    4M 

UET 

BULB           15 

.6 

33 

2          4 

HIND-SPO 

10 

TRACE    DIR 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1031 

.3 

SEA 

HINO-f JR 

DURATION 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/4 

CL/TR          /20 

MEATHER 

XI 

ORIG    E67    002 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

17.69 

36.337 

26.39 

1517.2 

17.70 

36.337 

26.39 

1517.6 

17.71 

36.337 

26.38 

1516.0 

17.71 

36.340 

26.39 

1518.4 

17.70 

36.338 

26.39 

1518.7 

17.70 

36.337 

26.39 

1519.5 

17.73 

36.335 

26.38 

1520.3 

17.74 

36.458 

26.4  7 

1522.0 

16.33 

36.246 

26.65 

1520.6 

14.92 

36.002 

26.78 

1517.4 

10.59 

35.386 

27.17 

1505.2 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  56 


••*•»••**••**•* 


REFIO       31       1942 

YEAR 

197^ 

BOTOP    04640 

AIR 

TEMP           18 

4 

OIR    HGT    PER 

MIND-DIR 

32 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC                0003 

MONTH       01 

SHIP    4H 

HET 

BULB           17 

2 

32 

6         4 

«INO-SPD 

08 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    46       N 

DAY 

14 

OATA    USE        1 

BAROMETR     1031 

6 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

LUNG        046    02       H 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E67    003 

1     SQUARE     48 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl&MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.3 

OBS 

000  00 

16.09 

36.454 

26.38 

1516.3 

12.3 

OBS 

00025 

18.09 

36.456 

26.38 

1518.9 

12.3 

oes 

00049 

18.09 

36.447 

26.37 

1519.3 

12.3 

06  S 

00073 

18.07 

36.447 

26.38 

1519.6 

12.3 

OBS 

00096 

17.86 

36.39  2 

26.39 

1519.4 

12.3 

oes 

00146 

17.60 

36.388 

26.4  0 

1520.0 

12.3 

oes 

T  002  00 

17.71 

36.456 

26.4  8 

1520.7 

12.3 

DBS 

00296 

17.23 

36.419 

26.56 

1520.6 

12.3 

OBS 

00396 

16.71 

36.336 

26.63 

1520.8 

12.3 

oes 

00499 

15.02 

36.000 

26.76 

1516.9 

12.3 

OBS 

00596 

35.757 

12.3 

OBS 

00796 

06.69 

35.184 

27.30 

1499.6 

12.3 

OBS 

T00999 

05.98 

35.076 

27.64 

1491.6 

12.3 

OBS 

T01507 

04.26 

35.010 

27.79 

1493.1 

•*»««•«*«*« 


553 


TABLE  XLVI.— Continued 


REFIO       31  19<>J  YEAR     1972 

CONSEC  OOC*  MONTH       01 

it^            35  02       N  tlV            15 

LONG       0*.7  56       t»  HOOfr     12.2 


BOTDP  03109 
SHIP  <.H 

D*TA  use      1 

AREA  05 


AIS    lEMP  18.2 

«EI    6U1-6  15.9 

eARCMETP     1031. 'I 
CLOUD    T/A  6/7 


DIP    hST 
3^       2 

sta 

CL/IR 


KIND-DIR  27 

HlNCHSPO  ID 
KINO-FOR 

utATHE^  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E67    00<i 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  *6 
I    SQUARE    57 


CASTNUM/TltE       LVLTYP 


12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
IZ.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


12.2 


oes 
oes 
ces 
Otis 

OBS 

□es 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

GbS 


DEPTH 

00000 
0002'. 
000<.9 
00073 
00097 
00146 

T00199 
00297 

T0039», 
00^.97 

T00595 
00791 

T00993 
0U9S 


SAL 
36. '.39 

3e.**9 

36.*'.3 
36. '.39 
36. *0'. 
36.39'. 
36.387 
36. ..'.8 
36.383 
36.15'. 
35.8*1 
35.188 
35.110 
35.031 


SIGKA-I 

26.31 
26.  31 
26.31 
26.33 
26.35 
26.37 
^6.37 
26.51 
26.60 
26.69 
26.85 
27.13 
27.60 
27.78 


SNO     VEL       OXYG 

1519.2 
1519.6 
1520.0 
1520.1 
1519.9 
1520.". 
1521 .2 
1521  .8 
1521 .6 
l3l9.6 
1515.0 
1503.'. 
l'.93.4 
1.^93.8 


PJ'.       TOT     P 


••••«••* 


REFID       31  19'.2 

CONSEC  0005 

CAT             3'.  5-^       N 

LONG       0'.7  55       M 


YEA.*  197<: 
MCi^TH  01 
DAY  It 

HOUR     12.2 


SOTDP    0*572 
SHIP    itH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18. C 

»EI    eULS  16.2 

BAROMETR     1030.3 
CLOUO    T/A         8/3 


DIP     1-GT     PER 

29       <.         ". 
SEA 
CL/TR 


HINO-OIR  13 

HIND-SPD  07 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E67    005 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OBS 

00000 

18.32 

36. '.53 

26.32 

12.2 

oes 

00025 

18.31 

36.-^50 

26.32 

12.2 

OBS 

00050 

18.32 

36. '.'.5 

26.32 

12.2 

08S 

00075 

18.32 

36.4'.5 

26.32 

12.2 

DBS 

00100 

18.31 

36.42'. 

26.30 

12.2 

OBS 

00150 

18.33 

12.2 

OBS 

T002O5 

17.95 

36. '.'.3 

26.'^! 

12.2 

OSS 

00305 

17.39 

36. ".28 

26.53 

12.2 

OBS 

TOO'.OS 

16.87 

36.351 

26.60 

12.2 

UBS 

00510 

15.79 

36. 130 

26.68 

12.2 

oes 

T006  10 

13.75 

35.797 

26.87 

12.2 

JBS 

OQolO 

08.80 

35.171 

27.30 

12.2 

OBS 

T01015 

06.17 

35.107 

27.64 

12.2 

06  S 

01525 

0*.3'. 

35.060 

27.82 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1519.2 
1519.5 
1520.0 
1520.4 
1520.7 

1521 .4 
1521.4 
1521 .4 
1519.6 
1514.4 
1499.5 
1492.7 
1493.7 


Pu4   TOT  P 


REFIO   31  1942  YEAR  1972 

CONSEC  0006  MONTH   01 

CAT     35  00   N  DAY     17 

LONG   048  00   H  HOUR  12.1 


60T0P  04114 
SHIP  4M 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.0 

BET     BULB  15.9 

6ARCMETR     1021.3 
CLOUO    T/A  6/7 


DIR    MGT 

PER 

UINO-DIR 

20 

INST    NANSEN    CAST 

20       4 

3 

HIND-SPO 

28 

TRACE    OIR 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E67    006 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 


OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
06S 

oes 
oes 
oes 
oes 

OBS 

oes 

OBS 
GBS 


000  00 
00024 
00043 
00067 
00086 
00129 
00172 
00257 

100342 
004  30 

T00517 
00699 

700863 

T01373 


45 
45 
44 
,47 
.il 
,05 
,71 
,25 
,93 
,91 
,13 


SAL 

36.454 
36.449 
36.450 
36.452 
36.454 
36.474 
36.479 
36.471 
36.428 
36.368 
36.177 
35.585 
35.150 
35.054 


SIGMA-I  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TCT    P 


26.29 
26.29 
26.2  9 
26.29 
26.28 
25.34 
26.41 
26.4  9 
26.57 
26.60 
26.69 
27.04 
27.44 
27.75 


1519.5 
1519.9 
1520.2 
1520.6 
1521 .0 
1521 .3 
1521  .2 
1521 .6 
1521 .6 
1522.1 
1520.2 
1510.1 
1497.0 
1493.5 


REFID      31       1942 

YEAR 

1972 

eOTOP    03420 

AIR 

TEMP          18, 

.0 

DIR    HOT     PER 

■  IND-DIR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0007 

MONTH 

1       01 

SHIP    4M 

HET 

BULB           16. 

,4 

13       t 

!          4 

MIND-SPD 

05 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAT             34    58      N 

DAY 

23 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1028, 

.3 

SEA 

■IND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG        048    00       H 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TB 

KEATHER 

XI 

ORIG     E67    007 

1    SQUARE    48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02          N03 

SIQ3         PH 

12.1 

OBS 

00000 

18.34 

36.472 

26.33 

1519.2 

12.  1 

oes 

00025 

18.33 

36.465 

>.33 

1519.6 

12.1 

OBS 

00050 

18.34 

36.463 

.0.32 

1520.0 

12.1 

OBS 

00075 

18.34 

36.464 

26.33 

1 5  20  . 5 

12.1 

oes 

00100 

18.30 

36.462 

26.33 

1520.7 

12.  1 

oes 

00150 

18.16 

36.461 

26.37 

1521 .2 

12.1 

DBS 

T00205 

17.84 

36.476 

26.46 

1521.2 

12.1 

OBS 

00305 

17.37 

36.436 

26.54 

1521 .4 

12.1 

oes 

T  004  05 

16.86 

36.365 

26.6  1 

1521.4 

12.1 

oes 

00510 

15.96 

36.173 

26.68 

1520.2 

12.1 

DBS 

T00610 

14.07 

35.908 

26.89 

1515.5 

12.1 

OBS 

008  10 

09.54 

35.291 

27.28 

1502.4 

12.1 

OBS 

01015 

06.25 

35.078 

27.60 

1492.9 

12.1 

OBS 

T01525 

04.36 

35.023 

27.79 

1493.7 

**«**•• A* **••*• 
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TABLE  XLVI.— Continued 


REFID       31        19«             YEAR     1972             BOTOP     03658            alR     TEMP           18.6  DIP     HGI     PER             WiND-DIR     18              INST    N4NSEN    CAST                   TEN    SO     1206 

CONSEC                0008             MONTH       01             SHIP    iM                        UET    8ULb           17.1  18       2          2                HINO-SPD    17             TRACE    DIR                                       5     SOUARE        4 

LAT             35    02       N             OAV             24             DATA    USE        1             BAROMETR     1026,7  SEA                                    WIND-FOR                      DURATION                                         2     SOUARE    48 

LONG       048     14       W             HOUR     12.1             AREA               05             CLOUD     T/A          8/5  CL/TR          /2 0             LEATHER       XI              ORIG     E67    008                              1     SOUARE     58 

CASTNUM/TIME        LVL7YP          DEPTH                   TEMP                SAL                SIGMA-I          DYNDPTH       SNU    VEL       OXYG  P04       TOT     P          N02          N03          SI03          PH 

12.1          ObS                00000                18.40             36.467             26.31  1519.4 

12.1          OBS                00028                18.42             36.466             26.31  1519.9 

12.1         OBS              00049               18.39            36.469           26.32  1520.2 

12.1         OBS              00075               18.29            36.462            26.34  1520.3 

12.1          OBS                00097                 18.26             36.463             26.34  1520.6 

12.1         065              00145               18.03            36.478            26.41  1520.7 

12.1          OBS             T00193                17.81             36.474             26.46  1520.9 

12.1          OBS                00291                17.35             36.429             26.54  1521.1 

12.1         OBS            T00388              16.98            36.389            26.60  1521.5 

12.1          OBS                00487                16.17             36.216             26.66  1520.5 

12.1          OBS             T00585                14.27             35.895             26.84  1515.8 

12.1         OBS              00788               10.03            35.319           27.21  1503.9 

12.1         OBS            T00991               06.21            35.046           27.56  1492.3 

AIR    TEMP          18.5  DIR     hGT     PER             rflND-DIR    21              INST     NANSEN    CAST                   TEN    SO     1206 

WET    BULB          17.7  21       5         3               NlND-SPO   25            TRACE    DIR                                    5    SOUARE       2 

BAROMETR     1020.2  SEA                                    JlND-fOR                     DURATION                                         2     SQUARE     48 

CLCUO    T/A          B/7  CL/TR                              UEATHER        Xi             ORIG     E67    009                              1     SOUARE     48 

SAL                SIGMA-T          DYNDPIH       SNO     VEL       OXYG  P34       TOT     P          N02          N03          SI03          PH 

36.324             <Lb.it  1517.4 

:)6.326             26.36  1517.9 

36.316            26.36  1518.1 

36.332             26.40  1518.3 

36.353             26.40  1518.8 


INST     NANSEN    CAST  TEN    SO     1206 

TRACE     DIR  5     SOUARE        2 

DURATION  2     SOUARE    48 

CRIG     E67    010  1     SQUARE     48 


REFID       31       1942 

YEAR 

1972 

80TDP    04480 

CONSEC                0009 

MONTH 

Ql 

SHIP    4M 

LAT             34    57       N 

DAY 

25 

DATA    USE        I 

LONG        048    04       M 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

12.1 

06S 

00000 

17.78 

12.1 

OBS 

00026 

17.78 

12.1 

OBS 

00049 

17.73 

12.1 

DBS 

00074 

17.64 

12.1 

OBS 

00096 

17.70 

REFID       31       1942 

YEAR 

1972 

BOTOP     04755 

AIR 

TEMP          18. 

.0 

DIR    HGT     PER 

mND-DIR 

00 

CONSEC              0010 

MONTH       01 

SHIP    4M 

HcT 

BULB           13, 

.0 

35 

4         4 

JIND-SPO 

00 

LAT             34    58       N 

DAY 

27 

DATA    JSt 

1 

BAROMETR     1017. 

,8 

SEA 

*llND-fOR 

LONG       048     lo       U 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          2/0 

CL/TR 

/16 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVMOPTH 

SNO     VtL 

OXYG 

Pu 

12.0 

OBS 

00000 

17.79 

36.275 

26.3  2 

1517.4 

12.0 

OBS 

0Q0  2  3 

17.80 

36.272 

26.31 

1517.8 

12.0 

OBS 

00047 

17.76 

36.265 

26.32 

1518.1 

12.0 

OBS 

00093 

17.65 

36.282 

20.36 

1518.5 

12.0 

OBS 

00140 

17.76 

36.375 

26.40 

1519.7 

12.0 

OBS 

00191 

17.75 

12.0 

OBS 

00284 

17.48 

36.437 

26.52 

1521 .4 

12.0 

OBS 

T00377 

16.86 

36.357 

26.61 

1521.0 

12.0 

OBS 

004  75 

16.20 

36.217 

26.65 

1520.4 

12.0 

OBS 

00568 

14.  17 

35.370 

26.84 

1515.1 

12.0 

OBS 

00754 

10.38 

35.363 

27.19 

1504. o 

12.0 

OBS 

T00947 

06.66 

35.053 

27.53 

1493.4 

12.0 

OBS 

T01434 

04.51 

35.039 

27.78 

1492.8 

12.7 

OBS 

T019  74 

03.77 

12.7 

OBS 

T02477 

03.33 

34.976 

27.86 

1505.5 

12.7 

OBS 

102975 

02.97 

34.955 

27.87 

1512  .5 

12.7 

GBS 

T03479 

02.48 

34.924 

27.89 

1519.2 

Po4       TCT     P 


REFID       31       1942 

YEAR 

1972 

BOTOP     04755 

CONSEC                0011 

MONTH       02 

SHIP    4M 

LAT             3<,    5,       N 

JAY 

02 

OATA    USE        1 

LONG       048    02       W 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CASTNLM/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12. o 

OBS 

00000 

18.21 

12.0 

OBS 

00022 

18.20 

12.0 

OBS 

00044 

18.23 

12.0 

OBS 

00066 

18.23 

12.0 

OBS 

00086 

18.22 

12.0 

OBS 

00133 

16.21 

12.0 

OBS 

00182 

18.15 

12.0 

OBS 

00272 

16.16 

12.0 

OBS 

T00364 

17.30 

12.0 

OBS 

0046  0 

16.56 

12.0 

OBS 

T00552 

14.58 

12.0 

OBS 

00739 

09.94 

12.0 

OBS 

T00933 

06,76 

12.0 

OBS 

T01425 

04.30 

AIR  TEMP           16.2  DIR     EGT     PER             rilND-DIR     i[              INST     NANSEN    CAST                   TEN    SO     120t 

WET  dULb           13.1  26       6         4                HIND-SPD    14             TRACE    DIR                                       5     SOUARE        2 

BAROMETR     1024.4  SEA  »,IND-FUR                      DURATION                                         2     SQUARE    48 

CLtUO    T/A          8/2  CL/IS  .EATriER       XI             ORIG     E67    Oil                               I     SQUARE     48 

SAL  SIGMA-T          DYNDPTH       SND    VtL       OXYG  P04       TGI     p          N02          NC;3          Slu3          PH 

36.402  26.31  1518.8 

36.397  26.31  1519.1 

36.393  26.30  1519.5 
36.392  2O.30  1519. » 
36.392  2b. 30  1520.2 
36.367  26.30  1520.9 

36.394  20.32  1521.6 
36.419  26.34  1523.1 
36.433  26.56  1522.1 
36.296  26.63  1521.4 
35.916  26.79  1516.2 
35.264  27.19  1502.6 
35.069  27.53  1493.6 
34.962  27.76  1491.7 
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TABLE  XLVI.— Continued 


AEFIO      31       1442 

»E1R 

197i 

60TCP     04663 

Al  ) 

lEMP          18 

6 

OIR    hGT    PER 

.<1ND-0IR 

22 

CONSEC              OOli 

HONIM       OZ 

SHIP    4M 

hcT 

dues           17 

5 

Zi 

5         2 

-INO-SPD 

32 

L»T             35    00       N 

DAY 

03 

OATA    JSt 

1 

jAkCMtTB     1019 

.0 

SEA 

«1N0-FUR 

LCjNC       047     il       t. 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLJUD     I/i          0/8 

CL/TB 

rttAThfcR 

X8 

C4STNUK/t [^F 

LVLlVP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIOMA-I 

DYnOPTH 

SND     I/EL 

OXVG 

PJ 

11. ■; 

J8S 

00000 

18.33 

36.400 

26.28 

1519.1 

ll.'l 

CJBS 

00028 

18.35 

36.404 

26. 2e 

1519.6 

ll.V 

oeS 

0005J 

18.34 

36.404 

^6.28 

1520.0 

11.=* 

OBb 

00082 

18.34 

36.404 

26.28 

1520.5 

11.9 

ObS 

00107 

18.35 

36. tO? 

26.28 

1520.9 

11. S 

08  S 

00162 

18.33 

36.408 

26.26 

1521 .8 

11. S 

tlBS 

1002  19 

18.19 

36.470 

26.37 

1522.4 

11.9 

DBS 

00J35 

17.51 

J6.46J 

26.53 

1522.3 

11.9 

06  S 

T00452 

16.68 

36.331 

26.6  3 

1521 .6 

11.9 

CBS 

00575 

14.48 

35.921 

2o.81 

1516.3 

11.9 

OBS 

T00695 

11.32 

35.456 

27.09 

1507.1 

11.9 

UBS 

00934 

07.07 

35.127 

27.53 

149,. 9 

11.9 

OBS 

T01174 

04.99 

35.056 

<;7.74 

1490.5 

11.9 

OBS 

T01779 

03.87 

34.^76 

27.61, 

1495.9 

Inst  nansen  cast 
trace  oir 
duration 

ORIG  E67  012 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1  SUUARE  57 


PJ4   ICT  P 


REFID   31   1942  YEAR  1972 

CONSEC      0013  MONTH   02 

LAT     34  49   N  DAY      04 

LONG   047  48   W  HOUR  13.1 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

08S 

000  00 

CBS 

00019 

OSS 

00034 

OBS 

00053 

UBS 

00068 

OBS 

00102 

CBS 

00136 

BOTuf     04846 

AIR 

TEMP           15 

4 

OIR    hGT    PER 

HIMD-DIR 

05 

INST     NANSEN    CAST 

SHIP    4M 

HET 

BULB           13 

0 

05 

1         2 

rtlND-SPD 

14 

TRACE    OIR 

OATA    JSE 

1 

8ARCHETR     1022 

0 

SEA 

-INO-FOR 

DURATION 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          6/7 

CL/IR 

/34 

WEATHER 

XI 

ORIG    E67    013 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

UXYG 

P04 

TOT    P          N0<:          NC3 

18.25 

36.410 

26.31 

1518.9 

18.24 

36.414 

26.31 

1519.2 

18.25 

36.408 

26.30 

151V. 5 

18.26 

36.406 

26.30 

1519.8 

18.22 

36.41 1 

26.31 

1519.9 

18.24 

36.416 

26.31 

1520.6 

18.20 

36.423 

26.33 

1521 .0 

TEN  S^  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1  SQUARE  47 
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TABLE  XLVn.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  5  February  1972  -  29  February  1972,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  -1952. 


«EfIO       31       1952 

YEAR 

1972 

eOTDP    03396 

AIR 

TEMP           14. 

.2 

OIR    HGI     PER 

MImO-DIR 

01 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1209 

CONSEC              0001 

MONTH       01 

SHIP    CC 

MET 

BULB           11. 

.1 

35 

6          2 

UIWD-SPO 

25 

TRACE    OIR 

5    SaUARE       1 

l»T            34    36      N 

OAV 

31 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1015. 

,4 

SEA 

HIND-FOR 

DURAT  UN 

2    SQUARE     44 

LCNG       OT,    20      H 

HOUR 

18.2 

AREA 

05 

CLOUO     I/A          6/7 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG    EEN    OLE 

1     SuUAAE    44 

CASTNUM/TIHE 

IVLIYP 

OtPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

18.2 

08  S 

00000 

2*. 45 

36.024 

24.30 

1534.7 

IS. 2 

OBS 

00023 

24.42 

36.035 

24.32 

1535.0 

18.2 

08  S 

000  43 

24.21 

36.048 

24.3  9 

1534.8 

18.2 

OBS 

00066 

23.53 

36.194 

24.70 

1533.7 

18.2 

OBS 

00085 

23.21 

36.327 

24.90 

1533.4 

18.2 

OBS 

00128 

22.98 

36.434 

25.05 

1533.7 

18.2 

OSS 

00226 

22.38 

36.711 

25.43 

1534.1 

18.2 

OBS 

00258 

20.03 

36.675 

26.05 

1528.4 

18.2 

OSS 

100345 

18.15 

36.569 

26.4  5 

1524.5 

18.2 

OBS 

0O43  5 

17.15 

36.435 

26.60 

1522.9 

18.2 

OBS 

T00527 

16.59 

36.347 

26.66 

1522.6 

18.2 

OBS 

00725 

09.86 

35.314 

27.24 

1502.2 

18.2 

OBS 

00925 

05.72 

35.074 

27.67 

1489.3 

18.2 

OBS 

T0K44 

04.12 

35.029 

27.82 

1491.4 

•••••*•••* 


REFIO       31       1952 

YEAR     1972 

BOTOP    03500 

AIR     TEMP           14.7 

DIR     hGT     PER 

WIND-DIR 

01 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1209 

CONSEC              0002 

MONTH       01 

SHIP   CC 

MET     BULB           11. 8 

35       4          3 

WIND-SPO 

il 

TRACE    OIR 

5     SaUARc        I 

LAT             34    24. 3N 

DAY             31 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1017.5 

SEA 

WIND-PoR 

DURATION 

2     SaUARE     44 

LONG      0  74    10      H 

HOUR    23.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

MEATHEP 

XI 

CRIG    EEN    02E 

1     SQUARE     44 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP         DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

OVNDPTH       SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         NJ.1         N03 

SIU3          PH 

23. 

,0 

OSS 

000  00 

24. 

,32 

36.045 

24. 

.36 

,0 

OBS 

000  29 

24. 

.29 

36.050 

24. 

,37 

.0 

OBS 

00053 

24. 

.10 

36.031 

24, 

.41 

.0 

OBS 

00082 

23. 

.51 

36.250 

24. 

,75 

.0 

OBS 

00106 

23. 

.09 

36.407 

24. 

.99 

.0 

OSS 

00159 

22. 

.73 

36.395 

25. 

.09 

.0 

OBS 

T00280 

18. 

.89 

36.566 

26. 

.26 

.0 

OBS 

00318 

18. 

.30 

36.513 

26. 

.37 

23.0 

OBS 

00425 

17. 

.28 

36.365 

26. 

,51 

,0 

OBS 

00532 

16. 

,57 

36.277 

26. 

.61 

.0 

OBS 

T00639 

13. 

.62 

35.741 

26. 

,86 

,0 

OBS 

00858 

07. 

.81 

35.047 

27. 

.36 

.0 

OBS 

T01074 

05. 

01 

35.015 

27. 

,71 

.0 

OBS 

T01616 

04. 

,07 

34.972 

27. 

,76 

1 5  34  . 4 
1534.8 
1534.7 
1 5  34  .  0 
1533.5 
1533.5 
1525.5 
1524.4 
1523.0 
1522.5 
1514.3 
1496.4 
1488.8 
1494.0 


S  «0*9*««« 


REFID       31       1952 

YEAR 

1972 

BOTOP    04118 

AIR 

TEMP           14, 

.7 

DIR    HGT    PER 

KIND-DIR 

09 

INST     NANSEN    CAST 

TcN    SQ    1209 

CONSEC              0003 

MONTH       02 

SHIP    CC 

MET 

8ULB           11, 

.8 

00 

X          X 

WINO-SPD 

20 

TRACE    DIR 

5     SaUARE        1 

lAT            34    06. 5N 

DAY 

01 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1020, 

.0 

SEA 

KIND-F3R 

DURATION 

2    SauARE    42 

LONG       0  73    3  8      H 

HOUR 

01.2 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/6 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    EEN   03E 

1     SOUARE    43 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PJ4 

TCT    P          NG2          N03 

5103          PH 

01.2 

OBS 

00000 

21.15 

36.207 

.:5.39 

1526.6 

01.2 

OBS 

00022 

21.12 

36.212 

25.40 

1526.9 

01.2 

OBS 

00039 

21.08 

36.429 

25.58 

1527.3 

01.2 

OBS 

00061 

20. J4 

36.439 

25.79 

1525.7 

01.2 

OBS 

00079 

20.42 

36.562 

23.86 

1526.4 

01.2 

OBS 

00118 

19.52 

36.471 

26.03 

1524.5 

01.2 

OSS 

00208 

17.70 

36.418 

26.45 

1520.7 

01.2 

OBS 

00236 

17.60 

36.396 

26.46 

1520.9 

01.2 

OBS 

00315 

17.36 

36.418 

26.53 

1521.5 

01.2 

OBS 

00394 

16.95 

36.351 

26.56 

1521.5 

01.2 

OSS 

T00473 

16.23 

36.279 

26.69 

1520.5 

01.2 

OBS 

00634 

35.727 

01.2 

OBS 

T00791 

09.22 

35.19B 

27.26 

1500.8 

01.2 

OSS 

T01185 

04.71 

34.991 

27.72 

1489.4 

&«*•»*»*»••»««« 
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TABLE  XLVII.— Continued 


REFIO       31  1952  YE4R     1972 

CONSEC  0004  MONTH      02 

LAT             33  50       n  DAV             01 

LONG       073  05       »  MCUR    06.2 


BOTDP    CieS 
SHIP    CC 
OAIA    USE        1 
AREA  05 


AH     lEHP  13.1 

«ET    aULB  11.2 

dAROMETR    1020.0 
CLOUO    I/A  7/6 


01 R     HOI 

PER 

JIND-DIR    01 

INST    NANSEN    CAST 

j2       4 

2 

-IMO-SPD    20 

TRACE    JIR 

SEA 

WlNO-fOR 

CORA  TUN 

Cl/IR 

MEATHER       XI 

ORIG    ECa   04E 

TEN  SO  1209 
5  SQUARE  1 
2  SuUARE  22 
1    SQUARE    33 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAl 


SI^MA-I  DYNOPTM       SNU    VEL       JXYG 


PJ4   ICT  P 


06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 
06.2 


oas 

OBS 
OBS 
OBS 
08  S 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00030 
00055 
000  S5 
00111 
00166 

T00291 
0033  1 
OO^^l 
005  51 

T00661 
00886 

T01106 
01656 


20.76 
20.16 
14.81 
19.65 
19.17 
18.29 
1  l.'ti 
17.11 
16.06 
13.57 
11.48 
07.09 
05.  19 
04.05 


36.127 
36.377 
36.398 

36.506 
36.551 
36. 514 
36.440 
36.391 
36.197 
35.765 
35.535 
35.056 
35.030 
34.972 


25.44 
25.79 
25.90 
26.02 
26.18 

26.38 

26.53 
26.57 
26.67 
20.89 
27.12 
27.47 
27.70 
27.78 


1}25.5 
1524.7 
1524.2 
1524.3 
1523.5 
1521.9 
1521.4 
1521.0 
1519.4 
1512.8 
1507.2 
1494.1 
1490.1 
1494 .6 


REFIO       31  1952 

CONSEC  0005 

LAT             33  32       N 

LONG       072  34       U 


YEAR  1972 
MONTH  02 
OAY  01 

HOUR     10.6 


BOTDP    04789 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  14.7 

WEI    BULB  11.6 

UARCMETR     1016.8 
ClOUO    T/A  6/5 


0  1  R     HG I    Pt  R 

35      6         3 
SEA 
CL/IR 


WIND-OIR  01 

■  IND-SPD  22 
WINO-EJR 

mEAThER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    EEN    05E 


TEN  SO  1209 
5  SOUARE  1 
2  SJUARE  22 
I    SJUARE    32 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 


OBS 
08  5 

CBS 
DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 


00000 
00029 
00053 
00082 
00106 
00159 
00283 
00319 
00426 
00533 

T00o40 
00862 
01079 

101625 


TEMP 

22.43 
22.44 
22.37 
21.51 
21.44 
20.05 
18.12 
17.86 
17.20 
16.17 
14.05 
09.28 
05.84 
04.20 


282 
285 
414 
493 
633 
526 
537 

437 
243 
880 
232 
065 
019 


SIGMA-I 

25.09 

25.09 
25.21 
25.51 
25.63 
25.93 
26.44 

26.59 
20.68 
26.8  7 
27.27 
27.65 
27.00 


SND    VEL       UXYG 

1530.0 
1530.5 
1530.9 
1529.2 
1529.6 
1526.7 
1523.3 

1522.9 
1521.3 
1515.9 
1502.2 
1492.3 
1494.7 


PU4       IGI    P 


REflO       31 
CONSEC 
LAI  33 

LONG       072 


1952 

YEAR 

1972 

BOTDP    04621 

AIR 

TEMP          14, 

.0 

DIR    hGI     PER 

WIND-OIR 

06 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1209 

0006 

MONTH       02 

SHIP    CC 

WET 

BULB           10 

.4 

06 

3          2 

WINO-5P0 

14 

TRACE    OIR 

5    SQUARE        1 

11       N 

DAY 

01 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1024. 

.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURAT ION 

2    SQUARE    22 

03       tl 

HOUR 

15.1 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          6/5 

CL/TR 

HEATHER 

«1 

ORIG     EEN    06E 

1     SQUARE     32 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

S103          PH 

15.1 

OBS 

00000 

2  2.30 

36.408 

25.22 

1529.8 

15.1 

OBS 

00024 

22.30 

36.414 

25.23 

1530.2 

15.1 

OBS 

00045 

22.32 

36.412 

25.22 

1530.6 

15.1 

OBS 

00071 

22.32 

36.416 

25.22 

1531.1 

15.1 

OBS 

00091 

21.74 

36.430 

25.40 

1529.9 

15.1 

OBS 

00135 

20.30 

36.474 

25.82 

1526.9 

15.1 

OBS 

T00237 

18.46 

36.541 

20.35 

1523.5 

15.1 

OBS 

00269 

18.16 

36.514 

26.4  1 

1523.2 

15.1 

OBS 

00354 

17.76 

36.488 

26.49 

1523.4 

15.1 

OBS 

00440 

17.38 

36,448 

26.55 

1523.6 

15.1 

OBS 

100524 

16.93 

36.372 

26.60 

1523.6 

15.1 

OBS 

00699 

35.792 

15.1 

OBS 

100865 

09.58 

35.248 

27.24 

1503.4 

15.1 

OBS 

T01288 

04.79 

35.028 

27.74 

1491.5 

REFIO       31       1952 

YEAR 

1972 

BOTDP    05207 

AIR 

lEMP          18. 

.5 

OiK     HbT     PER 

WIND-DIR 

11 

CONSEC              0007 

MONTH       02 

SHIP    CC 

MET 

BULB           14. 

.8 

11 

6         3 

WINO-SPO 

24 

LAI            32    IT      N 

OAY 

02 

OAIA   USE       1 

BAROMETR     1019. 

.2 

SEA 

WINO-FOR 

LONG      070    35      M 

HOUR 

02.5 

AREA              05 

CLOUD     T/A          8/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNDPIH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

02.5 

OBS 

000  00 

20.21 

36.504 

25.87 

1524.5 

02.5 

OBS 

00022 

20.20 

36.500 

25.87 

1524.8 

02.5 

OBS 

00041 

20.22 

36.498 

25.86 

1525.2 

02.5 

OBS 

00064 

20.21 

36.498 

25.87 

1525.5 

02.5 

OBS 

00084 

19.48 

36.550 

26.10 

1523.9 

02.5 

OBS 

00125 

18.36 

36.510 

26.36 

1521 .4 

02.5 

OBS 

00168 

18.01 

36.503 

26.44 

1521 .1 

02.5 

OBS 

002  50 

17.56 

36.469 

26.52 

1521.1 

02.5 

OBS 

T00376 

17.02 

36.399 

26.60 

1521.5 

02.5 

OBS 

004  15 

16.82 

36.365 

26.6  2 

1521.5 

02.5 

OBS 

100496 

15.98 

36.236 

26.72 

1520.1 

02.5 

08S 

00653 

35.491 

02.5 

OBS 

100808 

09.14 

35.219 

27.29 

1500.8 

02.5 

OBS 

T01155 

04.72 

35.027 

27.75 

•  ••< 

■  •« 

1489.0 

* 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    EEN   07E 


lOT    P  N02  N03 


TEN    SQ    1209 


SQUARE  1 
SQUARE  20 
SQUARE    20 
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TABLE  XLVII.— Continued 


REflD      31  1953  VEiR    1972  aCtOP    03811 

CONSEC  OOOa  HCNTH      02  SHIP    CC 

LAT             3A  59, 5N  QAY             06  DATA    USE        1 

LONG       0<i7  55. 0«  HOUR     12. i  AREA                05 


AIR    TEMP  17.7 

HET     eUL6  14.3 

BAPOMETR     1015.2 
CLOUO     T/A  6/5 


TIME 

LVCTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

DBS 

00000 

18.39 

36.3  54 

26.2  3 

12.2 

OBS 

00028 

36.356 

12.2 

06  S 

00050 

18.39 

36.356 

26.23 

12.2 

oes 

00078 

18.36 

36.356 

26.2  4 

12.2 

OBS 

00100 

18.38 

36.352 

26.23 

12.2 

QBS 

00150 

18.32 

36.352 

26.24 

12.2 

OBS 

I0026<. 

17.70 

36.410 

26.44 

12.2 

OBS 

00301 

17.51 

36.391 

26.4  8 

12.2 

08S 

T00401 

17.08 

36.319 

26.52 

12.2 

OBS 

00502 

16.56 

36.231 

26.58 

12.2 

OBS 

T00603 

1'..95 

35.927 

26.71 

12.2 

OBS 

ooeu 

09.62 

35.197 

27.19 

12.2 

OBS 

01014 

05.98 

34.980 

27.56 

12.2 

OBS 

T01530 

04.28 

34.928 

27.72 

DIR    HGI    PER 

WiND-DIR 

21 

INST     NANSEN    CAST 

28       6         4 

MINO-SPD 

29 

TRACE     DIR 

SEA 

tJIND-FGR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

URIG     £68    001 

IDPTH       SNO    VEL 

OXTG 

P04 

IGT    P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


1519.2 

1520.1 
1520.4 
1520.8 
1521  .5 
1521 .6 
1521.7 
1522.0 
1522.0 
1518.3 
1502.6 
1491.7 
1493.3 


••«**«»*»* 


REFID       31  1952 

CONSEC  0009 

LAT             34  58       N 

LONG       047  58       w 


YEAR  1972 
MONTH  02 
DAY  07 

HOUR     12.2 


80T0P    04546 
SHIP   CC 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.2 

WET    BULB  12.4 

BAROMETR     1025.1 
CLOUD    T/A  8/t 


DIR    HGT     PtR 

WINL^DIR 

25 

INST     NANSEN    CAST 

29       6         4 

WIND-SPO 

10 

TRACE    OIR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

CL/TR        /oe 

WEA IHcR 

XI 

LRIG    E68    002 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T  OYNOPTH       SNC     VEL 


-Pa4   TOT  P 


12. <: 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 
12.2 


OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
o6S 
OBS 
OBS 


00000 
00027 
00049 
00076 
00098 
00147 

T00258 
00293 

700361 
00489 

T00587 
00888 

T00988 

T01492 


18.09 
16.09 
18.12 
18.09 
18.12 
18.13 
17.88 
17.78 
17.32 
16.66 
15.02 
10.  16 
06.16 
04.27 


J6.t:84 
36.290 
36.294 
36.294 
36.301 
36.305 
36.433 
36.432 
36. 369 
36.256 
35.980 
35.252 
34.948 


26.25 
26.2  5 
26.25 
26.26 
26.26 
26.26 
26.42 
26.44 
26.50 
26.58 
26.74 
27.  14 
27.51 


1518.3 
1516.7 
1519.^ 
1519.5 
15  20.0 
1520.8 
1522.1 
1522  .4 
1522.4 
1522.1 
1518. J 
1505.9 
1491 .9 


REFIO       31       1952 

YEAR 

1972  ■ 

BCTDP    04345 

A[R 

TEMP           19. 

.0 

DIR    HGT     PER 

WINO-DIR 

20 

CUNSEC              0010 

MONTH       02 

SHIP    CC 

WET 

BULB          16. 

.5 

29 

4         3 

WIND-SPD 

22 

LAT             34    5b       N 

DAY 

08 

DATA    USE 

1 

BARCIETR    1023. 

,1 

SEA 

WIND-FDR 

LCNG       048    01        k 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          6/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIMh 

LVL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-T 

DYNOPIH 

SND     VEL 

OXYG 

PO 

12.2 

OBS 

00000 

18.35 

36.354 

26.24 

1519.1 

12.2 

OBS 

00028 

18.34 

36.350 

26.24 

1519.5 

12.2 

OBS 

00052 

18.35 

36.353 

26.24 

1520.0 

12.2 

OBS 

oooei 

18.26 

36. J49 

26.26 

1520.2 

12.2 

OSS 

00105 

18.28 

36.347 

26.25 

1520.0 

12.2 

CBS 

00158 

18.27 

36.351 

26.26 

1521.5 

12.2 

OBS 

00280 

18.01 

36.429 

20.38 

1522.6 

12.2 

OBS 

00319 

17.71 

36.419 

26.4  5 

1522.6 

12.2 

OBS 

00427 

17.00 

36.329 

26.55 

1522.2 

12.2 

oes 

00536 

16.17 

36.167 

26.6  2 

1521.3 

12.2 

CbS 

T00644 

13.62 

35.773 

26.84 

1515.1 

12.2 

OBS 

00667 

08.20 

35.06^ 

27.31 

1498.0 

12.2 

DBS 

01066 

05.33 

34.962 

27.64 

1490.3 

12.2 

CBS 

T01635 

04.04 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E68    003 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


P04       TOT     P 


REfID      31       1952 
CONSEC  0011 

LAT  34    5  7       N 

LONG       048    05       W 


YEAR  1972 
MONTH  02 
DAY  Q9 

HOUR     12.7 


BOTDP    04297 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AI R    TEMP  19.1 

HET    BULB  18.3 

BAROMETR     1024.5 
CLOUD    T/A  6/6 


DIR    HGT 

22      6 
SEA 
CL/TR 


PER 
3 


HIND-OIR    22 
WIND-SPD    13 
HIND-FOR 
HEATHER       X6 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    £68    004 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  «S 
1    SQUARE    *a 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

OBS 

00000 

18.22 

36.361 

26.2  8 

12.7 

OBS 

00026 

18.25 

36.363 

26.27 

12.7 

OBS 

00047 

18.27 

36.370 

26.27 

12.7 

OBS 

00073 

18.24 

36.369 

26.28 

12.7 

OBS 

00095 

18.27 

36.370 

26.27 

12.7 

OBS 

00142 

18.22 

36.380 

26.29 

12.7 

OBS 

100249 

17.99 

36.449 

26.40 

12.7 

OBS 

00283 

17.70 

36.445 

26.47 

12.7 

OBS 

00377 

17.17 

36.376 

26.55 

12.7 

oes 

00472 

16.66 

36.286 

26. 6C 

12.7 

OBS 

100566 

14.34 

35.910 

26.83 

12.7 

OBS 

00759 

10.23 

35.295 

27.16 

12.7 

OBS 

T00946 

05.49 

34.949 

27.60 

12.7 

OBS 

101415 

04.40 

OVNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1518.8 
1519.3 
1519.7 
1520.0 
1520.5 
1521  .1 
1522.3 
1522.0 
152)  . 
1-^21. < 
1515. V 
1504,1 
1488 .6 


Pa4      TOT    P 
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TABLE  XLVII.— Continued 


REFIO   31   1952  VEAR  1972 

CONSEC      0012  HONIM   02 

Lit     34  »9   N  D4Y     10 

LONG   047  44   w  HOUR  12.1 


aOTDP  04917 
SHIP  CC 
OITA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  15.0 

HEI    BULB  14.7 

BAROMETR     1024.7 
CLGUD    7/A  7/e 


OIR    hGT  PER 

27       4  5 
SEA 

CL/TR  /08 


WINO-DIR    02 
WIND-SPD    16 
WINO-FOR 
WEATHER       X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
OURAIION 
ORIG    E6e    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


DBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00026 
00049 
00076 
0009B 
00147 

100256 
00289 
00378 
00466 

100553 
00731 

T00907 

T01355 


TENP 

17.53 
17.55 
17.54 
17.43 
17.45 
17.42 
17.42 
17.09 
16.43 
14.89 
13.  10 
08.96 
06.38 
04.39 


SI5MA-T  DYNOPTH       SNO    VEl       OXYG 


PQ4   TOT  P 


36. 
36, 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 


306 
317 
312 
319 
319 
32j 
436 
393 
293 
00  1 
745 
203 
068 


26.4  1 
26.41 
26.41 
26.44 
26.43 
26.44 
20.53 
26.58 
26.66 
26.78 
26.97 
27.30 
27.58 


1516.7 
1517.2 
1517.5 
1517.7 
1518.1 
1518.8 
1520.7 
1520.2 
1519.6 
1515.9 
1511.2 
1498.1) 
1491  .6 


REflO       31       1952 
CCNSEC  0013 

CAT  33    55      N 

LUNG       049     14       M 


YEAR  1972 
MONTH  02 
OAY  17 

HOUR     12.1 


BOTDP    048j3 
SHIP    CC 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  18.1 

MET    BULB  16.2 

6AR0METR     1016.5 
CLOUD     T/A  8/4 


OIR    hGT    PER 

XINO-DIR 

36 

INST     NANSEN    CAST 

28      4         2 

WIND-SPD 

16 

TRACE    OIR 

SEA 

KlND-FCR 

DURATION 

CL/TB          /IB 

HEATHER 

XI 

URIG    £68    006 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  28 
1     SQUARE     39 


CASTNUM/IIHE        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

ues 

OBS 
OBS 


00000 

00025 

00046 

00070 

00090 

00136 

00238 

002  71 

00360 

004  51 

100543 

00734 

T00925 

101425 


18.2 
18.1 
18.1 
18.0 
IB.O 
18.0, 
17.7 
16.8 
17.3 
16.8 
15.6 
11.3 
07.4 
04.6 


36.390 
36.383 
36.352 
36.345 
36.343 
36.342 
36.342 
36.131 
36.386 
36.313 
36.169 
35.429 
35.061 
34.988 


6.30 

31 

30 

31 

30 

31 

37 

6.47 

6.52 

6.57 

6.74 

7.07 

7.42 

7.73 


1516.8 
1519.0 
1519.2 
1519.4 
1519.8 
1520.4 
1521.4 
1519.1 
1522.0 
1522.2 
1519.9 
1507.8 
1496.2 
1493.1 


«••*»** •«*•« 


REFID 
CONSEC 
LAT 
LONG   0 


1952 

YEAR 

1972 

BCTDP    04573 

AIR 

TEMP           17. 

,8 

DIR    h 

uT     PcR 

HINO-UIR 

16 

INST    NANSEN    CAST 

0014 

MONTH       02 

SHIP    CC 

HET 

3ULS          16, 

.2 

29 

3          t 

MiND-SPO 

Id 

TRACE    OIR 

56       N 

DAY 

16 

DATA    USE 

1 

bARCMcTfi     1019. 

.7 

SEA 

HIND-FoR 

DURATION 

CO       H 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD 

T/4          3/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E6b    007 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuMA-T 

OYNDPTH 

SNL    VEL 

dXYG 

PJ4 

TOT     P          NO^          N03 

12.  I 

OBS 

000  00 

17.37 

36.278 

26.42 

1516.2 

12.1 

OBS 

0003  1 

17.36 

36.286 

26.43 

1516.7 

12.1 

ObS 

00057 

17.3c, 

36.279 

26.43 

1517.1 

12.1 

OBS 

00088 

17.31 

36.285 

26.44 

1517.5 

12.1 

OBS 

00113 

17.28 

36.29a 

20.46 

1517.6 

12.1 

OBS 

00169 

17.21 

36.288 

26.47 

151E.5 

12.1 

OBS 

T00298 

16.06 

36.146 

26.C.3 

1517.0 

12.1 

OBS 

00338 

15.52 

36.052 

2o.68 

1515.9 

12.1 

OBS 

00449 

13.59 

35.762 

2t..b8 

1511  .1 

12.1 

OBS 

00559 

11.46 

35.425 

27.04 

1505.:) 

12.1 

OBS 

100669 

09.37 

35.246 

27.27 

1499.4 

12.1 

OBS 

008  94 

05.95 

34.982 

27.57 

1489.6 

12.1 

OBS 

Toil  14 

04.88 

34.980 

27.69 

1486.9 

12.1 

OBS 

T01664 

04.01 

34.943 

27.76 

1494.5 

TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQOAR=  41 
1  SQUARE  48 


««**«*••*»*»•• 


REFIO       31  1952 

CONSEC  0015 

LAT             34  37       N 

LONG       048  01       M 


YEAR  1972 
MONTH  02 
OAY  25 

HOUR     12.3 


BOTOP    04558 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.4 

hET    BULB  14.0 

bAROMETR     lu26.b 
CLOUO    T/A  8/t 


Til 

<f 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12, 

OBS 

00000 

17.03 

36.220 

26.46 

12, 

OBS 

00029 

17.00 

36.218 

26.4  7 

12, 

OBS 

00052 

16.93 

36.194 

2o.46 

12. 

OBS 

00081 

16.86 

36.190 

26.48 

12. 

OBS 

00105 

16.68 

36.150 

26.49 

12. 

OBS 

00158 

16.21 

36.082 

26.55 

12. 

DBS 

002  78 

15.79 

36.111 

26.67 

12, 

OBS 

00317 

14.91 

35.958 

26.7  3 

12. 

OBS 

00424 

13.04 

35.650 

26.91 

12. 

oes 

00532 

11.08 

35.399 

27.09 

12. 

oes 

100640 

09.00 

35.247 

27. j3 

12. 

OSS 

00863 

05.80 

35.0^6 

27.6.; 

12. 

UBS 

T01081 

04.62 

35.014 

27.73 

12. 

oes 

T016  30 

04.07 

34.982 

27.79 

OIR    huT    PFH 

HINC-DIR 

19 

INST     NANSEN    CAST 

31       4          3 

«1NO-SPO 

23 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHEJ 

XI 

CRIG     E66    008 

lOPTH       Si^b    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    48 


1315.1 
1515.5 
1515.6 
1515.9 
1515.7 
1515.1 
1515. b 
1513.7 
1508.8 
15C3 .5 
1497.5 
1486.5 
1486.2 
1494.2 
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TABLE  XLVII.— Continued 


REFID       31 
CONSEC 
L«T  3". 

LONG       0^7 


1952 

YEAR 

1972 

BOTDP     04658 

AIR 

TEMP           17.9 

OIR 

EOT     PER 

HIND-DIR 

25 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0016 

MQNTI 

-1       02 

SHIP    CC 

WET 

BULb           16.0 

29 

6          3 

WIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5     SQUARE        2 

36       N 

Di» 

Zb 

DATA    USE       1 

bAROHETE     1029.0 

SEA 

MlND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

37      H 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG     E68    009 

I     SaUARE     47 

I  IHE 

LVLIyP 

DEPIH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OVNDPTH 

SNO    VEL 

OXVG 

PJ4 

tOT'P          N02          N03 

SI03          PH 

11.9 

OBS 

00000 

16.90 

36.188 

26.4  7 

1514.7 

11.9 

OBS 

00028 

16.88 

36.190 

26.47 

l3l5.1 

U.9 

OBS 

00052 

16.93 

36.194 

26.46 

1515.6 

11.9 

oes 

000  60 

16.96 

36.225 

26.48 

1516.2 

11.9 

J6S 

00104 

17.17 

36.297 

20.49 

1517.3 

11.9 

OBS 

00156 

16.88 

36.228 

26.50 

1517.2 

11.9 

OBS 

002  7  5 

16.09 

36.147 

26.6  3 

1516.7 

11.9 

OBS 

00313 

15.83 

36.129 

26.67 

1516.5 

11.9 

OBS 

00419 

13.85 

35.801 

26.6  6 

1511 .5 

11.9 

OBS 

00525 

11.  16 

35.420 

27.09 

1503.7 

11.9 

OBS 

T00632 

08.78 

35. 176 

27.31 

1496.5 

11.9 

OBS 

006  53 

05.75 

35.006 

27.61 

1488.1 

11.9 

OBS 

T01070 

04.89 

35.007 

27.71 

1488.3 

11.9 

OBS 

T01616 

03.95 

34.975 

27.79 

1493.5 

14.5 

OBS 

101967 

03.65 

14.5 

OBS 

102476 

03. S6 

1<..5 

OBS 

T02979 

02.89 

1<..5 

OBS 

103487 

02.48 

14.5 

DBS 

TO  39 91 

02.30 

REFID       31       1952 
CONSEC  0017 

LAT  34    36       N 

LONG       048    00       U 


YEAR  1912 
MONTH  02 
DAY  27 

HOUR     12.0 


80  TOP     044  91 
SHIP    CC 
DATA    USE       I 
AREA  05 


AIR    TEMP  17.7 

UET    BULB  16.7 

BARDMETR     1031.6 
CLOUD    T/A  8/1 


OIR    HGT     PER 

15       5  2 

SEA 
CL/TR 


HIND-DIR     15 
WIND-SPD    2  5 
HIND-FOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E68    010 


TEN    SO    1206 

5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

16.97 

36  .  2  1 1 

26.4  7 

12.0 

OBS 

00027 

17.04 

36.218 

26.46 

12. C 

OBS 

000  51 

17.01 

36.230 

26.47 

12.0 

OBS 

00076 

17.01 

36.273 

26.51 

12.0 

OBS 

00102 

17.  16 

36.275 

26.47 

12.0 

DBS 

00153 

16.93 

36.317 

26.56 

12.0 

OBS 

T00204 

16.16 

12.0 

OBS 

00309 

16.01 

36.166 

26.66 

12.0 

OBS 

004  71 

13.03 

35.688 

26.94 

12.0 

OBS 

00524 

11.79 

12.0 

OBS 

T006  31 

09.57 

35.290 

27.27 

12.0 

OBS 

00849 

06.35 

35.075 

27.59 

12.0 

OBS 

101072 

04.67 

34.994 

27.73 

12.0 

OBS 

T01650 

04.00 

OYNDPTH       SND    VEL       OXY G 

1514.9 
1515.6 
1515.9 
1516.4 
1517.2 
1517.4 

1517.0 
1509.6 

1499.6 
1490.6 
1467.4 


P04       TOT     P 


REFIO       31  1952  YEAR     1912 

CONSEC  0018  MONTH       02 

LAT             34  58      N  DAY             28 

LONG      047  56      W  HOUR    12.2 


BOTDP    04527 
SHIP    CC 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  18.0 

WET    BULB  17.0 

BAROMETR     1028.5 
CLOUO     T/A  2/8 


DIR    HGT  PER 

19       3  2 
SEA 

CL/TR  /OB 


WINO-DIR  19 

wINO-SPD  22 
WIND-FOR 

WEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E68    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CASTNUM/TIME       LVLIYP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12.2 

oes 

00000 

16. 

.80 

36. 

.205 

26. 

,50 

12.2 

OBS 

00027 

16. 

.73 

36. 

.219 

26. 

,53 

12.2 

OBS 

00049 

16. 

.80 

36. 

.227 

26. 

.52 

12.2 

OBS 

000  76 

16. 

.65 

36. 

,236 

26. 

,56 

12.2 

OBS 

00099 

16. 

.54 

36. 

,231 

26. 

.59 

12.2 

OBS 

00146 

16. 

.56 

36. 

,234 

26, 

.58 

12.2 

OBS 

T 00260 

16. 

.10 

36. 

.155 

26. 

.63 

12.2 

OBS 

00296 

15. 

.95 

36. 

.156 

26. 

.67 

12.2 

OBS 

00395 

14. 

.39 

35. 

,680 

26, 

.80 

12.2 

OBS 

00495 

12. 

.26 

12.2 

oes 

T00596 

09. 

.88 

12.2 

oes 

006  10 

06. 

.81 

12.2 

OBS 

T0i024 

04. 

,84 

12.2 

OBS 

T01565 

04. 

.04 

1514.4 
1 5  14.  7 
1515.2 
1515  .2 
1515.3 
1516.1 
1516.5 
1516.6 
1513.0 


*««**«**«***«** 
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TABLE  XLVni— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  29  February  1972  -  25  March  1972,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-8304. 

<EFID       31  830'.  YEAR    1972  BOTOP    03726  AIO    'fNP          16.1  DIP    HGT  PE  B            WIND-OIK    li  INSI    STD    PtCnaOER  IFN    SP    1216 

lONSEC  0001  MONTH       03  SHIP    EN  wtl     3ULB           16. C                11        1  2  HINO-SPD    O*  TC ac E    OIR                        0  5    SQUARE        4 

LAT             35  08, 2N  DAY             03  DATA    USE        1  BAPn-IETO     1037.1  SEA  HIND-FOP  DURATION                   On. 9  2    SQUARE     «8 

.ONG       0«e  00. OK  HOUR     12.1  AREA               05  CLCJUJ    T/A  CL/TR  HEATHER        XI  CRIG     E69    rOl  I     SQUARE     58 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VFL       OXYG  PJ't       TPT    P  NO*  N03  'US  PH 

1517.0 
15  16.4 
1516.5 
1516.7 
1517.0 
1517.2 
1517.5 
1517.9 
1513.? 
1518.3 
1519.0 
1517.3 
1516.5 
1516.0 
151".. 3 
151<..3 
1509.9 
1508.8 
1507.6 
150<..l 
1503.9 
1496.2 
1<.93.9 
14  94.0 
1491.2 
14B9.3 
1488. ■( 
1487.1 
1487.1 
1487.0 
1487.5 
1488.4 
1489.5 
1490. B 
1492.0 


<EFID       31       8304  YEAR     1972  BCTDP     02388  AIR     TEMP  17.9 

:ONSEC  0002  MONTH       03  SHIP    EN  WEI     BULB  16.7 

■.AT             35    17       N             DAY  04             DATA    USE        1             BAPPMETR     1C36.1 
LONG       048    04       W             HOUR     00.1              AREA               05             CLOUO    T/A 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  TEMP                SAL  SIGMA-T          OYNOPTH       SND    VEL       OXYG               P34       TOT    P 

00.1          DBS  00000  17.89  36.31  26.32  1517.7 

06S  00010  17.56  36.28  26.38  1516.9 

lies  00020  17.43  36.30  26.42  1516.7 

DBS  00030    ■            17.41  36.30  26.43  1516. S 

CBS  D0C50  17.37  36.30  26.44  1517.0 

OeS  D0C75  17.30  36.31  26.46  1517.2 

OBS  00100  17.29  36.30  24.46  1517.6 

DBS  00125  17.24  36.35  26.51  1517.9 

OBS  00132  17.31  36.36  26.50  1516.3 

CBS  00150  17.30  36.38  26.52  1518.6 

OBS  00170  17.00  36.30  26.53  1517.9 

OBS  00200  16.78  36.32  2o.60  1517.8 

CBS  00250  16.15  36.18  26.64  1516.5 

OBS  00300  15.23  36.03  26.73  1514.3 

OBS  00400  13.52  35.74  26.98  1510.1 

OBS  00450  12.45  35.58  24.97  1507.1 

OBS  00500  11.69  35.49  27.05  1505.2 

CBS  00530  11.13  35.43  27.10  1503.7 

OBS  00400  09.37  35.17  27.21  1496.1 

OBS  00640  08.32  35.06  27.29  1494.7 

OBS  00700  07.51  35.06  .;7.41  1492.6 

OBS  00800  05.91  35.00  27.59  1467.9 

OBS  00885  05.29  35.01  27.67  1486.8 

OBS  00900  05.26  35.02  27.68  1487. J 

OBS  00950  05.20  35.01  27.68  1487.5 

OBS  01000  04.95  35.01  27.71  1487.3 

OBS  01050  04.71  34.99  27.72  1487.2 

OBS  01100  04.59  35.00  27.74  1487.5 

OBS  01200  04.45  35.00  27.76  1488.6 

OBS  01300  04.25  34.99  27.77  1489.4 

OBS  01400  04.14  34.98  27.73  149C .6 

OBS  01500  04.02  34.96  27.7';  1491.6 


OBS 

00000 

17.64 

36, 

.33 

26. 

.40 

JBS 

00010 

17.38 

36, 

.32 

24, 

.45 

OBS 

00020 

17.36 

36, 

.32 

26, 

.46 

OBS 

00030 

17.35 

36, 

.32 

26, 

.46 

OBS 

00050 

17.34 

36, 

.32 

26, 

.46 

OBS 

00075 

17.30 

36. 

.31 

26, 

.46 

OBS 

00100 

17.24 

j6. 

.31 

24. 

,48 

OBS 

00125 

17.23 

36. 

.31 

26, 

.46 

OBS 

00150 

17.19 

36, 

.32 

26. 

.50 

oes 

00160 

17.17 

36. 

.34 

26, 

.52 

OBS 

00180 

16.94 

36. 

.35 

26, 

,58 

oes 

00200 

16.63 

36. 

.?9 

26, 

,61 

OBS 

00220 

16.28 

36. 

.23 

26, 

.65 

oes 

002  50 

16.01 

36. 

.14 

26. 

.64 

oes 

002  8  7 

15.28 

36. 

.06 

26, 

.74 

OBS 

003  00 

15.23 

36. 

.03 

26. 

.73 

OBS 

00400 

13.47 

35. 

.73 

26. 

,88 

OBS 

00420 

13.06 

35. 

.69 

26. 

,93 

OBS 

00460 

12.54 

35, 

.62 

24. 

,98 

OBS 

005  00 

11.39 

35. 

.43 

27. 

.06 

OBS 

00520 

11.25 

35. 

,42 

27. 

.08 

OBS 

00600 

08.66 

35. 

,12 

27. 

.25 

OBS 

0064  0 

08.08 

35. 

.08 

27. 

.34 

OBS 

006  6  0 

08.02 

35. 

06 

27, 

.35 

oes 

00700 

07.16 

35. 

,03 

27. 

.44 

oes 

00722 

06.57 

35. 

04 

27. 

,53 

oes 

00800 

06.14 

35. 

,03 

27. 

,58 

res 

00850 

05.50 

35. 

,01 

27. 

,64 

oes 

009  00 

05.29 

35. 

02 

27. 

,68 

OBS 

01000 

04.86 

35. 

.00 

27. 

,71 

nes 

01100 

04.60 

34. 

99 

27. 

,73 

OBS 

01200 

04.40 

34. 

,98 

27. 

75 

OBS 

01300 

04.27 

34. 

98 

27. 

76 

OBS 

01400 

04.18 

34. 

98 

27. 

77 

oes 

01500 

04.07 

34. 

98 

27. 

76 

DIP     HGT 

PER 

W  I N  D-  D 1  R 

li 

INST     STD    'l<:2-  OER 

TEN    SQ    1206 

13        1 

2 

WIND-SPO 

06 

TRACE    DIR                        r 

5     SOUARF       4 

SEA 

WIND-FC  R 

nuFATION                   00.5 

2     SQUARE     48 

CL/TP 

WEATHEF 

XI 

ORIG     E69    C,V 

1     SQUARE     -^8 

.562 


TABLE  XLVIII.— Continued 


•eflD   31  8304 

:ONSEC  0003 

.«T     35  02      N 

'.ONG   047  59   w 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1972 

BOTOP    04263 

AIR 

TEMP          18.5 

DIR 

HGT     PER 

WIND-DIR 

25 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

1       03 

SHIP    EN 

WET 

BULB           16.5 

24 

2          2 

UINO-SPO 

10 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        4 

OAr 

04 

OATA     USE        1 

6AR0METR     1034.6 

SEA 

MIND-FOP 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     46 

HOUR 

li.5 

AREA                05 

CLCUO     T/a 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIS     E69    003 

1     SQUARE     57 

LVLTyP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P14 

TCT     0          NO?          N03 

SI  03         PH 

OBS 

00000 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.2 

OBS 

00010 

17.37 

36.  3  1 

26.45 

1516.4 

OBS 

00020 

17.36 

36.  11 

26.45 

1516.5 

OBS 

00030 

17.34 

36.31 

20.4  5 

1516.6 

DBS 

000  50 

17.34 

36.33 

26.47 

1517.0 

IBS 

00075 

17.35 

36.36 

26.49 

1517.5 

OBS 

00090 

17.35 

36.  3  7 

26.50 

1517.7 

OBS 

00100 

17.28 

36.34 

26.49 

1517.6 

OBS 

00115 

17.22 

36.37 

26.53 

1517.7 

OBS 

00125 

17.  15 

36.34 

26.52 

1517.7 

OBS 

00150 

16.83 

36.33 

26.59 

1517.1 

OBS 

00200 

16.09 

36.20 

26.67 

1515.5 

OBS 

002  50 

15.25 

36.02 

26.72 

1513.5 

OBS 

00300 

14.43 

35.89 

26.80 

1511 .6 

OBS 

00355 

13.50 

35.78 

26.91 

1509.3 

OBS 

00400 

12.16 

35.57 

27.02 

1505.3 

OBS 

005  00 

09.85 

35.25 

27.19 

1496.4 

OBS 

00550 

08.72 

35.12 

27.28 

1494.8 

OBS 

006  00 

07.99 

35.08 

27.36 

1492.8 

OBS 

006  40 

07.15 

35.03 

27.44 

1490.2 

OBS 

007  00 

06.58 

35.05 

27.54 

1489.0 

OBS 

00760 

05.82 

35.00 

27.60 

1486.9 

OBS 

008  00 

05.67 

35.02 

27.63 

1487.0 

OBS 

00900 

05.15 

35.02 

27.69 

1486.5 

OBS 

01000 

04.84 

35.01 

27.72 

1486.9 

OBS 

Oil  00 

04.51 

34.99 

27.74 

1487.2 

OBS 

01200 

04.34 

34.99 

27.76 

1488.1 

OBS 

01300 

04.24 

34.99 

27.77 

1489.4 

CBS 

01400 

04.09 

34.99 

27.79 

1490.4 

OBS 

01492 

04.04 

35.00 

27.80 

1491.8 

<EFI0  31  9304 
;ONSEC  0004 
.AT  35  03  N 
.ONG   047  59   W 


YEAR 

1972 

BOTOP     04178 

AIR 

TEMP          17.5 

DIR 

HGT     PER 

WINO-OIR 

19 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1      03 

SHIP    EN 

MET 

BULB           16.0 

20 

3          2 

HINO-SPD 

15 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE       4 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1031.7 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION                  00.7 

2     SQUARE    46 

HOUR 

02.2 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XO 

ORIG    E69    004 

1     SQUARE     57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P54 

TOT    P          N02          ND3 

SI03          PH 

OBS 

00000 

17.58 

36.31 

26.40 

1516.8 

OBS 

00010 

17.56 

36.31 

26.40 

1516.9 

OBS 

00020 

17.55 

36.32 

26.4  1 

1517.1 

OBS 

00030 

17.56 

36.32 

26.41 

1517.3 

OBS 

00040 

17.54 

36.32 

26.41 

1517.4 

OBS 

00050 

17.38 

36.32 

26.45 

1517.1 

OBS 

000  75 

17.36 

36.32 

26.46 

1517.4 

OBS 

00100 

17.31 

36.32 

26.47 

1517.7 

OBS 

00125 

17.28 

36.32 

26.48 

1518.0 

OBS 

00150 

17.23 

36.33 

26.50 

1518.3 

OBS 

00170 

17.22 

36.35 

26.51 

1518.6 

OBS 

002  00 

16.92 

36.33 

26.57 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.52 

36.25 

26.60 

1517.7 

OBS 

00270 

15.92 

36.17 

26.68 

1516.1 

OBS 

00300 

15.41 

36.05 

26.7  1 

1514.9 

OBS 

00355 

14.05 

35.84 

26.8  4 

1511 .2 

OBS 

00380 

13.95 

35.81 

26.84 

1511.2 

OBS 

00400 

13.62 

35.76 

26.87 

1510.4 

DBS 

00440 

13.30 

35.75 

26.9  3 

1510.0 

OBS 

00470 

12.37 

35.56 

26.97 

1507.1 

OBS 

00500 

11.90 

35.52 

27.03 

1506.0 

OBS 

00528 

11.48 

35.42 

27.03 

1504.9 

OBS 

00532 

10.85 

35.34 

27.09 

1502.6 

OBS 

006  00 

09.  16 

35.17 

27.24 

1497.4 

OBS 

00610 

09.77 

35.14 

27.28 

1496.0 

OBS 

00642 

08.50 

35.07 

27.27 

1495.5 

OBS 

00670 

07.66 

35.06 

27.39 

1492.7 

OBS 

00700 

07.48 

35.05 

27.41 

1492.5 

OBS 

00600 

05.86 

35.04 

27.62 

1487.8 

OBS 

00850 

05.45 

35.03 

27.67 

1486.9 

OBS 

00900 

05.27 

35.03 

27.69 

1487.0 

OBS 

01000 

04.89 

35.02 

27.73 

1487.1 

OBS 

01040 

04.63 

35.00 

27.74 

1486.7 

OBS 

01100 

04.51 

35.00 

27.75 

1487.2 

OBS 

01200 

04.32 

34.99 

27.77 

1488.1 

DBS 

01250 

04.22 

34.98 

27.77 

1488.5 

DBS 

01300 

04.16 

34.99 

27.78 

1469.1 

DBS 

01400 

04.11 

35.00 

27.60 

1490.5 

OBS 

01440 

04.  11 

35.00 

27.80 

1491.2 

OBS 

01480 

04.05 

35.00 

27.80 

1491 .6 

****«•**••••**• 
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TABLE  XLVIII.— Continued 


lEflO       31       f304 

rEA« 

l97^ 

aciDP  o^ii,") 

;CNSEC          o:o5 

HONH 

03 

SHIP     f\ 

.AT             it,    SS       N 

DAY 

05 

DATA    JSE       1 

■.ONG       Ct    CO       K 

MOUC 

15.9 

AOEA              05 

CCSTNUX/Tl-^c 

LVITYP 

OEPTH 

T£^«P 

15.9 

OBS 

00000 

17.62 

CBS 

00010 

17.55 

OBS 

oooin 

17.50 

OBS 

00n30 

17.46 

OBS 

00050 

17.38 

oes 

00075 

17.35 

CBS 

00100 

17.34 

OBS 

00120 

17.34 

OBS 

00125 

17.28 

OBS 

00140 

17.  16 

oes 

00150 

17.07 

cas 

00200 

16.47 

OBS 

00210 

16.36 

OBS 

002  18 

16.51 

oes 

002  50 

16.18 

oes 

003  00 

15.47 

OBS 

00350 

14.52 

Art   lEMP       It. 8 

«EI     BULP  16.4 

BAhOMETt     1029.4 
CLljJD    T/A 


DIP     hGT     P[^ 

IS       2  X 

SEA 
CL/TR 


SAL 

36.31 
36.31 
36.31 
36.31 
36.33 
36.33 
36.33 
36.36 
36.33 
30.36 
36.34 
36.24 
36.20 
36.2  7 
36.21 
36.07 
35.91 


26.39 
26.40 
26.42 
26.42 
26.46 
26.47 
26.4  7 

26.4  9 
26.48 

26.5  4 
26.54 
26.  t  1 
26.60 

26.6  2 
26.6  5 
26.71 
26.8  0 


1517.0 
1516.9 
1516.9 
1517.0 
1517.1 
1517.4 
1517. e 
1518.2 
1518. 3 
1518. 0 
1517.8 
1516.7 
1516.5 
1517.2 
1516.6 
1515.1 
1512.7 


HIVO-OIR  20 

Wl'JD-SPO  15 

WIND-FOR 

WFATHEO  XI 


SIGWA-T  DYNOPIH       5N0    VEL        OXYG 


INST     STD    PECCPDER 
TRACE    01 R  0 

DURATION  00.7 

r°IG     E69    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


P34       TOT    P 


*•«•«»** 


EFIO       31        «3.-4 

YEAR 

1972 

BOTOP     04493 

Alk 

TE 

'iP          18. 

.0 

OIR     HGT    PER 

WIND-DI  k 

13 

■ONSEC                000( 

MONTH 

'       03 

SHIP    EN 

HFT 

hUl8           13. 

.0 

16 

2          2 

«IND-SPr 

16 

At             34    5S.IN 

DAY 

06 

DATA    USE 

1 

bAkO«£ 

Tk     1029. 

.8 

SEA 

KIND-FOR 

ONG       047    -1.(1. 

H'^UP 

12.4 

£REA 

05 

ccr.uo 

T/A          3/5 

CL/TP 

/19 

KEATHER 

XI 

CASTNLf/T IMF 

LVITYP 

DEPTH 

TErtP 

SAL 

Sir,MA-T 

DYNDPTh 

SNO    VEL 

JXYG 

P3 

12.4 

^bs 

00000 

17.53 

36.503 

26.40 

1516.7 

12.4 

IBS 

00045 

17.24 

36.279 

25.45 

1516.5 

12.4 

OBS 

00091 

16.93 

36.217 

26.48 

1516.3 

12.4 

OBS 

00136 

17.02 

36.269 

26.50 

1517.4 

12.4 

OBS 

00191 

16.93 

36.260 

26.53 

1517.9 

12.4 

OBS 

00227 

16.70 

36.277 

26. 5E 

1517.9 

12.4 

CBS 

00272 

16.28 

36.227 

26.64 

1517.3 

12.4 

OBS 

00363 

35.949 

1/.4 

PBS 

T00454 

12.1.8 

3  5.711 

27. Oi 

1508 .1 

INST     NANSEN     CAST 
T  R  AC  E     OIR 
DURATION 
CRIG     E69    006 


TEN  S3  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


P34       TTT    P 


tEFlO       31  8304 

;ONSEC  0007 

.AT             35  07       N 

.ONG       047  49       h 


CAStNUH/TIME       IVLTYP 


YEAR 

1972 

BOTOP    02591 

Alk 

TEMP          18.8 

OIR    HGT    PER 

WUO-DIR 

21 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SH 

IP    EN 

KET 

8ULB           17.1 

21       3         2 

rilNO-SPO 

15 

TRACE    DIP                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

BARDMETP     1026.2 

SEA 

WINO-FOP 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    46 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

ORIG     E69    007 

1    SQUARE    57 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SID3         PH 

OBS 

00000 

17.39 

36.27 

26.41 

1516.2 

OBS 

00010 

17.34 

36.2  8 

26.43 

1516.3 

OBS 

00020 

17.34 

36.26 

26.43 

1516.4 

OBS 

00030 

17.36 

36.30 

26.44 

1516.7 

OBS 

00045 

17.35 

36.30 

25.44 

1516.9 

OBS 

00050 

17.29 

36.30 

26.46 

1516.8 

OBS 

00075 

17.18 

36.31 

26.49 

15  16.9 

OBS 

00100 

17.22 

36.34 

26.51 

1517.5 

OBS 

00125 

17.25 

36.35 

26.51 

1518.0 

oes 

00150 

17.23 

36.34 

26.50 

1513.3 

OBS 

00165 

17.22 

36.34 

26.51 

1518.5 

OBS 

002  00 

16.88 

36.33 

26.58 

1516.1 

OBS 

00220 

16.57 

36.28 

26.62 

1517.4 

DBS 

002  50 

16.37 

36.25 

26.64 

1517.3 

OBS 

00300 

15.  16 

36.03 

26.75 

1514.1 

OBS 

00320 

15.03 

35.99 

26.75 

1513.9 

OBS 

00361 

13.86 

35.60 

26.85- 

1510.6 

PBS 

00390 

13.63 

35.75 

26.86 

1510.3 

OBS 

00400 

13.31 

35.72 

26.90 

1509.4 

OBS 

00455 

12.47 

35.61 

26.99 

1507.3 

OBS 

00500 

11.34 

3  5.43 

27.07 

1503.9 

OBS 

00520 

10.62 

35.35 

27.14 

1501.6 

OBS 

ootoo 

08.88 

35.16 

27.28 

1496.3 

OBS 

00640 

07.89 

35.06 

27.36 

1493.1 

CBS 

00659 

07.36 

35.05 

27.43 

1491.4 

OBS 

00700 

06.67 

35.01 

27.47 

1490.1 

OBS 

00750 

06.  12 

35.04 

27.59 

1488.0 

OBS 

00800 

05.75 

35.03 

27.63 

1487.3 

OBS 

00870 

05.31 

35.02 

27.68 

1486.7 

DBS 

00900 

05.23 

35.03 

27.69 

1486.8 

OBS 

01000 

04.84 

35.01 

27.72 

14  86.9 

OBS 

01100 

04.59 

34.99 

27.74 

1467.5 

OBS 

01140 

04.45 

34.99 

27.75 

1487.6 

OBS 

01200 

04.39 

35.00 

27.77 

1468.4 

OBS 

01300 

04.23 

35.00 

27.78 

1489.4 

OBS 

01400 

04.10 

34.99 

27.7  = 

1490.5 

OBS 

01490 

04.02 

34.99 

27.60 

1491 .7 

(>«««*•••« 
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<6F10       31       830*  VE«R    1972  BOTDP    04430  HIP    TeMP          U.O  OIR    h&T  PER           HINO-OIR  2^            INST    StO   KECORDEB  TEN    SO    1206 

;ONSEC               0008  MONTH      03  SHIP    EN  WET    3UL6          17.7               22       J  3  WINO-SPfc  13            TRACE    OIR                      D  5    SQUARE       2 

.AT             34    58. 5N  OAV             08  DATA    USE        1  BAROHETB     1030.1  SEA  UIN0-F3R                      DURATION                   00.3  2     SQUARE     4B 

-ONG       048    02.511  HOUR    00.3  AKEA                05  ClOUO     I/A  CL/TR  WEATHER  XI              C/R  IG    E6S    008  1     SQUARE     48 

CASINUM/T IMf 


YEAR 

1972 

BOTDP    04430 

AIR 

TEMP           U.O 

OIR     h&T     PER 

HINO-OIR 

22 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

1      03 

SHIP    EN 

WET 

3UL6           17.7 

22 

3          3 

WINO-SPfc 

13 

TRACE    OIR                        0 

OAV 

08 

OAIA    USE       1 

BAROMETB     1030.1 

SEA 

WIN0-F3R 

DURATION                 00.3 

HOUR 

00.3 

AREA              05 

ClOUO     I/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

C/RIG    E69    008 

.VL'YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-I 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

06  S 

00000 

17.52 

36.28 

26.39 

1516.6 

oes 

OOOIO 

17.53 

36.28 

26.39 

1516.8 

OBS 

00020 

17.49 

36.28 

26.39 

1516.9 

COS 

00030 

1  7.36 

36.28 

26.43 

1516.7 

OBS 

00050 

17.26 

36.28 

26.4  5 

1516.7 

OBS 

00075 

17.19 

36.29 

26.4  8 

1516.9 

OBS 

00100 

17.16 

36.2  9 

26.48 

1517.2 

OBS 

00125 

17.14 

36.3  1 

26.50 

1517.6 

OBS 

00150 

17.09 

36.36 

26.55 

1517.9 

OBS 

002  00 

16.68 

36.30 

26. CI 

1517.4 

OSS 

00250 

16.04 

36.18 

26.66 

1516.2 

OBS 

003  00 

15.05 

36.00 

26.75 

1513.7 

OBS 

004  00 

13.60 

35.79 

26.90 

1510.4 

OBS 

00500 

11.32 

35.43 

27.07 

1503.9 

OBS 

005  80 

10.07 

35.22 

27.13 

1500.4 

OBS 

006  00 

08.99 

35.14 

27.25 

1496.7 

OBS 

00640 

08.01 

35.08 

27.36 

1493.6 

OBS 

00665 

07.59 

35.05 

27.39 

1492.3 

OBS 

007  00 

07.46 

35.12 

27.47 

1492.5 

OBS 

00720 

07.07 

35.  11 

27.52 

1491.3 

OBS 

00750 

06.92 

35.12 

27.54 

1491.2 

OBS 

00800 

06.52 

35.09 

27.58 

1490.5 

OBS 

008  22 

05.69 

35.03 

27.64 

1467.4 

OBS 

00900 

05.29 

35.02 

27.68 

1467.1 

OBS 

00920 

05.11 

35.01 

27.69 

1486.7 

OBS 

01000 

04.84 

34.99 

27.71 

1486.9 

OBS 

01020 

04.72 

34.99 

27.72 

1486.7 

OBS 

01050 

04.72 

35.00 

27.73 

1487.2 

OBS 

01070 

04.63 

34.99 

2  7.73 

148'. 2 

OBS 

OUOO 

04.59 

35.00 

27.74 

1487.5 

OBS 

01155 

04.58 

35.01 

27.75 

1488.4 

OBS 

01200 

04.49 

35.00 

27.75 

14  68.8 

oes 

01265 

04.27 

34.99 

27.77 

1488.9 

oes 

01300 

04.27 

34.99 

27.77 

1489.5 

OBS 

01400 

04.15 

34.99 

27.78 

1490.7 

OBS 

01490 

04.08 

34.99 

27.79 

1491 .9 

«EFI0      31      8304 

YEAR 

1972 

BOTDP    04607 

AI" 

TEMP          16.3 

OIR    hGT    PEP 

WIMD-DIR 

34 

:ONSEC             0009 

MONTH 

03 

SHIP    EN 

wET 

SUie          15.0 

34 

3         2 

KIND-SPD 

13 

LAI            34    53. 5N 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1033.8 

SEA 

WIND-FCF 

.0N6       048    00      w 

HOUR 

12.2 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

Cl/TP 

WEATHE- 

X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P3' 

12.2 

OBS 

00000 

17.47 

36.30 

20.42 

1516.5 

OBS 

00010 

17.48 

36.30 

^6.41 

1516.7 

OBS 

00020 

17.48 

36.30 

26.41 

1516.9 

oes 

00030 

17.47 

36.30 

26.42 

1517.0 

OBS 

00050 

17.30 

36.30 

26.46 

15U.8 

JBS 

00075 

17. C5 

36.25 

26.46 

1516.4 

OBS 

00100 

17.00 

36.26 

26.50 

1516.7 

CBS 

00125 

17.02 

36.2  7 

26.50 

1517.2 

OBS 

00143 

16.94 

36.26 

26.5  1 

1517.2 

OBS 

00150 

17.00 

36.33 

26.55 

1517.6 

OBS 

00200 

16.59 

36.26 

26.61 

1517.1 

oes 

002  50 

16.02 

»6.17 

26.66 

1516.1 

OBS 

00300 

14.9  7 

35.96 

26.75 

1513.4 

oes 

00370 

13.64 

35.77 

2o.63 

1510.7 

JBS 

004  00 

13.04 

35.67 

2->.°2 

1508.4 

OBS 

00440 

12.  16 

35.56 

27.01 

1505.9 

oes 

00460 

12.12 

35.56 

27.02 

1506.1 

oes 

00500 

11.30 

35.41 

27.06 

1503.8 

oes 

00550 

10.56 

35.32 

27.12 

1501 .e 

oes 

006  00 

08.75 

35.14 

27.29 

1495.8 

oes 

00700 

07.23 

35.05 

27.45 

1491.5 

oes 

00750 

06.52 

35.05 

27.54 

1489. 5 

oes 

00800 

06.02 

35.01 

27.58 

1468.4 

OBS 

00900 

05.30 

35.02 

27.68 

1467.1 

DBS 

01000 

04.96 

35.01 

27.71 

1487.4 

oes 

01040 

04.71 

35.00 

27.73 

1467.0 

OBS 

01100 

04.56 

34.99 

27.74 

1467.4 

OBS 

01200 

04.45 

35.00 

27.76 

1468.6 

oes 

01300 

04.31 

35.00 

27.77 

1489.7 

oes 

01400 

04.18 

34.99 

27.78 

1490.6 

oes 

01460 

04.  14 

34.99 

27.76 

1491.7 

oes 

01500 

04.07 

34.99 

27.79 

1492.0 

IN?T     STO    RECCfDER  TEN    SO    1206 

TRACE    OIR  0  5    SOU'RE       2 

OUFATION  00.5  2    SQUARE    46 

CRIG     E69    009  1     SOUAR'    48 


*»•*(«*•«« 
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IBS 

00000 

17, 

.53 

36. 

.21 

26, 

.39 

JPS 

00010 

17. 

.51 

36. 

.30 

2b. 

.41 

CIS 

00C20 

17. 

.4? 

36. 

.29 

26. 

.40 

06  S 

00030 

17. 

.49 

j6. 

.c9 

ct>, 

.40 

oes 

00040 

17. 

.47 

36. 

.29 

26. 

.41 

CSS 

00050 

17 

.34 

3o. 

,  29 

2o 

.44 

JBS 

00075 

16. 

.90 

36. 

.  19 

26. 

,47 

oes 

00090 

16. 

.03 

36. 

,  19 

26. 

,49 

CBS 

00100 

16. 

.90 

j6. 

,22 

26. 

.49 

OBS 

00125 

17, 

,00 

36. 

.26 

26. 

,50 

C'bS 

OOl'.b 

17. 

.06 

36. 

.28 

26. 

.50 

PBS 

00150 

17. 

.02 

J6. 

,Z8 

26. 

.51 

OBS 

00192 

16. 

,40 

36. 

.18 

2i>. 

.5t 

08  S 

00192 

16. 

,54 

36. 

,25 

26. 

,60 

oes 

002  00 

16. 

.45 

36.23 

26. 

,61 

OBS 

00J50 

15. 

.67 

36. 

,09 

26. 

.68 

oes 

OOiOO 

14. 

.82 

35. 

,93 

26. 

,  75 

OBS 

00400 

12. 

.81 

35. 

,64 

26. 

,94 

res 

00420 

12. 

,4^ 

35. 

,5d 

26. 

.9B 

J9S 

004  70 

12. 

.32 

35. 

,54 

27. 

,02 

OBS 

oosoo 

11. 

,19 

35. 

,39 

27. 

,06 

•"BS 

00540 

10. 

.21 

35. 

,27 

27. 

.15 

06S 

005  50 

10. 

.15 

35. 

,27 

27. 

,16 

nes 

00560 

10. 

,00 

j5. 

.25 

27.17 

OBS 

006  00 

06. 

.95 

35. 

,15 

27. 

,26 

OBS 

00640 

07. 

,95 

35. 

,05 

27. 

,34 

^6S 

00700 

07. 

,26 

35. 

.03 

27. 

,42 

OBS 

00740 

06. 

,87 

35. 

,02 

27. 

,47 

OBS 

00l>00 

06. 

,13 

35. 

,04 

27. 

,59 

OBS 

00P4n 

05. 

.71 

35. 

.02 

27. 

,63 

oas 

009C0 

05. 

.35 

35. 

,01 

27. 

,66 

oes 

009BO 

05. 

.05 

35. 

.01 

27. 

,70 

CBS 

OlOOO 

04. 

.84 

35. 

.00 

27, 

,72 

CBS 

01100 

04. 

.60 

34. 

99 

27. 

,73 

OBS 

01200 

04. 

.43 

35. 

,00 

27, 

,76 

OBS 

01300 

04. 

.25 

34. 

,99 

27. 

,77 

•IBS 

01400 

04. 

09 

34. 

,98 

27. 

.73 

aes 

01500 

04. 

00 

34. 

98 

27, 

,79 

>E(=IO       31       8304  yeiH     1972  BOTDP    041,30  IIF    IFMP  16.°  Dlf    F.T    PSd  wIMD-DIR    31  INST    STO    RECCO0E5  TEN    SO    1206 

;r.NSEC  0010         month     03         ship  en  mi  jul'       14. e  31     3       2  jimd-spc  15         tpuce  oir  0         5  so'Jare     4 

.«T  35    00       N  OiV  09  0»T«    USS        1  8«'CHETF     1034.6  5=4  kIND-Fjfi  PUPATION  0D.5  2     SQUARE    4? 

.CNG       04f     00       »  HOUP     00.2  «R  E«  05  CLCU)     '/l  CL/TF  rfE»TriE»        X2  C'lG     =49    OIC  1     SO'ja';     fB 

CaSTMUM/TIKE        LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  ':r.M4-T  DVNDPTH       SND    VE  L        "IXYC.  P34       TCT     P  M02  N03  SI03  PH 

1516.7 

1516. e 

1516.9 
1517.0 
1517.2 
1516.9 
1515.9 
1516.0 
1516.4 
1517.1 
1517.7 
1517.6 
1516.2 
1516.8 
1516. 7 
1514.9 
1512.9 
15C7.6 
1506.5 
1505.9 
1503.3 
1500.4 
1500.3 
1499.9 
1496.6 
1493.3 
1491.7 
1490.7 
1486.') 
1487.6 
1487.3 
1467.4 
1466.9 
1467.5 
1486.5 
1469.4 
1490.4 
1491 .7 


<EF10       31  8304  YEAR     1972  BOTDP     03160  AIF     TFHP           16.6  DIP     H-iT  PER             KlND-OIR  14  INST     STO    RECDOOER  TEN    SO     1206 

CONSEC  0011  MONTH       03  SHIP    EN  WET     auLP           15.9  14       2  2                WINO-SPD  11  TRACE    OIR                        D  5     SO'JARE        4 

LAT             35  12       N  DAY             10  OATA    USE        1  BARCMETP     1030.6  SEA  WIND-FOR  DURATION                   00.4  2     SQUARE     48 

LONG       040  11       W  HOUP    00.3  AREA               05  CLCUO    T/A  CL/TR  i<EATHEJ  XI  ORIG     E69    Oil  1     SQUARE     58 

CASTNUK/T IME       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL        OXYG  PJ4       TOT    P  N02  NQ3  SI03  PH 

1517.0 
1517.1 
1517.3 
1517.3 
1517.6 
1513.4 
1516.2 
1516.9 
1515.9 
1514.2 
1514.2 
1516.7 
1516.6 
1517.8 
1518.3 
1516.0 
1517.1 
1516.0 
1513.4 
1514.3 
1512.4 
1509.0 
1507.7 
1501  .? 
1497.1 
1497.3 
1496.5 
1492.0 
14<>1.6 
1492.4 
1491 .8 
1489.3 
1467.6 
1487.3 
1487.7 
1488.0 
1466.7 
1466.8 
1489.6 
1490.7 
1491.9 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

17.64 

36. 

.32 

26. 

,39 

oes 

00010 

17. tl 

36. 

.32 

26. 

,40 

OBS 

00020 

17.60 

36. 

.33 

26. 

,41 

OBS 

00030 

17.56 

36. 

.34 

2o. 

,42 

OBS 

00050 

1  7.56 

36. 

34 

26. 

,42 

OBS 

00075 

17.66 

36. 

.38 

26. 

,43 

OBS 

00090 

17.51 

?6. 

,36 

2b. 

,45 

OBS 

00100 

17.06 

36. 

,23 

26. 

,46 

DBS 

00125 

16.64 

36. 

,14 

26. 

,49 

OBS 

00150 

16. CI 

35. 

,96 

26. 

,50 

OBS 

00160 

15.98 

35. 

,96 

26. 

,51 

OBS 

00175 

16.62 

36. 

,19 

26. 

,53 

OBS 

00165 

16.54 

,:6. 

,17 

26. 

.54 

OBS 

002  00 

16.61 

36. 

,2*- 

?6. 

,57 

OBS 

002  30 

16.81 

36. 

,30 

26. 

,57 

oes 

002  50 

16.61 

36. 

.26 

26. 

,59 

Obs 

00300 

16.06 

3o. 

.16 

26. 

.65 

OBS 

00330 

15.61 

36. 

,06 

26. 

,67 

OBS 

00356 

14.69 

35. 

,92 

26. 

.77 

CBS 

003  80 

14.84 

35. 

,97 

26. 

,77 

OBS 

004  00 

14.21 

35. 

,83 

26. 

,60 

nes 

00460 

12.92 

35. 

,65 

26. 

,93 

^BS 

00500 

12.39 

35. 

,57 

26. 

,97 

OBS 

006  00 

10.17 

35. 

,28 

27. 

.16 

IBS 

00660 

08.84 

35. 

,  15 

27. 

,26 

•JOS 

006  02 

08.70 

35. 

,  19 

27. 

,32 

OBS 

007  00 

08.48 

35. 

,16 

27. 

.35 

?BS 

00743 

07.19 

35. 

,0^ 

^7. 

,43 

OBS 

007  80 

06.90 

35. 

,09 

27. 

.52 

OBS 

003  00 

07.00 

35. 

,13 

27. 

.p4 

OBS 

006  30 

06.7  3 

35. 

,11 

27. 

.56 

OBS 

0GB50 

06.05 

35. 

,02 

27. 

.56 

OBS 

00900 

05.43 

35. 

,00 

27. 

.65 

06  S 

00915 

05.29 

35. 

,00 

27 

.66 

OBS 

01000 

05.03 

33. 

.00 

27. 

.69 

oes 

01100 

04.71 

35. 

,00 

27 

.73 

OBS 

01160 

04.43 

35. 

.00 

27, 

.74 

oes 

01200 

04.4  9 

34. 

.99 

27, 

.75 

IBS 

01300 

04.29 

34. 

.99 

27, 

.77 

oes 

01400 

04.  15 

34. 

,97 

27, 

.77 

■IBS 

01490 

04.00 

34. 

,97 

27 

.78 

566 


TABLE  XLVIII.— Continued 


<EFIO   31  8304 

CONSEC  OOU 

LIT     34  53   N 

LONG   CS  07   U 


CftSTNUM/TIME        LVLTYP 


YE4R 

1<)73 

BCTOP    04823 

AIR 

TEMP           19.3 

DIR    HOT    PER 

^INO-OIR 

14 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTh- 

1      03 

SHIP    EN 

UET 

B  UL  B           17.1 

14 

2         2 

«lNt>-SPO 

11 

TRACE    OIR                        D 

5    SOUARE        2 

OAV 

10 

DAT4    USE        1 

BAROMETR     1028.2 

SEA 

JIN0-F3R 

DURATION                   00.9 

2     SOUARE    4R 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

ClOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHE'* 

XI 

CRIG    E69    012 

1     SOUARE     48 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

Sn3          'H 

OBS 

00000 

17.39 

36.31 

26.44 

1516.3 

OBS 

00010 

17.41 

36.31 

26.44 

1516.5 

OBS 

00020 

17.39 

36.31 

26.44 

1516.6 

OBS 

00030 

17.36 

36.31 

26.45 

1516.7 

OBS 

000  50 

17.37 

36.3  1 

26.4  5 

1517.0 

DBS 

00075 

17.09 

36.28 

26.49 

1516.6 

OBS 

00080 

17.07 

36.28 

26.50 

1516.6 

OBS 

00100 

17.16 

36.33 

26.51 

1517.3 

OBS 

00125 

16.96 

36.29 

26.53 

1517.0 

OBS 

00150 

16.84 

36.31 

26.57 

1517.1 

OBS 

002  00 

16.29 

36.20 

26.62 

1516.1 

OBS 

002  50 

16.06 

36.  19 

26.67 

1516.2 

OBS 

00300 

15.17 

36.00 

26.72 

1514.1 

OBS 

OO^OO 

13.66 

35.78 

26.88 

1510.6 

OBS 

00500 

11.76 

35.49 

27.03 

1505.5 

OBS 

006  00 

09.41 

35.20 

27.23 

1498.3 

OBS 

00660 

08.20 

35.10 

27.34 

1494.7 

OBS 

00700 

07.84 

35.09 

27.39 

1493.9 

OBS 

00740 

06.90 

35.03 

27.48 

1490.9 

OBS 

00800 

06.32 

35.01 

27.54 

1489.6 

OBS 

00840 

05.77 

35.01 

27.61 

1488.0 

OBS 

OOSOO 

05.39 

35.01 

27.66 

1487.5 

OBS 

01000 

04.97 

35.01 

27.71 

1487.4 

OBS 

01100 

04.67 

34.99 

27.73 

1487.8 

OBS 

01200 

04.49 

34.99 

27.75 

1488.8 

OBS 

01300 

04.34 

34.98 

27.76 

1489.8 

OBS 

01400 

04.21 

34.98 

27.77 

1490.9 

OBS 

01500 

04.13 

34.98 

27.78 

1492.3 

OBS 

01750 

03.92 

34.98 

27.80 

1495.6 

OBS 

01940 

03.86 

34.97 

27.80 

1498.6 

OBS 

02000 

03.76 

34.97 

27.81 

1499.2 

OBS 

02140 

03.66 

34.97 

27.82 

1501.1 

OBS 

02500 

03.31 

34.96 

27.85 

1505.8 

OBS 

02600 

03.24 

34.96 

27.85 

1507.2 

OBS 

02980 

02.79 

34.93 

27.87 

1511.8 

REFID       31       8304 
CONSEC  0013 

LAT  34    53       N 

LONG       048    05       W 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1972 

60T0P     04790 

AIR 

TE"P           17.6 

D!R    HGT    PEP 

WINO-DIR 

lb 

INST     STD    PECG1DER 

TEN    SO    1206 

MONTd       03 

SHIP    EN 

KET 

BULe           17.0 

16 

2         2 

JIND-SPD 

11 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       2 

DAY 

11 

DATA    use        1 

BAROMETR     1027.8 

SEA 

WIND-FJP 

DURATION                   00.5 

,?     SOUARE    48 

HOUR 

00.3 

AREA               05 

CLCUO    I/A 

CL/TR 

.LEATHER 

XI 

CRIG     E69    013 

1     SQUA-!E    4R 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

SIJ3          PH 

OBS 

00000 

17.63 

36.33 

26.40 

1517.0 

OBS 

OCOIO 

17.61 

36.33 

26.40 

1517.1 

OBS 

00020 

17.44 

36.30 

26.42 

1516.7 

OBS 

000  30 

17.36 

36.29 

26.43 

1516.7 

OBS 

00040 

17.23 

36.29 

26.45 

1516.6 

OBS 

00050 

17.28 

36.29 

26.45 

1516.9 

OBS 

00062 

17.28 

36.29 

26.45 

1517.0 

OBS 

00068 

17.  10 

36.26 

26.47 

1516.5 

OBS 

000  75 

17.10 

36.2  6 

26.47 

1516.6 

06  S 

00100 

17.08 

36.2  7 

26.49 

1517.0 

OBS 

00125 

17.04 

36.28 

26.50 

1517.3 

OBS 

00150 

17.02 

36.28 

26.51 

1517.6 

OBS 

00160 

17.11 

36.33 

26.53 

1518.1 

OBS 

00180 

16.86 

36.31 

26.57 

1517.7 

OBS 

00192 

16.83 

36.32 

26.57 

1517  .9 

OBS 

002  00 

16.82 

36.31 

26.58 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.26 

36.21 

26.63 

1516.9 

OBS 

00300 

15.78 

36.13 

26.68 

1516.1 

OBS 

00400 

13.96 

35.81 

26.84 

1511 .6 

OBS 

005  00 

12.04 

35.54 

27.02 

1506.5 

OBS 

00520 

11.82 

35.48 

27.01 

1506.0 

OBS 

006  00 

09.55 

35.22 

27.22 

1498.9 

OBS 

00661 

08.16 

35.08 

27.33 

1494.5 

OBS 

00700 

07.91 

35.12 

27.40 

1494.2 

OBS 

00740 

06.  86 

35.00 

27.46 

1490.7 

oes 

00800 

06.39 

35.03 

27.55 

1489.9 

OBS 

00830 

05.84 

35.00 

27.59 

1488.1 

OBS 

009  00 

05.39 

35.01 

27.66 

1487.5 

OBS 

01000 

05.00 

35.00 

27.70 

1487.5 

OBS 

01040 

04.81 

34.99 

27.71 

1487.4 

OBS 

01100 

04.64 

34.99 

27.73 

1487.7 

OBS 

01200 

04.48 

34.99 

27.75 

1488.7 

OBS 

01300 

04.32 

34.99 

27.77 

1489.7 

OBS 

01346 

04.31 

34.96 

27.76 

1490.4 

OBS 

01358 

04.23 

34.98 

27.77 

1490.3 

OBS 

01400 

04.19 

34.98 

27.77 

1490.8 

OBS 

01490 

04.13 

34.98 

27.78 

1492.1 

567 


TABLE  XLVIII.— Continued 


REFID       31       S30« 

YE4B 

1972 

80I0P    04356 

Alfc 

TEMP           19.5 

DIR 

HGT     PER 

iJI'JO-OIR     Ij 

IMST     STO    SfCCJOER 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0014 

HONT- 

1       03 

SHIP    EN 

.JET 

BULB           17.5 

15 

3         2 

<IMO-SPO    1^ 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE        4 

L»t             35    00       N 

D4Y 

U 

0«T»    USE        1 

BAROMETR     1026.7 

SEA 

*INn-fl!R 

DURATID»i                   00.4 

2     S3UARE    48 

LONG        049    02       H 

HOUR 

12.5 

AREA               1.5 

CLOUO    T/A 

LL/TR 

WEATHFR        XI 

CDI-,     F69    C14 

1    SOijaR'^    58 

CASTNU"/TIMf 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

< ISMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VcL 

3XVG            p:4 

TOT    P          N02          N03 

SIJ3         PH 

12. i 

OBS 

00000 

17.79 

36.34 

26.37 

1517.5 

OBS 

00010 

17.69 

36.3  5 

26.40 

1517.4 

OBS 

000  20 

17.67 

36.3  5 

26.40 

1517.5 

OSS 

00030 

17.58 

36.34 

26.42 

1517.4 

PBS 

00050 

17.52 

36.33 

26.4  3 

1517.5 

OBS 

00075 

17.34 

36.33 

26.47 

1517.4 

OBS 

OOIOO 

17.31 

36.33 

26.48 

1517.7 

OBS 

00125 

17.22 

36.32 

26.4  9 

1517.8 

OBS 

00150 

17.  16 

36.31 

26.50 

1518.1 

OBS 

002  00 

16.88 

36.32 

26.57 

1518.1 

OBS 

002  50 

16.43 

30.25 

26.6  3 

1517.4 

IBS 

00300 

15.50 

36.07 

26.70 

1515.2 

OBS 

00400 

13.77 

35.77 

26.85 

1S10.9 

OBS 

004  19 

13.50 

35.75 

26.89 

151C.3 

OBS 

00425 

13.56 

35.78 

26.90 

1510.7 

OBS 

00500 

11.77 

35.48 

27.02 

1505.5 

OBS 

006  00 

09.78 

35.24 

27.20 

1499.7 

OBS 

006  87 

08.02 

35.03 

27.31 

1494.3 

OBS 

00700 

07.71 

35.07 

27.39 

1493.4 

OBS 

00720 

07.66 

35.10 

27.42 

1493.6 

OBS 

00750 

06.76 

34.99 

27. 4t 

1490.4 

DBS 

00775 

06.69 

35.02 

27.50 

1490.6 

OBS 

00800 

06.36 

35.02 

27.54 

1499.7 

□  BS 

008  40 

05.83 

34.99 

27.5° 

1468.2 

OBS 

00900 

05.38 

35.00 

27.65 

1467.4 

OBS 

01000 

04.99 

35.00 

27.70 

1487.5 

CBS 

01100 

04.61 

34.99 

27.73 

1497.6 

OSS 

01200 

04.40 

34.98 

27.75 

1468.4 

CSS 

01300 

04.24 

34.98 

27.77 

14B9.4 

OSS 

01400 

04.09 

34.97 

27.77 

1490.4 

DBS 

01489 

04.02 

34.98 

27.79 

1491 .6 

REflO      31      8304 

YEAR 

1972 

SCTDP    02087 

AIR 

TEMP           18.8 

OIR     HGT     PER 

MIMO-OIR 

16 

CONSEC             0015 

MONTH 

1      03 

SHIP    EN 

NET 

BULB           17.3 

16 

3          2 

WIMD-SPD 

13 

LAT           35    U      N 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

BAROtETR     1024.1 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       048    02       U 

HOUR 

12.2 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CtSTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P3' 

12.2 

OBS 

00000 

17.84 

36.36 

26.37 

1517.7 

OBS 

00010 

17.78 

36.35 

26.38 

1517.6 

OSS 

00020 

17.76 

36.36 

26.39 

1517.8 

OBS 

00030 

17.73 

36.35 

26.39 

1517.8 

OSS 

000  50 

17.54 

36.33 

26.42 

1517.6 

OBS 

000  75 

17.31 

36.31 

26.46 

1517.3 

OBS 

00100 

17.23 

36.30 

26.47 

1517.4 

OSS 

00125 

17.20 

36.30 

26.48 

1517.8 

OSS 

00150 

17.23 

36.31 

26.48 

1518.3 

OBS 

00175 

17.27 

36.34 

26.49 

1518.8 

CSS 

00200 

17.05 

36.32 

26.53 

1518.6 

OSS 

002  50 

16.61 

36.26 

26.59 

1518.0 

OSS 

00300 

15.93 

36.14 

26.66 

1516.6 

OBS 

004  00 

13.96 

35.81 

26.84 

1511 .6 

DBS 

00500 

12.04 

35.51 

27.00 

1506.5 

OBS 

005  75 

10.  11 

35.28 

27.1  7 

1500.6 

OSS 

00600 

09.25 

35.19 

27.25 

1497  .7 

OSS 

006  7  0 

08.  19 

35.13 

27.37 

1494.8 

OSS 

00700 

07.  17 

35.00 

27.42 

1491  .2 

CSS 

00705 

06.99 

35.01 

27.45 

1490.6 

OSS 

00758 

06.64 

35.04 

27.52 

1490.2 

OBS 

00765 

06.79 

35.09 

27.54 

149C.9 

OBS 

00777 

06.75 

35.  10 

27.55 

1491 .0 

OSS 

00790 

06.92 

35.14 

27.56 

1491 .9 

OBS 

00800 

06.84 

35.14 

27.57 

1491.8 

CBS 

00850 

05.95 

35.04 

27.61 

1468.9 

CSS 

00900 

05.35 

35.00 

27.65 

1487.3 

OBS 

OICOO 

05.02 

35.01 

27.70 

1487.6 

OBS 

01040 

04.82 

35.00 

27.72 

1497.5 

OBS 

01100 

04.70 

34.99 

27.72 

1488.0 

OSS 

01140 

04.66 

34.99 

27.73 

1489.5 

CSS 

01173 

04.46 

34.98 

27.74 

1488.2 

OBS 

01200 

04.44 

34.99 

27.75 

1486.5 

OBS 

01300 

04.32 

34.98 

27.76 

1499.7 

OBS 

01400 

04.21 

34.98 

27.77 

1490.9 

OBS 

01500 

04.06 

34.97 

27.78 

1492.0 

INST     STO    RECORDER  TEN    SC    1206 

TRACE    OIR  D  5    SQUARE       4 

DURATION  00.5  2    SQUARE    48 

ORIG     E69    015  1     SQUARE     58 


»  »9*e*** 


568 


TABLE  XLVIII.— Continued 


REFID       31  e30<.  rE»R    Itli  BOIDP    0*812 

CONSEC  0016  MONTH       03  SHIP    EN 

LAT             3*  51       N  OAV             I*  DATA    USE       1 

LONG       048  03       W  HOUR    12.6  AREA              05 


AlB    TEMP  10.9 

MET     6ULB  07.9 

BAPOMETR    1022.5 
CLOUD    T/A 


DIB    HOT    PER 

35       4  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  35 

HIND-SPD  17 
WINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG    E69    016 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OSS 

00000 

17.36 

36.34 

26.4  7 

oes 

000 10 

17.37 

36.34 

26.47 

OBS 

00020 

17.38 

36.33 

26.46 

oes 

000  30 

17.39 

36.34 

26.47 

OBS 

00050 

17.39 

36.34 

26.47 

OBS 

00060 

17.39 

36.33 

26.46 

OBS 

000  7  5 

17.04 

36.30 

26.52 

OSS 

00100 

16.89 

36.31 

26.56 

oes 

00125 

16.75 

36.29 

26.58 

OBS 

00150 

16.70 

36.2  9 

26.59 

OBS 

00200 

16.43 

36.24 

26.62 

oes 

002  50 

16.25 

36.22 

26.64 

OBS 

002  62 

16.23 

36.22 

26.65 

OBS 

00300 

15.83 

36.14 

26.68 

OBS 

00340 

15.33 

36.04 

26.72 

oes 

00400 

14.08 

35.84 

26.84 

OBS 

00500 

12.27 

35.56 

26.9  9 

oes 

00540 

11.60 

35.46 

27.04 

OBS 

006  00 

09.64 

35.21 

27.20 

oes 

006  40 

OB. 63 

35.12 

27.29 

oes 

006  90 

07.87 

35.10 

27.39 

oes 

00700 

07.66 

35.11 

27.40 

OBS 

00718 

07.77 

35.11 

27.41 

OBS 

00753 

06.84 

35.03 

27.49 

OBS 

00790 

06.96 

35.12 

27.54 

OBS 

00800 

06.65 

35.10 

27.54 

OBS 

00850 

05.89 

35.01 

27.60 

OBS 

00900 

05.42 

34.98 

27.63 

OBS 

00940 

05.17 

35.00 

27.66 

oes 

01000 

04.93 

34.99 

27.70 

oes 

OUOO 

04.58 

34.98 

27.73 

DBS 

01200 

04.44 

34.98 

27.74 

OBS 

01300 

04.29 

34.97 

27.75 

oes 

01400 

04.12 

34.96 

27.76 

DBS 

01460 

04.03 

34.96 

27.77 

DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1516.2 
1516.4 
1516.6 
1516.8 
1517.1 
151? .3 
1516.5 
1516.4 
1S1A.4 
1516.7 
1516.6 
1516.9 
1517.0 
1516.3 
1515.3 
1512.0 
1507.3 
1505.5 
1499.2 
1496.0 
1493.9 
1494.0 
1494.0 
1490.9 
1492.1 
1491 .6 
1488.7 
1487.6 
1467.2 
1487.2 
1487.4 
1488.5 
1489.6 
1 490 . 5 
1491 .5 


PD4   TOT  P 


•*•**••*•***••• 


REFIO   31  b304  YEAR  1972 

CONSEC  0017  MONTH   05 

LAT      34  5%   N  DAr      17 

LONG   048  24   W  HLUR  00.2 


CASTNUM/TIMF   LVLTYP 


60TDP  03698 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEHf  15. 
XET  BULe  U. 
BAROMETf  1024. 
CLCUO  I/A 


DIP     HGT     PER 

WIND-DIR 

li 

INST     STD    RECCflOER 

TEN    SO    1206 

16       3          2 

UIMD-SPD 

20 

TOACE    DIR                      D 

5    SQUARE        2 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION                   01.5 

2    SOUARE    46 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

TRIC,    E69    017 

1     SOUARE     48 

lOPTH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

DBS 

oococ 

17.57 

36, 

.32 

26, 

.41 

oes 

OOCIO 

17.57 

36, 

.iZ 

26, 

.41 

OBS 

00020 

17.57 

36 

.32 

26, 

.41 

IBS 

00030 

17.57 

36, 

.32 

26, 

.41 

oes 

00050 

17.57 

36, 

.i2 

25, 

.41 

DBS 

00C75 

17.57 

36, 

.32 

26, 

.41 

oes 

00100 

17.55 

36. 

,31 

26. 

.40 

DBS 

00125 

17.42 

36, 

.33 

26. 

.45 

OBS 

00140 

17.12 

36, 

.25 

26, 

.46 

oes 

00150 

17.26 

36, 

.31 

26. 

.47 

OBS 

00165 

17.35 

36, 

.35 

26, 

.48 

OBS 

00180 

17.14 

36, 

.30 

26, 

.50 

OBS 

00200 

17.16 

36, 

.32 

26. 

.51 

^BS 

00210 

16.93 

36. 

.27 

26, 

.52 

OBS 

002  3  5 

16.90 

36, 

.31 

26. 

.56 

oes 

00250 

16.79 

36, 

.30 

26. 

.58 

OBS 

00300 

16.20 

36. 

.19 

26. 

.63 

OBS 

004  00 

14.52 

35, 

.87 

26. 

.76 

OBS 

00460 

13.51 

35. 

.75 

26, 

.89 

OBS 

005  00 

12.91 

35. 

.64 

26. 

.92 

OBS 

00540 

11.59 

35, 

.46 

27. 

.04 

oes 

00600 

10.32 

35. 

.31 

27. 

.16 

OBS 

007C0 

08.23 

35. 

.09 

27. 

.33 

oes 

00715 

08.22 

35. 

.10 

27. 

.34 

oes 

00730 

07.71 

35. 

.06 

27. 

,36 

CBS 

00800 

06.41 

34. 

.99 

27. 

.51 

OBS 

00=^00 

05.38 

34. 

,98 

27. 

.64 

OBS 

OC940 

05.14 

34. 

.97 

27. 

,66 

OBS 

01000 

04.99 

34. 

,98 

27. 

.68 

OSS 

01040 

04.82 

34. 

.98 

27. 

,70 

OBS 

OUOO 

04.70 

34. 

.98 

27. 

.72 

OBS 

01170 

04.44 

34. 

,96 

27. 

.73 

oes 

01200 

04.31 

34. 

,94 

27. 

,73 

OBS 

01210 

04.25 

34. 

,94 

27. 

,73 

OBS 

01270 

04.23 

34. 

,96 

27. 

.75 

oes 

01300 

04.26 

34. 

.96 

27. 

,75 

oes 

01330 

04.33 

34. 

,98 

27. 

,76 

oes 

01400 

04.18 

34. 

,96 

27. 

76 

CBS 

01474 

04.02 

34. 

96 

27. 

,77 

1516.8 
1517.0 
1517.2 
1517.3 
1517.6 
1518.1 
1516.4 
1518.4 
1517.7 
1518.4 
1516.9 
1516.5 
1516.9 
1518.3 
1516.7 
1516.6 
1517.5 
1513.5 
1511.4 
1509.6 
1505.5 
1501.8 
1495.4 
1495.6 
1493.9 
1489.9 
1487.4 
1487.1 
1467.5 
1487.4 
1467.9 
1466.0 
1467.9 
1487.9 
1486.6 
1469.4 
1490.3 
1490.6 
1491.4 


**«•«**«•*«•* 
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TABLE  XLVIII.— Continued 


»EFID       31        610', 
CCNSEC  0016 

L4T  35    08       N 

LONG       CrT    45       W 


CASTNU"/!  IMf 


yF/^^ 

1^,71 

COIDP    03273 

SIP 

TE"P          17.4 

0  1  P     MO  T     PEP 

HIMO-Dl'i 

20 

INST    STD    PECOPDER 

TEN   SO    1206 

MT'JTri 

Oi 

SHIP    EN 

WEI 

dULb          16.1 

20 

4         2 

HINO-SPD 

13 

T*«CE    0I»                      0 

5    SOUABE       4 

DAY 

17 

Oil*    USE       1 

BiPOHflK     1022.1 

SE4 

NIND-FOR 

OUflaTlDN                  00.5 

2     SaUARE     46 

HCUt 

1:.' 

4Jt4              05 

CLOUD     T/s 

CL/TP 

HEeTHE"! 

XI 

DBIG    E69    018 

1     SQUARE     57 

LVLIYP 

CfpTH 

TEMP 

5»L 

Siom-I 

DVNOPTm 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    0          N02          N03 

Sn3          PH 

ObS 

oooon 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.2 

OSS 

oocio 

17.38 

36.31 

26.44 

1516.4 

OSS 

OOCiO 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.6 

OBS 

coo?o 

17.37 

36.31 

26. ".S 

1516.7 

oes 

OOOSb 

17.36 

36.31 

26.4  5 

1517.0 

oes 

00075 

17.37 

36.32 

2o.45 

1517.5 

OBS 

CO!  en 

17.37 

36.32 

26.45 

1517.9 

OBS 

001  IG 

17.36 

36.31 

26.45 

1516.0 

OB! 

onus 

17.06 

36.28 

26. 5C 

1517.3 

OSS 

00151 

16.82 

36.26 

26.54 

1517.0 

ObS 

001  75 

16.75 

36.26 

26.56 

1517.2 

OBS 

00.;  on 

16.59 

36.25 

26.59 

1517.1 

OnS 

OOi^U 

16.52 

36.22 

26. 5t 

1517.5 

OSS 

OO?  50 

16.40 

36.2  3 

26.62 

1517.3 

oes 

002(0 

15.90 

36.13 

26.66 

1516.2 

09S 

C0300 

15.61 

36.12 

26.67 

1516.2 

oes 

0Cj3O 

15.10 

35.93 

26.72 

1514.3 

oes 

00<.00 

14.23 

35.84 

26.80 

1512.5 

oes 

004  6  0 

12.91 

35.64 

26.9? 

1508.9 

CRS 

ocej 

11.91 

35.'.i 

27.00 

1505.7 

ots 

005  00 

11.79 

35.49 

27.03 

1505.O 

nes 

005i5 

11.00 

35. J6 

27.07 

1503.0 

oes 

UOcOj 

09.44 

35.18 

27.21 

1498.4 

ces 

00^4  0 

09.00 

35.14 

27.25 

1497.4 

OBS 

00t5^ 

08.28 

35. C8 

27.31 

1494.8 

UBS 

006  8  0 

08.14 

35.07 

27.33 

1494.7 

OBS 

00700 

07.79 

35.05 

27.26 

1493.7 

OBS 

ooeoa 

06.11 

35.01 

27.57 

1488.7 

ObS 

0OS50 

05.65 

34.99 

27.61 

1467.7 

oes 

COfOO 

05.32 

34.99 

27.65 

1487.2 

OBS 

01000 

04.85 

34.96 

27.70 

1486.9 

OBS 

01100 

04.5  8 

34.97 

27.72 

1487.4 

OBS 

0I7OC 

04.41 

34.97 

27.74 

1466.4 

OBS 

0130. 

04.21 

34.96 

27.75 

1489.2 

DPS 

Cl'OD 

04.11 

34.96 

27. 7t 

1490.5 

OBS 

01470 

04.05 

34.96 

27.77 

1491.4 

REFIO  31  8304 
CONSEC  0019 
LA'  35  02  N 
LONG   047  52   W 


CaSINUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1972 

BOTOP    04243 

AIR 

TEMP           18.6 

OIR     HGT     PER 

WIND-Dl P 

24 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SHIP    EN 

UET 

BULB           17.0 

21 

3          3 

MIVO-SPD 

12 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       ♦ 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1022.0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SOUARE    46 

HOUR 

01.5 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CniG    E60    019 

1     SQUARE     57 

VLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SliHA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TCT    P          ND2          N03 

SI  03         PH 

OBS 

00000 

17.45 

36.28 

26.4  0 

1516.4 

OBS 

00010 

17.44 

36.28 

26.41 

1516.6 

OBS 

00020 

17.44 

36.28 

26.41 

1516.7 

oes 

00030 

17.44 

36.28 

26.41 

1516.9 

ces 

OC040 

17.44 

36.28 

26.41 

1517.1 

OBS 

00050 

17.35 

36.2  9 

26.44 

1517.0 

OBS 

00075 

17.34 

36.30 

26.45 

1517.4 

OBS 

00100 

17.40 

36.33 

26.46 

1518.0 

OBS 

00125 

17.41 

36.35 

26.4  7 

1518.4 

oes 

00130 

17.35 

36.34 

26.47 

1518.3 

OPS 

00150 

17.36 

36.36 

26.4  9 

1518.7 

OBS 

00178 

17.33 

36.37 

26.50 

1519.1 

OBS 

00200 

17.11 

36.35 

26.54 

1518.8 

OBS 

002  50 

16.84 

36.32 

26.58 

1518.8 

oes 

00  3  00 

16.14 

36.17 

26.63 

1517.3 

OBS 

004  00 

13.97 

35.81 

26.84 

1511 .6 

OBS 

005  00 

11.93 

35.51 

27.02 

1506.1 

oes 

00560 

09.97 

35.24 

27.16 

1499.8 

oes 

006  00 

09.33 

3=.18 

27.22 

1498.0 

OBS 

00700 

07.41 

35.02 

27.40 

1492.2 

oes 

OCR  00 

06.19 

35.02 

27.56 

1489.0 

OBS 

00840 

05.80 

35.00 

27.60 

1488.1 

OBS 

00900 

05.44 

35.00 

27.64 

1467.7 

oes 

01000 

05.04 

34.99 

27.68 

1487.7 

CBS 

01100 

04.63 

34.97 

27.72 

1487 .6 

OBS 

01200 

04.49 

34.97 

27.73 

1468.7 

OBS 

01300 

04.33 

34.97 

27.75 

1469.7 

oes 

01400 

04.17 

34.96 

27.76 

1490.7 

oes 

01500 

04.06 

34.96 

27.77 

1492.0 
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TABLE  XLVIII.— Continued 


REFID  31  8304 
CONSEC  OOiO 
L«T  35  03  N 
LONG   0<.7  41   u 


YEiP 

l'^^^ 

BOTDP    03749 

aiR 

TEMP           17.6 

DIR     HGI     PER 

wmo-oiR 

23 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

03 

SHIP    EN 

HET 

BULP           16.4 

26 

3         3 

«1M0-SSD 

12 

TRSCE    OIR                        D 

5     SOUaoE        4 

oov 

16 

OAia    USE        1 

BSBOMETR     1024.2 

SE4 

dIND-FCR 

DURftTION                  00.4 

2     SQUARE    46 

HOUP 

13.9 

ARES                05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

WEATHER 

XO 

CRIG     E69    020 

1     SQUARE     57 

.VL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SSL 

S [GMS-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

Sn3          PH 

oes 

00000 

17.51 

36.29 

26.40 

1516.6 

DBS 

00010 

17.51 

36.29 

26.40 

1516.8 

06S 

00020 

17.49 

36.29 

26.40 

1516.9 

DBS 

00030 

17.49 

36.29 

26.40 

1517.0 

JBS 

000  50 

1  7.46 

36.29 

26.41 

1517.3 

OBS 

00075 

17.45 

36.29 

26.4  1 

1517.7 

OBS 

00100 

17.45 

36.29 

26.41 

1516.1 

OBS 

00112 

17.44 

36.29 

26.41 

1518.2 

OBS 

00125 

17.29 

36. 2B 

26.44 

1518.0 

CBS 

00150 

17.16 

36.29 

26.48 

1518.0 

OBS 

00167 

17.13 

36.28 

26.48 

1516.2 

nes 

002  00 

16.20 

36.09 

26.56 

1515.7 

OBS 

00215 

16.49 

36.19 

26.57 

1517.0 

OBS 

002  30 

16.48 

36.16 

26.56 

1517.2 

OBS 

002  50 

16.19 

36.14 

26.60 

15  16.6 

OBS 

00300 

>5.43 

36.02 

26.66 

1514.9 

OBS 

00340 

14.96 

35.95 

26.73 

1514.0 

OBS 

004  00 

14.04 

35.81 

26.62 

1511.9 

OBS 

00433 

13.49 

35.71 

26.66 

1510.5 

DBS 

00450 

13.44 

35.72 

26.88 

1510.6 

OBS 

00500 

12.30 

35.50 

26.94 

1507.3 

OBS 

006  00 

10.11 

35.26 

27.15 

1501 .0 

oes 

00700 

06.  16 

35.09 

27.34 

1495.2 

OBS 

00750 

07.33 

35.07 

27.45 

1492.6 

OBS 

00755 

07.47 

35.09 

27.44 

1493.4 

OBS 

OOBOO 

06.40 

35.00 

27.52 

1469.9 

QBS 

OO'JOO 

05.63 

34.9  8 

27.60 

1486 .4 

OBS 

00940 

05.31 

34.98 

27.64 

1467.6 

OBS 

01000 

05.04 

34.96 

27.68 

1467.7 

OBS 

01065 

04.60 

34.97 

27.70 

1487.8 

OBS 

OUOO 

04.81 

34.96 

27.70 

1466.4 

OBS 

C1200 

04.52 

34.97 

27.73 

1466.9 

DBS 

01300 

04.25 

34.95 

27.74 

1469.4 

OBS 

01400 

04.  12 

34.95 

27.76 

1490.5 

OBS 

01500 

04.07 

34.96 

27.77 

1492.0 

REFID   31  8?04  YEAR  1972 

CONSEC  0021  MONTH   03 

L4T      34  55   N  DAY      19 

LONG   047  55   W  HOUR  12.9 


BOTDP  04736 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR  TEMP  17.2 
WET  6UL?  15. <- 
3AR0HETR  1025.5 
CLCUO  T/A    8/2 


Dlf     hGT 

PER 

WIND-OIR 

35 

17       3 

2 

KIND-SPO 

09 

SEA 

I.IND-CTR 

CL/TR 

/2  4 

WEATHO 

XI 

I'IST     NANSEN    CAST 

TRACE    DIR 

Dj51TI3N 

CR  IG    F69    021 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


DYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


P:4       TOT     P 


OBS 
OBS 
DBS 

oes 
oes 

CES 
"BS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 

OBS 


00000 
00046 
000=3 
00139 
00 186 
00233 

T002  79 
00372 
00466 
00559 

T00652 
00746 
00915 

T01399 


17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
16. 
16. 
14, 

10. 
06. 
06. 
05. 
04, 


36.315 
36.330 

36.27  5 
36.236 

36.176 
35.853 
35.625 
35.379 
35.120 
35.081 
34.993 
34.960 


26.  j7 
26.41 

26.46 
.'>6.4  6 

26.66 

26.60 

27.16 
27.33 
27.51 
27.67 
27.76 


1517.2 
1517.6 


1517.7 
1513.3 


1516.7 
1512.3 


1502 
1495 
1491 
1466 
1490, 
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TABLE  XLVIII.— Continued 


Difia  31  3304 
CCSSEC  00?^ 
LAT     34  57   N 

LCNG   046  10  M 


C«STNu"/I I"S 


>t46 

I'JTZ 

60I0P    04700 

«lt 

TE'*?           17.1 

0I^    H 

GT    PER 

W1\0-OIP 

05 

INST    STO   PECOOOE" 

TEX    SO    1206 

MPK'T^i 

03 

Ship    eN 

i<ET 

■iULB           14. <, 

05 

1         3 

utMD-'OD 

05 

TK4CF     OIR                        0 

5    SOUIP'^       2 

D4Y 

21 

0»T»    USE       1 

B«(.C4FT0    lOle.f 

SEA 

<1ND-F3F 

CUFATION                  00.6 

2     S0U4KF     48 

Mf.llt 

12.2 

iPEi              05 

CLCU 

n    >/a 

CL/IP 

n'-b  TM^J 

XI 

OIG     E69    022 

1     SQUaoe     41. 

I VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SIIMA-T 

OYNDPTri 

SNO    VEl 

OXV& 

P14 

TCT     P          N02          N03 

Sn3          PH 

rss 

00000 

17.41 

36.26 

26.40 

1516.3 

C  PS 

OOCIO 

17.39 

36.26 

26.40 

1516.4 

09  S 

G002C 

17.36 

36.26 

26.41 

1516.5 

C1|*S 

0CC30 

17.39 

36.27 

26.41 

1516.7 

C6S 

00040 

17.43 

36.30 

26.42 

1517.1 

^PS 

00050 

17.35 

36.29 

26.44 

1517.0 

CSS 

00075 

17.17 

36.27 

26.46 

1516.8 

t.es 

00100 

17.13 

36.27 

26.47 

1517.1 

CBS 

00115 

17.27 

36.33 

26.49 

1517.8 

0P< 

00125 

17.22 

36.34 

26.51 

1517.9 

CP! 

00150 

17.17 

36.34 

26.5  2 

1516. 1 

ras 

00200 

16.68 

36.26 

26.57 

1517.4 

DBS 

002  50 

16.28 

36.20 

26.62 

1516.9 

CBS 

00300 

15.36 

36.03 

24.70 

1514.7 

PBS 

003  60 

14.13 

35.81 

26. PO 

1511.5 

Cf-S 

004  00 

13.67 

35.79 

26.84 

1511.3 

rfcS 

00500 

12.13 

35.52 

26.99 

1506.8 

CBS 

ootoo 

C9.75 

35.22 

27.19 

1499.6 

CBS 

00700 

07.77 

35.04 

27. 3t 

1493.6 

09S 

00900 

06.28 

34.99 

27.53 

14B9.4 

UBS 

00030 

05.95 

34.99 

27.57 

1486.5 

DBS 

00900 

05.44 

34.98 

27.63 

1467.6 

OnS 

01000 

04.99 

34.99 

27.69 

1467.5 

CBS 

01100 

04.70 

34.98 

27.72 

1467.9 

OPS 

01200 

04.5  7 

34.98 

27.73 

1469.1 

OBS 

01300 

04.39 

34.97 

27.74 

1490.0 

CBS 

01400 

04.20 

34.96 

27.75 

1490.9 

C»S 

01500 

04.11 

34.96 

27.76 

1492.2 

CiPS 

01750 

03.90 

34.96 

27.79 

1495.5 

"BS 

02000 

03.70 

34.95 

27.80 

1498.9 

UBS 

02500 

03.29 

34.94 

27.83 

1505.7 

OBS 

03000 

02.68 

34.92 

27.65 

1512.5 

REFID  31  8304 
CONSEC  0023 
LAT  34  51  N 
LCNG   046  12   " 


YEA^  1972 
MONTH  03 
DAY  21 

HCUR    00.3 


BCTDP    04799 
SHIP    EN 
OATA    USE        1 
AFEA  05 


AlP    TEHP  10.5 

WET    9ULP  14.0 

BARO^FTR     10U..0 
CLCUO     T/A 


DIP    HOT  PER             JIND-OIR  05 

06       0  3                WIND-5P0  04 

SEA  WI»")-F3R 

Cl/TR  MEATHE-I  XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DUP  A  T  I  ON  00  .  3 

■Tlir.    F69   023 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  4B 
1     SQUARE    48 


CASTNUM/I IMF   LVLTYP 


OYNDPTH   SND  VEL   UXYG 


PJ4       It'T     P 


:iBs 

00000 

17.46 

36, 

.i^ 

26, 

.39 

ces 

000  10 

17.47 

36. 

.27 

26, 

.39 

CfcS 

00020 

17.36 

36. 

.26 

26. 

.41 

OBS 

00030 

17.29 

36, 

,26 

26. 

.43 

oes 

00050 

17.23 

36. 

.26 

26. 

,44 

ops 

00C73 

17.20 

36.26 

26. 

.45 

JBS 

00100 

17.11 

36, 

,29 

26. 

.4<: 

..IRS 

00125 

17.14 

36. 

.31 

26. 

.50 

^65 

00150 

17.12 

36. 

.33 

26. 

.52 

OBS 

00160 

17.01 

36. 

.33 

26. 

,55 

.'PS 

001  rc 

17.01 

36. 

,33 

26. 

.55 

:>?? 

00700 

16.60 

36, 

.30 

26, 

.56 

CIS 

00220 

16.54 

36, 

.25 

26. 

.60 

•jbS 

00i50 

16.42 

36. 

.23 

26. 

.61 

OBS 

00300 

15.71 

36, 

.09 

26. 

.67 

^BS 

0033^  ■ 

15.13 

36, 

.00 

26. 

.73 

OBS 

0O3  8U 

14.68 

35, 

.93 

2o. 

.7f 

CBS 

004  00 

14.40 

35, 

,89 

26. 

.61 

nP5 

00500 

12.69 

35, 

.65 

26. 

.04 

CBS 

00550 

11.94 

35. 

.52 

27. 

.02 

OPS 

OCoOO 

10.46 

35, 

.23 

27. 

.11 

rtis 

00660 

09.47 

35. 

.16 

27. 

.20 

L6S 

00700 

08.17 

35. 

.08 

27. 

.33 

r.BS 

00725 

06.05 

35. 

.08 

27. 

.  35 

DPS 

00740 

07.53 

35. 

.03 

27. 

.39 

np^ 

OOf  00 

06.76 

34. 

.99 

27. 

.46 

CSS 

008  50 

06.  14 

34. 

,99 

27. 

,55 

ui-S 

00900 

05.72 

34. 

.99 

27. 

,60 

"US 

009  50 

05.26 

34. 

.98 

27. 

.65 

CBS 

01000 

05.  13 

34. 

.99 

27. 

.67 

OSS 

01100 

04.66 

34. 

.96 

27. 

.70 

CBS 

01155 

04.47 

34. 

,95 

27. 

.72 

OBS 

Oil  75 

04.56 

34. 

.98 

27. 

,7a 

IPS 

01200 

04.59 

34. 

.98 

27. 

.73 

-IBS 

01215 

04.36 

34. 

.94 

27. 

.72 

CBS 

01248 

04.35 

34. 

.94 

27. 

.72 

r?s 

01260 

04.24 

34. 

,95 

27. 

,74 

CBS 

01300 

04.28 

34. 

.95 

27. 

.74 

'es 

01320 

04.36 

34. 

.97 

27. 

.75 

CBS 

01400 

04.24 

34. 

.96 

27, 

,75 

(  BS 

01500 

04.05 

34. 

.95 

27. 

.76 

1516.4 
1516.6 
1516.5 
1516.4 
1516.6 
1516.9 
1517.1 
1517.6 
1516.0 
1517.8 
1518.1 
1517.8 
1517.3 
1517.4 
1515.9 
1514.6 
1513.7 
1513.1 
1509.5 
1506.9 
1502.3 
1499.5 
1495.2 
1495.1 
1493.3 
1491 .3 
1489.6 
1466.6 
1487.7 
1486.0 
1467.7 
1467.9 
1488.7 
1469.2 
1488.4 
1486.9 
1469.0 
1  4  69  .  5 
1490.2 
1491 .0 
1491 .9 
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TABLE  XLVIII.— Continued 


REFIO      31  8)04 

CONSEC  002<> 

L«T             3*  <.9       N 

LONG        048  09       H 


YEAR     197^  eOIOP    04810  AIR     TEMP           17.5  DIP    HGT 

MONIH       03  SHIP    EN  MET     BULB           14.7                00       0 

0«V             21  DATA    USE        I  BARO'IETR     1012.3  SEA 

HOUR     12.7  AREA                05  CLOUD    T/A  CL/TR 


W  I M  D-  0 1  R     2  3 
WI^JD-SPD    04 
MINO-FJR 
WEATHER        XI 


INST     SID    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    E69    024 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SOUARF     48 


CASTNUH/IIME       IVLTVP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGHA-I  DVNDPTH       SNO    VEL        DXTG 


P54       TOT     P 


06  S 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00085 
00100 
00125 
00150 
00180 
00200 
002  50 
00300 
00340 
004  00 
00472 
00500 
00600 
006  7  0 
00700 
00730 
00760 
00770 
00790 
00800 
00820 
009  00 
01000 
01100 
01200 
01250 
01280 
01300 
01400 
01500 


17.51 
17.48 
17.46 
17.40 
17.31 
17.33 
17.14 
17.08 
17.03 
17.  19 
17.12 
16.87 
16.31 
15.74 
15.04 
13.95 
12.88 
12.18 
09.76 
08.02 
07.78 
07.16 
07.07 
06.72 
06.80 
06.71 
06.08 
05.52 
05.10 
04.77 
04.56 
04.51 
04.44 
04.31 
04.25 
04.13 


36.26 

36.26 
36.27 
36.26 
36.26 
36.28 
36.24 
36.25 
36.2  7 
36.34 
36.34 
36.29 
36.20 
36.10 
35.97 
35.79 
35.64 
35.52 
35.23 
35.06 
35.04 
35.01 
35.03 
35.04 
35.07 
35.05 
34.98 
35.00 
34.99 
34.98 
34.98 
34.99 
34.98 
34.97 
34.97 
34.97 


26.37 
26.38 
26.39 
26.4  0 
26.4  2 
26.4  3 
26.4  5 
26.47 
26.50 
26.51 
26.53 
26.55 
26.62 
26.67 
26.7  3 
26.83 
26.93 
26.98 
27.19 
27.34 
27.36 
27.42 
27.45 
27.51 
27.52 
27.52 
27.55 
27.63 
27.68 
27.71 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 
27.77 


1516.6 

1516.7 
1516.8 
1516.7 
1516.8 
1517.3 
1516.9 
1516.9 
1517.2 
1518.2 
1518.5 
1518.0 
1517.0 
1516.0 
1514.3 
1511.5 
1509.0 
1506.9 
1499.7 
1494.1 
1493.6 
1491.7 
1491.9 
1490.7 
1491.4 
1491 .1 
1488.9 
1488.0 
1487.9 
1488.2 
1489.0 
1489.7 
1489.9 
1489.7 
1491.1 
1492.3 


***•*«• 


BEFID  31  8304 
CONSEC  0025 
LAT  35  01  N 
LONG   047  58   H 


YEAR 

1472 

BGTDP     04623 

AIR 

TEMP           17.0 

OIR    HGT     PER 

JIND-01 R 

23 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MDNTF 

1       03 

SHIP    EN 

KET 

3ULe           13.6 

20 

3          2 

WIMD-SPD 

13 

TRACE    OIR                         D 

5     SOUARE       4 

DAY 

22 

DATA    USE        1 

RAROMEIR     10C7.6 

SEA 

WIND-FOP 

DURATION!                   00.4 

2     SOUARE    46 

HOUR 

00.9 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG     F6°    025 

I     SQUARE    57 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

CBS 

00000 

17.49 

36.26 

26.?? 

1516.5 

OBS 

00010 

17.35 

36.26 

26.4  1 

1516.3 

065 

0C020 

17.35 

36.29 

26.44 

1516.5 

OBS 

000  30 

17.36 

36.29 

25.4? 

1516.7 

OBS 

C0950 

17.36 

36.31 

26.45 

1517.0 

OBS 

00075 

17.32 

36.30 

26.45 

1517.3 

OBS 

00100 

17.32 

36.33 

26.47 

1517.7 

oes 

00125 

17.16 

36.30 

20.49 

1517.6 

OBS 

00150 

16.97 

36.28 

26.52 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.56 

36.25 

26.59 

1517.1 

oes 

002  50 

15.83 

36.11 

26.66 

1515.4 

OBS 

002  70 

15.32 

36.01 

26. 7C 

1514.1 

OBS 

00300 

15.06 

35.98 

26.73 

1513.7 

oes 

00400 

13.60 

35.73 

26.85 

1510.3 

oes 

00500 

11.74 

35.45 

27.01 

1505.3 

oes 

00580 

09.40 

35.19 

27.22 

1498.0 

OBS 

006  00 

09.24 

35.17 

27.23 

1497.7 

oes 

006  15 

08.46 

35.08 

27.29 

1494.9 

OBS 

006  50 

08.19 

35.08 

27.33 

1494.4 

oes 

00680 

07.57 

35.04 

^7.39 

1492.5 

oes 

00700 

07.43 

35.04 

27.41 

1492.3 

oes 

00750 

07.  13 

35.09 

27.49 

1492.0 

OBS 

.  00800 

06.57 

35.07 

27.55 

1490.5 

oes 

009  00 

05.66 

35.01 

27.62 

1488.6 

oes 

00925 

05.35 

34.99 

27.65 

1487.7 

OBS 

01000 

05.00 

35.00 

27.69 

1487.9 

OBS 

OUOO 

04.78 

34.98 

27.71 

1488.3 

OBS 

01200 

04.45 

34,97 

27.74 

1488.6 

oes 

01300 

04.31 

34.96 

27.74 

1489.6 

oes 

01400 

04.16 

34.97 

27.76 

1490.8 

oes 

01500 

04.07 

34.96 

27.77 

1492.3 
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TABLE  XLVIII.— Continued 


REFIO       31       SSO". 

YE4(i 

I'm 

bOTDP    04986 

ais 

TEXP           17.1 

I             JIP 

HCT     PFk 

■«':>:D-01t     05 

CONSEC              0026 

MChTh 

1       03 

SHIP    FN 

«EI 

aULf-           1^.4                07 

o          4 

KINO-SPD     15 

L*-'            35    55      N 

CJV 

2". 

0«T«    USE        1 

■ilooMflr    1013. i 

SE4 

jr<c-F,t 

LONG      049    05      W 

HCUft 

le.i 

alES                05 

CLCUD     '/4 

CL/Tt 

V'li'H'."         XI 

CASTNtM/TIME 

LVLIYP 

OEPIH 

TEMP 

S4L 

Sic^a-' 

CYNOPTH 

SNO    VcL 

OKYG               f>3' 

18.1 

06  S 

COOOO 

17.09 

36.2  7 

26.46 

1515.4 

ObS 

00010 

17.05 

36.27 

26.4'; 

1315.4 

06S 

00020 

17.03 

J6.27 

<:6.5C 

1515.5 

JBS 

00030 

17.02 

36.27 

20.50 

1515.6 

OB"; 

00050 

17.02 

36.27 

2^.50 

1516. J 

095 

0C075 

17.00 

36.26 

26.^; 

1516.3 

ObS 

00100 

17.00 

36.26 

26.50 

1516.7 

OS' 

00125 

17.00 

36.26 

26.50 

1517.1 

OBS 

00150 

16.99 

36.26 

26. :0 

1517.5 

OBS 

00175 

16.84 

36.29 

26.56 

1517.5 

OBS 

00200 

16.57 

36.24 

26.5^ 

1517.0 

CBS 

0C250 

16.09 

36.15 

26. o3 

1516.3 

OBS 

002  70 

15.56 

36.04 

26.».7 

1514.3 

OBS 

00300 

15.29 

36.01 

26. 7C 

1514.5 

CBS 

00350 

13.97 

35.80 

26.  c  3 

1510.3 

OBS 

OC3  30 

13.72 

35.74 

26.34 

1510.4 

OB? 

00400 

13.20 

35.69 

26. "iC 

1509.0 

OBS 

005  00 

11.55 

35.46 

27.05 

1504.7 

OBS 

00520 

11.06 

35.39 

27.0'; 

1503.2 

OBS 

006  00 

09.65 

35.21 

27. i<; 

1490.2 

OBS 

00640 

06.59 

35.11 

27.2'= 

1495.6 

OBS 

C0700 

07.63 

35.06 

27.37 

1493.9 

IBS 

00770 

06.  9P 

35.06 

27.51 

1491 .6 

OBS 

OOSOO 

06.61 

35.10 

27.54 

1491  .6 

OBS 

ooflpe 

C6.26 

35.07 

27. jC 

1460.9 

PBS 

OOSOO 

05. 9* 

35.09 

27.65 

1469.9 

06  S 

01000 

05.45 

35.07 

27.70 

1489.5 

OBS 

01370 

05.  16 

35. P5 

27.71 

1489.5 

OBS 

01100 

05.17 

35.06 

27.72 

14';0.J 

OBS 

01200 

04.66 

35.04 

27.74 

1490.4 

OBS 

01250 

04.70 

35.03 

27.75 

1490.3 

OBS 

01300 

04.61 

35.03 

27.77 

1491.0 

OBS 

014  00 

04.41 

35. CI 

27.77 

1491.3 

OBS 

01500 

C4.24 

35.00 

27.78 

14'.2.6 

IMST     STD    KtCOPOER  T=\    SC     1206 

T54CE    JII                        0  b     SQUftRE       U 

DllOATION                  00. «  2     S0U4RE     ^8 

CBIG     569    P?o  1     ^CUIRE     5S 


.574 


TABLE  XLIX. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  CAMPBELL  at  Ocean  Station  ECHO,  25  March  1972  -  20  April  1972,  prepared 
from  NODC  Usting  No.  31  -  1979. 


REflO       31  1979 

CONSEC  0001 

LIT             35  00       N 

LONG      0<>e  00      u 


CASTNUN/IIHE       LULTYP 


YEAR     197^ 

80TDP     0*.Jl6 

AIR    TEMP          17.8 

DIP     HUT     PER 

HIMO-DIR 

<!) 

INST     NAnSEN    cast 

HONTh       03 

SHIP    CM 

MET    BULB           IS. 5 

07        5          5 

<IN0-SP0 

10 

TRACE    OIR 

OIV             26 

04tA    USE        1 

BAR0ME7R     1008.0 

StA 

WIND-POR 

OURAIION 

HOUR    il.l 

mti               05 

CLOUD    T/A          [3/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E70    001 

TYP          DEPTH 

lEMP 

SAL                SIGMA-I 

OYNDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PJI 

TCT    P          NGi          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  <.8 
1     SQUARE     58 


21.1 

DBS 

000  00 

17.59 

21.1 

OBS 

00028 

17.27 

21.1 

OBS 

00051 

17.29 

21.1 

OBS 

00079 

17.29 

21.1 

OBS 

00092 

17.29 

21.1 

OBS 

00153 

17.21 

21.1 

OBS 

T0020'. 

16.85 

21.1 

OBS 

00306 

15.69 

21.1 

OBS 

T00409 

13.72 

21.1 

OBS 

00511 

12.30 

21.1 

OBS 

T00520 

12.28 

REFIO  31  1979 
CONSEC  0002 
LAT  34  «7  N 
LONG   047  52   H 


YEAR  1972 
MONTH  04 
OAY  01 
HOUR  13.6 


BOTDP  cesi 

SHIP  CM 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  14.2 

»ET     6ULB  11.5 

BAROMETR     1026.9 
CLOUD     T/A  8/8 


CASTNUM/IIME       LVLTYP 


0I(.     hGT     PER 

HIND-OIR 

01 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

39       1          5 

WINO-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

WIND-FLR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    E70    002 

1    SQUARE    47 

jDPTH       SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

Sia3         PH 

13.6 

OBS 

000  00 

17. 

,21 

13.6 

OBS 

00025 

17. 

.16 

13,6 

OBS 

00050 

17. 

.18 

13.6 

OBS 

00075 

17. 

.19 

13.6 

OBS 

00100 

17. 

.20 

13.6 

OBS 

00151 

17. 

.20 

13.6 

OBS 

T00206 

17. 

.08 

13.6 

OBS 

00306 

15. 

.99 

13.6 

OBS 

T00406 

14. 

.59 

13.6 

OBS 

00511 

13. 

.14 

13.6 

OBS 

T006  11 

10. 

.83 

13.6 

OBS 

008  12 

06. 

.92 

13.6 

OBS 

01018 

05. 

.27 

13.6 

OBS 

T01532 

04.04 

REFIO       31       1979 
CONSEC  0003 

LAT  35    05       N 

LONG       047    51       M 


YEAR  1972 
MONTH  04 
OAY  03 

HOUR     lb.  3 


BOTDP    04247 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.2 

WET    BULB  16.8 

OAROMETR    1023.2 
CLOUO    T/A  8/4 


OIR     hGT  PER  WIND-DIR  09 

09       1  2  WINO-SPD  12 

SEA  WINO-POR 

CL/TR  /lO  WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E70    003 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 


16, 

OBS 

OOOOO 

17. 

.26 

16. 

OBS 

00027 

17. 

.05 

16. 

OBS 

00050 

17. 

.01 

16. 

OBS 

00079 

17, 

.00 

16, 

OBS 

OOIOI 

16. 

.97 

16. 

OBS 

00150 

16. 

.98 

16, 

OBS 

T00198 

16. 

.96 

16. 

OBS 

002  90 

15. 

.99 

16, 

OBS 

004  70 

13. 

.41 

16, 

OBS 

T00557 

11. 

.66 

16.3 

OBS 

T00720 

08. 

.11 

16. 

.3 

OBS 

T00900 

05. 

.39 

16. 

.3 

OBS 

T0I427 

04. 

19 

REFIO       31        1979  YEAR     1972 

CONSEC               0004  MONTH       04 

LAT             35    00       N  DAY             04 

LONG       047    56       W  HOUR     16.8 


BOTDP     04246 
SHIP    CM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  16.7 

WET    bULb  15.3 

BAROMETR     1017.0 
CLOUD     T/A  6/6 


DIP     hGT    PER 

22       4  3 

SEA 
CL/TR 


WlNO-01  R  23 

WIND-SPO  08 
WINO-fGR 

WEATHER  X6 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E70   004 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


16.8 
16.8 
16.8 
16.6 
16.8 
16.8 
16.6 
16.8 
16.8 
16.8 
16.6 
16.8 
16. B 


OBS 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOOOO 
00029 
00053 
00081 
00105 
00158 
00210 
00316 
00421 
00527 
T00632 
T00B47 
01058 


TEMP 

17.27 
17.17 
17. OB 
17.03 
17.01 
16.83 
16.59 
15.65 
13.67 
12.20 
09.80 
05.93 
04.86 


SNO    VEL       OXYG 


»*»S9*»o 


575 


TABLE  XLIX.— Continued 


REFIO       31       1979 

YEAR 

1972 

80T0P    04246 

CONSEC              0005 

MONTH       04 

SHIP   CM 

LAT             35    06       N 

DA\r 

04 

DATA    USE       1 

LONG       047     51        H 

HOUR 

20.4 

AREA               05 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

20.', 

DBS 

I01S25 

03. B5 

20.4 

DBS 

102312 

03.47 

20.4 

DBS 

02797 

03.07 

20.4 

OBS 

03289 

02.50 

20.4 

OBS 

T03779 

02.30 

AIR    TEMP  16.7 

UET    BULB  15.3 

8ARQMETR     1017.0 
CLOUD     T/4  6/8 


DIR    HGT     PER 


StA 
CL/TR 


WINO-OIR  23 

KIND-SPD  OB 
XlNO-fCR 

WEATHER  Xb 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E70    005 


P04       TOT     P 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


REflO       31       1979 
CONSEC  0006 

LAT  35    00      N 

LONG      047    57      H 


CASTNUM/IIME       LVLTYP 


YEAR     1972 

BOTOP    04206 

AIR    TEMP          18.5 

OIR    HGT     PER 

MINO-OIR 

3j 

MONTH       04 

SHIP    CM 

WET    BULB           14. C 

30       1         2 

HINO-SPO 

09 

DAY             05 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1023.0 

SEA 

KIND-FOR 

HOUR    ie.9 

AREA               05 

CLOUD    T/A          0/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

TYP          DEPTH 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DYNOPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PO 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E70   006 


TEN  SB  120« 
S  SauARE  « 
2  SQUARE  «« 
1    SQUARE    ST 


18 

9 

OBS 

000  00 

17.45 

18 

9 

OBS 

00034 

19 

18 

9 

OBS 

00049 

17 

18 

9 

OBS 

00073 

14 

18 

9 

OBS 

00098 

12 

18 

9 

OBS 

00147 

10 

18 

9 

OBS 

T00201 

10 

18 

9 

OBS 

00299 

38 

18 

9 

OBS 

T00398 

95 

18 

9 

OBS 

00501 

22 

18 

9 

OBS 

005  99 

63 

18 

9 

OBS 

00797 

07 

02 

18 

9 

OBS 

00999 

05 

64 

IB 

9 

OBS 

T01502 

04 

16 

**•*»•«*****•« 


REFIO       31       1979 

YEAR 

1972 

aOTDP     04368 

CONSEC              0007 

MONTH       04 

SHIP    CM 

LAT             34    58       N 

CAY 

06 

DATA    USE        1 

LONG       047    53       W 

HOUR 

17.8 

AREA               05 

CASTNUM/T IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

17.8 

OBS 

00000 

17.67 

17.8 

OBS 

00024 

17.23 

17.6 

OBS 

00048 

17.25 

17.8 

08  S 

00072 

17.24 

17.8 

oes 

000  96 

17.18 

17.8 

OBS 

00144 

17.11 

17.8 

DBS 

00196 

17.12 

17.8 

OBS 

00291 

16.42 

17.8 

OBS 

00385 

15.21 

17.8 

OBS 

00484 

13.62 

17.8 

OBS 

T00577 

11.63 

17.8 

OBS 

T00762 

07.96 

17.8 

OBS 

00949 

05.27 

17.8 

OBS 

T01410 

04.20 

AIR  TEMP  Id.O 
«ET  SUlB  14. b 
BARCMETR  1025.4 
CLOUD  T/A    0/5 


PER 
2 


SEA 
Cl/IR 


WIND-DIR  2u 

«1ND-SP0  05 
^IrjD-FuR 

AtATHFP  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E70    007 


TEN  SJ  1206 
5  SUUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SOUARE     47 


OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


Pj4       ICT     P 


REFIO       31        1979  YEAR     197^ 

CONSEC  OOuB  MONTH       04 

LAT  35    02       N  DAY  07 

LONG       047    56       W  HOUR     12.2 


CASTNUM/T IME       LVLTYP 


BOTOP    04297 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.5 

WET    BULB  17. C 

UAROMETR     1026.6 
CLOUD    T/A  /O 


OIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

14 

INST     NANSEN    CAST 

30      4         2 

WIND-SPO 

07 

TRACE    DIR 

SEA 

r<INO-FL,R 

DURATION 

CL/IB 

WEA  THEP 

XO 

ORIG     E70    008 

DPTH       SNO     VEL 

JXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

TEN  Su  U06 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


12 

2 

OBS 

00000 

47 

12 

2 

OBS 

00026 

26 

12 

2 

CBS 

00047 

24 

12 

2 

OBS 

00073 

19 

12 

2 

OBS 

00094 

23 

12 

2 

OBS 

00141 

16 

12 

2 

OBS 

T00169 

13 

12 

2 

OBS 

00283 

53 

12 

£ 

OBS 

TD0378 

37 

12.2 

oes 

00473 

48 

12 

2 

oes 

700568 

12 

03 

12 

2 

CBS 

00951 

05 

22 

12 

2 

OBS 

T01425 

04 

22 

576 


TABLE  XLIX.— Continued 


REFIO      31       ISTS  YE«R     1972  BOIOP    0*069  41R    ItMP          19.3  Oik    HGT 

CONSEC                00U9  MONTH       0*»  SHIP    CH  wfcT     r*ULtJ           le.O  21       6 

L»T             34    03       N  OiY             0»  OiTi    USt        1  fc4k01EIK     101-.. t  St« 

LONG       0*7    51       «  HOUS     21.5  SBEi                05  ClOUO     1/4          J /j  CL/IS 


PER 
2 


-IND-OIR  l3 

WINO-SPD  12 
r.lNO-FOR 

mcaTH£R  XI 


INSI     N4N5EN    C4SI 
TRACE    OIR 
DURATION 
CkU    E70    009 


IfcN  SO  1206 
5  SjU«RE  4 
2  Suu&RE  *6 
1    S3J»»E    57 


C4STNLM/TiMl        LVLTVP 


DYNOPTH       SND     VcL 


PQ*       TCT    P 


CBS 

00000 

17.85 

DBS 

00027 

17.71 

UBS 

000«9 

17.49 

OBS 

000  76 

17.26 

CBS 

00098 

17.27 

OBS 

OOl".? 

17.22 

OBS 

00197 

17.01 

OBS 

00294 

16.48 

OBS 

00391 

14.84 

OBS 

00487 

13.50 

OBS 

100582 

12.00 

OBS 

T00775 

07.94 

UBS 

00960 

05.38 

uBS 

T01416 

04.16 

a »»*»9* •••«•••• 


REFIO       31  1979 

CONSEC  0010 

L«T             34  57       N 

LONG       04b  01        b 


YEAR  1972 
MONTH  04 
CAY  10 

HOUR     13.4 


80TDP     04389 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIK    TEMP  20.5 

«ET     aULb  18,6 

BARQMETR     IU24.C 
CLtUD     I/A  7/7 


OIR    HOT     PER 

19      3        ,: 
SE* 
CL/TR 


WI\D-DIR     19 
WINO-SPO    15 
WINO-FOR 
«tATHE^       X6 


INSI     NANSEN    CA 
TRACE    OIR 
OUhATION 
OalG    E70   010 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SOUARE  48 
1     SOUARE     48 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


DYNOPTH       SNO     V; L       UXYG 


Pj4       TtjT    P 


1  j.4 

OBS 

00000 

.87 

13.4 

OBS 

00027 

.73 

13.4 

GSS 

00050 

.44 

13.4 

OBS 

00078 

.25 

lj.4 

OBS 

00101 

.26 

13.4 

OBS 

00152 

.19 

13.4 

ObS 

00203 

.01 

13. 4 

OBS 

00304 

.48 

13.4 

OBS 

00404 

.98 

13.4 

ObS 

00502 

.50 

13.4 

OBS 

T00598 

.93 

13.4 

OBS 

00791 

08. 

.34 

13.4 

UBS 

100978 

05. 

.24 

REFIO      31       1979 
CONSEC  0011 

LAT  35   01       N 

LONG       047    43       U 


YEAR     1972 

8CTDP    04090 

AIR    TEMP           18.2 

OIR    MGT     PER 

WIND-DIP 

36 

MONTH       04 

SHIP    CM 

KEI     BULB          16.2 

26       4         2 

rtlND-SPD 

04 

DAY             11 

DATA  use      1 

BARCMETR     1022.8 

SEA 

aIND-fOR 

HOUR     14.9 

AREA                05 

CLOUD     T/4          4/3 

CL/TP          /ll 

WEATHER 

XI 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E70    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  46 
I     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


DYNOPTH       SND    VEL       OXY G 


P34       TOT    P 


14.9 

CBS 

00000 

.66 

14.9 

OBS 

00025 

.78 

14.9 

OBS 

00050 

,60 

14.9 

OBS 

00075 

,36 

14.9 

OBS 

00 100 

.31 

14.9 

oes 

00150 

.28 

14.9 

DBS 

T00205 

.95 

14.9 

UBS 

00306 

,55 

14.9 

DBS 

T00407 

,05 

14.9 

OBS 

00512 

,44 

14.9 

OBS 

00612 

,17 

14.9 

OBS 

T008  14 

07. 

,49 

17.3 

OBS 

T02027 

03. 

,  73 

17.3 

OBS 

02536 

03. 

,29 

17.3 

OBS 

T03040 

02. 

,83 

17.3 

OBS 

103550 

02. 

,37 

17.3 

OBS 

T04054 

02, 

,25 

••••*♦••• 


REFID      31      1979 
CONSEC  0012 

lAT  35    03       N 

LONG       047    54       H 


YEAR  1972 
MONTH  04 
DAY  12 

HOUR     12.5 


BOTDP    04312 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.6 

HEI    6ULB  15.5 

BAROMETR     102J.4 
CLQUO    T/A  3/5 


DI«    HGT     PER 

12       1         2 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR    12 
WIND-SPO   03 
WIND-FUR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
□RIG    E70   012 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SOUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OYNDPTh       S.-JD     VEL       OXYG 


P04       TCT     P. 


12.5 

OBS 

00000 

17.43 

12.5 

OBS 

00023 

17.79 

12.5 

OBS 

00046 

17.47 

12.5 

OBS 

00069 

17.36 

12.5 

OBS 

00093 

17.48 

12.5 

OBS 

00139 

17.31 

12.5 

OBS 

00191 

17.28 

12.5 

OBS 

00284 

16.85 

12.5 

OBS 

100372 

15.89 

12.5 

OBS 

00476 

14.14 

12.5 

OBS 

00570 

12.72 

12.5 

OBS 

100759 

08.73 

12.5 

OBS 

009  55 

05.50 

12.5 

OBS 

TO  14  52 

04.26 

577 


TABLE  XLIX.— Continued 


OEflD       31  1979  YEAR    1972 

CONSEC  0013  MONTH       04 

L4T             35  10       N  DAY             13 

LONG       0*7  53       «  HOUR    11.9 


CASINUH/TIME       LVLTYP 


BOTOP    041J* 

AIR     TEMP           17. t 

0[R    1-GI    PER 

<1N0-DIR 

26 

INST    NANSfcN    CAST 

TEN    SO    1206 

SHIP    CM 

«ET     euie           15.1 

26       <.         2 

.IINO-SPO 

13 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       <. 

DATA    USE        1 

BARCMETR     1016.2 

SEA 

HIND-FOR 

CURAT IGN 

2    SOUARE    *& 

AREA                05 

CLOUO    T/A          6/7 

CL/TH          /ll 

MEATHEh 

XI 

GhIG    E70   013 

1    SQUARE    57 

TEMP 

SAL                Sl^MA-T 

UYNOPTH       SND     VEL 

OXYG 

PO* 

TCT     P          N02          N03 

SI03         PH 

.9 

CBS 

00000 

18. 

.16 

,9 

OBS 

00018 

18. 

.  U 

.9 

OBS 

0003* 

.96 

.9 

OBS 

00053 

.79 

.9 

OBS 

000  70 

.65 

.9 

OBS 

00105 

.51 

.9 

OBS 

I0014* 

,88 

.9 

OBS 

00220 

.09 

,9 

OBS 

00302 

.  0* 

.9 

OBS 

00388 

,3* 

.9 

08  S 

00*76 

,88 

.9 

OBS 

0066  5 

08. 

.62 

.9 

OBS 

700857 

06. 

,57 

.9 

OBS 

T01357 

0*. 

33 

REUD       31        1979 
CONSEC  001* 

LAT  35   06      N 

LONG      0*7    56      H 


YEAR     1972 

BOTDP     0*11* 

AIR    TEMP           16.6 

OIR     HGT 

PER 

WINO-DIR 

iO 

INST     NANStN 

MONTH       0* 

SHIP    CM 

WET    tiULB           12.8 

28       5 

* 

HIND-SPD 

05 

TRACE    OIR 

DAY             1* 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.* 

SEA 

WINO-FUB 

DURATION 

HOUR     12.1 

AREA                05 

CLOUO     T/A          6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E70    01* 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DYNUPTH       SND     VEL       OXYG 


PO*       TCT     P 


12.1 

OBS 

00000 

17. 

.77 

12.1 

OBS 

00023 

18. 

.02 

12.1 

OBS 

000*6 

17. 

.57 

12.1 

OBS 

00069 

17. 

.*6 

12.1 

OBS 

00093 

17. 

.38 

12.1 

OBS 

00138 

17. 

.33 

12.1 

OBS 

T00ie9 

17. 

.3* 

12.1 

OBS 

00279 

16. 

.77 

12.1 

OBS 

I00J68 

15. 

.63 

12.1 

OBS 

00551 

12. 

.4* 

12.1 

OBS 

T00729 

08. 

.6* 

12.1 

OBS 

T00899 

05. 

.85 

12.1 

OBS 

T01367 

0*. 

,35 

«»«««»««•»«•» 


REFIO       31        1979  YEAR     1972 

CONSEC  0015  MONTH       04 

LAT  35    06       N  DAY  16 

LONG       0*7    58       W  HOUR     13.5 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


BOTDP    0*206 

AIR    TEMP           15.5 

DIR     HoT     PER 

WIND-OI  R 

02 

SHIP    CM 

WET     BUL8          11.0 

JO       6          3 

WIMD-SPO 

04 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1010.6 

SEA 

WINO-POR 

AREA               05 

CLOUD     T/A          8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

TEMP 

SAL                SIGMA-T 

DVNDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PO. 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORlU     E7U    015 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


13.5 

OBS 

00000 

.97 

13.5 

OBS 

00023 

.96 

13.5 

OBS 

00047 

.95 

13.5 

OBS 

00070 

.97 

13.5 

OBS 

00093 

.83 

13.5 

OBS 

00140 

.38 

13.5 

OBS 

T00190 

.33 

13.5 

OBS 

0Q372 

.44 

13.5 

OBS 

00466 

.21 

13.5 

OBS 

00556 

.17 

13.5 

OBS 

100738 

08. 

.35 

13.5 

OBS 

00926 

05. 

,78 

13.5 

OBS 

T01406 

04. 

,26 

»«*9****A*****« 


«EflD       31        1979  YEAR     1972 

CONSEC  0016  MONTH       04 

LAT  35   00      N  DAY  17 

LONG       047    44       M  HOUR    20.8 


eOTDP     03867 
SHIP    CM 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.0 

WET     BULB  15.6 

BAROMETR    1008.7 
CLOUD    T/A  8/6 


OIR    HGT    PER 

27       5         4 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  27 

WIND-SPO  10 
WIND-fOR 

WEATHER  X4 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E70    016 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


20, 

.e 

OBS 

00000 

18, 

.47 

20, 

.8 

DBS 

00027 

18. 

.31 

20. 

,8 

OBS 

000  51 

18. 

.16 

20. 

,8 

OBS 

00078 

18. 

.10 

20. 

,8 

OBS 

00101 

18, 

.07 

20. 

.8 

OBS 

00151 

17, 

.67 

20. 

.8 

OBS 

T0O202 

17, 

.23 

20. 

,8 

OBS 

00302 

16, 

.86 

20. 

.6 

OBS 

00*02 

15, 

.92 

20. 

.e 

OBS 

00507 

14. 

,32 

20. 

.8 

OBS 

00530 

13, 

.97 

20, 

.8 

OBS 

T00809 

08, 

.61 

20.8 

OBS 

01015 

05, 

.78 

20. 

.8 

085 

T01582 

04. 

,15 

578 


TABLE  L.  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DALLAS  at  Ocean  Station  ECHO,  20  April  1972  -  17  May  1972,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-8317. 


REFID      31  8317 

CONSEC  0001 

L»T            35  00      N 

lONG       0«8  03      H 


YEAR 

197i 

eOTDP    04572 

ilR 

TEMP           16.2 

oin 

HGT     PER 

I4INO-01R 

34 

INST    510    RECORDER 

TEN    SO     1206 

HONTh       0* 

SHIP    D& 

MET 

Bute         12.2 

34 

3         2 

wno-spD 

12 

TRACE    OIR                      0 

5     SOUAOE        4 

C4Y 

^3 

0414    USE       1 

BiOOHETIi     1024.2 

SEA 

rflND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE     43 

HOUfi 

00.0 

aOEA              05 

CLOUO     1/4 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG    E71    001 

1    SQUARE    58 

LVL'yP 

DEPIH 

lEHP 

SAL 

SIGHA-I 

l/YNOPTH 

SND    VEl 

IXYG 

P:4 

TOT    P          NO^          Nn3          '. 

.IT3           OH 

06S 

000  00 

17.57 

36.39 

26.46 

1516.9 

oes 

00010 

17.57 

36.39 

26.46 

1517.1 

OBS 

00020 

17.57 

36.39 

26.46 

1517.2 

DBS 

000  30 

17.56 

36.39 

26.46 

1517.4 

oes 

000  50 

17.57 

36.39 

26.46 

1517.7 

OBS 

00075 

17.57 

36.39 

26.46 

1^18.1 

oes 

00100 

17.56 

36.39 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.38 

26.46 

1518.9 

OBS 

00150 

■     17.54 

36.3  8 

26.46 

1519.3 

oes 

00175 

17.53 

36.38 

26.46 

1519.6 

OBS 

00190 

17.22 

36.37 

26.53 

1519.0 

oes 

00200 

17.23 

36.37 

26.5  3 

1519.2 

oes 

00215 

17.23 

36.38 

26.53 

1519.4 

OBS 

002  50 

16.88 

36.32 

26.5  7 

1518.9 

OBS 

00300 

16.45 

36.24 

26.61 

1519.3 

oes 

00400 

14.94 

35.97 

26.75 

1515.0 

OBS 

00500 

13.05 

35.64 

26.90 

1510.0 

OBS 

006  00 

11.10 

35.42 

27.10 

1504.7 

OBS 

00700 

08.94 

35.17 

27.28 

1498.2 

oes 

00745 

08.43 

35.13 

27.33 

1497.0 

OBS 

00755 

08.06 

35.11 

27.37 

1495.7 

OBS 

008  00 

07.22 

35.09 

27.48 

1493.2 

OBS 

00830 

06.83 

35.11 

27.55 

1492.2 

OBS 

008  50 

06.94 

35.13 

27.55 

1493.0 

OBS 

00861 

06.76 

35.11 

27.56 

1492.4 

OBS 

00900 

06.53 

35.11 

27.59 

1492,2 

OBS 

01000 

05.35 

35.02 

27.67 

1489.0 

OBS 

01030 

05.22 

34.99 

27.66 

1488.9 

oes 

01050 

04.77 

34.96 

27.69 

1487.4 

oes 

01100 

04.69 

34.98 

27.72 

1487.9 

OBS 

0U20 

04.68 

34.98 

27.72 

1488.2 

oes 

01130 

04.81 

35.01 

27.73 

14B8.9 

OBS 

01140 

04.72 

35.00 

27.73 

1488.7 

oes 

01150 

04.82 

35.04 

27.75 

1489.3 

DBS 

01165 

04.63 

35.01 

27.75 

1488.3 

oes 

01200 

04.67 

35.02 

27.75 

1489.5 

oes 

01300 

04.50 

35.00 

27.75 

1490.5 

oes 

01325 

04.42 

35.00 

27.76 

1490.6 

OBS 

01365 

04.41 

35.00 

27.76 

1491 .2 

oes 

01*00 

04.30 

34.99 

27.77 

1491  .3 

OBS 

01442 

04.20 

34.98 

27.77 

1491.6 

oes 

015  00 

04.16 

34.99 

27.78 

1492.4 

«*•«*•••****• 


579 


TABLE  L.— Continued 


BEFIO  31  8317 
CONSEC  0002 
LIT  35  00  N 
LONG   0*7  5<,      w 


C4STNUH/TIHE 


YE4B 

197i 

aoTOP    04663 

Are 

lEMF           Id. 8 

DIP    HGT    PER 

HlND-DIR 

29 

INST     STO    »ECO«OER 

TEN    Sg     1206 

MONTH 

0<. 

SHIP   DG 

WET 

BULB          U.O 

23 

3         4 

«nc-SPD 

08 

TRACE    01  R                        0 

5     SQUARE       4 

OIV 

23 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1027.3 

SEA 

.(IMD-FOP 

DURATION                  00.5 

2     SQUARE    46 

HOUR 

12.3 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TP 

V<  FATHER 

Xl 

OBIG    E7I    002 

I    SQUARE    57 

LVLTYP 

CEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OVNDPTH 

SNO    VEL 

DXTG 

P34 

TOT    p          N02          N03 

SI33          PH 

DBS 

00000 

17.83 

36.40 

26.40 

1517.7 

DBS 

oooio 

17.62 

36.40 

26.41 

1517.8 

OBS 

00020 

17.63 

36.40 

26.40 

1516.0 

OBS 

000  30 

17.83 

36.41 

26.41 

1516.2 

OBS 

000<.0 

17.79 

36.40 

26.41 

1518.2 

OBS 

00050 

17.62 

36.38 

26.44 

1517.9 

OBS 

00075 

17.57 

36.38 

26.45 

1518.1 

OSS 

00100 

17.57 

36.38 

26.45 

1518.5 

OBS 
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OIR     hGT     PER 

-.IND-31B     12 

ONSEC              0013 

MONTH 

1       04 

SHIP    DG 

WEI 

3ULR           14. t 

13 

1         2 

'JIND-SPP    03 

AT             35    02       N 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

RAtUHETR     1D27.9 

SEA 

rflNO-FCR 

DNG      047    56. 5» 

HOUR 

11.5 

ABEA                05 

CLCt 

UJ     T/A 

CL/IP 

WtATHE'        XI 

CASTNUM/T I«E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S13>«A-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

uyVG                P-1 

11.5 

OBS 

ocooo 

18.40 

36.42 

26.2  8 

1519.3 

OBS 

00010 

18.29 

36.38 

26.2  7 

1519.1 

CBS 

0002  0 

17.89 

30.33 

26.3  3 

1518.1 

OBS 

000  30 

17.60 

36.37 

26.44 

1517.5 

OBS 

00050 

17.56 

36. '8 

26.4  5 

1517.7 

OBS 

00C75 

17.55 

36.38 

26.46 

1513.1 

OBS 

00100 

17.55 

36.36 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.38 

26. 4t 

1516.9 

OBS 

00150 

17.54 

36.38 

26.46 

1519.3 

OBS 

00200 

17.37 

36.37 

26.49 

1519.6 

CBS 

002  50 

17.15 

36.  36 

26.54 

1519.7 

OBS 

00300 

16.86 

36.31 

26.57 

1519.6 

OBS 

00400 

15.54 

36. C7 

20.69 

1517.0 

DBS 

004  50 

14.83 

35.97 

26.77 

1515.4 

OBS 

00500 

14.56 

35.94 

26.81 

1515.4 

OBS 

00510 

14.21 

35.86 

26.82 

1514.3 

OBS 

00525 

14.20 

35.88 

26.84 

1514.5 

OBS 

00560 

13.37 

35.66 

26.6  5 

1512.1 

oes 

00600 

12.75 

35.66 

i6.o7 

1510.7 

oes 

00700 

10.33 

35.33 

27.17 

1503.5 

OBS 

00600 

08.53 

35.lt 

27.34 

1498.3 

OBS 

00860 

07.99 

35.21 

27.46 

1497.3 

oes 

00900 

07.38 

35.18 

<.7.53 

1495.6 

OBS 

00945 

06.56 

35.09 

27.57 

1493.0 

OSS 

01000 

06.28 

35.  14 

27.65 

1492.9 

OBS 

01050 

06.11 

35.15 

27. oe 

1493.  1 

OBS 

01100 

05.62 

35.09 

27.69 

1491.3 

OBS 

01170 

05.41 

35.06 

27.69 

1492.1 

OES 

01200 

05.09 

35.04 

27.72 

1491.3 

oes 

01220 

04.81 

35.00 

27.72 

1490.4 

OBS 

01300 

04.58 

35.00 

27.74 

1490.8 

IBS 

01340 

04.49 

34.99 

27.75 

1491.1 

OBS 

01350 

04.40 

34.96 

27.75 

1490.9 

oes 

01400 

04.34 

34.99 

27.76 

1491.5 

OBS 

01500 

04.17 

34.98 

27.77 

1492.4 

I  <ST    STD   BtC'^ER  'EN'    SO    WS 

TJACE    DIR  "  5    SQUARE       4 

rU'lATnN  03.5  ?    SOUARE     46 

CI.IG     =71    013  1     SQUARE     57 
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Yt»P 

H72 

BOTDP     03932 

AIR    T 

fMP          17.6 

OIR    H 

IGT    PER 

JINO-DIl     11 

INST    SI3    RECr    OtR 

TEN    SO    1206 

JNSEC              001<. 

•^JNTM       04 

SHIP    DO 

WET     » 

ULS          15.2 

49 

X          X 

HIND-SPO    10 

TRACE    OIR                        0 

5     SCDAOe        4 

M             35    00       N 

04V 

29 

OlTl    USt       1 

eaBb-< 

EIJ    1028. t 

SEA 

WIN0-Fr4 

DJR4TI3N                   03.  S 

2     SQUARE    48 

3NG       048    04       W 

HOUR 

23.5 

4REi              05 

CLI.U3 

T/4 

Cl/TR 

HEATHEN       XI 

l;?IO     E71    014 

1     SOUARF     SO 

C4STNUH/I11E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SiL 

SIGM4-T 

DYNOPTH 

SNO    VEl 

?XYG               p:4 

IC    P         N02         •.cj3 

SI -3          PH 

23.5 

OSS 

00000 

18.32 

36.4" 

26.26 

1519.1 

OBS 

00010 

17.78 

36.31 

26.35 

1517.6 

C8S 

00020 

17.66 

36.36 

26.41 

1517.5 

OBS 

000  30 

17.58 

36.36 

20.43 

1517.4 

CBS 

00050 

17.55 

36.37 

26.45 

1517.0 

ces 

ceo  75 

17.54 

36.37 

26.4  5 

1513.0 

oes 

00100 

17.53 

3o.J7 

26.45 

1518.4 

r>6S 

C0125 

17.53 

36.37 

20.4  5 

1516.8 

CBS 

00150 

17.52 

36.37 

2u.46 

1519.2 

OBS 

C0130 

17.52 

36.37 

26.46 

1519.7 

TBS 

00200 

17.46 

36.37 

26.47 

1519.8 

OBS 

00250 

17.17 

36.35 

26.53 

1519.8 

OBS 

003  00 

16.65 

30.2  3 

?6.5t 

1516.9 

OBS 

003  50 

15.41 

36.12 

26.76 

1515.8 

UBS 

00400 

15.17 

36.04 

ib.-'i 

1515.8 

oes 

00500 

14.19 

^5.86 

..6.83 

1514.1 

OBS 

00525 

13.58 

35.71 

26. S4 

1512.3 

oes 

00540 

13.24 

35.70 

26.90 

1511.4 

OBS 

00550 

13.20 

35.72 

26.93 

1511 .5 

PBS 

00560 

13.17 

35.73 

26.94 

1511.5 

oes 

00600 

12.54 

35.60 

26.97 

1509.9 

09  5 

00700 

10.23 

35.32 

27.18 

1503.1 

OBS 

00800 

08.67 

35.18 

27.33 

1499.9 

oes 

00820 

08.43 

35.21 

27. j>; 

1496.3 

OBS 

00860 

07.53 

j5.  10 

27.44 

1495.4 

CBS 

00900 

06.96 

35.13 

27.55 

1495.9 

OBS 

00920 

06.53 

35.06 

27.55 

1492.4 

oes 

01000 

06.36 

35.16 

27.65 

1493.2 

DBS 

01 100 

0  5.  76 

35.06 

27.67 

1492.4 

oes 

01130 

05.49 

35.10 

27.72 

1491. « 

ces 

01150 

04.98 

35.01 

^7.71 

1490.0 

OBS 

01200 

04.68 

35.00 

27.73 

1489.6 

CBS 

01300 

04.46 

34.99 

27.75 

1490.3 

OBS 

01400 

04.35 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

C1500 

04.19 

34.-19 

27.76 

1492.5 
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)NSEC  0015 

II  34    58      N 

)NG       048    05       W 


CASINUM/TIME 


YEAR 

1972 

BOTDP    04755 

AIR 

TEMP          17.5 

OIR    HGT    PER 

MHO-OIR 

U 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       04 

SHIP    OG 

WET 

BULB           14.3 

08 

1          3 

WIND-SPD 

05 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARE        2 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1027.1 

SEA 

H1ND-F3R 

DURATION                 00.5 

2     SOUARE    46 

HOUR 

23.5 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OKIG    E71    015 

1     SOUARE     48 

LVIIYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          N03 

SI3  3          PH 

OBS 

00000 

19.23 

36,46 

26.09 

1521.7 

OBS 

00010 

18.49 

36.40 

26.24 

1519.7 

OBS 

00020 

18.19 

36.36 

26.30 

1519.0 

OBS 

00030 

17.88 

36.39 

26.36 

1516.3 

OBS 

00050 

17.82 

36.42 

26.42 

1518.5 

OBS 

00075 

17.59 

36.36 

26.43 

1516.2 

OBS 

00100 

17.50 

36.36 

26.45 

1516.3 

OBS 

00125 

17.50 

36.36 

26.4  5 

1518.7 

OBS 

00150 

17.50 

36.36 

26.45 

1519.1 

OBS 

00170 

17.50 

36.36 

26.45 

1519.5 

OBS 

00200 

17.03 

36.30 

26.52 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.69 

36.26 

26.57 

1516.2 

DBS 

00300 

16.19 

36.16 

26.61 

1517.4 

CBS 

004  00 

14.95 

35.96 

26.76 

1515.0 

CBS 

00420 

14.74 

35.96 

26.79 

1514.6 

OBS 

00430 

14.63 

36.01 

26.81 

1515.1 

OBS 

00500 

13.91 

35.80 

26.64 

1513.1 

OBS 

006  00 

12.33 

35.56 

26.96 

1509.2 

065 

007  00 

10.42 

35.32 

27.15 

1503.8 

CBS 

00800 

08.57 

35.18 

27.35 

1498.5 

OBS 

00830 

06.04 

35.07 

27.34 

1496.6 

OBS 

00855 

07.61 

35.15 

27.47 

1495.7 

OBS 

00680 

0  7.06 

35.07 

27.46 

1494.0 

OBS 

00900 

06.94 

35.11 

27.53 

1493.8 

OBS 

00910 

06.93 

35.11 

27.54 

1493.9 

OBS 

00950 

06.45 

35.06 

27.56 

1492.6 

OBS 

00975 

06.19 

3  5.09 

27.62 

1492.0 

OBS 

00965 

06.33 

35.14 

27.64 

1492.9 

OBS 

01000 

06.23 

35.12 

27.64 

1492.7 

OBS 

01100 

05.49 

35.06 

27.69 

1491.3 

OBS 

01120 

04.99 

34.99 

27.69 

1469.5 

OBS 

01200 

04.73 

34.98 

27.71 

1489.7 

OBS 

01300 

04.50 

34.96 

27.74 

1490.5 

OBS 

01400 

04.34 

3^7 

27.75 

i491.5 

OBS 

01500 

04.15 

34.96 

27.76 

1492.3 

586 
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VEAR 

1972 

BCTOP    04119 

AIR 

TEKP           17.5 

01 R     HOT     PER 

WIMD-DIR 

01 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

INSEC              0016 

MONTh 

1      05 

SHIP    OG 

MET 

3ULb           15.0 

01 

2         2 

WUD-SPD 

14 

TRACE    DIR                        0 

5     SOUARE       2 

,T            3<.    ".7      N 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

6ARC>(ETR    1026.2 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                  00.3 

2     SQUARE    48 

ING      ce    03      H 

HOUR 

00.0 

AREA               C5 

CLOUJ    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG     E71     016 

1      iOUARE     48 

CASTNUM/IIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          NG2          N03          SI'              PH 

00.0 

CBS 

00000 

18.92 

36.44 

26.16 

1520.8 

DBS 

00010 

18.85 

36.43 

26.17 

1520.8 

HBS 

00020 

18.36 

36.40 

26.27 

1519.5 

nns 

000  30 

18.31 

36.42 

26.30 

1519.6 

OBS 

00050 

18.  10 

36.34 

26.29 

1519.2 

oes 

00075 

il.T, 

36.35 

26.39 

1518.6 

06S 

00100 

1  7.61 

36.35 

26.42 

1518,6 

oes 

00125 

17.50 

36.35 

26.45 

1516.7 

OBS 

00150 

17. 46 

36.34 

26.4  5 

1519.0 

OBS 

00160 

17.42 

36.38 

26.49 

1519.1 

OBS 

002  00 

17.31 

36.36 

26.50 

1519.4 

OBS 

00230 

17.32 

36.39 

26.5  2 

1519.9 

OBS 

00250 

17.23 

36.37 

26.53 

1520.0 

OBS 

002  70 

16.95 

36.32 

26.56 

1519.4 

OBS 

002BO 

16.98 

36.32 

26.5  5 

1519.7 

OBS 

00300 

16.75 

36.2  6 

26.56 

1519.2 

OBS 

00^00 

15.66 

36.08 

26.67 

1517.3 

OBS 

00500 

14.26 

35.85 

26.81 

1514.3 

OBS 

006  00 

12.59 

35.58 

26.94 

1510.1 

OBS 

00700 

10.29 

35.29 

27.15 

1503.3 

OBS 

00800 

08.01 

35.09 

27.36 

1496.2 

OBS 

009  00 

06.27 

35.00 

27.54 

1491 .0 

OBS 

01000 

05.17 

34.95 

27.64 

1488.2 

OBS 

01100 

04.83 

34.96 

27.68 

1486.4 

OBS 

01150 

04.5  8 

34.94 

27.70 

1486.2 

DBS 

01200 

04.50 

34.94 

27.71 

1488.7 

CBS 

01300 

04.57 

34.98 

27.73 

1490.7 

OBS 

01<.00 

04.49 

34.98 

27.74 

1492.0 

OBS 

01450 

04.31 

34.96 

27.74 

1492.2 

OS 

01*75 

04.32 

34.99 

27.77 

1492.7 

OBS 

01<.90 

04.40 

34.99 

27.76 

1493.2 

DBS 

01500 

04.30 

34.98 

27.76 

1493.0 
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YEAR 

1972 

eOTOP     04368 

AIP 

TE^P           17.9 

OIF     hGI     PER 

WIND-OIF 

04 

INST     STO    PECCROER 

TEN    SO    1206 

INSE.C                0017 

MONTH 

05 

SHIP    DG 

»ET 

-iULh           14.9 

34      ; 

I          3 

HINO-SPD 

14 

TRACE    DIR                        D 

5    SOUARE        2 

T             34     5  0       N 

DAY 

C2 

DATA    USE        1 

BAPO^FT^'    1027.4 

SEA 

WINO-FOf 

DURATION                  00.7 

2    SQUARE    48 

■NG       04  fl    06       V 

HOUR 

11.7 

AREA                05 

CUJU1     I/s 

CL/Ik 

HEATHER 

XI 

ORIG     E7I     017 

1     SQUARE    48 

CASTNUM/T IM( 

LVLTYP 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SI'iMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

DXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SI33         PH 

11.7 

08S 

00000 

18.60 

36.44 

23.24 

1519.9 

OBS 

00020 

17.84 

36.40 

26.40 

1518.0 

CBS 

0C030 

17.79 

36.39 

20.41 

1518.0 

GBS 

00050 

17.56 

30.37 

2;.. 45 

1517.7 

085 

00075 

17.52 

36.37 

26.46 

1516.0 

OBS 

00100 

17.51 

36.37 

26.46 

1518.3 

OBS 

00125 

17.50 

36.37 

26.46 

1518.7 

oes 

00150 

1  7.49 

36.37 

26.46 

1519.1 

OBS 

001  80 

17.46 

36.36 

26.46 

1519.5 

GBS 

00200 

17.31 

36.34 

20.46 

1519.4 

oes 

00250 

16.73 

36.26 

20.56 

1513.4 

OBS 

00300 

16.29 

36.19 

26.61 

1517.8 

OBS 

00400 

15.  16 

36.03 

26.7  5 

1515.7 

CBS 

00500 

13.93 

35.79 

26.83 

1513.1 

oes 

00600 

12.29 

35.57 

26.99 

1 5  09  . 0 

OBS 

00700 

10.06 

35.28 

27.16 

1502.5 

OBS 

OOoOO 

07.96 

35.14 

27.41 

1496.2 

oes 

00620 

08.02 

35.17 

27.42 

1496.7 

CBS 

00900 

06.84 

35.09 

27.53 

1493.4 

OBS 

0C920 

06.33 

35.05 

27.57 

1491 .6 

OBS 

00980 

06.32 

35.13 

27.63 

1492.7 

IBS 

CIOOO 

C6.07 

35.11 

27.65 

1492.0 

oes 

01100 

05.38 

35.07 

27.71 

1490.8 

CBS 

01140 

C5.14 

35.04 

27.71 

1490.5 

oes 

01200 

04.69 

34. 9o 

27.72 

1489.6 

OBS 

01300 

04.49 

34.97 

27.73 

1490.4 

oes 

C1320 

04.39 

34.97 

27.74 

1490.3 

CBS 

01400 

04.35 

34.97 

27.75 

1491 .5 

OBS 

01500 

04.20 

34.97 

27.76 

1492.6 
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NSEC  ooin 

T            3*  51       N 

NC-       0*8  16       h 


CASTNUM/T IME 


YEAK 

1972 

BOTDP    0*65* 

AIR 

TEMP           17.9 

DIR     HOT     PER 

uno-DiR 

07 

INST    5T0    RECORDER 

TFN    SO    1206 

HONTh 

1       05 

SHIP    DC 

HET 

8ULB           15.9 

07 

I         2 

HIMO-SPO 

11 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       2 

otr 

02 

0*74    USE       1 

64R0HETP     1027.7 

SE» 

WIND-fOR 

DURATION                  00.5 

2     SaUARF    *8 

HOUR 

23.7 

IREt              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E71    018 

1     SaUARE     *8 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SliM»-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

18.68 

36.39 

26.18 

1 5  20  . 1 

oes 

00010 

18.2* 

36. *I 

26.31 

1519.0 

oes 

00020 

18.1* 

3o.*2 

2o.3* 

151B.9 

OBS 

0C030 

18.12 

36. *3 

26.35 

1519.0 

OBS 

00050 

17.92 

36.38 

26.3  7 

1518.7 

-JBS 

00075 

17.58 

36.36 

25. *3 

1516.1 

CBS 

00100 

17.50 

36.36 

26. *5 

1518.3 

OBS 

00125 

17. *9 

36.36 

26. *6 

1518.7 

OSS 

00150 

17. *e 

36.36 

26. *6 

1519.1 

OBS 

00190 

17. *1 

36.35 

26.*  7 

1519.5 

OBS 

002  00 

17. *1 

36.38 

26. *9 

1519.7 

OBS 

002  30 

17.05 

36.30 

26.52 

1519.0 

OBS 

002  50 

17.07 

36.36 

26.56 

1519.5 

OBS 

00300 

16. B* 

36.31 

26.57 

1519.6 

OBS 

00*00 

15. *3 

36.05 

26. 7C 

1516.6 

OBS 

005*0 

13.33 

35.71 

2o.R9 

1511.7 

OBS 

006  00 

12.2* 

35.56 

27.00 

1506.8 

OBS 

007  00 

10.10 

35.26 

27.16 

1502.6 

OBS 

C0800 

08.38 

35.16 

27.36 

1*97.7 

OBS 

00900 

06.  6  7 

35.09 

27.53 

1*93.5 

OBS 

01000 

06.18 

35.1  1 

27.6* 

1*92.* 

OBS 

01020 

05.98 

35.10 

27.66 

1*92.0 

OBS 

01050 

05.89 

35.10 

27.67 

1*92.1 

OBS 

01100 

05.02 

3*. 97 

27.67 

1*89.2 

OBS 

01130 

0*.83 

3*.J7 

27.69 

1*89.0 

OBS 

01180 

o*.e6 

35.00 

27.71 

1*90.0 

OBS 

01190 

0*.77 

3*. 98 

27.71 

1*89.7 

OBS 

01200 

0*.e6 

35.01 

27.72 

1*90.3 

QBS 

012*0 

0*.72 

35.00 

27.73 

1*90.* 

OBS 

01300 

0*.69 

35.02 

27.75 

1*91.3 
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07.24 

35.08 

27.47 

1494.1 

OBS 

00900 

06.93 

35.06 

27.51 

1493.7 

OBS 

00920 

06.76 

35.11 

27.56 

1493.5 

oes 

00940 

06.87 

35.16 

27.58 

1494.2 

OBS 

01000 

05.86 

35.07 

27.65 

1491.1 

OBS 

01040 

05.30 

35.01 

27.67 

1489.4 

oes 

01070 

05.14 

35.02 

27.70 

1489.3 

OBS 

01100 

05.11 

35.01 

27.69 

1489.7 

OBS 

01150 

05.11 

35.02 

27.70 

1490.5 

OBS 

01200 

04.65 

34.99 

27.71 

1 490 . 2 

OBS 

01300 

04.53 

34.98 

27.73 

1490.6 

OBS 

01400 

04.37 

34.98 

27.75 

1491.6 

oes 

01420 

04.35 

34.98 

27.75 

1491 .8 

OBS 

01445 

04.68 

35.04 

27.77 

1493.7 

OBS 

01500 

04,66 

35.06 

27.78 

1494.6 
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TABLE  L.— Continued 


EFID       31       6317 

VE4B 

1972 

6CTDP    02; 

176             AIR 

TEMP          19.: 

DIP 

HGT     PE  R 

JINO-DIR     IJ 

ONSEC              0029 

MONTH 

1      05 

SHIP    DG 

MET 

BULB           17.5 

10 

2         2 

MINO-SPD    K 

JIT             34    il       N 

OIV 

0? 

OiT»    USE 

1             B4RCMETB     1020. B 

SEA 

W[NO-FDR 

ONC       04 7    59      H 

HOUR 

12. (. 

AKta 

05             CLOUO     T/A 

Cl/TR 

.^EATHEP       X2 

CaSINOM/IIHf 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiGMA-T 

uYNOPTM 

SND    VEL 

JXVG               PJ 

12.6 

OBS 

00000 

19.00 

36.42 

26.12 

1521.0 

DBS 

00010 

18.95 

36.42 

26.14 

1521.1 

OBS 

00020 

18.17 

36.32 

26.26 

1518.9 

UBS 

00030 

17.74 

36.36 

26.39 

1517.9 

OBS 

00050 

17.59 

36.37 

26.44 

1517.8 

JBS 

000  75 

17.57 

36.38 

26.4  5 

1516.1 

OBS 

00100 

17.51 

36.38 

26.47 

1518.4 

OBS 

00125 

17.40 

36.36 

26.48 

1518.4 

OBS 

00150 

17.30 

36.36 

26.50 

1518.5 

OBS 

00200 

16.92 

36.28 

26.53 

1518.1 

OBS 

002  30 

16.67 

36.24 

26.56 

1517.8 

OBS 

002*0 

16.63 

36.25 

26.56 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.65 

36.27 

26.59 

1518.1 

OBS 

00300 

16.23 

36.18 

26.62 

1517.6 

OBS 

OCOO 

14.89 

35.94 

26.74 

1514.8 

OBS 

004  10 

14.81 

35.95 

26.76 

1514.7 

CBS 

004  30 

14.80 

35.97 

26.7  8 

1515.0 

OBS 

00500 

13.86 

35.78 

26.8  3 

1513.0 

CBS 

006  00 

12.42 

35.59 

26.98 

1509.5 

OBS 

OOf  50 

11.22 

35.35 

27.03 

1505.9 

OSS 

00700 

10.25 

35.28 

27.15 

1503.1 

OBS 

OOSOO 

06.16 

35.10 

27.35 

1496.8 

OBS 

00810 

07.99 

35.07 

27.35 

1496.3 

OBS 

00860 

07.33 

35.06 

27.44 

1494.6 

DBS 

00680 

06.94 

35.03 

27.47 

1493.3 

OBS 

00900 

06.7  9 

35.05 

27.51 

1493.1 

OBS 

00940 

06.91 

35.16 

27. 5f 

1494.4 

OBS 

01000 

06.43 

35.17 

27.65 

1493.5 

OBS 

01030 

06.2  5 

35.18 

27.66 

1493.3 

OBS 

01070 

05.92 

35.12 

27.68 

1492.6 

OBS 

01080 

05.69 

35.11 

27.70 

1491.3 

OBS 

01100 

05.76 

35.13 

27.71 

1492.5 

oes 

01125 

05.52 

35.10 

27.71 

1491 .9 

OBS 

01140 

05.64 

35.13 

27.72 

1492.6 

OBS 

01200 

05.25 

3  5.07 

27.72 

1492.0 

OBS 

01210 

05.13 

35.06 

27.73 

1491 .6 

OBS 

01220 

04.95 

35.05 

27.74 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.76 

35.03 

27.75 

1491 .6 

OBS 

01325 

04.72 

35.03 

27.75 

1491 .8 

OBS 

01345 

04.61 

35.06 

27.77 

1492.6 

OBS 

01360 

04.68 

35.03 

27.76 

1492.3 

OBS 

01360 

04.72 

35.04 

27.76 

1492.8 

OBS 

01400 

04.65 

35.03 

27.76 

1492.8 

OBS 

01500 

04.59 

35.06 

27.79 

1494.3 

INST     STD    PECOBOER 
T  k  AC  E    3  (  R  0 

tUPATlON  00.3 

CBlt    E71    029 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SgUARE     47 


PJ4       IC    P 


ItFID      31  8317  YEAP     1972 

:ONSEC  0030  MONTH      05 

.AT             35  04       h  DAY             08 

.ONG       047  49       H  HOUR     23.5 


PC  TOP     r_.,loo 
SHIP    DG 
OATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  Itl.f 

hET    eUL6  17.4 

bAPPMETR     1019. r 
CLCU3    T/A 


Clf     HGT 

FFR 

^IVO-DIP     uj 

INST    '.T1   fECrsDER 

05       1 

2 

JIND-SPC    n 

TRACE    Oif                        i 

SEA 

,PIO-FUP 

CURATKTJ                 00.! 

CL/TR 

^■EATHEO        XI 

OOIG     E71     C30 

TEN  SO  l?r.6 
5  SQUARE  4 
2  SQUAPE  4>, 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP 


OBS 

00000 

19.22 

36.43 

26. C7 

OBS 

00010 

18.37 

36.33 

26.2  2 

IBS 

00020 

17.81 

3o.  j6 

26.36 

OBS 

00030 

1  7.66 

36.37 

26.42 

OBS 

00050 

17.59 

36.37 

26.44 

OBS 

000  75 

17.58 

36.37 

26.44 

OBS 

00100 

17.57 

36.38 

26.45 

OBS 

00125 

17.55 

36,36 

26.46 

OBS 

00150 

17.34 

36.3  7 

26.50 

OBS 

002  00 

16.93 

36.31 

26.5  5 

oas 

002  50 

16.40 

36.  19 

26.59 

OBS 

003  00 

15.60 

36.01 

26  .  6  3 

GBS 

00315 

15.34 

36.00 

26.66 

OBS 

003  30 

15.40 

36.04 

26.70 

OBS 

00345 

15.40 

36.03 

26.69 

OBS 

00360 

15.15 

35.96 

26.70 

OBS 

00400 

14. t7 

35.97 

26.77 

OBS 

00435 

14.87 

35.99 

26.76 

OBS 

00460 

14.57 

35.94 

26.81 

CBS 

005  00 

13.97 

35.92 

26.84 

OBS 

006  00 

12.56 

35.60 

26.96 

OBS 

006  90 

10.  17 

35.24 

27.13 

OBS 

00700 

09. 8» 

35.26 

27.19 

CBS 

00720 

C9.76 

35.26 

27.21 

OBS 

00750 

08.77 

35.16 

27.30 

OBS 

00760 

06.76 

35.17 

27.31 

OBS 

00800 

07.69 

35.09 

27.41 

CBS 

00850 

06.92 

35.05 

27.49 

OPS 

00900 

06.63 

35.13 

27.57 

OBS 

00990 

06.50 

35.17 

27.64 

PBS 

01000 

06.3^ 

35.14 

27.64 

OBS 

01100 

05.63 

35.06 

27.66 

oes 

01200 

05.09 

35.04 

27.72 

OBS 

01235 

05.10 

35.07 

27.74 

OBS 

01240 

05.14 

35.08 

27.74 

OBS 

01260 

04.99 

35.06 

27.75 

CBS 

01270 

05.05 

35.07 

27.75 

OBS 

01285 

04.99 

35.05 

27.74 

nss 

01300 

04.80 

35.04 

27.75 

OBS 

01400 

04.7  0 

35.04 

27.76 

OBS 

01500 

04.55 

35.03 

27.77 

CYNDPTH       SND     VEL       JXYG 

1521.7 
1519. 1 
1517.9 
1517.6 
1517.1? 
1518.1 
1516.1. 
15  18.9 
151(1.7 
1518.2 
1517.3 
1515.4 
1514.) 
1515.3 
1515.6 
1514.9 
1514.7 
1515.3 
1514.7 
1513.3 
1513.0 
1502.6 
1501 .3 
1501 .7 
1498.4 
1498.5 
1495.0 
1492.8 
1493.4 
1493.6 
1495.3 
1491  .9 
l491  .3 
1492.0 
1492.2 
1491 .9 
1492.3 
1492.3 
1491.8 
1493.0 
1494.1 
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TABLE  L.— Continued 


aEFIO      31      6;i7 

YEftft 

1972 

b  >TDP     0:-200 

ail! 

T=>iP          I  ».* 

OIP     HGT     PEP 

WINO-DIP     35 

i~!;t   stu  --C 

^■"OER 

TTN    SO     1206 

CCNStC              0031 

MONTH 

05 

^HIO    DO 

WFT 

auLb         W. 

05 

1          2 

lilND-SP'/    1-. 

TSi'-E    01 » 

T 

5     S0U4B=       4 

l«T             ?5    07       N 

oiy 

0<) 

uATA    USc        1 

t«S0>4E'P    lo;  '.•. 

S^» 

AlNO-fC.f 

no'-(Ti  j!< 

00.5 

Z     SQU40E     45 

LONG      0'.7    5  8      H 

nous 

I2.li 

ikii                J5 

CH.U3    T/« 

f  L/rp 

.<E4THE'        XI 

L-sIi     i;71     CMl 

1     SCJU»'!'=     5  7 

C4STNU"/T IHE 

LVLTYP 

C/tPTH 

TFf*P 

sa'w 

SlGMu-- 

Jlf.M0PTH 

jNO    V-l 

JxrG               P34 

TT    P          N'Jt 

\03        ■^ 

1"!3          Pri 

li.6 

nes 

00000 

19.47 

36. -.7 

26.04 

1522 .4 

cos 

000  10 

18.57 

36.36 

26.1  = 

1519. V 

0S5 

00020 

18.27 

36.40 

26.29 

1519.3 

oas 

000  30 

18.20 

36.38 

26.30 

1519.2 

03  s 

00050 

17.60 

36.32 

26.40 

1517.7 

OBS 

00075 

17.30 

36.27 

26.43 

1517.2 

0B<: 

00100 

17.02 

36.29 

26.52 

l3l6.8 

oes 

00125 

16.  "iO 

36.28 

26.54 

1516.0 

06  S 

00150 

16.63 

36.25 

26.58 

1516.4 

TBS 

00200 

16.18 

36.19 

26.64 

1515.9 

OBS 

00220 

16.17 

36.  19 

26.6  4 

1516.1 

OBS 

002  50 

15.73 

36.  10 

26.67 

1515.1 

OBS 

003  00 

15.20 

36.01 

26.72 

1514.2 

OBS 

00400 

14.14 

35.86 

26.ii4 

1512.3 

OBS 

00500 

12.76 

35.64 

26.6  5 

1509.1 

PBS 

006  OC 

10.99 

35.39 

27.10 

1504.3 

OBS 

00700 

09.00 

35.19 

27.29 

1498.5 

OSS 

00750 

08.  15 

35.07 

27.32 

1495.9 

CBS 

0C800 

07.43 

35.09 

27.45 

1494.0 

OBS 

OOOOO 

06.45 

35.11 

27.60 

1491.9 

OBS 

01000 

05.78 

35.39 

27.67 

1490.3 

DPS 

01C35 

r.5.69 

35.09 

27.68 

1491 .0 

oes 

01055 

05.77 

35.11 

27.69 

1491 .7 

OBS 

01080 

05.53 

35.09 

27.70 

14<-1  .1 

oes 

01100 

05.52 

35.09 

27.71 

1491  .4 

OSS 

OHIO 

03.56 

35.  11 

27.72 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.  10 

35.05 

27.72 

1491.3 

OBS 

01220 

05.02 

35.05 

27.73 

1491 .4 

OBS 

01230 

05.00 

33.07 

27.75 

1491 .5 

OBS 

01250 

C5.ll 

35.08 

27. '5 

149?. i 

OBS 

01290 

04.94 

35.05 

27.74 

1492.0 

OBS 

01300 

04.96 

35.07 

27.76 

1492.5 

OBS 

013<.0 

04.83 

35.05 

27.76 

1492.6 

OBS 

01370 

04.90 

35.07 

27.76 

1493.4 

CBS 

C1<.00 

04.68 

35.04 

27.77 

1493.0 

OBS 

Ol'.'.O 

04.50 

35.01 

27.76 

1492.3 

OBS 

01500 

04.35 

35.01 

27. 7f 

1493.2 

s»  «<■«««««« 


REFIO       31       8317 

YE4R 

1972 

BPTDP    04022 

4IK 

TEMP           18. t 

OIR     HGT     PEP 

«I\iO-OIR    05 

CONSEC              0032 

MONTH 

1       05 

SHIP    OG 

MET 

6ULB           17. f< 

12 

2          3 

UINO-SPO    14 

L»T             35    13       N 

D4Y 

09 

D4T4    USE        1 

64R0METP    1022.2 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       047    52       w 

HOUP 

23.7 

4RE4               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WE4THER       XI 

C4STNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO 

23.7 

06  5 

00000 

19.51 

36.48 

26.04 

1522.5 

OBS 

00010 

19.34 

36.46 

26.07 

1522.2 

OBS 

00020 

19.19 

36.44 

26.09 

1521 .9 

OBS 

00030 

16.75 

36.42 

26.19 

1520.6 

06  S 

00050 

18.40 

36.43 

26.28 

1520.2 

OBS 

00075 

18.12 

36.39 

26.3  2 

1519.7 

OBS 

00100 

17.69 

36.35 

26.40 

1518.8 

OBS 

00125 

17.35 

36.33 

26.47 

1518.2 

OBS 

00150 

17.27 

36.35 

26.50 

1518.4 

OBS 

002  00 

17.08 

36.34 

26.54 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.54 

36.25 

26.60 

1517.6 

OBS 

00  300 

15.79 

36.09 

26.6  5 

1516.1 

OBS 

00370 

15.16 

35.95 

26.6  9 

1515.1 

OBS 

00400 

14.87 

35.96 

26.76 

1514.7 

OBS 

00440 

14.78 

35.98 

26.79 

1515.1 

oes 

00500 

13.82 

35.79 

26.85 

1512.6 

oes 

00600 

12.20 

35.54 

26.99 

1508.7 

oes 

007  00 

10.27 

35.30 

27.16 

1503.2 

OBS 

00800 

08.37 

35.  14 

27.35 

1497.7 

OBS 

00840 

07.36 

35.08 

27.45 

1494  .4 

OBS 

009  00 

06.91 

35.15 

27.57 

1493.7 

CBS 

00910 

06.91 

35.  16 

27. 5f 

1493.9 

oes 

00960 

06.16 

35.  10 

27.63 

1491.7 

OBS 

01000 

06.03 

35.10 

27.65 

1491.6 

CBS 

01020 

05.93 

35.10 

?7.66 

1491 .8 

oes 

01045 

05. 6<: 

35.05 

27.66 

1490 .9 

oes 

01075 

05.42 

35.05 

27. ts 

1490.6 

ObS 

01090 

05.45 

35.08 

27.71 

1491  .0 

OBS 

01100 

05.51 

35.09 

27.71 

1491 .4 

OBS 

OHIO 

05.56 

35.11 

27.7? 

1491 .6 

CBS 

01135 

05.55 

35.11 

27.72 

1492.2 

oes 

01200 

04.62 

35.02 

27.7? 

1490.2 

oes 

01210 

04.86 

35.03 

27.74 

1490.5 

DBS 

01220 

04.  7t 

35.01 

27.73 

1490.2 

OBS 

01240 

04.7  7 

35.02 

27.74 

1490. 6 

OBS 

01300 

04.53 

35.00 

27.75 

1490.6 

OBS 

01400 

04.41 

35.00 

27. 7t 

1491 .6 

oes 

C1470 

04.26 

34.99 

27.77 

1492.3 

OBS 

01500 

04.27 

35.00 

27.76 

149<;.9 

INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

TR4CE    OIR                        0  5     SQUARE       4 

DURATION                   00.3  2     SOUARE     46 

CRIG     E71    032  1     SOJARF     57 


•  »(<«»eOe* 


596 


TABLE  L.— Continued 


REflO      31  6317 

C0NS6C  0033 

L»T            35  04      N 

LONG    a«7  ;e    u 


YE«R  1972 
NONTH  05 
DAY  10 
HOUR  11.6 


BOTOP  02377 
SHIR  OG 

o«T4  use  1 

»RE4      05 


4IR    TEMR  20.0 

UET    eULB  IB. 5 

BIROMETR    1021. e 
ClOUO    T/« 


OIR    HGI    PER 

08      3         2 
SEA 
CL/TR 


HIMO-DIR  06 

wnO-SPO  16 
UIND-F3R 

HEATHE'l  XI 


INSI    5TD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00. <. 

ORIC    E71    033 


TEN  SO  1206 
5  SOU' RE  <• 
2  S&UAPE  <>6 
1    SQUARE    57 


CASINUM/TIME        IVIIYP 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06S 

00000 

19.33 

36.44 

26. 

.05 

OBS 

00010 

19.31 

36.44 

26. 

.06 

OBS 

00020 

18.85 

36.40 

26. 

,15 

DBS 

00030 

18.57 

36.43 

26. 

,24 

OBS 

000  50 

18.31 

36.38 

26. 

,27 

OBS 

000  75 

17.85 

36.36 

26. 

,37 

OBS 

00100 

17.37 

36.33 

26. 

,46 

OBS 

00125 

17.08 

36.32 

26. 

,52 

OBS 

00150 

16.93 

36.29 

26. 

,54 

OBS 

00200 

16.60 

36.25 

26. 

,59 

OBS 

002  50 

16.26 

36.20 

26. 

,63 

OBS 

00300 

15.63 

36.14 

26. 

.68 

OBS 

00*00 

14.60 

35.93 

26. 

.79 

OBS 

00500 

13.23 

35.69 

26. 

,90 

OBS 

00600 

11.58 

35.45 

27. 

,04 

OBS 

007  00 

09.62 

35.23 

27. 

.22 

OBS 

008  00 

07.95 

35.10 

27. 

,38 

OBS 

008  <.0 

07.43 

35.06 

27. 

.43 

OBS 

00860 

07.18 

35.11 

27. 

,50 

OBS 

00900 

06.55 

35.07 

27, 

,56 

OBS 

00910 

06.46 

35.08 

27. 

,58 

OBS 

009  50 

06.51 

35.15 

27. 

.62 

OBS 

01000 

06.38 

35.16 

27. 

,65 

OSS 

01050 

05.70 

35.05 

27. 

,65 

OBS 

01060 

05.50 

35.07 

27. 

.69 

OBS 

01100 

05.40 

35.06 

27. 

,70 

OBS 

OHIO 

05.03 

35.01 

27. 

,70 

OBS 

01 100 

04.95 

35.01 

27. 

,71 

OBS 

01155 

05.03 

35.01 

27. 

,70 

OBS 

01200 

04.77 

34.99 

27.72 

OBS 

01235 

04.53 

34.97 

27. 

,73 

OSS 

01250 

04.68 

35.01 

27. 

.74 

OSS 

012  70 

04.52 

34.98 

27. 

,74 

OBS 

01280 

04.55 

35.00 

27. 

,75 

OSS 

01300 

04.76 

35.03 

27. 

,75 

OSS 

01370 

04.52 

35.01 

27. 

,76 

OBS 

01<>00 

04.50 

35.01 

27. 

,76 

OBS 

0U30 

04.38 

34.99 

27. 

,76 

OBS 

01450 

04.42 

35.00 

27. 

76 

OBS 

01460 

04.36 

34.99 

27. 

.76 

OBS 

01500 

04.36 

35.01 

27. 

,78 

DYNDPTH       SND    VEL        3XYG 

1522.0 
1522.1 

1520.9 
1520.3 
1519.9 
1518.9 
1517.9 
1517.4 
1517.4 
1517.1 
1516.9 
1516.3 
1513.8 
1510.7 
1506.4 
1500.6 
1496.0 
1494.6 
1494.1 
1492 .2 
1492.0 
1493.0 
1493.3 
1 4  91  .  3 
1490.7 
1490.9 
1489.5 
1469.7 
1490.3 
1469.9 
1469.5 
1490.4 
1490.0 
1490.4 
1491.6 
1491 .8 
1492.2 
1492.2 
1492.7 
1492.7 
1493.3 


p:4     iot  p 


*•*«•****••***• 
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TABLE  L.— Continued 


REflO       31  8317 

CONSEC  003<. 

L»T            3<.  50       N 

LONG       047  5b       H 


YEai.  1<>72 
MONTH  05 
DIY  10 

HOUR    ^3.7 


eOTDP    C'.eo 
SHIP    OG 
0AT4    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19. e 

WET    BUL6  la.e 

BARCMETO     1020.e 
CLCUO    T/A 


DIR    HGT 

PER 

^I^D-DIB 

11 

IMST     STO    l-ECnROER 

TEN    SO    1206 

11        1 

2 

UIND-SPO 

12 

InACE     r)lR                         P 

5    SQUARE       2 

SEA 

niND-f :r 

DUPATION                   00.' 

2    SOUARE    *6 

CL/TR 

HEATHES 

X2 

CRIi     e71    0  3". 

1     SOUAOE    «7 

CASTNUM/IIME       LVLTVP 


aVNDPTn       SND     VEL       L'X»G 


Pj<.       TCT     P 


CSS 

00000 

19.38 

36.44 

26.04 

DBS 

00010 

19.22 

36.42 

26.07 

oes 

00020 

19.03 

36.42 

26.12 

OBS 

00030 

18.27 

36.39 

26.2  9 

oes 

00050 

17.77 

36.35 

26.38 

OBS 

00075 

17.56 

36.37 

26.44 

OBS 

00100 

17.53 

36.37 

26.45 

OBS 

0012  5 

17.43 

36.36 

26.47 

OBS 

00150 

17.20 

36.34 

26.51 

OBS 

002  00 

16.93 

36.29 

26.54 

OBS 

002  50 

16.31 

36.  19 

26.6  1 

OBS 

003  00 

15.92 

36.13 

26.65 

OBS 

00330 

15.35 

36.00 

26.68 

OBS 

00400 

14.89 

35.97 

26.7  6 

OBS 

00450 

14.82 

36.01 

26.8  1 

oes 

00500 

14.33 

35.89 

26.8? 

OBS 

00570 

13.11 

35.72 

26.95 

oes 

00600 

12.68 

35.65 

26.9  6 

OBS 

006  30 

12.05 

35.49 

26.98 

oes 

006  50 

11.67 

35.49 

27.05 

□  BS 

00700 

10.20 

35.26 

27.15 

OBS 

00800 

08.09 

35.09 

27.35 

OBS 

00B20 

07.84 

35.06 

27.37 

OBS 

008  3  5 

07.48 

35.11 

27.46 

OBS 

00850 

07.68 

35.  Id 

27.4ij 

OBS 

00e60 

07.68 

35.19 

27.49 

OBS 

00890 

07.3° 

35.17 

27. 5i 

OBS 

00900 

07.29 

35.22 

27.57 

OBS 

01000 

05.99 

35.08 

27.64 

OBS 

01020 

C5.66 

35.07 

27.67 

OBS 

01050 

05.54 

35.05 

27.67 

OBS 

01060 

05.57 

35.07 

27.66 

oes 

01100 

05.26 

35.03 

27.69 

oes 

01136 

05.09 

35.03 

27.71 

OBS 

01150 

05.18 

35.05 

27.71 

oes 

01200 

05.14 

35.06 

27.73 

OBS 

01230 

05.09 

35.05 

27.73 

oes 

01250 

04.74 

35.00 

27.73 

OBS 

01275 

04.96 

35.07 

27.76 

oes 

01300 

04.93 

35.06 

27.75 

oes 

01320 

04.66 

35.02 

27.75 

OBS 

01370 

04.87 

35.07 

27.77 

OBS 

01400 

04.63 

35.03 

27.76 

OBS 

01435 

04.47 

35.02 

27.77 

OBS 

01450 

04.56 

35.04 

27.76 

OBS 

01470 

04.33 

34.99 

27.76 

oes 

01500 

04.21 

34.99 

27.78 

1522 

.1 

1521 

.6 

1521 

.4 

1519 

.4 

1518 

.3 

1518 

.1 

1516 

.4 

1518 

.5 

1516 

.2 

1516 

.2 

1517 

.0 

1516 

.6 

1515 

.1 

1514 

.6 

1515 

.4 

1514, 

.5 

1511 

.5 

1510, 

.5 

1508 

.6 

1507, 

.6 

1503, 

.0 

1496 

.5 

1495, 

,9 

1494 

.8 

1495, 

,9 

1496, 

.1 

1495, 

.5 

1495. 

.3 

1491  , 

.6 

1490. 

.6 

1490. 

.6 

1490. 

.9 

1490. 

.4 

1490. 

.2 

1490. 

,8 

1491  . 

.5 

1491  . 

.8 

1490. 

,6 

1492. 

.1 

1492. 

,3 

1491. 

.5 

1495. 

,3 

1492. 

7 

1492. 

,6 

1493. 

3 

1492. 

6 

1492. 

.6 

REFIO       31       8317 
CONSEC  0035 

LAT  i4    57       N 

LONG       047    58       V 


YEAR 

1972 

eCTDP    04388 

AIR 

TEMP          20.4 

PIR     HGT     PER 

W  I N  D-  T I  P 

17 

INST    STD    fECCPOER 

MONTH 

05 

SHIP    DG 

UET 

BULB           18. E 

17 

1         2 

WINO-SPP 

14 

TRACE    01  B                        n 

DAY 

11 

DATA    USt        1 

BAROrtETR     1C1B.3 

SEA 

WIND-E3P 

DUPATITN                   00.3 

HCUR 

U.9 

AREA                C5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHE5 

XI 

CRIG    E71    C35 

LULTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TCT     P          NC2          N03 

OBS 

00000 

19.47 

36.47 

26.04 

1522.4 

oes 

00010 

19.43 

36.46 

26.04 

1522.4 

OBS 

00020 

19.30 

36.41 

26.04 

1522.2 

OBS 

00030 

18.56 

36.40 

26.22 

1520.3 

OBS 

000  50 

18.35 

36.42 

26.29 

1520.0 

OBS 

00075 

17.59 

36.38 

26.45 

1518.2 

OBS 

00100 

17.44 

36.37 

26.46 

1516.1 

OBS 

00125 

17.31 

36.36 

26.50 

1516.2 

CBS 

00150 

17.14 

36.34 

26.5  3 

1518.0 

OBS 

00200 

16.66 

36.30 

26.56 

1516.0 

oes 

00250 

16.31 

36.20 

26.62 

1517.0 

PBS 

00300 

15.99 

36.15 

26.6  5 

1516.8 

oes 

00365 

15.60 

36.1  1 

26.71 

1516.6 

oes 

00400 

14.91 

35.97 

26.76 

1514.9 

oes 

00450 

14.55 

35.95 

26.82 

1514.5 

oes 

00460 

14.57 

35.97 

26.6  3 

1514.8 

OBS 

00500 

14.09 

35.84 

26.83 

1513.7 

CBS 

006  00 

12.44 

35.60 

26.99 

1509.6 

OBS 

00700 

10.10 

35.28 

27.17 

1502.6 

OBS 

00600 

07.66 

35.09 

27.36 

1495.7 

OBS 

00850 

07.  19 

35.10 

27.49 

1493.9 

CSS 

00900 

07.29 

35.20 

27.56 

1495.3 

OBS 

00955 

06.33 

35.10 

27.61 

1492.3 

OBS 

01000 

05.96 

35.12 

27.67 

1491 .6 

OBS 

01045 

05.42 

35.06 

27.69 

1490.1 

OBS 

oioeo 

05.40 

35.06 

27.70 

1490.6 

OBS 

OllOO 

05.  17 

35.03 

27. 7C 

1 4  89  .  9 

oes 

01115 

04.95 

35.02 

27.72 

1489.3 

oes 

01140 

04.91 

35.03 

27.73 

1489.5 

OBS 

01160 

05.00 

35.05 

27.74 

1490.3 

OBS 

01200 

04.96 

35.06 

27.75 

1490.9 

CBS 

01220 

05.03 

35.07 

27.75 

1491 .4 

ces 

01300 

04.53 

35.00 

27.75 

1490.6 

OBS 

013  50 

04.41 

34.99 

27.76 

1490.9 

OBS 

01400 

04.41 

35.01 

27.77 

1491. e 

OBS 

01420 

04.35 

34.  )9 

27.76 

1491 .9 

ces 

01500 

04.25 

34.99 

27.77 

1492.6 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


*  ***«• V  ta 
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TABLE  L.— Continued 


•EFIO       31  8317 

CONSec  0036 

L«I            35  0*      N 

LONG       047  50       H 


C4S7NUM/I1ME 


YEAR 

1972 

SOTDP     04114 

alR 

TEMP           19.4 

01 R    HOT     PER 

•4IN0-DI  R 

21 

INST     STD    PEC300ER 

TEN    SO    1206 

MONTH       05 

SHIP    0& 

WET 

6UL6           13.0 

21 

2          2 

WIND-SPO 

14 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

11 

0«T»    USE        1 

BABOMETR     1017.9 

SEA 

HIND-FOB 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     46 

HOUR 

23.7 

4REA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E71    036 

1     SQUARE     57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-' 

OYNDPTH 

SNO    ViL 

3XYG 

P34 

TCT    P         N02         NC3 

S|-;3          PH 

OSS 

00000 

19.58 

36.46 

26.00 

1522  .7 

OBS 

00010 

19.56 

36.46 

26.00 

1522.9 

oes 

00020 

19.14 

36.37 

26.0  5 

1521 .7 

OBS 

000  30 

18.22 

36.36 

26.28 

1519.2 

OBS 

000  50 

17.62 

36.38 

26.44 

1517.9 

OBS 

00075 

17.55 

36.38 

26.46 

1518.1 

OSS 

00100 

17.43 

36.38 

26.49 

1518.1 

OSS 

00125 

17.27 

36.35 

26.50 

1518.0 

OBS 

00150 

17.11 

36.35 

26.54 

1518.0 

OBS 

00200 

16.69 

36.27 

26.58 

1517.4 

OSS 

00250 

16.24 

36.19 

26.62 

1516.8 

OBS 

00300 

15.81 

36.12 

26.6  7 

1516.2 

OBS 

00350 

15.24 

35.99 

26.70 

1515.1 

OBS 

OO'.OO 

14.96 

35.99 

26.76 

1515.0 

OSS 

00430 

14.77 

35.99 

26.80 

1514.9 

CBS 

00440 

14.80 

36.02 

26.82 

1515.2 

OSS 

00500 

14.18 

35.88 

26.85 

1514.1 

OSS 

006  00 

12.46 

35.62 

27.00 

1509.7 

OBS 

00700 

10.15 

35.30 

27.  18 

1502.8 

CSS 

00800 

07.96 

35.11 

27.39 

1496.1 

OBS 

00840 

07.38 

35.07 

27.44 

1494.5 

OBS 

00860 

07.22 

35.09 

27. 4S 

1494.2 

OSS 

ooeso 

07.20 

35.12 

27.51 

1494.7 

CSS 

00900 

07.41 

35.19 

27.53 

1495.7 

CBS 

00955 

06.51 

35.13 

27.61 

1493.0 

OBS 

00960 

06.62 

35.18 

27.63 

1493.6 

OSS 

00965 

06.57 

35.16 

27.6? 

1493.5 

OSS 

01000 

06.17 

35.10 

27.63 

1492.4 

OSS 

01022 

05.74 

35.06 

27.65 

1491.0 

CSS 

01040 

05.86 

35.13 

27.69 

1491.9 

OBS 

01050 

05.63 

35.09 

27.69 

1491.0 

OBS 

01100 

05.28 

35.07 

27.72 

1490.4 

OSS 

01200 

05.03 

35.05 

27.73 

1491.1 

OSS 

01255 

04.73 

35.03 

27.75 

1490.7 

CSS 

01300 

04. 6S 

35.03 

27.76 

1491 .3 

CSS 

01360 

04.53 

35.02 

27.77 

1491  .6 

CBS 

01390 

04.65 

35.05 

27.76 

1492.7 

OBS 

01400 

04.43 

35.01 

27.77 

1491 .9 

OSS 

0150C 

04.31 

35.02 

27.79 

1493.1 

RtflD       31       8317 
CONSEC  0037 

LAT  35    00       N 

LONG       047    49       H 


YEAR 

1972 

BCTDP    04389 

AIR 

TEMP           16.0 

DIR    HGT    PER 

HIMD-DIR 

01 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SQ    1206 

MONTH 

05 

SHIP    DG 

HET 

BULB           14.5 

01 

3          2 

HINO-SPO 

23 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       4 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

EARCMETR     1020.1 

SEA 

HIND-F3R 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    46 

HOUR 

11.6 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    E71    037 

1    SQUARE    57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

OBS 

000  00 

19.41 

36.42 

26.02 

1522.2 

nss 

00010 

19.04 

36.33 

26.04 

1521.2 

OBS 

00020 

18.47 

36.44 

26.2  7 

1519.9 

OBS 

00030 

18.32 

36.42 

26.30 

1519.6 

OBS 

00050 

17.78 

36.37 

26.39 

1518.3 

OBS 

00075 

17.49 

36.37 

26.46 

1517.9 

OSS 

00100 

17.35 

36.37 

26.50 

1517.9 

OBS 

00125 

17.25 

36.37 

26.52 

1518.0 

OSS 

00150 

17.11 

36.37 

26.56 

1518.0 

OBS 

002  00 

16.75 

36.30 

26.59 

1517.7 

OBS 

00205 

16.72 

36.29 

26.59 

1517.6 

CBS 

00214 

16.80 

36.33 

26.60 

1518.1 

OSS 

00250 

16.49 

36.2  7 

26.6  3 

1517.7 

CBS 

00300 

15.68 

36.09 

26.66 

1515.8 

CBS 

004  00 

14.80 

35.97 

26.76 

1514.5 

OBS 

00500 

13.66 

35.79 

26.89 

1512.2 

OBS 

00600 

12.51 

35.64 

27.00 

1509.9 

OSS 

007  00 

10.15 

35.30 

27.18 

1502.8 

OBS 

00800 

07.97 

35.07 

27.3  5 

1496.1 

OSS 

00849 

07.10 

35.11 

27.51 

1493.6 

OBS 

00900 

07.17 

35.19 

27.56 

1494.8 

OBS 

00915 

07.17 

35.20 

27.57 

1495.1 

CBS 

01000 

06.17 

35.12 

27.65 

1492.4 

OSS 

01015 

06.05 

35.12 

27.66 

1492.2 

OBS 

01025 

06.20 

35.17 

27.68 

1493.0 

OSS 

01055 

06.16 

35.17 

27.69 

1493.4 

OBS 

01070 

05.90 

35.16 

27.71 

1492.6 

OPS 

01090 

06.02 

35. IS 

27.71 

1493.4 

OBS 

01100 

05.70 

35.10 

27.69 

1 492  . 2 

OBS 

01120 

05.28 

35.06 

27.71 

1490. B 

OBS 

01200 

05.02 

35.07 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01225 

05.09 

35.08 

27.75 

1491.8 

OSS 

01240 

04.99 

35.06 

27.75 

1491.6 

OBS 

01250 

05.09 

35.08 

27.75 

1492.2 

OSS 

01270 

04.99 

35.07 

27.75 

1492.1 

OBS 

01280 

05.08 

35.11 

27.77 

1492.7 

OBS 

01300 

04.91 

35.06 

27.75 

1492.3 

OBS 

01340 

04.53 

35.01 

27.76 

1491.3 

OBS 

01350 

04.51 

35.02 

27.77 

1491.4 

OBS 

01365 

04.69 

35.05 

27.77 

1492.4 

OSS 

01375 

04.57 

35.05 

27.79 

1492.1 

OBS 

01400 

04.69 

35.06 

27.76 

1493.0 

OBS 

01440 

04.69 

35.06 

27.78 

1493.7 

CBS 

01450 

04.64 

35.05 

27.78 

1493.6 

OBS 

01500 

04.63 

35.07 

27.79 

1494.5 
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TABLE  L.— Continued 


DEFIO   31  8317 

COSSeC  0036 

L«T      3*  51   N 

LONG   047  50   U 


Yt»'  197? 
MfiT-  05 
C'4Y  13 

Hf.U^    00.3 


odTDP    05761 
SHIP    0& 
□1T«   USE       1 
tREl  05 


Jit     TE""  liJ.e 

JET    BULf  17.0 

b«oO'<t'l>     1019. C 


01 S     H&T     PEP 

19       3  2 

SEA 
CL/TP 


KlNO-Cl"  13 

UIND-SPC  OJ 
rtlNO-FTR 

rtEATHSO  XI 


INST     STD    SFCORDER 
TRACE    OIK  0 

DJBATnN  00.3 

OSIG    E71     038 


TEN  S3  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  «6 
1    SQUARE    *7 


CAST\UM/T1ME        LVLTYP  UfPTH 


DVNJPTH       SND    VEL       OXYG 


Pl-t       TOT     P 


ObS 

00000 

19.43 

36.42 

26. 

01 

OB": 

COOIO 

18.60 

36.35 

26. 

14 

OBS 

00020 

18.61 

36.4  3 

26. 

23 

OBS 

00030 

18.47 

36.45 

26. 

28 

OSS 

00050 

18.20 

36.42 

26. 

,33 

OBS 

00075 

17.62 

36.J19 

26. 

.40 

OBS 

00100 

17.53 

36.37 

26. 

,45 

U6< 

00125 

17.32 

36.35 

26. 

49 

OBS 

C0150 

17.21 

36.37 

£6. 

,53 

01 S 

00200 

16.87 

36.30 

26. 

.56 

nbs 

002  50 

16.47 

36.24 

26. 

,61 

0»5 

u0285 

15.67 

36.13 

26. 

,tt 

cb; 

00300 

15.95 

36.15 

26. 

66 

OBS 

00325 

15.94 

36.  15 

26. 

,tt 

ObS 

00350 

15.26 

36.02 

26. 

.71 

ces 

C-0J60 

15.36 

36.05 

26. 

,71 

OBS 

00375 

15.08 

36,00 

26. 

.74 

OBS 

C0390 

15.18 

36.06 

26. 

.77 

nbS 

00*00 

15.04 

36.03 

26. 

.77 

UBS 

00500 

13.91 

35.65 

26. 

,66 

OBS 

00600 

12.36 

35.60 

27. 

.CO 

Oft 

00700 

10.03 

35.23 

27. 

.15 

OBS 

00770 

06.56 

35.15 

27. 

.33 

OBS 

00780 

06.44 

35.16 

27. 

.35 

oes 

0O790 

08.50 

35.20 

27, 

.37 

OBS 

OOfiOO 

06.39 

35.19 

27, 

,3P 

OBS 

00355 

07.64 

35.13 

27, 

.49 

OBS 

00900 

07.41 

35.22 

27, 

,55 

OfaS 

00930 

07.25 

35.21 

27. 

.57 

CES 

C0':55 

06.67 

35.15 

27, 

,5E 

nss 

00970 

06.52 

35.15 

27, 

.62 

OBS 

00990 

06.62 

35.21 

27, 

.tt 

CBS 

01000 

06.36 

35.17 

27, 

,66 

"ES 

01055 

05.81 

35.12 

27, 

.69 

UBS 

01070 

06.  11 

35.19 

27, 

,71 

OES 

OIlOO 

05.54 

35.09 

27, 

.70 

Of  S 

OHIO 

05.47 

35. C9 

27, 

.71 

OBS 

C1120 

05.52 

35.1  1 

27, 

.72 

ces 

01200 

05.12 

35.07 

27, 

.74 

oas 

01220 

05.03 

35.07 

27, 

.75 

nas 

012';0 

05.07 

35.09 

27 

.76 

OBS 

01255 

04.99 

35.09 

27, 

.77 

OBS 

01290 

05.23 

35.14 

27 

.78 

Q6S 

01300 

05.19 

35. Ij 

27 

.76 

OBS 

01350 

04.70 

35.05 

27 

.77 

OBS 

01<.00 

04.48 

35.03 

?7 

.78 

OBS 

01500 

04.33 

35.02 

27 

.79 

1522. 

2 

1520. 

6 

1520. 

3 

1520. 

.1 

1519. 

.6 

1516. 

.9 

1518. 

.4 

1516. 

,2 

1518. 

,3 

1518. 

,0 

1517. 

,6 

1516. 

.2 

1516. 

.7 

1517. 

,1 

1515. 

.3 

1515. 

,8 

1515. 

,0 

1515. 

.7 

1515. 

.3 

1513, 

.1 

1509, 

.3 

1502, 

.3 

1497, 

.9 

1497, 

.6 

1498 

.1 

1497. 

,B 

1495. 

.9 

1495. 

.8 

1495. 

.6 

1494 

.5 

1493 

,4 

1494. 

.2 

1493 

.2 

1491 

.9 

1493 

.4 

1491 

.5 

1491 

.4 

1491 

.8 

1491 

.5 

1491 

.4 

1491 

.9 

1491 

.9 

1493 

.5 

1493 

.5 

1492 

.2 

1492 

.1 

1493 

.2 

<EF1D        31  8317 

;DNSEC  0039 

-AT             34  47       N 

-ONG       048  04       H 


YEAR  1972 
MONTH  05 
DAY  14 

HOUR     11.8 


60T0P    04846 
SHIP    00 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.6 

WET    BULB  15.5 

BAROMETR     1020.5 
CLOUD    T/A 


01 R    HOT    PER 

31       1         2 
SEA 
CL/TB 


•  IND-OIR  31 

HI.'ID-SPO  13 
hlND-FDR 

WEATHER  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG     E71     039 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  49 
1    SQUARE    S» 


CASTNUN/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNOPIH       SND    VEL       OXYG 


PD4       lOT    P 


OBS 

00000 

19.41 

36.45 

26. 

04 

OBS 

00010 

19.33 

36.44 

26. 

05 

OBS 

00020 

18.74 

36.41 

26. 

18 

08  S 

00030 

16.22 

36.39 

26. 

30 

DBS 

00050 

17.76 

36.39 

26. 

41 

PBS 

00075 

17.48 

36.38 

26. 

47 

OBS 

00100 

17.43 

36.38 

26. 

49 

OBS 

00125 

17.36 

36.37 

26. 

,50 

OBS 

00150 

17.27 

36.37 

26. 

.52 

OBS 

002  00 

16.97 

36.33 

26. 

.56 

OBS 

002  50 

16.51 

36.25 

26. 

.61 

OBS 

00300 

16.05 

36.17 

26. 

65 

OBS 

O0380 

15.39 

36.0  3 

26. 

70 

OBS 

00390 

J5.33 

36.07 

26, 

,74 

OBS 

00400 

15.45 

36.10 

26. 

,74 

OBS 

00500 

14.14 

35. S6 

26. 

,85 

OBS 

006  00 

12.51 

35.60 

26. 

,97 

OBS 

00700 

10.15 

35.24 

27. 

.13 

OBS 

00715 

09.70 

35.16 

27. 

.16 

DBS 

00740 

09.31 

35.25 

27. 

.28 

OBS 

00750 

09.16 

35.22 

27, 

.26 

OBS 

00800 

08.48 

35.20 

27, 

.38 

OBS 

009  00 

07.54 

35.21 

27, 

.53 

OBS 

01000 

06.51 

35.17 

27 

.64 

OBS 

01010 

06.32 

35.13 

27 

.63 

OSS 

01100 

05.49 

35.08 

27 

.70 

OBS 

01140 

05.37 

35.10 

27 

.73 

OBS 

01160 

05.44 

35.11 

27 

.73 

OBS 

01200 

05.26 

3  5.09 

27 

.74 

OBS 

01240 

05.24 

35.11 

27 

.76 

OBS 

01280 

05.12 

35.10 

27 

.76 

OBS 

01300 

05.14 

35.12 

27 

.77 

OBS 

01320 

05.20 

35.13 

27 

.76 

OBS 

01400 

05.00 

35.11 

27 

.78 

OBS 

01500 

04.67 

35.07 

27 

.79 

1522. 

1522. 

1520. 

1519. 

1518. 

1517. 

1516. 

1518. 

1516. 

1518. 

1517. 

1517. 

,0 

1516. 

1516. 

1516, 

.7 

1513, 

.9 

1509, 

.6 

1502, 

.7 

1501  , 

.3 

1500, 

.3 

1499, 

.9 

1498 

.2 

1496. 

.3 

1493 

.6 

1493 

.2 

1491 

.3 

1491 

.5 

1492 

.1 

1492 

.0 

1492 

.7 

1492 

.8 

1493 

.3 

1493 

.9 

1494 

.4 

1494 

.6 

600 


TABLE  L.— Continued 


lEFIO       31  8317 

:oNsec  oo'to 

.41             34  52       N 

.ONG       048  10       W 


VE«R  197? 
MONTH  OS 
UAY  14 

HOUR     23.':' 


BOTOP     03658 
SHIP    00 

psiA  use     1 

AREA  05 


AIR    T[XP  18.5 

riET     rtULL  14.5 

BARCMETP     1022. C 
CLOU!)    T/A 


DIR     HOT 

PER 

'iIND-D[R 

02 

INST    STO    RECORHER 

02       2 

J 

HIMO-SPD 

?6 

TRACE    DIB                         0 

SEA 

WIND-Enp 

DURATION                   00.3 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

□RIG     E71    040 

TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  48 
1  SOUARE  48 


CASTNUM/TIMr   LVLTYP    DEPTH 


DBS 
OBS 
PBS 
OBS 
PBS 
06S 
OBS 
DBS 
OPS 
OBS 
OBS 
DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
□BS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 

002  50 

003  00 
00400 
00500 
00600 
00700 

008  00 
00855 
00880 

009  00 
01000 
01070 
01100 
01200 
01230 
01250 
01300 
01320 
01380 
01400 
01460 
01500 


TEMP 

19.61 
19.58 
19.41 
18.64 
18.06 
17.79 
17.55 
17.43 
17. 2B 
16.91 
16.76 
16.34 
15.05 
13.80 
12.65 
10.39 
08.58 
07.49 
06.98 
06.68 
05.76 
05.09 
C4.96 
04.71 
04.63 
04.71 
04.57 
04.55 
04.68 
04.73 
04.77 
04.60 


SAL 

36.44 
36.46 
36.42 
36.32 
36.40 
36.39 
36.39 
36.38 
36.36 
36.32 
36.28 
36.2  5 
36.04 
35.61 
35.62 
35.34 
35.20 
35.09 
35.13 
35.10 
35.07 
35.02 
35.01 
35.00 
35.01 
35.03 
35.01 
35.02 
35.08 
35.06 
35.07 
35.06 


SIGMA-T    OrNOPTH   SND  VCL   OXYG 


25.98 
26.00 
26.02 
26.14 
26.3  5 
26.41 
26.46 
£6.49 
26.51 
26.5  7 
26.57 
26.65 
26.78 
26.87 
26.96 
27.17 
27.36 
27.44 
27.54 
27.56 
27.66 
27.70 
27.71 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.77 
27.76 
27.78 


1522.8 
1522.9 
1522.5 
1520.4 
1519.2 
1518.3 
1518.5 
1516.5 
1518.5 
1518.2 
1518.5 
1518.0 
1515.4 
1512.7 
1510.3 
1503.7 
1498.5 
1495.2 
1493.6 
1492.8 
1490.7 
1489.1 
1489.0 
1489.7 
1489.9 
1490.6 
1490.8 
1491.1 
1493.5 
1493.2 
1494,4 
1494.4 


«»««*«*««« 


EFID        31        8317 

YEAR 

1972 

eOTDP    05486 

AlP 

TEMP           1^.7             DIP     hGT     PER 

<lMD-n|P 

0? 

INST     STD    tECCROER 

TEN    SO    120f. 

.ONSEC                004  1 

MONTH 

Ob 

SHIP    OG 

-ET 

BULB           IS. 2                07 

2         3 

nIND-SPD 

17 

T'^ACE    01  R                        D 

5     SOUARE       4 

AT             j(-    42       N 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

nAPOMETR     1027.; 

SEA 

WIND-E jt 

DURATION                   00,3 

2     Sl.UABS     68 

ONG       049    52       W 

HOUR 

11.8 

AREA                05 

CLOUD    T/i 

CL/TR 

»EATHt^ 

XI 

OalG     EEN    OlE 

I    S;uAOE    09 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VtL 

'.,XYG 

P^4 

TOT    P         NG2         ND3 

Si:3         PH 

11. S 

ClBS 

000  00 

Id. 77 

36.46 

26.21 

1520.4 

nBS 

00010 

16.77 

36.46 

26.21 

1520.6 

PBS 

00020 

16.76 

36.46 

26.22 

1520.7 

OSS 

00033 

18.74 

36.46 

26.2  2 

1520.8 

OBS 

000  50 

18.68 

36.46 

26.24 

1521.0 

OBS 

00075 

18.34 

36.44 

26.31 

1520.4 

PBS 

00100 

18.10 

36.43 

26.56 

1520.1 

tins 

00125 

17.99 

30.43 

26.39 

1520.2 

DBS 

00150 

17.92 

36.43 

2f..40 

1520.4 

OBS 

002  00 

17.75 

36.42 

26.44 

1520.8 

OBS 

002  50 

17.70 

36.42 

26.45 

1521 .4 

OBS 

00300 

17.65 

36.42 

26.46 

1522.1 

PBS 

00355 

17.54 

36.40 

26.4  7 

1522.7 

DBS 

00370 

17.59 

36.43 

26.49 

1523.1 

ties 

00400 

17.39 

36.41 

26.52 

1523 .0 

OBS 

004  5  0 

17.05 

36.35 

26.56 

1522.7 

DBS 

00500 

16.97 

36.34 

26.57 

1523.3 

OBS 

00540 

16.56 

36.2  3 

26.56 

1522.6 

OBS 

00550 

16.66 

36.28 

26.59 

1523.1 

OBS 

00560 

16.57 

36.27 

Z6.61 

1523.0 

OBS 

006  00 

16.07 

36.16 

26.64 

1522.0 

DBS 

00700 

14.30 

35.87 

26.61 

1517.7 

OBS 

00800 

11.90 

35.49 

27. CI 

1510.9 

OBS 

00850 

10.76 

35.36 

27.12 

1507.6 

OBS 

00900 

08.68 

35.01 

27.20 

1500.3 

OBS 

009  15 

06.37 

34.95 

27.20 

1499,3 

CBS 

009  40 

06.05 

34.99 

27.28 

1498.6 

OBS 

00950 

08.08 

35.00 

27.28 

1498.9 

OBS 

0P980 

07.17 

34.94 

27.37 

1495.3 

DBS 

01000 

07.18 

35.00 

27.41 

1496.2 

CBS 

01C35 

06.88 

35.01 

27.46 

1495.7 

CBS 

01040 

07.01 

35.09 

27.51 

1496.4 

OBS 

OllOO 

06.30 

35.05 

27.57 

1494.5 

OSS 

01150 

06.14 

35.17 

27.61 

1494.7 

OBS 

01200 

05.75 

35.07 

27.66 

1494.0 

OBS 

01300 

05.44 

35.09 

27.72 

1 494 . 5 

CBS 

01400 

05.03 

35.08 

27.76 

1494.4 

PBS 

01500 

04.83 

35. C7 

<;7.77 

1495,3 

601 


TABLE  LI. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
SHERMAN  at  Ocean  Station  ECHO,  17  May  1972  -  10  June  1972,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  -  8322. 


KEfll)        31        mj 

VEAR 

IVli 

BUrOP    02377 

AIR 

tEMP          12.2 

OIR    Hot     PER 

WINO-UIK 

2J 

COhSCC                OCUl 

vnNtM 

05 

ShlP    IH 

«tl 

aOLI           10. 5 

2C 

0          2 

■JIND-SPD 

12 

LAT             t,\     30. JN 

DAY 

1* 

oaiA  use     1 

[JARCMEIR     1027.2 

SEA 

WINO-f^R 

Ll.NO       Oti     25        H 

HOUR 

16. <• 

AKEA                05 

LLUOD     T/A 

CL/Tk 

nEAIMEJ 

XJ 

CJ.STNLM/T  l.'ff 

LVLTYP 

oePTM 

TEMP 

SAL 

SIGM4-I 

OYNDPTH 

SMJ     VEL 

JXYG 

?.)' 

11..4 

ObS 

OOUOO 

07.22 

32.49 

25.44 

1476.6 

JbS 

coo  10 

06.  )8 

32.78 

25.78 

1473.8 

OBS 

00020 

06.43 

32.90 

25. B6 

14  74.4 

jes 

00010 

07.22 

33.32 

26.09 

1478.2 

ues 

000*0 

07.41 

33.44 

26.  16 

1479.3 

OBS 

00050 

07.31 

33.55 

26.26 

1479.2 

OBS 

00U60 

07.25 

33.66 

26.35 

1479.3 

OBS 

J00f5 

07.54 

33.93 

26.52 

1481 .0 

UBS 

00100 

OiJ.lS 

34.57 

2o.7P 

148-1.3 

QBS 

OUl  10 

09.70 

34.  78 

20.85 

1490. d 

OBS 

001  16 

OV.O* 

34.69 

20.B9 

1488.4 

OBS 

00125 

09.39 

34.90 

27.00 

14  90.1 

UBS 

00150 

09.43 

34.95 

27.03 

1490. 7 

OBS 

00175 

09.57 

35.00 

27.04 

1491.7 

UBS 

OOiOO 

09. H 

35.03 

27.13 

14  9J. 7 

OBS 

00210 

OB. 82 

35.05 

27.21 

1 4  39  .  9 

□  BS 

C02  50 

08.17 

35.00 

27.27 

1467.7 

UBS 

00300 

07. 6S 

)5.01 

2/. 36 

1486.4 

OBS 

OO'.OO 

06.24 

34.93 

27.49 

148-.5 

UBS 

005  00 

05.63 

34.98 

27.60 

1481  .3 

OBS 

0056J 

05.00 

34.94 

27.65 

1480.2 

UBS 

ootoo 

04.93 

34.96 

27.67 

1480.6 

OBS 

00?  00 

04.31 

34.98 

27.  7C 

14ol .8 

UBS 

00800 

04.55 

34.97 

27.  11 

1482.3 

JBS 

008  30 

04.50 

34.97 

27.73 

1482.6 

OBS 

00tl40 

04.59 

33.01 

27.  75 

1483.2 

06S 

00900 

04.42 

34,99 

27.75 

1483.5 

GBS 

01000 

04.31 

34.99 

27.  77 

1484.7 

UOS 

01100 

04.15 

34.9  3 

27.78 

1465.7 

OBS 

U1200 

04.10 

34.98 

27.78 

1487.1 

OBS 

01300 

04.00 

34.98 

27.79 

It  88. 4 

OBS 

01<.00 

03.94 

S^.JR 

27. HO 

1489.3 

OBS 

015J0 

03.87 

34.98 

2  7.81 

1491.2 

IHSt    Sro    KEtOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    EtN    OlE 


TEN  SO  1308 
5  SgUARE  2 
2  SOUARE  04 
1     SQUARE     15 


P)4        lOT    P 


•*«••«*••• 


REFIO       31  8322 

CUNSEC  0002 

LAT              39  34       N 

LONG       059  08       ■• 


YEAR  1972 
MONTH  05 
DAY  15 

HOOR     12.2 


BOTOP  0493b 
SHIP  IH 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR     TEMP  16. 

«FI     3ULB  11. 

JAKOMtTR     1032. 
CLUUIl    T/ft 


OIR    hGT     PER 

16       2  2 

SEA 
CL/Tk 


^IND-OIR  Id 

«1N0-SP0  18 
.JIND-FJR 

.LEATHER  HI 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OiR 
DURATION 
ORIG    EEN    02E 


U 


TEN  SO  1207 
5  SUUARE  4 
2  SJUARE  88 
1     SOUAHE    99 


CASTNCM/TnE       LVLTYP 


UBS 

000  00 

19. 

.97 

36. 

.40 

25.85 

(JBS 

00010 

19. 

.97 

3o. 

.,.0 

25.85 

UBS 

00020 

19. 

.97 

36. 

,40 

25.85 

OBS 

000  30 

19. 

,92 

36. 

,40 

25.87 

UBS 

00040 

18. 

.98 

36, 

.35 

<:6.08 

UBS 

00045 

19. 

.22 

36.56 

26.1  7 

OBS 

00050 

19. 

.03 

36. 

.53 

26.19 

UBS 

OOU75 

18. 

.37 

)6. 

.48 

26.  3  3 

OBS 

00100 

18. 

.14 

36. 

,46 

26.37 

OBS 

00125 

17. 

.77 

36, 

.45 

26.41 

OBS 

00150 

17. 

.94 

36. 

,43 

20.44 

UBS 

002  00 

17. 

,69 

36. 

.45 

26.48 

OBS 

0O220 

17. 

.55 

36. 

,42 

26.49 

OBS 

002  30 

17. 

,7  ) 

36. 

.52 

26.52 

OBS 

002  50 

1  7. 

,62 

36. 

.49 

26.52 

OBS 

00300 

17. 

,38 

36. 

.46 

26.56 

UBS 

00400 

16. 

,58 

36, 

.11 

26.64 

OBS 

00448 

15. 

.  33 

36. 

.01 

26.69 

UBS 

00500 

14. 

,91 

35. 

.99 

26.77 

lias 

006  00 

13. 

,03 

35, 

.70 

26.95 

OBS 

00700 

10. 

,67 

->■>. 

.  36 

27.1  3 

OBS 

00800 

08. 

,34 

35. 

.13 

27.34 

UBS 

UC900 

06. 

,70 

3>. 

.06 

27.53 

UBS 

01000 

05. 

,76 

35. 

.07 

27.66 

OBS 

01090 

OS. 

,08 

35. 

,02 

27.70 

UBS 

01100 

05. 

,17 

33. 

•  ub 

27.  72 

JBS 

01200 

04.73 

35, 

.J2 

27.74 

■IBS 

01300 

04. 

.45 

35. 

.00 

27.76 

OBS 

U1400 

04. 

.it 

33. 

.00 

27.78 

OBS 

U1500 

04. 

,19 

35. 

.01 

2  7.80 

OYNDPTH       SND    VEL       UXYC 

1523.7 
1523.9 
1524.0 
1524.0 
1521.6 
1522.6 
1522.1 
1520.6 
1520.3 
1520.2 
1520.6 
1520.6 
1520.5 
1521.3 
1521.3 
1521.4 
1520.4 
1517.0 
1516.5 
1511 .7 
1504.8 
1497.6 
1492.8 
149C.7 
1489. 4 
1490.0 
1469.8 
1490.3 
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,94 

UBS 

00530 

12,94 

35.  73 

26. 

,99 

UBS 

00590 

11.65 

35.57 

27. 

.oe 

JBS 

00600 

11.79 

35.55 

27, 

,07 

OSS 

006  2  0 

11.04 

35.44 

27, 

.13 

UBS 

00  700 

09,55 

35,29 

27. 

.27 

OBS 

00760 

06,  11 

33,15 

27, 

.39 

OBS 

00600 

07,56 

35,14 

27. 

.47 

OBS 

00650 

07,03 

35,11 

27. 

,52 

OSS 

00900 

06,66 

35,14 

27, 

.60 

ces 

00962 

05,52 

35,02 

27. 

,65 

OSS 

01000 

05,43 

35.02 

2  7.66 

OSS 

01010 

05,32 

33,01 

27. 

.67 

OBS 

01030 

05,33 

35,03 

27. 

.68 

JBS 

01048 

05,04 

35,00 

27. 

.69 

OSS 

U1055 

05,19 

35.05 

27. 

.71 

JBS 

01066 

05,07 

35,03 

27. 

.71 

UBS 

01077 

05,36 

35.10 

27. 

.73 

OBS 

01091 

05,00 

35.08 

27. 

,76 

OBS 

Oil  00 

05.43 

35.13 

27. 

.  75 

OSS 

01140 

05,13 

35,07 

27, 

.74 

UBS 

01153 

05, j6 

35.12 

27. 

.75 

OSS 

01200 

05,24 

35.11 

27, 

.76 

06S 

01220 

05.17 

35.10 

27. 

.76 

OBS 

01242 

04.84 

3J.05 

27, 

.75 

DBS 

01257 

05.04 

35.09 

27 

.76 

OBS 

01272 

04.62 

35.02 

27. 

.76 

USS 

01300 

04.57 

35.02 

27 

.76 

OSS 

01330 

04.51 

35.08 

27, 

.76 

OBS 

01350 

04.65 

35.05 

27, 

.  78 

ObS 

01380 

04.63 

35.  J5 

27, 

.78 

UBS 

01400 

04.57 

35.05 

27, 

.79 

OBS 

01420 

04.59 

35.05 

27, 

.76 

OBS 

01500 

04.36 

35.05 

27. 

.79 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXtC 

1521.5 
1521.5 

1521 .2 
1521.1 
1516. 7 
1518.1 
1519.2 
1518.4 
1519.4 
1519.4 
1517.5 
1515.0 
1514.6 
1511.0 
1510,3 
1507,4 
1507,3 
15C4,9 
1500.9 
1496.0 
1494.6 
1493,3 
1492,7 
1489,0 
1469,3 
1499,0 
1489,4 
1489,5 
14  89,3 
1489,0 
1490,4 
1489.2 
1491 .1 
1490.5 
1491.7 
1492.0 
1492.0 
1491 .0 
1492.1 
149C.5 
1490.9 
1491  .1 
1492 .0 
1492.4 
1492,5 
1492.9 
1493.3 


P04       TCT    P 
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TABLE  LI.— Continued 


RtFID       31  83;; 

CONSEC  1009 

LAT             ii  00       N 

LONG       0^7  •>'i       M 


TEAR     1972  80I0P    0*460  AIR    lEMP          21.1 

MONTH       06  SHIP    IH  UEI    bUL6          17. B 

OAy             19  DATA    USE        1  BAROMETK     1029.2 

HOUR     11.7  AREA               05  CLOUD    T/A 


OIR    HOT 

PER 

rflSO-OlR 

11 

INST     STB    RECORDER 

TEN    SO    1206 

11       i 

3 

•  IND-SPD 

12 

TRACE    OIR                       D 

i  sautu    \ 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                  00.9 

2    SaUARE    «k 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

OR  10    E72    004 

1    SaUARE    ST 

CASTNUM/IIKF       LVLTYP  DEPTH 


OBS 
OBS 

cias 

OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

ues 

OBS 
UBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
UBS 
UBS 
UBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
UBS 
UBS 
JOS 


00000 
00010 
00020 
00030 
000  SO 

000  7  5 
00100 
00125 
00150 
00175 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
006UO 
00700 
006  0  J 
00900 
009  50 
01000 
01020 
01100 
01200 
01220 
01242 
01285 
01300 
01400 
01470 
01500 
01508 
01360 
01600 
01660 
01700 

01  740 
01750 

uieoo 

02000 
02320 
02500 
02600 
0  30  00 


IE"P  SAL  SIGHA-T          DVNDPTH       SNO    VEL       UXTG 

19.33  36.46  26.07  1522,0 

19.10  36.43  26.11  1521.5 

17.62  16.41  26.46  1517.4 
17.48  36.41  26.50  1517.2 
17.44  36.41  26.51  1517.4 

17.35  36.39  26.51  1517.5 
17.25  36.38  26.53  1517.6 
17.06  36.37  26.57  1517.4 
16.95  36.36  26.59  1517.5 

16.83  36.34  26.60  1517.5 
16.56  36.50  26.63  1517.1 

16.01  36.21  26.69  1516.1 
15.52  36.11  26.73  1515.3 

14.30  35.92  26.85  1512.8 

13.23  35.75  26.94  1510.8 
11.13  35.43  27.10  1504.8 
08.66  35.17  27.32  1497.2 

07.36  35.14  27.50  1493.6 

06.73  35.21  27.64  1493.1 
06.51  35.22  27.68  1493.1 

06.02  35.16  27.71  1491.9 
05.54  35.10  27.71  149C.2 

05.11  35.07  27.74  1489.7 
04.98  35.08  27.76  1490.9 

04.84  35.06  27.76  1490.6 
04.93  35.09  27.78  1491.4 
04.68  35.06  27.78  1491.1 

04.74  35. C7  27. 7B  1491.6 
04.48  35.05  27.80  1492.1 
04.56  35.07  27.80  1493.7 
04.43  35.06  27.81  14S3.b 

04.24  35.03  27.81  1492.9 
04.39  35.06  27.91  1494.5 
04.22  35.03  ^7.61  1494.4 
04.08  35.02  27.82  1494.6 
04.15  35.04  27.82  1495.6 
03.90  35.01  27.83  1495.4 
03.98  35.02  27.83  1495.9 

03.86  35.00  27.82  1496.2 

03.63  34.99  27.84  1498.7 

03.37  34.98  27.86  15C3.0 

03.31  34.99  27.87  1505.8 

03.25  34.98  27.67  1507. 3 

02.87  34.95  27.88  1512.5 


KEF  in       31       8  322 
CCNSEC  0010 

LAI  35    02       N 

LUNG       048    03       M 


YEAR  1972 
MONTH  05 
UAY  20 

HUUR     12.4 


BUTDP     03840 
SHIP     IH 
DATA    USE        I 
AkEA  05 


alK     TEfP  20.7 

^bT    aULB  18.3 

I'ARCMtTR     1030.6 
CLUUD     T/A  2/7 


IMS     FGT 

PER 

«INO-DIR 

14 

INST     NANSEN    CAST 

11       4 

1 

wINU-SPU 

04 

TRACE    OIR 

SLA 

-INU-FCR 

DURATION 

CL/IB 

/lO 

w£A  TMEH 

XI 

OKI  I,    t72    O07 

TEN    SO    1206 

5  SJUAKE  4 
2  S.UARE  48 
1     SUUARE     58 


LASTNGH/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12. 
12. 


12. 
12. 
12. 


DBS 
UBS 
OBS 
UBS 
UBS 
(IBS 

ues 
oos 
oes 

UBS 
UBS 
UBS 


000  00 
00022 
00045 
00067 
00090 
00135 

TOOIBS 
002  75 

T00366 
00461 

T00551 

T00732 


.51 

.  70 


SAL 

30.516 
36.463 
36.460 
36.436 
36.436 
36.42t 
16-399 
35.278 
3U.16I 
35.942 
35.770 
35.24C 


SIGMA-T  UYNIJPTH       SND    VEL       OXYG 


Pa4       TOT    P 


26.10 
26.15 
26.23 
26.49 
26.52 
26.52 
26.55 
26.63 

20.7  3 

26.8  5 
26.95 
27.28 


15  22.2 
L521.5 
1521 .0 
1516.1 
1518.2 
1518.8 
1519.0 
1518.1 
1517.0 
1514.1 
1511 .6 
1500.1 
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TABLE  LI.— Continued 

XtflU       31       6i2i  YEAH     147^  rtOIUP    Oldi'*  4IH    li'W  H.fl  Din     hr.I     pm  «l,D-Olh  3u  INST    STO    fcECOKllER  TEN    SO    1206 

CO\St(  Oull  MfiNTli       05  SHIP    IM  WIT    HULC  IT.B  H       2  J  Jl'iD-SPD  00  IKACE    OIK  I)  5    SJUARC       4 

lAI  35    07       M  oil  10  U4TA    USE        1  oA«Ci:<t.t>     1031.1  StA  JlMD-f.  R  OOBATIUN  0J.5  i     SJUAKF    48 

LoM'.       0'.3    Oi       »  HUUR     ^i.li  AKEA  J5  CluUD     T/A  CL  /  T »  UFA  IHf  H  XI  URIG    tl2    008  1     SOIJABE     58 

laSTNUM/I  [me 


YEAH 

147^ 

BOIUP    Oliil 

AIR 

IE1R          19.8 

OIR      K- 

r,T     PER 

«1.D-0IR     30 

MfiNTl 

1      05 

SHIP    IH 

Ml  T 

HUie           17. B 

I  3 

2          3 

Jl'iD-SPD    00 

jAY 

10 

UATA    USE        1 

oAKU;^tri-     1031.1 

StA 

^I\D-f.  R 

HUUR 

ii.ti 

AREA               J5 

CLuUn     T/A 

CL/TR 

WFA IHEC       XI 

LVLTYP 

DEPTH 

T^MP 

SAl 

S1>,MA-I 

OVNDPTH 

SMI     VEL 

■)XYU               ?u' 

JO  3 

COOOO 

20.0'; 

36.46 

25.6  7 

1524.1 

uas 

00010 

19.  IV 

36.4* 

26.08 

1521 .7 

uas 

000  20 

16. 7., 

36.40 

26.1  7 

1520.6 

;J6S 

000  30 

lrt.50 

)6.  3B 

26.22 

1520.1 

065 

CCC40 

IB.O'. 

36.39 

26.34 

151o,9 

OBS 

OOO50 

1  7.67 

36.39 

26.4  4 

15M.0 

UUS 

000  75 

17.56 

36.41 

26. 4J 

1  >1B.2 

■las 

OOIOO 

17.'.'. 

l(j.  SH 

26.49 

1518.2 

IIOS 

00125 

1  1.  36 

36.  J9 

26.51 

1516.4 

JUS 

00  150 

1  7.27 

36.37 

2o.52 

1^18.5 

IBS 

001  bO 

17.2V 

36.36 

26,52 

1518.7 

UBS 

002  00 

17. ul 

3o.  35 

26.56 

1518.5 

CBS 

002  50 

16.  7't 

36.31 

26. 6C 

1518.5 

,1BS 

00300 

16..:^ 

36.21 

26.64 

lal7.o 

OBS 

00370 

15.22 

36.05 

26.75 

15 15.4 

ObS 

004  00 

14.66 

35.99 

26.  7B 

1514.8 

UBS 

uO'jOO 

13.62 

35.  79 

26.65 

1512.1 

OBS 

005uO 

12.46 

3>.59 

26.98 

1509.0 

06  S 

00570 

12.33 

35.60 

27.01 

1508.7 

CBS 

0057'( 

12.  14 

15.56 

27.01 

1508.2 

OBS 

00590 

12.06 

35.58 

27.05 

uoa.i 

OBS 

OOctOO 

11. '<7 

35.  56 

27.05 

1507.9 

UBS 

006  35 

11.17 

35.44 

27.11 

1505.6 

OSS 

00653 

11.  13 

35.44 

27.11 

1505.7 

ObS 

006  70 

10. bi 

15.  36 

27.14 

1504.1 

UBS 

0070O 

10.03 

35.27 

27.  16 

15C2.1 

UBS 

006  00 

08.36 

35.15 

27.16 

l4',7.7 

JBS 

UO'JOO 

06.95 

35.11 

27.53 

1493.8 

IBS 

01000 

06.23 

3). 11 

27.63 

1492.6 

UbS 

010  10 

06.21 

35.13 

27.65 

14'.2.3 

OBS 

01059 

05.62 

33.11 

27.t.a 

1-.42.0 

UBS 

OlJbl 

05.60 

35.12 

27.C.5 

1492.1 

UbS 

01 1  00 

05.43 

35.08 

27.71 

1491 .1 

OBS 

OUOO 

05.09 

35.07 

27.74 

1451.3 

REFIO       31       8322 

YEAR 

1972 

BOTOP    03566 

AIn 

TEMP          20. 

.5 

OIK    t-uT    PER 

WI.NO-OIR 

18 

INST     NANSEN    CAST 

lEN    SO    1206 

CUNSEC               0012 

MONTH       05 

SHIP     IH 

-EI 

3ULB          18, 

.2 

14 

3         3 

rtlND-SPO 

04 

TRACE    OIR 

5     SaUARE       4 

LAI             35    02       N 

UAY 

21 

DATA    USE 

1 

bABUMEIR     10  30, 

.9 

SEA 

wINU-f UR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

LONO       046    03       M 

HUUR 

12.5 

AREA 

05 

CLCIUU    I7A          0/1 

CL/TK 

WEA  THEK 

XI 

ORIG    E72    009 

1     SOUARE    58 

CASTNLM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-I 

DYNDPIH 

SND     VEL 

UXYG 

PU4 

TOT    P         N02          NOS 

SI03         PH 

12.5 

IBS 

00000 

19.90 

36.473 

25.93 

1523.6 

12.5 

UbS 

00024 

19.38 

3b, 456 

26.05 

1522.5 

12.5 

OBS 

00049 

18.49 

36.434 

20.26 

1520.4 

12.5 

OBS 

00073 

17.77 

36.403 

20.42 

1516.7 

12.5 

UBS 

00097 

17.45 

36.380 

26.48 

1518.1 

12.5 

OBS 

00146 

17.20 

36.362 

2b. 53 

1516,2 

12.5 

UBS 

100199 

16.64 

36.330 

26.59 

1517.9 

12.5 

UBS 

002  76 

16.20 

36.226 

2b, 66 

1517.3 

12.5 

OBS 

T00393 

14.92 

36.005 

26,78 

1514.6 

12.5 

JBS 

00495 

14.00 

35.371 

2o,88 

1513.4 

12.5 

JBS 

00593 

12.48 

35.645 

27.01 

1509.7 

12.5 

J6S 

100767 

08.51 

35.143 

27.33 

1498.0 

12.5 

OBS 

T00986 

06.  76 

i5. 193 

27.62 

1494.6 

•  >«i*  e  c« 
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TABLE  LI.— Continued 


HEFIO   31  6ii2 

CONSEI.  0013 

LAf     35  10   N 

10N(«   04  7  50   w 


Yt»R 

lS7i 

BOTOP    01362 

AIK 

TEBP          20.0 

Oik    hGI    PER 

XIND-OIR    21 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SJ    1206 

MONTH       05 

SHIP    IH 

MET 

tJULd           17.7 

21 

1          2 

^IND-SPD    14 

TRACE    01 R                        J 

5     SOUARt       4 

DAY 

21 

DATA    USE        I 

tlAROHETR     1030.1 

SEA 

.*INO-fufi 

DURATION                  00.5 

2    SQUARE    46 

MflUH 

li.l 

AKEA               05 

CLUUO    T/A 

CL/IH 

WEATHER       XI 

OfilG    E72    010 

1     SOUARE     57 

IrfLtrP 

OtPTM 

IE"P 

SAL 

SUKA-T 

DYNOPIH 

SNU    VEL 

JXYG            p:k 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

U6S 

00000 

20.24 

36.  39 

25.78 

1524.4 

oes 

000  10 

19.50 

36.40 

25.98 

1522.6 

DBS 

00020 

19.17 

J6.37 

26.04 

1521 .8 

UBS 

000  30 

18.12 

36.39 

26.32 

1519.0 

oes 

00050 

17.75 

36.37 

26.40 

151B.2 

uas 

000  75 

17.47 

36.37 

26.47 

1517.8 

OBS 

00100 

17.39 

36.37 

26.49 

1513.0 

DBS 

00125 

17.27 

36.36 

26.51 

1516.0 

OBS 

U0150 

17.17 

36.  35 

26.53 

1518.1 

OBS 

002  00 

16.87 

36.32 

26.58 

1318.0 

OBS 

00220 

16.84 

36.34 

26.60 

1518. 3 

OBS 

002  50 

16.45 

36.26 

26.63 

1517.5 

OBS 

00  3  00 

16.06 

36.19 

26.67 

1517.1 

OSS 

00400 

15.04 

36.02 

26.7  7 

1515.3 

OBS 

00500 

13.59 

35.79 

26.90 

1512.0 

OBS 

00528 

13.56 

35.81 

26.92 

1512.4 

OBS 

00542 

13.27 

35.73 

26.92 

1511 .6 

OBS 

OObOO 

12.15 

35.55 

27.01 

1508.5 

OBS 

00700 

10.  11 

35. 3J 

27.21 

1502.7 

(IBS 

00708 

09.97 

35.31 

27.22 

1502.3 

OBS 

00719 

10.02 

35.35 

27.24 

1502.7 

UBS 

008  00 

08.23 

35.10 

27.3* 

1497.1 

OBS 

00820 

07.94 

35.09 

27.37 

1496.3 

oes 

008  30 

07.61 

35.04 

27.38 

1495.1 

OBS 

00855 

07.25 

35.10 

2  7.4  8 

1494.2 

oes 

00870 

07.29 

35.14 

27.51 

1494.7 

OBS 

008  80 

07.  13 

35.12 

27.52 

1494.2 

OBS 

00885 

07.07 

35.14 

27.54 

1494.1 

oes 

00900 

07.21 

35.19 

27.56 

1494.9 

OBS 

00922 

07.04 

35.18 

27.58 

1494.6 

oes 

01000 

06.49 

35.17 

27.64 

1493.8 

OBS 

01024 

06.43 

35.17 

27.65 

1493.9 

OBS 

01040 

06.12 

35.14 

27.67 

1492.9 

oes 

01050 

06. C8 

35.13 

27.67 

1492.9 

OBS 

01055 

05.95 

35.13 

27.68 

1492.5 

OBS 

01065 

05.99 

35.17 

27.71 

1492.9 

OSS 

01100 

05.84 

35.15 

27.71 

1492.8 

OBS 

01125 

05.50 

35.10 

27.72 

1491.8 

OBS 

01160 

05.45 

35.11 

27.73 

1492.2 

uas 

01200 

05.  11 

35.06 

27.73 

1491.4 

OBS 

01220 

05.03 

35.07 

27.75 

1491.4 

OSS 

01250 

05.03 

35. OB 

27.76 

1491.9 

OBS 

01270 

04.86 

35.06 

27.76 

1491.5 

OBS 

01300 

04.81 

35.07 

27.77 

1491.9 

REFID      31  8322 

CONSEC  0014 

lAT             35  26       N 

LONG       047  03       H 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1972 

BO  TOP    04846 

AIR 

TEMP          21.2 

OIR 

hGT    PER 

WIND-OIR 

18 

INST     SrO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

05 

SHIP     IH 

UEI 

dUL9           18.3 

18 

2          2 

JIND-SPD 

n 

TRACE    OIR                        0 

5     SOUARE       4 

DAY 

Z2 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1010. 0 

SEA 

WINU-FCR 

DURATION                  00.5 

2    SOUARE     '.6 

HOUR 

11.7 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/T 

R 

HEATHER 

>1 

ORIG    E72    on 

1     SgUARE     57 

.VLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPIH 

1       SND    VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

OBS 

00000 

19.98 

36.40 

25.85 

1523.7 

oes 

00010 

19.35 

36.34 

1522.1 

OBS 

00020 

18.50 

36.37 

1519.9 

OBS 

00030 

17.85 

36.40 

1518.2 

OBS 

00050 

17.66 

36.41 

1518.0 

oes 

00075 

17.55 

36.40 

1518.1 

oes 

00100 
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NST    STO   RECORDER  TEN   SO   1206 

DID  D  5    SaUARE       4 

ION  00. S  2    SQUARE    46 

E 72    016  1    SQUARE    5T 


•**•*•**•••*««« 


BeflU        31       8322 
CONSeC  0020 

LAT  35    06       U 

LONG       047    5  7       N 


YEAR  1972 
MONTH  05 
DAY  26 

HOUR     13.) 


eCTOP    03931 

Ship   ih 

DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.1 

WET     HULB  19.0 

8AR0METR     1026.0 
CLCUD     I/A  0/6 


OIK    hOT     PER 

18       4  3 

SEA 
CL/TB 


MI'^D-OIR  10 

HINO-SPO  10 
WlNO-FOfl 

WEATHER  XL 


INSI     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E72    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
I     SQUARE     5  7 


CASINUM/IIME       LVLTYP 


SIGMA-I  DYc<DPTH       SNO    VEL       JXYG 


P14       TOT    P 


OBS 

00000 

20.23 

36.492 

25. 

,86 

OBS 

00026 

19.99 

36.471 

25. 

.90 

OBS 

00047 

18.47 

36.429 

26. 

,27 

OBS 

00073 

I  7.69 

36.387 

26. 

.43 

OBS 

00094 

17.40 

36.379 

26. 

,49 

UBS 

00142 

17.28 

36.387 

26. 

,53 

OBS 

00190 

16.93 

36.356 

26. 

,59 

OBS 

00286 

16.16 

36.242 

26. 

,68 

OBS 

T003B4 

15.20 

36.063 

26. 

,76 

UBS 

004  01 

14.07 

35.894 

26, 

,87 

06S 

T00579 

13.04 

35. 732 

26. 

,97 

OBS 

100781 

09.97 

35.381 

27. 

,29 

1524.5 
1524.3 
1520.3 
15H.5 
1517.9 
1510.4 
1518.1 
1517.2 
1515.6 
1513.4 
1511  .4 
1503.2 


»«*•*••*»•••••* 


KEF  ID       31  8  322 

CUNStC  0021 

LAI             35  02. 4N 

LONG       04  7  5  8.5W 


CASINUM/TIME        LVLIYP 


YEAR 

1972 

OOIOP    04206 

AIR 

TEMP          20.7 

DIR     FGT     PER 

WINO-OIR 

21 

INSI     STJ    RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

1       05 

SHIP    IH 

WET 

BULB          19.0 

21       ■ 

.          3 

WIND-SPO 

17 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       4 

DAY 

27 

OAIA     J  St        1 

bARQMETR    102O.5 

SEA 

WINO-FUR 

DURATION                  00.6 

?    SQUARE     46 

HOUR 

00.2 

IKEA               05 

CLOUD    I/A 

CL/IR 

WEATHEK 

XI 

ORIG     E72    018 

1     SOUAHE     5  7 

.VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-r 

DYNDPTH 

SNU     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SIU3         PH 

UBS 

00000 

20.34 

36.48 

25.82 

1524.9 

OBS 

00010 

20.34 

36.48 

25.02 

1525.0 

UBS 

00020 

19.97 

36.44 

25.89 

1 5  24  .  1 

OBS 

00030 

19.27 

36.43 

26.06 

1522.3 

OBS 

OJ050 

17.97 

30.41 

26.3  8 

1518.9 

(IBS 

00075 

1  7.69 

36.40 

26.44 

1513.5 

OBS 

JO  LOO 

17.54 

36.40 

26.47 

1513. 5 

UBS 

00125 

17.51 

36.41 

26.4  9 

1518. d 

OBS 

00150 

1  7.43 

36.41 

26.50 

1519.1 

OBS 

00200 

17.27 

36.  37 

26.52 

1519.3 

JBS 

002  50 

17.05 

36.35 

26.56 

15  19.4 

UBS 

00300 

16.70 

36.31 

26.61 

1519.2 

OBS 

00400 

15.57 

36.  11 

26.  72 

1517.1 

.IBS 

00500 

14.46 

35.95 

26.84 

1515.0 

OBS 

00600 

12.67 

35.68 

26.96 

1511.1 

OBS 

00700 

10.61 

35.34 

27.1  3 

1504.5 

OBS 

00800 

08.38 

35.12 

27.33 

1497.7 

UBS 

00900 

07.14 

15.10 

27.50 

1494.6 

OBS 

01000 

06.38 

35.14 

27.63 

1493.3 

UBS 

01065 

05. U7 

35.12 

27.68 

1492.3 

UBS 

01100 

06.0  7 

35.19 

27.71 

1493.9 

OBS 

01120 

05.83 

35.19 

27.75 

1493.2 

UBS 

OlliJ 

06.01 

35.22 

27.75 

1494.1 

OBS 

C1200 

05.50 

35.15 

27.76 

1493.1 

OBS 

01300 

04.96 

35.08 

27.76 

1492.5 

UBS 

01400 

04.66 

35.06 

27.78 

1492.9 

OBS 

01500 

04.43 

35.05 

27.80 

1493.6 

611 


TABLE  LI.— Continued 


REFID       31  83^2  rE«l>     l>>7^ 

CCNSFC  0U22  MONTn       05 

LAT             i«  57       N  DAY             27 

LUNG       C4A  03       H  HUUR     12.2 


6UTDP    U'.2^/  ai«    TEKP          2J.U  Olft    hi, 

SMlt>    IM  WEI    ItULO          20.5  20        ) 

DATA    jSE        I  dAROMETR     LJ2J.1  SEA 

AREA               05  LLOUO    I/A  CL/TM 


I1IN1>-01R  2J  INSI    STU    RECORDER  TEN    SO     1206 

KlNO-SPO  14  TRACE    JIR                        0  4    SgUAKE        2 

WINO-FUR  O'JRATIJN                  00. J  2    SJUAHE    48 

WEATHER  XI  ORIG    E  72    01i>  1     SQUARE     48 


CASINLH/TIME       LVLTyP  ntPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTh       SNU    VEL       OXYG 


PU4   TuT  P 


ubS 
UBS 
UBS 
OUS 
UBS 
UBS 
UBS 
DBS 
DBS 
UBS 
U6S 
UBS 

ims 

DBS 

oas 
oas 

UBS 
OBS 
(IBS 
UBS 

uas 

UBS 
•JBS 
UBS 
OBS 
OBS 
UBS 

tns 

CBS 
DBS 
UBS 
UHS 
UbS 
JBS 
UBS 


uOOOO 
OUu  U) 
0002J 
000  30 
Uju50 
OOU5  7 
000  75 
00100 
00125 
00150 
U0200 
Q02  5C 
G030J 
U03C1J 
004  00 
00430 
00500 
006U3 
006  2  0 
00O40 
00660 
0O70O 
00763 
0O6J0 
008  15 
OO'JOO 
OIGOO 
01032 
O1050 
01100 
OUOB 
01200 
01300 
01400 
01500 


20.47 
20.41 
20.21 
IS.. 41 
IS.  39 
17.75 
1  7.55 
1  7.50 
17.45 
17.42 
17.16 
16. ^is 
16.71 
1O.05 
15. 7> 
15. 2<! 
14.56 
13.  W 
12.83 
12.52 
12.  13 
10.84 
C9.2» 
08.66 
08.35 
07.44 
06. u3 
06.32 
06.0  1 
05.57 
05.62 
05.0:* 
04.31 
04.51 
04.3  7 


3o.4>J 
36.49 
36.44 
t6.44 
36.41 
30.39 
36.40 
36.40 
J6.40 
J6.40 
36.37 
36.35 
36.31 
36.20 
36.14 
36.  06 
35.96 
35.74 
35.68 
35.65 
35.56 
35.37 
35.23 
35.20 
35.18 
J5.20 
35.20 
35.18 
35.15 
35.08 
35.  10 
35.05 
35.04 
35. J2 
35.01 


25.79 
25. Bl 
25.62 
26.03 
26.27 
26.42 
26.47 
26.48 
2j.50 
26.50 
26.54 
26.57 
26.61 
26.68 
?6.70 

26.  74 
26.8  3 
26.95 
26.97 
27.01 
27. ul 
27.1  1 
27.27 
27.35 
27.38 
27.53 
27. o5 
27.67 
27. 6S 
27.65 

27.  70 
27.7.' 
27.75 
27.77 
27.78 


1525.1 

1525.2 
IsJ"..? 
1522.7 
1520.1 
15M.4 
1518.1 
1518.4 
1518.6 
1513.9 
1519.0 
1519.2 
1519.2 
1518.4 
1517.7 
1 516.6 
1515.4 
1512.2 
1511 .1 
1510.6 
15C9.6 
1505.4 
1500.6 
1498.8 
1497.9 
1496.0 
1494.4 
1453.6 
1492.7 
1491.6 
1492.0 
1491.2 
1491  .8 
1492.2 
1493.3 


REFID      31       8322 
CQNSEC  0023 

LAT  34    59       N 

LUNG       C48    00       N 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1972 

BOTDP     04435 

AIR 

TEMP          IB. 9 

01 R    HGT     PER 

rtlNO-DlR 

H 

INST    STO    RECOROER 

TEN    SQ     1206 

MONTH 

05 

SHIP     IH 

KEI 

BULB          17.2 

19 

3         3 

.<IMO-SP0 

16 

TRACE    OIR                        D 

5    SlUARC        2 

OAY 

27 

DATA    USE        1 

BARCHETK     1025.3 

SEA 

UINO-FLR 

OURATIJN                  00.5 

2     SQUARE    48 

HOUR 

23.7 

AREA               05 

CLOUn    T/A 

Cl/TR 

nEAThER 

XI 

ORIG    E72    020 

1     SgUARE     43 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SNO    Vtl 

UKYG 

PJ4 

lOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

UBS 

00000 

20.67 

36.49 

25.74 

1525.7 

(JBS 

00010 

20.52 

36.47 

25.73 

1525.7 

OBS 

00020 

20.42 

36.47 

25.79 

1525.3 

OBS 

00030 

19.97 

36.45 

25.89 

1524.2 

OBS 

00050 

18.27 

36.40 

26.2  9 

1519.8 

UBS 

000  75 

17.62 

36.38 

26.44 

1518.3 

OBS 

00100 

17.45 

36.38 

26.48 

1518.2 

OBS 

00125 

17.3? 

36.38 

26.50 

1518.4 

OBS 

00150 

17.29 

36.37 

26.51 

1518.5 

08  S 

00200 

17.22 

36.37 

26.53 

1519.1 

DBS 

002  50 

17.08 

36.37 

26.56 

1519.5 

OBS 

00  300 

16.86 

36.35 

26.60 

1519.7 

OBS 

00340 

16.33 

36.23 

26.63 

1518.6 

OBS 

00350 

16.33 

36.26 

26.66 

1518.3 

OBS 

00400 

15.  70 

36.13 

26.70 

1517.5 

UBS 

00424 

15.23 

36.05 

26.  75 

1516.4 

oes 

00500 

14.38 

35.92 

26.8  3 

1514.7 

OBS 

006  00 

12.85 

35.68 

26.97 

1511  .1 

OBS 

00700 

11.06 

35.42 

27.11 

1506.2 

OBS 

00800 

08.61 

35.14 

27.31 

1498.6 

OBS 

OOBIO 

08.55 

35.19 

27.36 

1498.6 

06  S 

00868 

07.75 

35.15 

27.45 

1496.5 

OBS 

008  73 

07.83 

35.21 

27.48 

1496.9 

OBS 

00900 

07.41 

35.16 

27.51 

1495.7 

UBS 

00960 

06.77 

35.14 

27.58 

1494.2 

OBS 

009  73 

07.02 

35.21 

27.60 

1495.4 

OBS 

01000 

06.68 

35.19 

27.63 

1494.5 

OBS 

01060 

06,46 

35.19 

27.66 

1494.7 

OBS 

01100 

05.68 

35.09 

27.65 

1492.1 

DBS 

OHIO 

05.60 

35.08 

27.69 

1491 .9 

OBS 

01121 

05.88 

35.14 

27.70 

1493.3 

OBS 

01154 

05.48 

35.09 

27.71 

1492.2 

OBS 

01200 

05.11 

35.06 

27.73 

1491 .4 

OBS 

01220 

05.03 

35.06 

27.74 

1491.4 

OBS 

012  32 

05.12 

35.09 

27.75 

1492.0 

OBS 

01263 

04.8  7 

35.0* 

27.74 

1491.4 

OBS 

01300 

04.7  7 

35.04 

27.75 

1491.7 

OBS 

01400 

04.47 

35.02 

27.77 

1492.1 

OBS 

01500 

04.29 

35.01 

27.78 

1493.0 

• 

fil2 


TABLE  LI.— Continued 


REFIO       31       iiii 
CONSEC  002* 

laT  35    07       N 

LUNG       O".?    55       b 


C«SINbM/I IMfc 


VE«H 

1S72 

BOToP    0*023 

AIR 

TEMP          21.6 

DIP    h 

uT    PER 

«IM0-DIR 

20 

INSI     STU    RECORDER 

TEiM    SJ    1206 

MONTH 

05 

SHIP     IH 

»tT 

BULB          19.8 

20 

3          2 

WINO-SPD 

18 

IKACE    JIK                        J 

5    SjJARE        4 

Oil 

^B 

OAia  USE      1 

OaHUMETR     1022.7 

SLA 

wliVO-FjR 

DURATIJN                  00.4 

2    SOUARE    46 

HOUR 

11  .9 

4mE<1               05 

CLOUO    T/4 

CL/IP 

.^EA  THER 

XI 

mlC    £72    02  1 

1     S«JARE     57 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SIGM4-T 

UVNOPTH 

SNU    VtL 

OJtVG 

PJ4 

TOT     P          NU2           103 

Sln3         P>l 

UBS 

00000 

20.45 

36.48 

25.79 

1525.1 

DBS 

OOOIO 

20.42 

36.47 

25.  79 

1525.2 

DBS 

000  20 

19.81 

36.39 

25.89 

1523.6 

OBS 

000  30 

18.89 

36.44 

26.1  7 

1521.2 

UbS 

U0050 

18.35 

36.42 

26.29 

1520.0 

OBS 

00075 

1  7.B9 

36.42 

2o.4C 

1519.1 

QBS 

00100 

1  7.76 

36.41 

26.43 

1519.1 

UBS 

00113 

17.24 

36.29 

26.46 

1517.7 

OUS 

00125 

17.43 

36.39 

26.49 

1518.5 

UUS 

00150 

17.3* 

36.39 

26.50 

1518.8 

OBS 

00200 

1  7.16 

36.37 

2o.5* 

1519.0 

UbS 

002  50 

16.  SO 

36.33 

26.60 

1518.7 

UBS 

00300 

16.40 

36.26 

26.6  4 

1518.2 

UBS 

00400 

15.14 

36.04 

26.76 

1515.7 

UBS 

00500 

14.16 

35.89 

26.86 

1514.0 

UBS 

00536 

13.73 

35.83 

2o.90 

1513.1 

OBS 

OOGOO 

12.51 

35.62 

25.99 

1509.8 

UBS 

007  00 

10.57 

35.36 

27.15 

1504.4 

OSS 

00750 

09.24 

35.23 

27.28 

1500.2 

UBS 

008  00 

08.31 

35.  15 

27.36 

1*97. S 

OBS 

0083". 

07.  76 

35.11 

27.42 

1495.9 

06  S 

00859 

07.28 

35.09 

27.47 

1*9*.* 

OBS 

00900 

06.92 

35.11 

27.54 

1*93.7 

UBS 

00945 

06.73 

35.  13 

27.56 

1*93.7 

OBS 

00'J55 

06.42 

35.11 

27.61 

1492 .7 

OBS 

00970 

06.54 

35.15 

27.62 

1493.4 

OBS 

OlOOO 

06.24 

35.12 

27.64 

1492.7 

OBS 

U1020 

05.98 

35.14 

27.69 

1492.0 

UBS 

01043 

06.0  7 

35.16 

27.69 

1*92.8 

OBS 

oaoo 

05.78 

35.15 

27.72 

1*92.6 

OBS 

01200 

05.43 

35.14 

27.  76 

1*92.8 

OBS 

01260 

05.15 

35.11 

27.77 

1492.6 

UBS 

01269 

05.25 

35.14 

27.76 

1493.2 

OBS 

01300 

04.95 

35.08 

27.77 

1*92.4 

OflS 

01350 

04.86 

35.09 

27.78 

1*92.9 

UBS 

01373 

04.9  3 

35.10 

27.78 

1*93.6 

OBS 

01390 

04.85 

35.09 

27.79 

1493.6 

UBS 

01*00 

04.91 

35.  11 

27.79 

1*9*. 0 

OSS 

01*11 

04.96 

35.12 

27.80 

1*94.4 

UBS 

01500 

04.53 

35.06 

27.80 

•  •••****i 

1*94.0 

REFID       31       S322 
CONSEC  0025 

LAT  35    01       N 

LONG       048    01       u 


YEAR  1972 
MUNTH  05 
OAr  28 

HOUR     23.6 


BOTOP    04252 
SHIP     IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  .;U.5 

MET    BULB  19.8 

6AR0METR     1020.2 
CLOUD    T/A 


DIP    HGI 

PER 

«IN0-0IR 

21 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1206 

20       4 

3 

WIND-SPD 

20 

TRACE    OIR                       0 

5    SQUARE       * 

SEA 

JIND-FOR 

DUKATION                  00.5 

2     SOUARE     48 

CL/IR 

LEATHER 

tb 

ORIG     E72    022 

1     SQUARE     58 

CASTNUM/flME       LVLTVP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIUMA-T  DVNDPTH       SND    VEL       UXVG 


PD4   TOT  P 


QBS 

OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
DBS 
UBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 

pss 

OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OSS 
OSS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
UBS 
ObS 
UBS 
OSS 
OSS 
ObS 
UBS 
USS 
UBS 
OBS 
UBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
000  50 
000  75 
00100 
00125 
00150 
00200 
00250 
003  00 
00400 
00500 
00600 
00700 

008  00 
00828 
00892 

009  00 
00940 
00980 
01000 
01008 
01040 
01049 
01058 
01070 
01100 
OHIO 
01130 
01159 
01182 
01200 
01230 
01260 
01294 
01300 
013  30 
01365 
01380 
01*00 
01455 
01500 


20.53 
20.52 
20.48 
19.94 
16.79 
17.92 
17.58 
17.43 
17.33 
17.23 
17.03 
16.  74 
15.73 
14.24 
12.70 
10.72 
08.62 
08.09 
07.55 
07.28 
07.  12 
06.57 
06.57 
06.63 
06.  17 
06.29 
06.00 
06.27 
05.88 
05.83 
05.40 
05.23 
05.70 
05.58 
05.03 
04.93 
04.  94 
05.03 
04.  76 
04.66 
04.  74 
04.67 
04.50 
04.5  7 


36.48 
36.48 
36.48 
36.44 
36.43 
36.43 
36.39 
36.38 
36.37 
36.38 
36.36 
36.33 
36.15 
35.91 
35.67 
35.37 
35.17 
35.15 
35.17 
35.13 
35.17 
35.14 
35.18 
35.20 
35.13 
35.15 
35.11 
35.18 
35.13 
35.13 
35.06 
35.05 
35.16 
35.15 
35.06 
35.05 
35.07 
35.08 
35.05 
35.04 
35.07 
35.05 
35.04 
35.06 


25.77 
25.77 

25.78 
25.89 
26.18 
26.40 
26.46 
26.49 
26.50 
26.5  3 
26.57 
26.61 
26.71 
26.86 
26.99 
27.13 
27.33 
27.40 
27.49 
27.50 
27.56 
27.61 
27.64 
27.65 
27. o5 
27.65 
27.66 
27.68 
27.69 
27.70 
27.  70 
27.71 
27.  74 
27.75 
27.  7* 
27.74 
27.76 
27.  76 
27.76 
27.  77 
27.78 
27.77 
27.79 
27.79 


1525.3 
1525.4 
1525.5 
1524.1 
1521.3 
1519.2 
1518.6 
1518.5 
1518.6 
1519.2 
1519.4 
1519.1 
1517.6 
1514.3 
1 5 10  .  5 
1504.9 
1498.7 
1497.1 
1496.1 
1495.1 
1495.2 
1493.7 
1494.1 
1*9*. 5 
1*93.1 
1*93.8 
1*92.7 
1*9*. 1 
1*92.9 
1*92.9 
1*91.4 
1491.2 
1493.6 
1493.4 
1491 .6 
1*91.7 
1*92.3 
1492.8 
1492.1 
1492.3 
1*92.9 
1*92.9 
1*93.1 
1*9*. 2 
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TABLE  LI.— Continued 


HCFIO       31       aiZ2            »E«« 

1112 

BOTOP    02S71 

AIR 

tEMP         21 

CONSEC                0026             HONIH 

OS 

SHIP    IH 

KEI 

BULB           18 

LAT             35    0«       N             DtY 

29 

01T<    USE       1 

SAROMEtK     1022 

I.ONC       048    01        U             HOUR 

12.0 

ARE<              05 

CLOUO    T/A 

CASINUM/riHE       LVLTTP 

oeciM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0         OBS 

00000 

20.43 

36.48 

25.79 

OSS 

00010 

20.39 

36.48 

25.80 

DBS 

00020 

20.32 

36.48 

25. B2 

DBS 

OOOJO 

19.37 

36.43 

26.04 

OBS 

000  50 

18.48 

36.42 

26.26 

OBS 

OOOfS 

18.05 

36.42 

26.36 

OBS 

00100 

17.98 

36.45 

26.4  0 

OBS 

00125 

17.86 

36.46 

20.44 

OBS 

00150 

17.64 

36.43 

26.47 

OBS 

002  00 

17.41 

36.41 

26.51 

OSS 

002  50 

17.16 

36.40 

26.57 

DBS 

002  80 

17.02 

36.38 

26.59 

OBS 

OUiOO 

16.71 

36.30 

26.59 

Q8S 

00320 

16.39 

36.25 

26.64 

OSS 

00*00 

15.58 

36.11 

26.71 

OSS 

OO'.IO 

14.67 

35.99 

26.82 

OBS 

00500 

14.40 

35.91 

26.82 

UBS 

006  00 

12.88 

35.68 

26.96 

OSS 

00700 

10.62 

35.36 

27.14 

08  S 

00750 

09.20 

35.19 

27.25 

OBS 

00800 

08.47 

35.13 

27.32 

DBS 

00830 

08.30 

35.17 

27.38 

OBS 

00855 

07.80 

35.13 

27.43 

OBS 

00862 

07.64 

35.14 

27.46 

OBS 

00870 

07.  76 

35.20 

27.49 

UBS 

00900 

07.49 

35.18 

27.51 

OBS 

OlOOO 

06.78 

35.18 

27.61 

OBS 

01062 

05.86 

35.03 

27.65 

USS 

01080 

05.89 

35.13 

27.69 

OBS 

01092 

05.77 

35.10 

27.68 

OBS 

01100 

05.89 

35.15 

27.71 

OBS 

01115 

05.92 

35.16 

27.71 

OBS 

01140 

05.73 

35.13 

27.71 

oes 

01165 

05.76 

35.16 

27.73 

OBS 

01200 

05.55 

35.13 

27.73 

OBS 

01240 

05.37 

35.12 

27.75 

UBS 

01250 

05.41 

35.13 

27.75 

USS 

OIJOO 

05.15 

35.10 

27.76 

OBS 

01310 

04.98 

35.07 

27.75 

08  S 

01330 

05.05 

35.08 

27.75 

OBS 

01332 

04.9  7 

35.09 

27.77 

UBS 

01354 

05.11 

35.12 

27.78 

OBS 

01400 

04.65 

35.04 

27.77 

OBS 

01410 

04.60 

35.04 

27.77 

OBS 

01450 

04.81 

35.08 

27.78 

OBS 

01480 

04.50 

35.03 

27.78 

UBS 

01500 

04.46 

35.04 

27.79 

OIR    HCT    PER 

34      2         2 
SEA 
CL/IB 


UIND-OIR    34 
WINO-SPD    15 
KINO-FOR 
UkATHEM        XI 


INST     Sro    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.4 

ORI&    E72    023 


TEN    SO    1206 

5  SQUARE  4 
2  SOUARE  48 
1    SQUARE    58 


OVNDPTH       SNO    VtL       OX»G 

1525.0 
1525.1 
1525.1 
1522.6 
1520.4 
1519.6 
1519.8 
1519.x 
1519.6 
1519.7 
1519.8 
1519.9 
1519.2 
1518.5 
1517.1 
1515.3 
1514.8 
1511.2 
1504.6 
1500.0 
1498.0 
1497,9 
1*96.4 
1495.9 
1496.6 
1496. U 
1494.9 
1492.2 
1492.6 
1492.3 
1493.0 
1493.4 
1493.0 
1493.6 
1493.3 
1493.2 
1493.5 
1493.3 
1492.7 
1493.4 
1493.1 
1494.1 
1492.8 
1492.8 
1494.4 
1491.5 
1493.7 


PJ4       TOT    P 
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TABLE  LI.— Continued 


REFio     31     am 

TEAR 

1972 

BOIOP    01737 

AIR 

TEMP           18, 

CONSEC              00^7 

MONTH 

05 

SHIP     IN 

v<£I 

BULB           14 

lAI             3i    02. 8N 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

BAROHEIR     1025 

LUNG       047    50. OK 

HOUR 

23.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CiSINOM/tIHE 

IVIIVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

23.6 

UBS 

00000 

20.  77 

36.49 

25.71 

OBS 

000  10 

20.73 

36.48 

25.71 

UBS 

00020 

20.58 

36.45 

25.73 

UBS 

000  30 

19.39 

36.41 

26.01 

OBS 

00040 

18.79 

36.43 

26.  18 

UBS 

00050 

18.62 

36.45 

26.24 

OBS 

00057 

18.  31 

36.45 

26.32 

UBS 

00075 

18.  14 

36.43 

26.35 

OBS 

00100 

17.80 

36.43 

26.43 

OBS 

00125 

17.51 

36.40 

26.48 

OBS 

00150 

17.38 

36.39 

26.51 

OBS 

002  00 

1  7.26 

36.39 

26.53 

UBS 

002  50 

17. lb 

36.40 

26.57 

OBS 

00300 

16.85 

36.35 

26.60 

OBS 

00320 

16.74 

36.33 

26.61 

OBS 

004  00 

15.75 

36.14 

26.70 

UBS 

00500 

14.20 

35.87 

26.83 

UBS 

00600 

12.54 

35.63 

26.99 

UBS 

00700 

10.98 

35.41 

27.  12 

OBS 

00775 

09.33 

35.24 

27.27 

OBS 

OOBUO 

08.84 

35.21 

27.33 

OBS 

009  00 

07.51 

35.19 

27.52 

UBS 

00935 

07.23 

35.14 

27.52 

OBS 

00950 

06.84 

35.09 

27.53 

OBS 

009  72 

06.71 

35.10 

27.56 

UBS 

009  7  5 

06.31 

35.04 

27.56 

OBS 

00995 

05.82 

35.02 

27.61 

OBS 

01000 

05.98 

35.07 

27.63 

OBS 

01003 

06.02 

35.07 

27.63 

UBS 

01028 

05.48 

34.98 

27.62 

OBS 

01058 

05.33 

34.99 

27.65 

UBS 

01073 

05.87 

35.13 

27.69 

OBS 

01100 

05.76 

35.13 

27.71 

OBS 

0U26 

05.74 

35.14 

27.72 

UBS 

01170 

05.29 

35.06 

27.71 

OBS 

01200 

05.  lo 

35.05 

27.72 

UBS 

01300 

04.92 

35.05 

27.75 

OBS 

01355 

04.60 

35.01 

27.75 

OBS 

01385 

04.64 

35.04 

27.77 

OBS 

01400 

04,53 

35.02 

27.77 

OBS 

01500 

04.45 

35.04 

27.79 

01 R    HGT    PER 
36       3  2 

SEA 
CL/IR 


■JINU-OIR    03 
lilND-SPD    OS 
KlNO-EOR 
WEATHER       XI 


INSI     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    E72    024 


TEN  Sa  1206 
5  SgUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


DYNOPTM       SNO     VEL       OXYC 

1525.9 
1526.0 
1525.7 
1522.6 
1521.1 
1520.8 
1520.1 
1519.8 
1519.3 
1518. B 
1518.8 
1519.3 
1519.8 
1519.7 
1519.6 
1517.7 
1514.1 
1510. J 
1505.9 
1501.0 
1499.5 
1496.1 
1495.5 
1494.2 
1494.1 
1492.5 
1490.8 
1491.6 
1491.8 
1469.9 
1489.8 
1492.4 
1492.5 
1492.9 
1491.6 
1491.6 
1492.3 
1491. B 
1492.5 
1492.3 
1493.7 


PU4       TOT    P 


**•*«*••*•*•*•* 


REFID       31  8322 

CONSEC  a02B 

LAT            35  01       N 

LONG       048  00      k 


TEAR  1972 
MONTH  05 
OAT  30 

HUUR     11.6 


80I0P     03566 
SHIP     IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.0 

WEI     8016  20.2 

BAROMETR    1026.2 
CLOUD    T/A 


OIR    EOT    PER 

04       1  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  03  INST    STD    RECOODER  TEN    SO    120* 

WINO-SPO  12  TRACE    DIR                     D  5    SOUAIti      « 

WINO-FOR  DURATION                  00.6  2    SQUARE    *■ 

WEATHER  XI  ORIG    E72    025  1     SQUARE    i» 


CASTNUM/IIME       IVLTTP 


OBS 

00000 

20.83 

36.50 

25.70 

OBS 

00010 

20.80 

36.50 

25.71 

OBS 

00020 

19.45 

36.40 

25.99 

OBS 

00030 

18.60 

36.46 

26.26 

OBS 

000  50 

18.23 

36.43 

26.33 

OBS 

00075 

IB. 10 

36.46 

26.38 

OSS 

00100 

17.80 

36.43 

26.43 

OBS 

00125 

17.53 

36.39 

26.47 

OBS 

00150 

17.45 

36.40 

26.50 

OBS 

00200 

17.28 

36.39 

26.53 

OBS 

002  50 

17.15 

36.38 

26.55 

OBS 

00300 

16.92 

36.37 

26.60 

OBS 

00320 

16.74 

36.34 

26.62 

OBS 

00380 

15.94 

36.19 

26.69 

OBS 

00400 

15.59 

36.10 

26.70 

OBS 

00430 

15.09 

36.04 

26.77 

OBS 

00500 

14.54 

35.97 

26.84 

OBS 

006  00 

13.00 

35.72 

26.9  7 

UBS 

00615 

12.86 

35.70 

26.98 

OBS 

00670 

11.88 

35.54 

27.05 

OBS 

00700 

11.19 

35.41 

27.08 

OBS 

00800 

09.26 

35.23 

27.28 

OBS 

00822 

08.77 

35.17 

27.31 

OBS 

00835 

OB. 55 

35.19 

27.36 

OBS 

00848 

08.28 

35.16 

27.38 

OBS 

00900 

07.75 

35.20 

27.49 

UBS 

01000 

05.89 

35.00 

27.59 

OBS 

01040 

05.52 

35.00 

27.63 

OBS 

01060 

05.90 

35.13 

27.69 

OBS 

01074 

05.97 

35.14 

27.69 

OBS 

0  1100 

05.61 

35.08 

27.69 

U8S 

01148 

05.06 

35.04 

27.72 

OBS 

01160 

05.42 

35.11 

27.73 

OBS 

01200 

05.42 

35.11 

27.73 

OBS 

01223 

05.28 

35.09 

27.73 

UBS 

01300 

05.22 

35.12 

27.77 

OBS 

01400 

04.84 

35.08 

27.78 

OBS 

01450 

04.75 

35.07 

27.76 

OSS 

01475 

04.63 

35.06 

27.79 

OBS 

01500 

04.63 

35.06 

27.79 

DTNOPtH       SNO    VEL       OXTG 

1526.1 

1526.2 

1522.6 

1520.4 

1519.7 

1519.8 

1519.3 

1519. S 

1519.0 

1519.3 

1519.8 

1519.9 

1519.6 

1518.0 

1517.2 

1516.0 

1515.3 

1511.6 

1511.4 

1508.7 

1506.7 

1501.1 

1499.6 

1499.0 

149B.2 

1497.0 

1491.1 

1490.3 

1492.4 

1492.9 

1491.8 

1490.3 

1492.1 

1492.7 

1492.5 

1493.6 

1493.7 

1494.1 

1494.0 

1494.5 


P04      TOT    P        N02         N03         SID)         FH 


••*•••••««*•*•« 
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TABLE  LI.— Continued 


KEFIO       31 

8322 

yE«»     1972 

BOTOP    03926 

tin     TEHP           1><.6 

DIK     h. 

CONStC 

0029 

HONTH       05 

SHIP     IM 

WEI     BULB           lo.4 

■.9       , 

l.»T            35 

05       N 

0  4»             30 

D»Ii    US£        1 

BAKOHETB     102«.5 

SEA 

LONG      o*e 

00       « 

MUUR    2  3.6 

ARtA                05 

CLUUO     I/l 

CL/IR 

4IN0-D1R    36 
wI'JD-SPD    09 
»INO-fl.» 
KEAImEK       XI 


INST    SID    KECORDER 
TRACE     OIK  0 

DURATION  00.5 

OalG     EJ2    026 


TEN  SO  1206 
5  SJUARE  4 
2  SlJUARE  <•» 
I     SJUARE     58 


CASTNliH/TIHE       LVLTYP 


08  S 

00000 

20.94 

36.50 

25. 

.67 

OBS 

000  10 

20.62 

36.48 

25. 

.  74 

ces 

00020 

20.53 

36. 4d 

2i. 

.77 

OBS 

000  30 

19.84 

36.44 

25. 

.92 

OBS 

00050 

18. 8J 

36.42 

26. 

.1  7 

OBS 

000  75 

18.02 

36.40 

26. 

.36 

oes 

00100 

17.57 

36.39 

26. 

.46 

OBS 

00125 

17.44 

36.38 

2o. 

.48 

UBS 

00150 

17.37 

36.3  8 

2o. 

.50 

OBS 

002  00 

17.30 

36.39 

26. 

.53 

OBS 

002  50 

17.  19 

36.39 

26.55 

uss 

00300 

16.91 

36.36 

26. 

.60 

OBS 

00333 

16.78 

36.32 

26. 

.60 

08  S 

00400 

16.02 

36.17 

26. 

.66 

UBS 

005  00 

14.46 

35.92 

26. 

.82 

UBS 

OObUU 

13. Od 

35.  72 

26. 

.95 

OBS 

00643 

12.53 

35.64 

27. 

.00 

UBS 

00670 

12.32 

35.61 

27. 

.02 

OBS 

00700 

11.53 

35.47 

27. 

.06 

OBS 

OOdOO 

08.64 

33.13 

27. 

.30 

UBS 

008  30 

08.31 

35.16 

27. 

.37 

OBS 

00840 

08.34 

35.17 

27, 

.38 

OBS 

008  70 

07.85 

35.16 

27. 

.44 

08  S 

OOSliO 

07.95 

35.19 

27. 

.45 

DBS 

00900 

07.  75 

35.19 

27. 

,48 

UBS 

01000 

06.  5o 

35.14 

27.61 

OBS 

01020 

06.73 

35.20 

27. 

,63 

OBS 

01075 

05.95 

35.11 

27. 

.67 

OBS 

01J85 

06.04 

35.14 

27. 

,68 

OBS 

01100 

05.84 

35.12 

27. 

,o9 

UBS 

01115 

05.93 

35.15 

27. 

.7C 

oes 

01140 

05.58 

35.10 

27. 

.71 

OBS 

01148 

05.68 

35.12 

27.71 

oes 

01160 

05.32 

35.06 

27. 

.  71 

oes 

01178 

05.44 

35.10 

27, 

.72 

oes 

01190 

05.22 

35.06 

27. 

,72 

oes 

01200 

05.40 

35.11 

27, 

.  74 

OBS 

01210 

05. 6d 

35.16 

27. 

.74 

OBS 

01260 

05.36 

35.12 

27. 

,  75 

oes 

01275 

05.42 

35.13 

27, 

.75 

UBS 

01300 

05.00 

35.06 

27. 

,  74 

oes 

01305 

05.21 

35.11 

27, 

.  76 

oes 

01330 

05.30 

35.13 

27, 

.76 

OBS 

01400 

04.73 

35.05 

27. 

,  77 

oes 

01500 

04.53 

35.04 

27, 

,78 

OYNOPTH       SND    VtL       QXY G 

1526.4 
1525.7 
1525.6 
1523.9 
1521.4 
1519.5 
1518.5 
1518.6 
1518.8 
1519.4 
1519.9 
1519.8 
1519.9 
1518.6 
1515.0 
1511 .9 
1510.6 
1510. i 
1507.9 
1498.7 
149d.0 
1498.3 
1 4  96  .  ^ 
1497.5 
1497.0 
1494.0 
1495.1 
1492.8 
1493.3 
1492.8 
1493.4 
1492.4 
1492.9 

1491 .6 
1492.4 

1491 .7 
1492.6 
1494.0 
1493.5 
14J4.0 
1492.6 
1493.6 
1494.4 
1493.2 
1494.0 
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TABLE  LI.— Continued 


DEFIO       11       »Mi 
CONSEC  00)0 

LiT  J«    it      H 

lONb      0«r    5«      li 


CiSINlN/imt       LVII«I> 


IIM 

147; 

noior  0*572 

•  IK 

1ENP           19.6 

DItt    HGf    P(K 

XINO-Ullt    0) 

INST   sro  kECOKoer) 

TEN    SO    1206 

XONIM 

OS 

SHIP     IM 

•  CI 

nul8           16.7 

0) 

2          2 

.(IND-SPO    07 

latCE  oifi                0 

5   soutaf     2 

0>V 

31 

Q<T>  use     1 

BAHOHEIN     1027.6 

SE< 

MIND-FUK 

DURATION                  00.9 

2    SUU'RE    *6 

MUUR 

11  .i 

AHtl               05 

CliWO    I/» 

Cl/IB 

rttATMCM        Xt 

UalG    E72    02  7 

1    SOU««E    *7 

.Vl'»l> 

OEflH 

ttxp 

Stl. 

SIONt-l 

DVNOPIH 

SNO    VEl. 

OHYG               PJ* 

TOf    P          N02          H0\ 

S103         PM 

OBS 

00000 

21.07 

)6.51 

25.6* 

1526.8 

OBS 

000  10 

21.05 

)6.51 

25.65 

I5i6.9 

0»% 

00020 

20.99 

)6.51 

25.66 

1526.9 

OBS 

000  >0 

20.02 

36.52 

25.93 

152*.  5 

UBS 

oooso 

16.67 

36.51 

26.26 

1521.0 

OBS 

ooo/s 

IB. 12 

3o.*6 

26.38 

1519,8 

OBS 

00100 

17. B7 

36.** 

26. *2 

1519.5 

OBS 

OOlii 

17.70 

36.  ■.3 

2o.*6 

1519.* 

OBS 

001  so 

17.*2 

)6.)B 

26. *9 

1518.9 

OBS 

00^00 

17.)* 

J6.*0 

26.52 

1519.5 

OBS 

002  50 

17.2* 

)6.*0 

26.55 

1520.1 

OBS 

00)00 

16.95 

36. )8 

26.60 

1520.0 

DBS 

00*00 

15.97 

)6.18 

26.66 

1516.* 

OBS 

004*0 

15. *1 

)6.08 

26.7  3 

1517.2 

OBS 

oosoo 

1*.»5 

36.0) 

26.82 

1516.* 

CIBS 

OUKOO 

1).50 

)5.77 

26.90 

151).) 

JBS 

006  60 

12.58 

35.6* 

20.99 

1511.* 

OSS 

ooroo 

12.01 

35.51 

27.00 

1509.6 

OBS 

OODOO 

09.38 

35.2* 

27.26 

1501 .6 

JBS 

00112a 

08.73 

35.17 

27.31 

1*99.5 

OBS 

1,0060 

08.23 

35.  16 

27. )t 

1*98.2 

UBS 

00900 

07.89 

35.19 

27. *6 

1*97.6 

OBS 

01000 

06.0) 

35.02 

27.59 

1*91.7 

OBS 

0102S 

05.81 

)5.01 

27.61 

1*91.2 

oes 

OlOSO 

06.0) 

)5.10 

27.65 

1*92.7 

UBS 

01062 

05.89 

)5.  10 

27.67 

1*92.1 

OBS 

0106S 

05.96 

)5.1) 

27.66 

1*9). 0 

OBS 

01100 

05.9) 

)5.  13 

27.69 

1*93.1 

UBS 

0112) 

05.91 

35.15 

27.70 

149). 5 

OBS 

011*5 

05.91 

35.16 

27.71 

1*93.8 

OBS 

01190 

05. *2 

35.10 

27.73 

1*92.5 

UBS 

01200 

05. *9 

)j.l2 

27.73 

1*9). 0 

OBS 

012*0 

05.11 

35.07 

27.7* 

1*92.1 

UBS 

01  100 

0*.9) 

35.0* 

27.7* 

1*92 .) 

OBS 

01)2S 

0*.S2 

35.05 

27.76 

1*92.) 

OBS 

01352 

0*.9* 

35.08 

27.77 

1*9).) 

UBS 

01)70 

0*.70 

35.0* 

27.76 

1*92.5 

UBS 

01*00 

o*.5a 

35.03 

27.77 

1*92.5 

OBS 

01500 

0*.36 

35.01 

27.78 

1*93.3 

OBS 

01750 

0«.0* 

35.00 

27.60 

1*96.1 

OBS 

02000 

03.8) 

35.00 

27.83 

1*99.5 

UBS 

02190 

0).81 

35.02 

27.8* 

1502.5 

OBS 

02500 

0).*6 

)5.00 

27.86 

1506.5 

UBS 

02660 

0).2) 

3*.  96 

27.85 

1506.2 

JBS 

03000 

02.99 

3*.  96 

27.06 

1513.0 

• 

BEFIU       31       8322 
CONSEC  00)1 

HI  35   03      N 

LONC       0*8    01        H 


Tt«  1972 
HONtn  05 
Off  31 

HOUR    2  3.7 


SOTOP  0*22* 
SHIP  IM 

otT>  use  1 

tREl      05 


AIR    TEMP  19.0 

HEX    bULB  16.2 

BAPOHETR     1027.5 
tlOUO    T/» 


OIR    HGI  PER             alMO-OIR    06  INST     STD    RECORDER  TEN    SO    1206 

*«      2  X              aIND-SPD   07  TRACE    OIR                      D  5    SQUARE       * 

SEA  UINO-FOR  DURATION                  00.*  2     SQUARE    *S 

CL/TR  HEATHED       XI  ORIG    E 72    028  1     SQUARE    51 


CASTNUX/TINE   IVIITP 


OyNOPTH       SNO    VEL       UXVG 


PO*      TOT    P 


08  S 

ooooo 

21.26 

)6.52 

25.60 

UBS 

OOOIO 

21.05 

36.51 

25.65 

uas 

00020 

20. *6 

36.5* 

25.83 

CBS 

00030 

19.76 

36. *3 

25.93 

DBS 

000)7 

18.95 

36.50 

26.20 

OBS 

00050 

18.7) 

)6.50 

26.25 

OBS 

00075 

16.27 

36.*  7 

26.35 

OSS 

00100 

18.02 

)6.** 

26.39 

OBS 

00125 

17.76 

36. *3 

26.** 

OBS 

00150 

17.5* 

36. *0 

26. *7 

OSS 

00200 

17.)) 

36.39 

26.52 

uBS 

00250 

17.2* 

36. *0 

26.55 

OSS 

00)00 

17.0* 

36.39 

26.59 

OBS 

0U)*0 

16.91 

36.38 

26.6  1 

oes 

00*00 

16.  1  4 

36.20 

26.6* 

OBS 

00**0 

15.35 

36.06 

26.7* 

OBS 

00*69 

1*.82 

36.0* 

26.63 

OSS 

0O500 

1*.0) 

36.0* 

26.63 

OBS 

OOoOO 

1).27 

35.76 

26.9* 

UBS 

00  700 

11.6* 

35.52 

27.06 

OSS 

00  766 

09.99 

35.29 

27.20 

OSS 

00800 

09.55 

35.25 

27.2* 

UBS 

00827 

OS.  76 

35.18 

27.32 

OBS 

00656 

08.22 

35.13 

27.36 

OBS 

00900 

07.89 

35.17 

27.** 

OBS 

009)2 

07. «J 

35.17 

27.51 

OBS 

01000 

07.10 

)5.17 

27.56 

OBS 

01100 

06. *6 

35.19 

27.66 

UBS 

01122 

06.2) 

35.17 

27.68 

OBS 

01200 

05. *5 

35.06 

27.71 

OBS 

01212 

05.  )2 

)5.06 

27.71 

OBS 

012)0 

05.12 

)5.05 

27.72 

UBS 

01)00 

0*.96 

35.05 

27.7* 

OBS 

01*00 

0*.63 

35.03 

27.76 

UBS 

01*70 

0*.*6 

35.02 

27.77 

OBS 

01500 

0*.*9 

35.0* 

27. 7S 

1527.) 
1526.9 
1525.5 
1523.7 
1521.6 
1521.2 
1520.) 
1519.9 
1519.6 
1519.3 
1519.5 
1520.1 
1520.) 
1520.5 
1519.1 
1517.0 
1516.1 
1515.) 
1512.6 
1508.* 
1503.3 
1502.2 
1*99.6 
1*96.1 
1*97.5 
1*96.) 
1*46.2 
1*95.) 
1*4*. 6 
1*92.8 
1*42.5 
1*91  .9 
1*92.* 
1*92.7 
1*9). 2 
1*9). 9 
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TABLE  LI.— Continued 


«6flO       }1       8322             YEAR     1972             8UT0P     0*023             SIR     lEHP          20.0             DIR    hGI     Pf R             WIND-OIR    07              INST     STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC               0032             MONTH       06             SHIP     IH                        WET    aULb           17.0                07       I          2                ^l-^D-SPO    07             TRACE    JIR                        L)  5     SJUAKE        2 

LAT             3*    59       N            OAY             01             DATA    USE        1             BAROHETR     1027.4             SEA                                    41N0-FJR  OURAIIJN                   00.*  2     SjUARE     *6 

LONG       0*8    0*       N             HOUR     1 L .6             AREA               05             CLOUD    T/A                              Ct/TR                              WEATHER        Kl  ORIG    E 72    029  1     SOUARE     *B 

P]4  TOT     P          H02          nOi  SIJ3         PH 


YEAR 

1972 

80TOP     0*023 

AIR 

TEMP         20.0 

DIR    hGT     PER 

WIND-OIR    07 

MONTH 

06 

SHIP     IH 

WET 

8ULb           17.0 

07 

1          2 

^l-^D-SPD    07 

UAY 

01 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1027.* 

SEA 

WINO-FJR 

HOUR 

11.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

lVLTYP 

UEPTH 

TEMP 

SAl 

SIGMA-I 

UYNOPTH 

SND    VEL 

JXYG               P3 

DBS 

00000 

21.21 

36.59 

25.66 

1527.2 

oes 

000  10 

21.08 

36.57 

25.68 

1527.0 

ues 

00020 

20.56 

36.55 

25.81 

1525.8 

06  S 

00J30 

19.55 

lo  .  5  7 

26.10 

1523.2 

DBS 

00050 

18.85 

36.50 

26.22 

1521.5 

08  S 

00075 

18.37 

36. *7 

26.32 

1520.5 

08  S 

00100 

18.10 

36. *6 

26.38 

1520.2 

08  S 

00125 

17.91 

36.** 

2o.*l 

1520.0 

u8S 

00150 

17.70 

36. *0 

26.** 

1519.8 

oas 

002  00 

17.55 

36.** 

26.50 

1520.2 

OBS 

002  30 

17.11 

36.37 

26.51 

1519. J 

U8S 

002  50 

17.3* 

36. *2 

25.54 

1520.* 

OBS 

00300 

17.16 

36. *1 

26.57 

1520.6 

OBS 

00*00 

16.** 

36.26 

26.63 

1520.0 

OBS 

00  500 

1*.95 

36.01 

26.78 

1516.7 

CBS 

00600 

13.3* 

35.75 

26.92 

1512.8 

OBS 

00627 

13.13 

35.7* 

26.96 

1512.5 

OBS 

007  00 

11.86 

35.52 

27.0* 

1509.1 

OBS 

00800 

09.37 

35.22 

27.25 

1501.5 

08  S 

00922 

08.91 

35.15 

27.27 

1500.1 

OBS 

008*0 

08.39 

35.13 

27.34 

1*98.* 

OBS 

00900 

0  7.76 

35.17 

27. *6 

1*97.0 

OBS 

0092* 

07.7* 

35.18 

27. *7 

1*97.* 

oes 

01000 

06.8* 

35.  15 

27.58 

1*95.1 

OBS 

01100 

05.29 

3*.  99 

27.65 

1*90.* 

OBS 

01130 

05.0* 

3*. 98 

27.68 

1*89.8 

OBS 

0U6* 

05.  12 

3*.  99 

27.67 

1*90.6 

OBS 

Oil  70 

0*.97 

3*. 99 

27. 6S 

1*90.2 

08  S 

oueo 

05.0* 

35.02 

27.71 

1*90.7 

OBS 

01200 

0*.95 

35.01 

27.71 

1*90.7 

OBS 

012*3 

0*.72 

3*. 98 

27.71 

1*90.* 

OBS 

01300 

0*.65 

3*. 99 

27.73 

1*91.1 

OBS 

01*00 

0*.5O 

35.00 

27.75 

1*92.2 

UBS 

01500 

0*.27 

3*. 99 

27.77 

1*92.9 

REFIO        31       8322  YEAR     1972  BOlOP    0*389  AIR     TEMP  19.1  OIR     HOT     PER  WI^O-OIR     08  INST     STO    RECORDER  TEN    SO    1206 

CONSEC  0033  MONTH       06  SHIP    IH  WET    BULB  16.1  08       2  2  «IND-SPO    06  TRACE    OIR  D  5     SOUARE       * 

LAT             35    00       N             DAY  01             DATA    USE        1             bAROMETR     1027.5             SEA                                    WI10-FUR                     DURATION                  00.*             2     SOUARE    *8 
LONG       0*8    06       W             HOUR    23.5             AREA                05             ClOOO    T/A                              CL/TS                              WEATHER       XI             ORIG    E72    030                              1     SOUARE     58 

CASTNLM/T IMt       LVLTYP  DEPTH                   TEMP                SAL  SIGMA-T          DYNDPTH       SND     v£L       UXVG               Pn*       TOT     P          N02          N03          5103         PH 

21.5         OBS  00000  21. *6  36.60  25.60  1527.9 

OBS  00010  21.0b  36.56  25.68  1527.0 

UBS  00020  20.58  36.5*  25.80  1525. d 

08S  00030  19.63  36.53  26.04  1523.4 

OBS  00050  18.60  36.49  26,28  1520.8 

OBS  00075  18.18  36.46  26.36  1520.0 

OBS  OOIOO  17.95  36.4*  26. *0  1519,7 

OBS  00125  17.76  36,42  26,44  1519.5 

UBS  00150  17.56  36.39  26.46  1519.3 

OBS  00175  17.36  36.36  26.49  1519,1 

GBS  00200  17.43  36.42  26,52  l5lv,8 

OBS  00250  17.23  36.40  26.55  1520. u 

OBS  00300  16.95  36.36  26.59  1520.0 

UBS  00*00  16.03  36.20  26.68  1513.6 

OBS  00*80  1*.86  36.00  26.79  1516,1 

OBS  00500  1*.81  36,01  26.81  1516.2 

OBS  00600  13.21  35.73  26,93  1512,3 

ues  00700  11,58  35, *7  27.05  1500.1 

OBS  00800  09.3*  35.2*  27.27  1501.* 

08S  00803  09.39  35,24  27.26  1501.7 

oes  00866  08.17  35.13  27.37  149o.O 

OSS  00875  OB. 28  35.16  27.16  149>i.6 

OBS  00900  07.95  35.18  27.44  1497.8 

UBS  01000  06.50  35.10  27.59  1493.7 

OBS  01018  05.91  35.01  27.59  1491.5 

OBS  01040  05.65  35.01  27.63  14S0.9 

08$  01056  05.85  35.09  27,66  1492,0 

OBS  01095  05.20  34.98  27.66  1489.9 

OBS  01100  05.29  35.04  27.69  1490.* 

OBS  01118  05.80  35.13  ^7.70  1492.) 

OBS  01148  05.94  35.14  27.70  1*93.6 

OBS  01200  05, *6  35.10  27.72  1*92,9 

UBS  01300  05.07  35.08  27.75  1*92.9 

UBS  01330  05,10  35.09  27.76  149J.6 

OBS  01350  0*.93  35.06  27.75  1*93.2 

UBS  01357  05.00  35.0a  27.76  1493.6 

OBS  01393  04.61  35,02  27.76  1492,5 

OBS  01400  04,76  35.06  27.77  1493.3 

OBS  01408  04,56  35.05  27.79  1*92.6 

OBS  01*39  0*.69  35.06  27.78  1493.7 

OBS  01500  04.47  35.02  27.77  1493.7 
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TABLE  LI.— Continued 


REFIO       31  8322 

CONSEC  0034 

HI              35  00       N 

LONG       0<i7  59       M 


YE«I>  1972 
MONTH  06 
Oil  02 

HOUR     U.6 


60IDP     04206 
SHIP     IH 
U<IA    USt       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.8 

ilET    BULB  17. 8 

BARaHETR     1028.0 
CLOUO    T/A 


OIK    HOT    PER 

17      3         2 
SEA 
Cl/IR 


■IINO-OII)     IS 
UIND-SPD    16 
WINO-FUR 
HEATHER       XI 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

GRIG    E72    031 


TEN  SO  120k 

5  SQUARE  * 
2  SQUARE  46 
I  SQUARE  37 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


OSS 
UBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 

oes 

OBS 
J8S 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

UBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 

UBS 
OSS 

oes 

OBS 
OSS 
DBS 

ues 
oes 

OBS 
OBS 

oes 

OBS 


000  00 
00010 
0002U 
00030 
000  50 
00075 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00342 
00400 
00464 
00500 
00600 
00620 

007  00 
00712 
00740 

008  00 

ooeio 

00650 
00900 
00923 
00933 
00992 
01000 
01100 
01135 
01160 
01200 
01250 
01270 
01300 
01325 
01342 
01362 
01400 
01440 
01500 


TEHP 

21.18 
21.17 
2  0.92 
20.08 
18.77 
18.14 
17.86 
17.68 
17.49 
17.36 
17.16 
16.86 
16.56 
15.82 
14.96 
14.76 
13.22 
13.10 
11.99 
11.59 
11.  19 
09.88 
09.40 
08.45 
07.78 
07.42 
07.51 
06.85 
07.00 
06.06 
05.93 
05.98 
05.72 
05.56 
05.56 
05.34 
04.99 
05.04 
04.74 
04.67 
04.54 
04.51 


SAL 

30.52 

36.53 
36.49 
36.54 
36.50 
36.43 
36.42 
36.40 
36.41 
36.41 
36.39 
36.35 
36.  SO 
36.14 
36.02 
35.99 
35.75 
35.74 
35.55 
35.47 
35.44 
35.28 
35.19 
35.13 
35.17 
35.16 
35.20 
35.15 
35.21 
35.14 
35.15 
35.18 
35.15 
35.14 
35.15 
35.12 
35.07 
35.09 
35.04 
35.03 
35.01 
35.03 


SIGMA-T  OVNOPTH       SNU    VEL       OXVC 


P34       TOT    P 


25.62 
25.63 
25.67 
25.93 
26.24 
26.35 
26.41 
26.44 
26.49 
26.53 
26.56 
26.60 
26.63 
26.68 
26.78 
26.81 
26.95 
26.96 
27.04 
27.05 
27.10 
27.21 
27.22 
27.  33 
27.46 
27.51 
27.52 
27.58 
27.60 
27.68 
27.70 
27.72 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 


1527.1 
1527.2 
1526.7 
1524.6 
1521 .3 
1519.8 
1519.4 
1519.3 
1519.2 
1519.6 
1519.8 
1519.7 
1519.4 
1517.9 
15  16.1 
1516.1 
1512.4 
1512 .3 
1509.6 
150B.3 
1507.4 
1503.5 
1501.8 
1490.8 
1497.1 
1496.1 
1496.7 
1495.0 
1495.8 
1493.7 
1493.7 
1494.4 
1494.0 
1494.2 
1494.5 
1494.1 
1493.0 
1493.5 
1492.6 
1492.9 
1493.0 
1493.9 


REFID       31       8322 

TEAR 

1972. 

SOIDP    03658 

AIR 

TEHP           19.6 

OIR    HOT    PER 

MIND-OIR    03 

CONSEC              0035 

MUNTH 

1       06 

SHIP    IH 

WET 

SULb           17.3 

08       4          3 

XIND-SPO    17 

LAT             35    00       N 

DA* 

02 

DATA    USt       1 

6AK0METR     1027.2 

SEA 

HINO-fOR 

LONG       048    02       U 

HOUR 

23.5 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

■LEATHER       XI 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNUPTH 

SND     VEL 

UXYC               P3' 

23.5 

OSS 

00000 

21.44 

36.59 

25.60 

1527.8 

OSS 

00010 

21.39 

36.58 

25.61 

1527.6 

OBS 

00U20 

21.01 

36.55 

25.69 

1527.0 

DBS 

00030 

19.84 

36.49 

25.96 

1523.9 

OSS 

000  50 

16.70 

36.47 

26.24 

1521.1 

UBS 

00075 

18.26 

36.45 

26.3  3 

1520.2 

OBS 

00100 

18.03 

36.45 

26.39 

1520.0 

OBS 

00125 

17.64 

36.44 

26.43 

1519.8 

OBS 

00150 

17.63 

36.41 

26.46 

1519.6 

OBS 

00200 

17.35 

36.36 

26.51 

1519.5 

OSS 

002  50 

17.32 

36.42 

26.54 

1520.3 

oes 

00300 

17.01 

36.38 

26.59 

1520.2 

OSS 

00360 

16.62 

36.30 

26.62 

1519.9 

OBS 

00400 

16.10 

36.21 

26.67 

1518.9 

OSS 

0O4  70 

14.94 

35.99 

26.77 

1516.1 

OBS 

00500 

14.74 

36.00 

26.82 

1516.0 

OBS 

00600 

13.16 

35.73 

26.94 

1512.2 

QBS 

00650 

12.68 

35.64 

26.97 

1511.3 

oes 

00700 

11.62 

35.49 

27.06 

1506.3 

OSS 

ooeoo 

09.47 

35.25 

27.26 

1501.9 

OBS 

ooeii 

09.01 

35.17 

27.27 

1500.3 

OSS 

ooe40 

08.51 

35.17 

27.35 

1496.9 

OSS 

00900 

07.90 

35.18 

27.45 

1497.6 

OBS 

00962 

06.77 

35.06 

27.52 

1494.4 

OSS 

01000 

06.53 

35.10 

27.58 

1493.8 

OBS 

01050 

05.76 

35.00 

27.60 

1491.4 

OBS 

01082 

06.08 

35.12 

27.66 

1493.4 

OSS 

01100 

05.74 

35.06 

27.65 

1492.3 

oes 

01122 

05.87 

35.12 

27.68 

1493.3 

oes 

0117S 

05.48 

35.08 

27.70 

1492.6 

IBS 

01185 

05.54 

35.11 

27.72 

1493.0 

jes 

01200 

05.51 

35.11 

27.72 

1493.1 

OBS 

01230 

05.28 

35.07 

27.72 

1492.6 

OBS 

01244 

05.35 

35.10 

27.73 

1493.2 

OBS 

01260 

05.08 

35.06 

27.73 

1492.3 

OSS 

01300 

05.13 

35.08 

27.74 

1493.2 

oes 

01360 

04.81 

35.04 

27.75 

1492.8 

OBS 

01378 

04.90 

35.07 

27.76 

1493.5 

oes 

01400 

04.69 

35.03 

27.76 

1493. 0 

oes 

0144S 

04.85 

35.08 

27.78 

1494.5 

OBS 

01490 

04.66 

35.05 

27.77 

1494.5 

OSS 

01500 

04.65 

3S.07 

Z1.19 

1494.6 

• 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIC    E72    032 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    56 
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TABLE  LI.— Continued 


REFID       31       ai22 
CONSEC  Ja36 

LIT  3%    03       N 

LUNG       0*7    59       H 


TEIR 

1972 

BOTDP    03749 

AIR 

TEHP         20.7 

OIR 

hur    PL  R 

HINO-DIR 

06 

INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTh 

1       06 

SHIP    IM 

ilET 

BULB          18.7 

06 

4          3 

1<I10-SP0 

21 

TRACE    OIR                        0 

5     SUUARE       4 

D4y 

03 

OATt    USE       1 

8AR0METR    1027.7 

SEA 

-INO-FUH 

DURATION                   00.5 

2    SBUARE     46 

HOUR 

11.6 

ARE*              05 

lLOUU    T/4 

CL/TH 

WEATHER 

XI 

ORIC    E72    083 

1     SQUARE    5  7 

LVLTTP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNOPTH 

SND     VtL 

UXTG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

5103        PH 

OSS 

00000 

21.33 

36.58 

25. 6i 

1527.5 

OBS 

00010 

20.99 

36.56 

25.70 

1526.8 

08  S 

000  <:a 

20.67 

36.57 

25.80 

1526.1 

jes 

000  30 

19.92 

36.55 

25.98 

1524.2 

OBS 

00050 

19.15 

36.53 

2o.l7 

1522.4 

U8S 

00075 

18.53 

36.49 

26.30 

1521.0 

OBS 

00100 

18.31 

36.48 

26.34 

1520.8 

UBS 

00125 

18.03 

36.45 

26.39 

1520.4 

UBS 

00150 

17.84 

36.45 

26.44 

1520.2 

nes 

00200 

17.57 

36.43 

26.49 

1520.2 

ues 

00210 

17.45 

36.40 

26.50 

1520.0 

OBS 

002 ',0 

17.35 

36.40 

26.52 

1520.2 

OBS 

002  50 

17.39 

36.43 

26.53 

1520.5 

UBS 

00300 

17.16 

36.40 

26.57 

1520.6 

UBS 

00360 

16.93 

36.37 

26.60 

1520.9 

OBS 

00400 

16.64 

36.31 

26.62 

1520.6 

UBS 

00500 

15.33 

36.04 

26.72 

1517.9 

jes 

00600 

13.68 

35.79 

26.88 

1514. J 

UBS 

00700 

11.79 

35.50 

27.04 

1508.9 

OBS 

008  00 

09.70 

35.24 

27.21 

1502.8 

OBS 

00850 

08.54 

35.14 

27.32 

1499.1 

OBS 

00900 

07.92 

35.17 

27.44 

1497.7 

UBS 

01000 

06.69 

35.11 

27.57 

1494.5 

OBS 

01068 

05.85 

35.08 

27.66 

1492.2 

OBS 

01084 

05.97 

35.13 

27.68 

1493.0 

OBS 

01100 

05.90 

35.12 

27.68 

1493.0 

OBS 

01125 

05.61 

35.08 

27.69 

1492.2 

OBS 

01200 

05.37 

35.09 

27.72 

1492.5 

OBS 

01215 

05.26 

35.07 

27.72 

1492.3 

U8S 

01220 

05.34 

35.11 

27.74 

1492.7 

OBS 

01300 

04.86 

35.04 

27.74 

1492.1 

UBS 

01355 

04.75 

35.03 

27.75 

1492.5 

OBS 

01382 

04.52 

35.00 

27.75 

1491.9 

UBS 

01390 

04.56 

35.01 

27.75 

1492.3 

OBS 

01400 

04.55 

35.00 

27.75 

1492.4 

OBS 

01440 

04.39 

34.99 

27.76 

1492.4 

OBS 

01500 

04.32 

35.00 

27.77 

1493.1 
1* 

REFID      31       3322 
CONSEC  0037 

CAT  35   05      N 

LONG      047    55. 5H 


YEAR 

1972 

BOTOP    04123           AIR 

TEMP          20.0 

DIR 

HOT    PER 

UIND-DIR 

03 

INST    STO   RECORDER 

TEN   Sa    1206 

MONTH       06 

SHIP    IH 

BET 

eULB          18.2 

06 

4         3 

ilND-SPD 

15 

TRACE  am                D 

5   SOUADE       4 

DAY 

03 

DATA    USE 

1             BAROMEIH    1027.4 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SQUARE    46 

HOUR 

23.5 

AREA 

05             CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E72    034 

1    SQUARE    57 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT    P         N02         N03 

SI03        PH 

OBS 

00000 

20.96 

36.50 

25.66 

1526.5 

OBS 

00010 

20.69 

36.46 

25.67 

1526.4 

OBS 

00020 

19.84 

36.42 

25.90 

1523.7 

OBS 

00030 

19.09 

36.40 

26.09 

1521.6 

OBS 

00050 

18.26 

36.42 

26.31 

1519.6 

OBS 

000  75 

17.99 

36.43 

26.39 

1519.4 

OBS 

00100 

17.69 

36.40 

26.44 

1516.9 

OBS 

00125 

17.52 

36.38 

26.46 

1518.8 

UBS 

00150 

17.41 

36.39 

26.50 

1516.9 

OBS 

00200 

17.32 

36.39 

26.52 

1519.5 

OBS 

002  50 

17.18 

36.40 

26.56 

1519.9 

OBS 

00300 

16.99 

36.38 

26.59 

1520.1 

OBS 

00350 

16.62 

36.31 

26.63 

1519.7 

OBS 

004  00 

15.82 

36.15 

26.69 

1517.9 

OBS 

00440 

15.13 

36.01 

26.74 

1516.3 

UBS 

00500 

14.68 

35.99 

26.62 

1515.6 

OBS 

00600 

13.49 

35.79 

26.92 

1513.3 

OBS 

00700 

11.75 

35.52 

27.06 

1508.6 

OBS 

OOBOO 

09.61 

35.27 

27.21 

1503.2 

OBS 

00811 

09.60 

35.22 

27.21 

1502.5 

OSS 

00660 

06.70 

35.16 

27.33 

1500.0 

OBS 

00900 

07.96 

35.12 

27.39 

1497.8 

OBS 

OlOOO 

04.75 

35.14 

27.56 

1494.7 

OBS 

01020 

06.62 

35.16 

27.59 

1495.4 

OBS 

01030 

06.69 

35.14 

27. S9 

1495.0 

OBS 

01100 

06.16 

35.11 

27.64 

1494.0 

OBS 

OHIO 

05.96 

35.09 

27.65 

1493.4 

OBS 

01200 

05.70 

35.13 

27.71 

1493.9 

OBS 

01225 

05.79 

35.16 

27.73 

1494.7 

OBS 

01236 

05.59 

35.12 

27.72 

1494.0 

oes 

01246 

05.62 

35.14 

27.73 

1494.3 

OBS 

01300 

05.25 

35.09 

27.74 

1493.7 

3BS 

01400 

04.95 

35.09 

27.77 

1494.1 

its 

01419 

04.79 

35.06 

27.77 

1*93. a 

OBS 

01430 

04.91 

35.09 

27. 7« 

149*.* 

OBS 

OISOO 

04.57 

35.04 

21. 76 

•••••••< 

1*94.2 

>• 
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TABLE  LI.— Continued 


KEFIO       31       8322  YEAR     19T2  BOTOP    04297 

CONSEC  0038  HONTh       06  SHIP    IH 

LAI  35    05       N  DAY  0*  OATA    USf        1 

tONG       047    58       W  HOUR     11.6  AREA  05 


Alk     TEMP  20,6 

WET     rtUlB  19.2 

ttAHOMETH     1025.8 
LLUUO     T/A 


OIR    HGI 

PER 

KINO-OIR 

OS 

INST    STD    RECDHOER 

TEN    Sa    1206 

04      } 

^ 

rtlNO-SPD 

l(> 

TRACE    OIR                        n 

5     SUU&RE        4 

SE4 

•4IN0-FUR 

OUR»TIQN                   00.4 

2     SJU«RE     »6 

CL/IB 

KtJIHEa 

XI 

onio    tn    035 

1     SQU4RF     57 

CASTNOM/T IMt       LVLTYP 


OYNOPTM        SNO     VE  L        OXYG 


PCMt        TOT     P 


UBS 

00000 

20.98 

36.49 

25.65 

OBS 

000  lU 

20.97 

36.49 

25.65 

jes 

000  <fO 

20.27 

36.43 

25.80 

UBS 

00030 

19.22 

J6.42 

26.07 

oas 

oooso 

IB. 41 

36.44 

20.29 

QBS 

000  75 

18.01 

36.42 

26.3  7 

OBS 

00100 

17.83 

36.4  3 

26.43 

oas 

00125 

17.64 

36.41 

26.46 

UBS 

00150 

17.50 

36.40 

26.48 

OBS 

001  70 

17.38 

36.38 

26.50 

UBS 

001  75 

17.42 

36.41 

26.51 

UBS 

002  00 

17.34 

36.4  0 

26.52 

OBS 

00250 

17.15 

36.39 

26.56 

OBS 

00300 

16.95 

36.37 

26.59 

OBS 

00350 

16.60 

36.30 

26.62 

OBS 

004  00 

15.83 

36.13 

26.67 

OSS 

004  50 

15.18 

36.02 

26.74 

OBS 

00500 

14.76 

35.99 

26.81 

UBS 

00600 

13.64 

35.80 

26.90 

OBS 

006  5  7 

12.98 

35.70 

20.96 

OBS 

00700 

12.04 

35.54 

27.02 

OBS 

008  00 

09.60 

35.25 

27.23 

OBS 

00821 

09.09 

35.  18 

27.26 

OBS 

00828 

09.22 

35.24 

27.29 

OBs' 

00871 

08.30 

35.15 

27.37 

UBS 

00*3  00 

08.08 

35.18 

27.42 

OBS 

00972 

07.02 

35.  13 

27.54 

UBS 

00979 

07.  12 

35.16 

27.55 

OBS 

01000 

06.98 

35.20 

.:7.60 

OBS 

01033 

06.94 

35.19 

27.60 

OBS 

01100 

06.37 

35.19 

27.68 

OBS 

01160 

05.79 

35.13 

27.70 

OBS 

Oil  76 

05.97 

35.  19 

27.73 

oas 

01200 

05.74 

35.14 

27.72 

UBS 

01221 

05.50 

35.10 

27.72 

OBS 

01239 

05.57 

35.14 

27.74 

OBS 

01300 

05.11 

35.08 

27.75 

UBS 

01335 

05.06 

35.07 

27.74 

OBS 

01345 

04.81 

35.03 

27.  74 

OBS 

01400 

04.65 

35.02 

27.75 

OBS 

01445 

04.52 

35.02 

27.77 

oes 

01500 

04.51 

35. j3 

27.78 

1526.5 
1526 .o 
1524.9 
1522.1 
1520.2 
1519.5 
1519.4 
1519.2 
1519.2 
1519.1 
1519.4 
1519.5 
1519.8 
1520.0 
1519.7 
1517.9 
1516.6 
1516.1 
1513.8 
1512.5 
1509.8 
1502.4 
1500. a 
1501.4 
1498.6 
1498.3 
1495.3 
1495.9 
1495.7 
1496.1 
1495.0 
1493.6 
1494.6 
1494.1 
1493.4 
1494.0 
1493.1 
1493.4 
1492.6 
1492,8 
1493.0 
1493.9 


*• •«*«**•• 


KEF  10        31  8322 

LUNSEt  U039 

LAT              34  5  8       N 

LONG       04  7  59       H 


CASINUM/I IME       LVCTYP 


YEAR 

1972 

BQTDP    04389 

AIK 

TEHP         20.0 

OIR    HGT    PER 

UIND-OIR    15 

INST     STD    RECORDER 

MONTH 

06 

SHIP     IH 

.•ET 

BULB          17.9 

15 

3          3 

MnO-SPD    17 

TRACE    DIR                        0 

OAI 

04 

UATA    USE        1 

8ARUMETR     1025.8 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION                  00.4 

HUUR 

23.3 

AREA               05 

CLOl 

II)     1/4 

CL/TR 

mEATHER        XI 

ORIG    E72    036 

VLUP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-r 

OVNDPTH 

SND    VEL 

OXVC                P34 

TOT    P          N02          N03 

OBS 

00000 

21.33 

36.50 

25.56 

1527.4 

UBS 

000  10 

21.33 

36.51 

25.57 

1527.6 

UBS 

00020 

21.05 

36.48 

25.62 

1527 .U 

UBS 

000  30 

2C.30 

36.44 

25.80 

1525.1 

OBS 

00050 

18.87 

36.41 

26.15 

1521 .5 

OBS 

00075 

18.24 

36.44 

20.33 

1520.1 

OBS 

00100 

17.88 

36.43 

26.41 

1519.5 

OBS 

00125 

17.53 

36.40 

26.45 

1519.1 

oas 

00150 

17.41 

36.  37 

26.48 

1518.9 

UBS 

002  00 

17.31 

36.39 

26.52 

1519.4 

UBS 

00250 

17.17 

36.39 

26.56 

1519.8 

UBS 

00300 

17.05 

36.39 

26.59 

1520.3 

CBS 

00369 

16.55 

36.30 

26.64 

1519.8 

OBS 

00400 

16.15 

36.20 

20.65 

1519.0 

OBS 

00500 

14.96 

36.01 

20.78 

1516.7 

J8S 

00600 

13.75 

35.82 

20.89 

1514.2 

UBS 

006  70 

12.84 

35.69 

26.98 

1512.2 

OBS 

00700 

12.20 

35.57 

27.01 

1510.4 

UBS 

00800 

10.07 

35.29 

27.19 

1504.2 

oas 

00860 

OS. 67 

35.14 

27.30 

1499.8 

UBS 

00868 

08.75 

35.20 

27.33 

1500.3 

UBS 

00900 

oa.i8 

35.17 

27.40 

1498.6 

OBS 

00962 

07.29 

35.15 

27.52 

1496.2 

UBS 

00980 

07.27 

35.16 

27.53 

1496.5 

UBS 

01000 

06.91 

35.11 

27.54 

1495.3 

OBS 

01033 

06.53 

35.13 

27.61 

1494.4 

OBS 

01055 

06.48 

35.14 

27.62 

1494. o 

CBS 

01066 

06.21 

35.09 

27.62 

1493.6 

OBS 

01088 

06.11 

35.12 

27.65 

1493.6 

OBS 

01100 

06.20 

35.16 

27.67 

1494.3 

IBS 

01111 

06.05 

35.13 

27.67 

1493.8 

ues 

01128 

06.09 

35.16 

27.69 

1494.3 

OBS 

01152 

06.04 

35.16 

27.69 

1494.5 

OBS 

01200 

05.51 

35.10 

27.71 

1493.1 

oas 

01210 

05.62 

35.12 

27.72 

1493.7 

UBS 

0  1220 

05.40 

35.10 

27.72 

1493.2 

OBS 

01232 

05.65 

35.15 

27.74 

1494.2 

OBS 

01255 

05.32 

35.10 

27.74 

1493.2 

OBS 

01287 

05.33 

35.10 

27.74 

1493.8 

uBS 

OIJOO 

04.95 

35.04 

27.73 

1492.4 

OBS 

01338 

04.97 

35.06 

27.75 

1493.1 

OBS 

01400 

04.61 

35.02 

27.76 

1492.6 

oas 

01500 

04.41 

35.02 

27.78 

1493.5 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 
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TABLE  LI.— Continued 


REflO  31  8JiJ 
CONSEC  OO'iO 
LIT  35  00  N 
lONb   0«8  02       M 


C4SINUH/IlMt   LVLIYP 


»E*R 

I'm 

80  TOP     03983 

tlR 

TEMP          19.0 

OIR    HGI    PER 

MINO-DIR 

15 

INST    SIO   REC0R06R 

TEN   SO    1206 

MONTH 

06 

SHIP    IH 

NET 

BUtB           17.0 

15 

2          3 

WINO-SPO 

17 

TRACE    OIR                        D 

i    SQUARE       * 

DIV 

05 

OITA    USE        1 

BAROMETR     1024.0 

SE« 

WINO-FOR 

DURATION                  00.5 

2    SauARE    *» 

HOUR 

11.6 

«RE»               05 

CLOUO     T/» 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORI&    E72    037 

1     SQUARE     5* 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

S»l 

SI&M4-I 

OYNOPIH 

SND    VEL 

OXVG 

PCI4 

TOT    P          Na2          NO)         SI03         PH 

08  S 

00000 

20.99 

36.49 

25.65 

1526.5 

DBS 

00010 

21.00 

36.49 

25.65 

1526.7 

DBS 

00020 

20.42 

36.41 

25.74 

1525.2 

DBS 

00030 

19.35 

36.44 

26.05 

1522.5 

OBS 

00050 

IB. 32 

36.42 

26.30 

1519.9 

DBS 

00075 

17. 9d 

36.44 

26.40 

1519.4 

08  S 

00100 

17.67 

36.41 

26.45 

1518.9 

OBS 

0012  5 

17.54 

36.41 

26.48 

1518.9 

UBS 

00150 

17.41 

36.39 

26.50 

1518.9 

08S 

002  00 

17.31 

36.39 

26.52 

1519.4 

OHS 

002  50 

17.18 

36.39 

26.5  5 

1519.9 

OBS 

00300 

17.00 

36.  38 

26.59 

1520.1 

OBS 

00350 

16.67 

36.32 

26.62 

1519.9 

OBS 

00<i00 

16.08 

36.21 

26.68 

1518.8 

UBS 

0045U 

15.06 

36.02 

26.76 

1516.2 

OBS 

004  80 

14.79 

36.00 

26.81 

1515.8 

OBS 

00490 

14.84 

36.02 

26.81 

1516.2 

OBS 

00500 

14.  78 

36.01 

26.82 

1516.1 

OBS 

00600 

13.70 

35. S3 

26.91 

1514.1 

OBS 

00640 

13.43 

35.78 

26.9  3 

1513.8 

DBS 

00700 

12.38 

35.62 

27.01 

1511.0 

OBS 

00800 

10.34 

35.32 

27.16 

1505.2 

oes 

00870 

08.75 

35.12 

27.27 

1500.2 

UBS 

00900 

08.14 

35.16 

27.40 

1498.5 

OBS 

00944 

07.76 

35.18 

27.47 

1497.8 

OBS 

00960 

07.32 

35.  14 

27.50 

1496.3 

cas 

01000 

07.02 

35.13 

27.54 

1495.8 

UBS 

01012 

06.83 

35.14 

27.57 

1495.3 

OBS 

01019 

06.92 

35.  16 

27.58 

1495.8 

UBS 

01055 

06.48 

35.15 

27.63 

1494.6 

UBS 

01073 

06.61 

35.  19 

27,64 

1495.5 

OBS 

OllOC 

06.  11 

35.12 

27.65 

1493.8 

OBS 

OHIO 

C6.05 

35.  12 

27.66 

1493.8 

OBS 

01121 

06.14 

35.16 

27.68 

1494.4 

OBS 

0U70 

05.68 

35.10 

27.69 

1493.3 

OBS 

01200 

05.66 

35.13 

27.72 

1493.7 

cas 

01220 

05.81 

35.18 

27.74 

1494.7 

OBS 

01230 

05.65 

35.15 

27.74 

1494.2 

OBS 

01245 

05.72 

35.17 

27.74 

1494.8 

OBS 

01300 

05.41 

35.13 

27.75 

1494.4 

OBS 

01400 

04.96 

35.09 

27.77 

1494.2 

OBS 

01500 

04.69 

35.07 

27.79 

1494.7 

•••••*••• 


REFIO       31       8322 
CONStC  0041 

LAI  34    58       N 

LUNu       047    54       H 


TEAK 

1972 

SOIUC    04393 

AIR 

lEhP          20.2 

DIR    hoi     PER 

JIND-OIR     15 

INST     STD    RFCOKDER 

UN    Su     1206 

MONTh 

1       06 

SHIP     IH 

-Et 

80L6           19,1 

15 

3          2 

«INO-SP0    10 

IRACE    JIR                        J 

5     SOOARE        2 

DAY 

05 

UAIA    USE        I 

BARU1ETK     1022.7 

SEA 

UINO-FOR 

DURA  TUN                   00,5 

2     SUOAKE     46 

MUUH 

23.6 

AKtA                05 

CUJI 

UU     1  /A 

CL/IB 

WEATHER       XI 

UKIO     £72    L  38 

1     SJUARE     47 

LVLTVP 

UtPIH 

ItfiP 

SAL 

SloMA-T 

DYNUPTH 

SNU     VfcL 

UXYG               PJ4 

TUT    P          N02          NUi 

SI03          PH 

JBS 

OOUUO 

20.98 

36,46 

25,61 

1526.5 

OBS 

000  10 

20.96 

36.46 

25.63 

1>26.6 

OBS 

00020 

20.89 

Jb.46 

25.65 

1526.6 

DBS 

00030 

20.40 

16.38 

25.72 

1525.3 

OBS 

000  50 

18.73 

36.39 

26.1  7 

1521 .1 

JBS 

00075 

18.01 

36.4  3 

26.38 

1519.5 

OBS 

00100 

.7.83 

36.4  i 

26.43 

1519.4 

OBS 

00125 

17.73 

36.42 

25.44 

15  19.5 

OBS 

00150 

17.49 

16.39 

20.4U 

1519.1 

OBS 

002  00 

17.27 

36.37 

20.52 

1519.3 

OBS 

002  50 

17.21 

36.39 

26.55 

1519.9 

UBS 

00500 

16.96 

36.  36 

26.58 

1520.0 

OBS 

00340 

16.60 

36.31 

2n.62 

1519,7 

OBS 

0U40U 

15.94 

36.  17 

26.68 

1518.3 

OBS 

00420 

15.55 

36.  1  1 

26.  72 

lDl7.4 

OBS 

00500 

14.95 

36.02 

26.79 

1516.7 

OBS 

00545 

14.  70 

35.99 

26,82 

l3l6.3 

UBS 

00600 

13.98 

35.05 

26,87 

1>15.0 

OBS 

00650 

13.55 

35,78 

25,90 

1314.3 

UBS 

00700 

12.84 

35.69 

20.9B 

1512.7 

OBS 

U0800 

10.56 

35.33 

27.13 

1506. U 

UBS 

00848 

09.00 

35.17 

27.27 

1500.9 

CBS 

00885 

08.69 

35.20 

27.34 

1500,4 

OBS 

00900 

08.  36 

35.  16 

^7.36 

1-.99,1 

OBS 

009  50 

07.69 

35.17 

27.47 

1497,6 

OBS 

01000 

07.37 

35.21 

27.55 

1497,3 

UBS 

01100 

06.54 

35.  19 

27.65 

1495,6 

OBS 

OUII 

06.35 

35.15 

27.65 

1495,0 

UBS 

01140 

06.08 

35.14 

27.67 

1494,4 

OBS 

01143 

05.95 

35.  14 

27.69 

U93,9 

ORS 

01160 

06.04 

35.16 

27.69 

1  4  94  .  6 

UBS 

01178 

05.63 

35.  13 

27.70 

1494. J 

OBS 

01183 

05.94 

35.15 

27.  10 

1494.6 

OBS 

01200 

05.72 

35.12 

27.70 

1493.9 

OBS 

01221 

05.  75 

35.15 

2Ku 

1494.5 

OBS 

01300 

05.47 

35,  14 

27.  75 

1494.6 

oas 

01400 

05.27 

35,13 

27.77 

1495.5 

OBS 

01419 

05.01 

35,09 

27.  7  7 

1494.7 

OBS 

01440 

04.  79 

15,06 

27.77 

1 4  94  ,  1 

OBS 

01460 

04.  79 

35,06 

21.11 

1494, 8 

OBS 

01500 

04.61 

35,06 

21.  (9 

1494.4 

622 
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SEFID      31  iliZ 

CONStL  004i 

lAt              )5  01       N 

LONCi       0«iU  03       W 


YEAR 

l97^ 

BOIDP     C3200 

AIK 

lEMP          20.8 
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hul    PER 

wiNO-Ul  R 

Id 

INST     SIU    RECOBOER 

TEN   SQ    1206 

HUNIH 

1         00 

Ship   im 

WET 

BULB           18.5 

49 

2         X 

WINU-SPU 

12 

TRACE    01 R                        0 

5     SQUARE        4 

OAY 

Ob 

OATA    USt        1 

BAHQMETK     1022.4 

SEA 

wluO-f Tk 

DURATION                   00.4 

2     SUUARE    46 

HUUK 

11.6 

AREA                05 

LLUU)     T/A 

CL/1 

[R 

aEATMER 

XI 

OHIO     E72    039 

1     SOUARE     58 

lVLITP 

OfcPTH 

TEMP 

SAL 

Sll^KA-I 

OVNOPIf-       SNU     VEL 

oxrc 

PJ4 

TUT    P          N02          N03 

5103          PH 

OOS 

00000 

^1.1) 

36.46 

25.59 

1526. V 

OSS 

000  10 

21.06 

36.4  5 

25.60 

1526.8 

IBS 

000^0 

<:o.76 

36.49 

25.71 

1  5  26  .  J 

DBS 

000  30 

19.65 

36.4  3 

25.96 

1523.1 

OtfS 

00050 

18.38 

36.42 

26.28 

1520.1 

.IBS 

00075 

18.07 

16.43 

26.37 

1519.6 

.JOS 

00  1 00 

17.87 

36.43 

26.42 

1519.5 

DBS 

001^5 

17.66 

36.41 

26.45 

1519.2 

UBS 

00150 

17.50 

36.  39 

26.4  b 

1519.2 

DbS 

00^00 

17.36 

36.39 

26.51 

1519. o 

UBS 

00<f50 

17.30 

36.40 

25.53 

1520.2 

JOS 

00  J  00 

17.06 

36.38 

26.58 

1520.3 

OBS 

00J30 

16.97 

36.3  7 

26.55 

1520.5 

UBS 

00<.00 

I6.<i2 

36.26 

26. o4 

1519.9 

uBS 

OOiOO 

15. Od 

3o.0<: 

26.  76 

1517.1 

OBS 

CO^OO 

13.77 

35.81 

26.88 

1514.3 

•J8S 

00700 

12. 1<. 

35.57 

27.02 

1510.2 

UBS 

ooaoo 

09. 6<. 

35.21 

27.20 

1502.5 

UBS 

008  75 

08.37 

35.13 

27.34 

1498.9 

UB^ 

OOVOO 

08.21 

35.17 

27.40 

1498.8 

UBS 

OO-JiO 

08.07 

35.18 

27.42 

1498.6 

UBS 

0O9d0 

06.96 

35.11 

27.53 

1-95.2 

DBS 

01000 

06.B<> 

35.11 

27.55 

1495.1 

UBS 

01030 

06.  71 

35.13 

27.58 

1495.1 

UBS 

J1U55 

05.98 

35.  J6 

27.62 

1-92.5 

UBS 

oioao 

06. '.7 

35. IB 

27.65 

1455.0 

UBS 

01100 

06.  16 

35.  13 

27.66 

1494.1 

UBS 

oil  15 

06.  U 

35.15 

27. o7 

1494.3 

UlS 

oil  33 

05.90 

35.11 

27.67 

1493.5 

uBS 

OUtiO 

05. •ii 

35.14 

27.6? 

1494.1 

UBS 

01<fOO 

C5.60 

35.10 

27.70 

1493.4 

UHS 

Oi2lB 

05.55 

35.10 

27.71 

1493.5 

JBS 

OU35 

05.21 

35.05 

27.  71 

1492.4 

UBS 

01300 

04.98 

35.04 

27.73 

1492.5 

UBS 

01*00 

04.67 

35.02 

27.  75 

1492.9 

CIBS 

01500 

a'..<.2 

35.01 

27.77 

1491.5 

»*•••••••♦••*•• 


REFID        31  8322 

CONSEC  0043 

LAI             35  02       N 

LUNG       047  58       W 


CASINUK/TIHE       LKLTYP 


YEAR 

1972 

BUTOP    04206 

AIR 

TEMP          21.0 

DIR    huT     PER 

HINO-DIR 

19 

INST    SID   RECORDER 

TEN    SO     1206 

MONTH 

1       06 

SHIP    IH 

MEI 

BULB           19.1 

99 

3          X 

KIND-SPD 

11 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       4 

DAY 

06 

DATA    uSt        1 

BAROMETR     1021.6 

SEA 

MINO-EOR 

DURATION                  00.4 

2     SQUARE    46 

HOUR 

23.5 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEA  THEM 

X2 

ORIG     E72    040 

1    SQUARE    57 

KLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlUMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

DXYG 

PU4 

TOT    P          N02          NOl 

S103          PH 

OSS 

00000 

21.40 

36.47 

25.52 

1527.6 

OBS 

00010 

21.29 

36.46 

25.54 

1527.4 

OBS 

00020 

20.03 

16.30 

25.76 

1524.1 

08  S 

00030 

19.02 

16.43 

26.13 

1521 .6 

OBS 

00050 

18.45 

36.41 

26.2  6 

1520.3 

oes 

000  75 

18.03 

36.42 

26.37 

1519.5 

OBS 

00100 

17.85 

36.41 

26.4  1 

1519.4 

OBS 

00125 

17.73 

36.41 

26.44 

1519.4 

UBS 

00150 

17.51 

36.39 

20.47 

1519.2 

UBS 

00185 

17.38 

36.40 

26.51 

151). 4 

OSS 

002  00 

17.42 

16.42 

26.52 

1519.8 

UBS 

00250 

17.17 

36.39 

26.56 

1519.8 

CBS 

002  77 

16.98 

36.35 

26.57 

15  19.7 

UBS 

002  90 

16.99 

36.37 

26.58 

1519.9 

USS 

00300 

16.94 

36.16 

26.5  9 

1519.9 

JBS 

00  3  40 

16.69 

36.32 

26.6  2 

1519.8 

JBS 

004  00 

16.04 

36.19 

26.67 

1518.6 

OBS 

00440 

15.44 

36.08 

26.72 

1517.3 

OBS 

004  72 

15.04 

36.01 

26.76 

1516.5 

UBS 

00500 

14.83 

36.00 

26.80 

1516.3 

UBS 

00600 

13.77 

35.82 

26.89 

1514.1 

OBS 

00700 

12.58 

35.61 

26.97 

1511.7 

DBS 

00758 

11.28 

35.44 

27.08 

1508.0 

OBS 

00800 

10.48 

15.35 

27.16 

1505.7 

UBS 

00670 

08.56 

35.16 

27.33 

1499.7 

OBS 

00880 

08.65 

35.19 

27.34 

1500.1 

OBS 

009  OU 

08.36 

35.16 

27.36 

1499.3 

UBS 

00920 

07.93 

35.15 

27.41 

1498.2 

UBS 

01000 

07.22 

35.17 

27.54 

1496.6 

UBS 

01100 

06.14 

35.11 

27.64 

1494.0 

UBS 

01115 

05.93 

35.13 

27.69 

1493.4 

OBS 

01142 

05.82 

35.  10 

27.68 

1491.4 

UBS 

01154 

05.89 

35.13 

27.69 

1493.9 

OBS 

01169 

05.71 

35.10 

27.69 

1493.4 

OBS 

01180 

05.89 

35.15 

27.71 

1494.3 

UBS 

01200 

05.78 

35.15 

27.72 

1494.2 

JBS 

01255 

05.43 

35.11 

27.73 

1491.7 

OBS 

01268 

05.50 

35.13 

27.74 

1494.2 

JBS 

01300 

05.23 

35.09 

27.74 

1493.6 

UBS 

01340 

05.06 

35.09 

27.76 

1493.6 

OBS 

01400 

04.95 

35.07 

27.76 

1494.1 

OBS 

01500 

04.60 

35.04 

27.77 

1494.3 

I* 

623 


TABLE  LI.— Continued 

RtFID       31        ei22             VE4R     1972  BumP    03658             «IR    Ih'<P          21. c             OIR     HGI     PER             «1N0-JIK     13              INSI     STO    RECCl^iOEO                TEN    SQ    WOf. 

CONSEC                00*^             HONTH       06  SHIP     iH                        mil     lluLi           20,0                Ih       2          2                ^INO-SPO    I*             TrtACE    DIR                         I)             5     SJUABE        2 

L4I              3*    5").SN             DAr  07  0414    USE        1             BimXEIR     10^1.^             SE»                                    «IND-FjR                     OUHaflQN                  00. ■*             2     SJUikE     <.8 

LONG       0*8    01        «•             HnuR     I  UP  4KEA               05             CHIUU     T/4                              CL/TK                              WE4  THE-*        X2             uRIo     E  ?2    J<.1                               I     SjiJARE    ^*'i 

CASINUM/TlMt       IVLIVP  ntPTH  TEMP  SAL  SI..MA-T          OVNOPTH       SNO    Vtl.       GJtYO                PJ*        lUI     P          NJ^          NO'i          SInj          PH 

U.fi          OBS  00000  ^1.2^  36.46  2-i.^b  15^7.3 

U8S  OJJIO  20. f1  36.44  i'j.67  IS26.1 

OBS  OOOJO  l'J.74  3o.li3  21. ■i',  15^3. » 

OnS  OOUJO  19. 19  36.42  26.07  l')22.l 

UBS  UOJSO  lb. 4a  36.42  2o,26  1^20.4 

OBS  0OO75  18.07  36.43  2o.l7  IslV.b 

OBS  00100  17.89  36. 4J  26.41  1519.5 

ObS  00125  17.76  36.42  2a. 44  1519.5 

OBS  00150  17.62  36.40  25.45  1519.5 

OBS  0U160  17.54  36.40  2^.47  1519.5 

OBS  00175  If. 55  36.41  26.48  1519.7 

UBS  00200  17.38  36.38  26. 5C  1519.5 

USS  00250  17.29  36.39  26.53  1520.2 

OBS  00300  17.11  56.38  26.56  1520.5 

OBS  00400  16.41  36.2/  26.65  1519.9 

UBS  00500  14.99  36.00  26.76  1516.8 

OBS  00538  14.  fO  35.99  2t>.82  1516.5 

OBS  00600  13.79  35.02  26.08  1514.4 

OBS  00700  12.22  35.57  27.01  1510.4 

OBS  00800  10.03  35.29  27. l"!  1504.0 

OBS  00850  08.72  35.14  27.29  1499.8 

UBS  00900  08.23  35.17  27.39  1498. d 

OBS  00965  07.51  35.17  27.50  149J.2 

OBS  00978  07.06  35.13  27.53  1495.6 

OBS  00981  07.16  55.17  2^.55  1496.2 

OBS  01000  07.0/  35.18  27.57  149o.0 

OBS  01012  06.93  35.18  27.59  1495.7 

UBS  01030  C6.40  35.09  2/. 59  1495.3 

UBS  01052  06.27  35.09  27.61  1493.6 

UBS  01070  06.70  35.19  27.63  1495.8 

UBS  01082  06.38  35.14  27.63  1494.6 

UbS  01100  06.24  35.13  27.64  1494.4 

OBS  01115  06.27  35.16  27. U6  1494.8 

OBS  U1140  06.05  35.14  27.68  1494.3 

OBS  01155  06.16  35.18  2/. 69  1495.0 

OBS  01200  05.79  35.14  27.71  1494.3 

OBS  01228  05.56  35.11  2/. 72  1493.8 

OBS  01243  05.61  35.13  2/. 73  1494.2 

OBS  01252  05.35  35.09  27.73  1493.3 

OBS  01300  05.02  35.04  2/. 73  1492.7 

OBS  01345  05.00  35.06  27.74  1493.4 

OBS  01400  04.75  35.03  27. /5  1493,2 

OSS  01438  04.61  35.02  2/. 76  1493.3 

OBS  01460  04.67  35.04  27.77  1493.9 

OBS  01489  04.76  35.06  27.77  1494.8 

OBS  01500  04.68  35.04  27.71  1494.6 
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26, 
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26, 
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16-42 

26, 

.52 

OBS 
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17.16 

16.40 

2o. 

.52 

OBS 
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17.18 

16.  17 

2o. 

.54 

UBS 

00100 

17.05 

16.17 

26. 

,57 

OBS 

00355 

16.90 

36.15 

26. 

.■}<i 

UBS 

00400 

16.28 

16.22 

26. 

.64 

n9s 

00500 

15.03 

36.00 

2;*. 

.75 

OBS 

00540 

14.66 

15. M8 

2o. 

.82 

OBS 

00600 

13.65 

15.80 

2u, 
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oas 

006  51 

13.05 

15.70 

2o. 

.94 

UBS 

00700 

12.11 

15.56 

27. 
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oas 

ooaoo 

09.85 

35.26 

27. 
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00900 

08.24 
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.55 

OBS 

OlOOO 

07.13 

35.  18 

27, 

.56 

UBS 

01008 

07.26 

15.21 

27, 

.57 

OBS 

01058 

06.33 

35.10 

27, 

,61 

JBS 

01080 

06.19 

35.10 

27. 

,63 

OBS 

01100 

05.80 

35.05 

27, 

,64 

OBS 

01122 

06.00 

35.14 

27. 

,68 

OBS 

01150 

05.92 

15.14 

27. 

,6'; 

UBS 

0U62 

06.00 

15.16 

27. 

,70 

OBS 

01200 

05.66 

15.12 

^l. 

,71 

OBS 

01210 

05.57 

35.  10 

27. 

,71 

OBS 

01211 

05.65 

35.14 

27. 

73 

UBS 

OUOO 

05.08 

35.06 

27. 

,  73 

OBS 

01400 

05.00 

35.09 

27. 

77 

OBS 

01440 

04.80 

15.05 

27. 

,76 

UBS 

01450 

04.78 

13.06 

27. 

77 

UBS 

01455 

04.85 
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27. 

78 

UBS 

01470 
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27. 

79 

OBS 
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27. 
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UBS 

01500 

04.67 

15.06 
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78 
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1327.5 
1521.1 
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1521.1 
1520.2 
1519.9 
1520.0 
1519. a 
1519.7 
1320.1 
1520.4 
1520.4 
1520.0 
1520. 1 
1320.7 
15U.4 
1516.9 
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1511.9 
1512.6 
1510.1 
1501.1 
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1495.9 
1496.1 
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1493.8 
1492.5 
1493.8 
1491.9 
1494.5 
1493.7 
1493.5 
1494.2 
1492.9 
1494,3 
1494.1 
1494.2 
1494.6 
1494.8 
1493.9 
1494.6 
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REFIO   31  8322 

CUNSEC  0046 

lAr      35  01   N 

LbNO   04  8  00   M 


rEAR  1972 
MONIH  06 
DAY  08 
HUUR  11.6 


SnlDP  04297 
SHIP  IH 
DATA  USE   1 

AREA  05 


AIR     TEMP  22.4 

«£T    BULB  21.2 

BAROHETB     1023.5 
CLOUD    T/A 


DIR     HOT     PER 

27       3  1 

SEA 
CL/TR 


,rilND-OIR    18 
KIND-SPO    12 
-IND-FJB 
i<EAThE.<       XI 


INST     SID    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.9 

GRIG    E72    04  1 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-T 

OBS 

00000 

21.34 

36.48 

25.54 

UBS 

00010 

21.00 

36.45 

25.62 

oas 

00020 

20.24 

36.40 

25.78 

JBS 

00030 

19.69 

36.40 

25.93 

OBS 

00050 

17.94 

36.38 

26.  16 

OBS 

00075 

17.58 

36.19 

26.46 

UBS 

00100 

17.47 

16.39 

20.48 

08  S 

00125 

17.41 

Id. 18 

26.49 

oas 

00150 

17.43 

36.41 

26.51 

OBS 

00200 

17.25 

16.  39 

20.54 

UBS 

002  50 

17.01 

36.34 

26.55 

JBS 

00300 

16.64 

16.  10 

26.61 

ues 

004  00 

15.76 

36.13 

26.69 

UBS 

00500 

14. 4t 

35.91 

26.81 

oas 

00600 

13.41 

35.78 

26.93 

oas 

00700 

11.95 

35.53 

27.03 

UBS 

00800 

09.65 

15.21 

27.21 

oas 

00900 

08.15 

35.17 

27.40 

U8S 

0095  0 

07.31 

35.15 

27.51 

OBS 

01000 

06.99 

35.18 

27.58 

OBS 

01077 

06.08 

35.13 

27.67 

OBS 

01080 

06.16 

35.16 

27.68 

ues 

01090 

06.03 

35.13 

27.67 

DBS 

OUOO 

06.06 

35.15 

27.68 

OBS 

01200 

05.75 

15.  17 

27.  74 

OBS 

01280 

05.15 

35.13 

27.76 

UBS 

01300 

05.14 

35.09 

27.75 

OBS 

01340 

04.90 

35.07 

27.76 

OBS 

01400 

04.75 

35.06 

27.77 

uas 

01500 

04.42 

35.03 

27.79 

OBS 

01750 

03.99 

35.00 

27.81 

UBS 

01799 

04.03 

35.01 

27.81 

UBS 

01900 

01.95 

35.01 

27.82 

nas 

01925 

04.01 

35.02 

27.62 

UBS 

02000 

03.91 

35.02 

27.83 

OBS 

02500 

03.38 

34.98 

27.85 

uas 

03000 

03.01 

34.95 

27.87 

OYNOPTH       SNO    VEL       UXYG 

1527.4 
1526.7 
1524.8 
1523.4 
1518. a 
1518.2 
1518.1 
1518.5 
1519.0 
1519.2 
1519.4 
1519.0 
1517. T 
1515.0 
1513.1 
1509.5 
1502.6 
1498.5 
1496.2 
1495.7 
1493.4 
14  93.8 
1493.4 
1493.7 
1494.1 
1491.8 
1493.2 
1492.9 
1493. J 
1493.5 
1495.9 
1496.9 
1498.3 
1499.0 
1499.9 
1506.1 
1511.1 
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TABLE  LI.— Continued 


REFIO       31  e)22 

coNsec  00*7 

Ltr            34  i 8      N 

LONG       0*8  Oi       W 


C4STNUK/IIHE       IVLIYP 


VEtR 

1972 

BOIDP    03977 

AlK 

TEMP          21 

MONTH 

1      06 

SHIP    IM 

MET 

BULB          20 

U«Y 

09 

D»T»    USE       I 

OAROMETB     102J 

HOUR 

00.0 

«KE»              05 

CLUUD     T/A 

VLIYP 

DEPIM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OBS 

00000 

21.51 

36.48 

25.50 

08  S 

00010 

21.26 

36.48 

25.57 

OBS 

00020 

20.49 

36.43 

25.74 

OBS 

000  30 

19.43 

36.39 

25.99 

OBS 

00050 

18.59 

36.41 

26.22 

OBS 

00075 

18.04 

36.43 

26.37 

OBS 

00100 

17.67 

36.42 

26.41 

OBS 

00125 

17.76 

36.44 

26.45 

OBS 

00150 

17.56 

36.41 

26.47 

OBS 

002  00 

17.34 

36.38 

26.51 

OBS 

002  50 

17.26 

36.39 

26.54 

DBS 

00300 

17.01 

36.37 

26.58 

OBS 

003  70 

16.50 

36.28 

26.63 

OBS 

00400 

16.04 

36.20 

26.68 

OBS 

00460 

15.09 

36.01 

26.75 

OBS 

00500 

14.77 

35.99 

26.80 

OBS 

00600 

13.68 

35.82 

26.91 

OBS 

007  00 

12.07 

35.57 

27.04 

OBS 

00800 

09.77 

35.26 

27.21 

OBS 

00860 

08.  13 

35.14 

27.38 

OBS 

00900 

08.01 

35.16 

27.42 

OBS 

009  75 

07.42 

35.20 

27.54 

OBS 

01000 

07.05 

35.20 

27.59 

OBS 

01020 

06.81 

35.16 

27.59 

OBS 

01040 

06.78 

35.21 

27.64 

OBS 

01080 

06.22 

35.12 

27.64 

OBS 

01100 

06.47 

35.22 

27.69 

OBS 

01130 

06.06 

35.15 

27.68 

OBS 

01142 

06.14 

35.19 

27.71 

OBS 

01200 

05.57 

35.11 

27.71 

OBS 

01215 

05.72 

35.16 

27.74 

OBS 

01228 

05.46 

35.11 

27.73 

OBS 

01300 

05.08 

35.09 

27.76 

OBS 

01365 

04.99 

35.09 

27.77 

OBS 

01372 

04.86 

35.06 

27.76 

OBS 

01380 

04.97 

35.10 

27.78 

OBS 

01400 

04.91 

35.08 

27.77 

OBS 

01450 

04.72 

35.05 

27.77 

OBS 

01470 

04.44 

35.01 

27.77 

OBS 

01500 

04.38 

35.02 

27.78 

OIR    f&T    PER 

19       3         2 
SEA 
CL/TR 


iJINO-OIR  Id 

MINO-SPD  12 
MIND-FJR 

Mb&THEH  XI 


INST    STD   RECORDER 
TRACE     OIR  0 

OUhAIIJN  00.5 

OR  1 1.     E72    044 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  2 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE     48 


OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1527. ■( 
1527.4 
1525.5 
1522.7 
1520.7 
1519.6 
1519.5 
1519.6 
1519.4 
1519.5 
1520.1 
1520.2 
1519.7 
1518.7 
1516.5 
1516.1 
1514.0 
1509.9 
1503.0 
1498.1 
1498.0 
1497.0 
1496.0 
1495.3 
1495.6 
1493.9 
1495.4 
1494.2 
1494.8 
1493.3 
1494.3 
1493.4 
1493.0 
1493.7 
1493.3 
1493.9 
1494.0 
1494.0 
1493.1 
1493.4 


P04       TOT    P 


HEFll)       Jl       .1322 
CONSEC  0048 

LAT  35    00       N 

LONb       048    01        W 


CASINLM/IIME       LVLTYP 


YEAR 

1972 

80  TOP     0429  7 

AIR 

TEMP          21. V 

OIR    H 

liT    PER 

MINO-OIR    20 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1206 

MONTH 

Oo 

SHIP     IH 

MET 

AULB          20.7 

20 

4          3 

MIND-SPD   20 

TRACE    OIR                        0 

5    SJUARE       * 

OAY 

CV 

DATA    use        1 

dARUMETR     1025.6 

SEA 

MlNO-FuR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    4B 

HOUR 

u.e 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/IB 

MEATHER       XI 

ORIG    E72    045 

1     SQUARE     58 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VtL 

OXYG               P~<4 

TOT     P          NU2          NU3 

SI03          PH 

OBS 

OOUOO 

21.55 

36.55 

25.54 

1528.1 

UBS 

00010 

21.41 

36.51 

25.55 

1527.8 

JSS 

00020 

20.5  3 

36.44 

25.74 

1525.6 

U8S 

000  30 

19.48 

36.40 

25.98 

1522.8 

OBS 

00050 

18.58 

36.41 

26.22 

1520.7 

UBS 

000  75 

17.80 

36.40 

26.41 

1516.6 

OBS 

00 1  00 

17.60 

36.40 

26.46 

1516.6 

OBS 

00125 

17.48 

36.40 

26.49 

1516.7 

OBS 

00150 

17.35 

36.36 

26.51 

1518.7 

OBS 

00200 

17.23 

36.37 

26.53 

1519.2 

OBS 

00250 

17.13 

36.36 

26.54 

1519.7 

oas 

00300 

16.83 

36.33 

26.59 

1519.6 

UBS 

004  00 

16.  14 

36.20 

26.65 

1519.0 

OBS 

00500 

14.83 

35.95 

26.76 

1516.2 

OBS 

00600 

13.67 

35.61 

26.90 

1513.9 

UBS 

006  73 

12.84 

35.66 

26.97 

1512.2 

OBS 

00  700 

12.28 

35.59 

27.01 

1510.7 

OBS 

00760 

10.56 

35.34 

27.14 

1505. 7 

OBS 

008  00 

09.88 

35.27 

27.20 

1503.4 

OBS 

00668 

06.57 

35.15 

27.32 

1499.6 

OBS 

006  73 

06.68 

35.21 

27.35 

1500.1 

UBS 

00900 

06.43 

35.19 

27.38 

1*99.6 

oas 

00910 

08.25 

35.15 

27.37 

1*99.1 

OBS 

009  35 

07.86 

35.  19 

27.46 

1*98.0 

OBS 

00960 

07.45 

35.15 

27.49 

1*97.2 

OBS 

00990 

07.39 

35.19 

27.53 

1*97.1 

OBS 

01000 

07.21 

35.16 

27.5* 

1*96.6 

OBS 

01009 

06.93 

35.12 

27.54 

1495.6 

OBS 

01042 

06.67 

35.15 

27.60 

1495.1 

08S 

01047 

06.77 

35.16 

27.61 

1495.7 

OBS 

01100 

06.28 

35.15 

27.66 

1494.6 

OBS 

01142 

05.88 

35.11 

27.66 

1493.6 

UBS 

01200 

05.73 

35.14 

27.72 

1494.0 

OBS 

01210 

05.66 

35.13 

27.72 

1494.0 

OBS 

01220 

05.75 

35.16 

27.73 

1494.5 

OBS 

01230 

05.66 

35.14 

27.73 

1494.2 

UBS 

01241 

05.70 

35.16 

27.74 

1494.6 

OBS 

01300 

05.42 

35.14 

27.76 

1494.4 

OBS 

01400 

04.87 

35.07 

27.77 

1493.8 

OBS 

01440 

04.85 

35.06 

27.78 

1494.4 

OBS 

01476 

04.64 

35.05 

27.78 

1494.1 

OBS 

01500 

04.65 

35.07 

27.79 

■  ••••••••1 

1494.6 
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TABLE  LI.— Continued 


REFID       31  B322 

CUNSEC  OO41) 

lOI              34  56       N 

ICNl,       0<,9  09       H 


VEAR 

197J 

60TDP    0370*             AlB 

lEMP         21.3 

OIR 

H&T    PER 

MINO-OIR     18 

INSr    Sro   RECORDER 

TEN    SO    1206 

Bomt 

<       06 

SHIP     IH 

aET 

BULB          19.8 

20 

3          2 

KINO-SPO    15 

TRACE     OIR                        D 

5    SSUARE       2 

DAY 

09 

DATA    USE 

1             BAROMETR     1026.2 

SEA 

MINO-FQR 

OURATIJN                  00.* 

2    SUUARE     *a 

HUUR 

23.6 

AREA               05             CLOUO    I/« 

CL/TR 

HEATHER        XI 

OHIG     E72    0*6 

1     SQUARE     *9 

LVLT YP 

UtPTM 

ItHP 

SAL 

Sli,MA-l 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG               PJ* 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

OBS 

00000 

21.67 

36. *3 

25. *2 

1528.2 

OBS 

000  10 

21.65 

36. *3 

25. *2 

1528.3 

UBS 

00020 

20.99 

36.** 

23.61 

1526.8 

OBS 

000  30 

20.35 

36.39 

25.  75 

1525.2 

OBS 

00090 

18.00 

36.36 

26.33 

1518.9 

OBS 

0007S 

17.59 

36.39 

26.*  5 

1518.2 

OBS 

00100 

17.5* 

36.39 

26. *7 

1518.5 

OBS 

Q012S 

17.53 

36. *0 

2o.*8 

1518.9 

UBS 

00150 

17.50 

36. *0 

2o.*8 

1519.2 

OBS 

002  00 

17.39 

36.39 

26.50 

1519.7 

OBS 

00250 

17.25 

36.38 

26.53 

1520.1 

DBS 

00300 

17.00 

36.35 

26.5  7 

1520.1 

OBS 

00*00 

16.11 

36.20 

26.66 

1518.9 

OBS 

00500 

1*.86 

35.99 

26.78 

1516.* 

OBS 

00530 

1*.6* 

35.97 

26.82 

1516.1 

ClBS 

00600 

13.0* 

35.70 

26.9* 

1511.7 

OBS 

00700 

10. *6 

33.33 

27.15 

150*. 0 

OBS 

ooaoo 

08.43 

35.13 

27.33 

1*97.9 

ues 

00S65 

07. *9 

35.  10 

27. *5 

1*95.3 

OBS 

008  70 

07.5* 

35.1* 

27. *7 

1*95.7 

UBS 

00900 

07. *3 

35.15 

27.50 

1*95.7 

OBS 

00930 

07.29 

35.15 

27.52 

1*95.7 

OBS 

009*8 

06.98 

35.18 

27.58 

1*9*. 8 

OBS 

00938 

06. ei 

35.19 

27.62 

1*9*. 8 

OBS 

01000 

06.58 

35.16 

27.62 

1*9*. 1 

OSS 

01018 

06.25 

35.13 

27.6* 

1*93.1 

OBS 

01038 

06.2* 

35.1* 

27.65 

1*93.* 

OBS 

01050 

05.85 

35.08 

27.66 

1*91.9 

OBS 

01070 

05.83 

35.09 

27.67 

1*92.2 

OBS 

01083 

05.61 

35.07 

27.68 

1*91.5 

OBS 

01100 

05.62 

35.09 

27.69 

1*91.8 

OBS 

01126 

05.31 

35.05 

27.70 

1*91.0 

OBS 

01158 

05.29 

35.07 

27.72 

1*91.* 

OBS 

01171 

0*.96 

35.01 

27.71 

1*90.2 

OBS 

01200 

0*.76 

3*. 99 

27.72 

1*89.9 

OBS 

01300 

0*.56 

35.00 

27.75 

1*90.7 

OBS 

01*00 

0*.*3 

35.00 

27.76 

1*91.9 

OBS 

01500 

0*.32 

35.00 

27.77 

1*93.1 

1* 

RtflD       31        8322  YEAR     1972  BOTOP    02195 

CONSEC  0050  MONTH       06  SHIP    IH 

LAI  3*    *3       N  DAT  10  DATA    USE        1 

LUNG       050    07       H  HOUR     11.6  AREA  05 


AIS    TEMP  2i.'- 

atl    BULB  21.5 

BARUMETR     1028.5 
CLOUD    T/A 


OIR    HGT    PER 

99       *  X 

SEA 
CL/TR 


MINO-OIR  18 

KIND-SPD  12 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INSI    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    EEN   OlE 


TEN  SO  1207 
5  SUUARE  1 
2  SQUARE  *0 
1     SUUARE     *0 


CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

11.6 

OBS 

00000 

21.97 

36.45 

25.35 

OBS 

00010 

20.30 

36.38 

25.75 

OBS 

00020 

19.11 

36.33 

26.03 

00.5 

OBS 

000  30 

18.30 

36.36 

26.26 

00.5 

OBS 

00050 

17.67 

36.  37 

26.42 

00.5 

OBS 

000  75 

17.38 

36.  J6 

26.48 

00.5 

OBS 

00100 

17.3* 

36.37 

26.50 

00.5 

OBS 

00110 

17.29 

36.37 

26.51 

00.5 

OBS 

0012  5 

17.36 

36.  39 

26.51 

00.5 

OBS 

00150 

17.25 

36.3  7 

26.52 

00.  S 

OBS 

00200 

17.16 

36.38 

20.55 

00.5 

OBS 

00222 

17.17 

36.  39 

20.56 

00.5 

OBS 

002  50 

16.9* 

36.35 

20.58 

00.5 

OBS 

00300 

16. *7 

36.27 

26.63 

00.5 

OBS 

00  320 

16.39 

36.27 

26.6  5 

00.5 

OBS 

00360 

15.90 

36.16 

20.67 

00.5 

OBS 

00*00 

15.25 

36.03 

20.73 

00.5 

OBS 

00500 

13.67 

35.30 

20.89 

00.5 

OBS 

00600 

11. *9 

35.48 

27.08 

00.5 

OBS 

00700 

09. *3 

35.25 

27.26 

00.5 

OBS 

00762 

08.03 

35.13 

27.39 

00.5 

UBS 

00800 

07.65 

35.12 

27.4* 

00.5 

OBS 

0086* 

06.  *0 

33.08 

27.58 

00.5 

UBS 

00900 

06.20 

33.09 

27.62 

00.5 

JBS 

009  13 

06.03 

35.08 

27.63 

00.5 

OBS 

009*5 

06.01 

35.09 

27.6* 

00.5 

OSS 

00970 

05.90 

35.0^ 

27.66 

00.5 

OSS 

00980 

05.93 

35.10 

27.66 

00.5 

OBS 

01000 

05.80 

35.10 

27.08 

00.5 

OBS 

010*0 

05.52 

35. U7 

27. o9 

00.5 

OBS 

01100 

05.2  7 

35.07 

27.72 

00.5 

UBS 

U1200 

05.00 

35.06 

27.7* 

00.5 

OSS 

01258 

0*.B6 

35.05 

27.75 

00.5 

UBS 

01276 

0*.6* 

35.01 

27.75 

00.5 

OBS 

01300 

0*.63 

35.02 

27.75 

00.5 

OBS 

01*00 

0*.*o 

33.01 

27.77 

00.5 

QBS 

01*72 

04.36 

35.01 

27.78 

00.5 

OBS 

01500 

0*.36 

35.02 

27.78 

UYNDPTH       SNO     VEL       UXYG 

1529.0 
152*.  7 
1521 .0 
1519.5 
1518.0 
1517.5 
1517. S 
1517.9 
1518.3 
1518.* 
1519.0 
1519.* 
1519.1 
1518.* 
1518.5 
1517.7 
1516.0 
1512.3 
1506.2 
1500.1 
1495.7 
1*94.9 
1*91.0 
1*90.6 
1*90.4 
1490. d 
1490.6 
1491.1 
1490,4 
1490.4 
1490.4 
1490.9 
1491.3 
14  90.7 
1491.0 
1*92.0 
1492.3 
1493.3 


P34       TOT    P 


*•*•••**••••*•• 
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TABLE  LIL— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  10  June  1972  -  4  July  1972,  prepared  from  NODC  listing 
No.  31  -2075. 


REFID       31       2075 

VE4R 

1912 

60TDP    03532 

AIR 

TEMP         22. 

.4 

OIR    Hoi     Ptfl 

HIND-DIR 

13 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONT  H       06 

SHIP    BX 

HET 

BULB          19. 

.7 

99 

X         X 

KIND-SPD 

03 

TRACE    DIR 

5     SQUARE        4 

lAr            35    0<.      N 

o»y 

17 

DATA    USE 

1 

6AR0MEIR     1029, 

.8 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

LONG       048    04       H 

HOUR 

00.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHEt* 

XO 

ORIG     E73    001 

1     SQUARE     58 

C«STNLM/TI«E 

IVLTyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

00.6 

06S 

00000 

22.8  7 

36.505 

23.13 

1531  .4 

00.6 

oes 

00025 

19.64 

36.427 

25.96 

1523.2 

00.6 

oes 

00050 

18.16 

36.424 

26.34 

1519.5 

00.6 

OBS 

00076 

17.80 

36.416 

26.42 

1516.9 

00.6 

OBS 

00101 

17.61 

36.394 

26.4  5 

1518.7 

00.6 

OBS 

00151 

17.39 

36.386 

26.5  0 

1518.9 

00.6 

OBS 

T 002 07 

17.26 

36.375 

26.5  2 

1519.4 

00.6 

OBS 

00308 

16.73 

36.293 

26.59 

1519.4 

00.6 

OBS 

T00408 

15.56 

36.091 

26.70 

1517.2 

00.6 

OBS 

005  14 

14.59 

35.977 

26.63 

1515.7 

00.6 

OBS 

T00615 

13.56 

35.803 

26.92 

1513.8 

00.6 

DBS 

T00B16 

09.99 

35.368 

27.26 

1504.3 

00.6 

OBS 

0i023 

06.85 

35.151 

27.58 

1495.5 

00.6 

oes 

T0153B 

04.55 

REflO       31       2075 

TEAR 

1972 

eOTOP     02476 

AIR 

TEMP          iZ. 

.6 

DIR    »<GT    PER 

MIND-OIR 

16 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0002 

MONTH       06 

SHIP    BX 

WET 

BULB          20. 

.5 

08 

1         3 

KINO-SPO 

06 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

LAT             35    10       N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1031. 

.1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG      048    12       u 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E73    002 

1    SQUARE    5  8 

CASTNUH/TIME 

LVLITP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

11.6 

OBS 

00000 

22.59 

36.503 

25.21 

1530.7 

11.6 

OSS 

00025 

19.46 

36.426 

26.00 

1522.8 

11.8 

06  S 

00050 

18.40 

36.400 

26.26 

1520.1 

11.8 

OBS 

00075 

17.63 

36.399 

26.4  5 

1516.3 

11. e 

oes 

00101 

17.57 

36.398 

26.47 

1518.6 

11. 6 

OBS 

00151 

17.46 

36.399 

26.49 

1519.1 

11.8 

OBS 

00207 

17.42 

36.369 

26.50 

1519.9 

11.8 

OBS 

00307 

17.11 

36.350 

26.54 

1520.5 

11.8 

OBS 

T00407 

16.20 

36.193 

26,64 

1519.3 

u.e 

DBS 

00512 

15.  10 

36.025 

26.76 

1517.4 

U.8 

OBS 

T00612 

14.09 

35.688 

26.87 

1515.6 

11.8 

OBS 

T008  13 

09.70 

35.317 

27.27 

1503.1 

11.8 

OBS 

Toioie 

06.82 

35.132 

27.57 

1495.3 

*«****«**«***** 


REFID       31       2075 

YEAR 

1972 

60TDP    02257 

AIR 

TEMP        a, 

.4 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

14 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0003 

MONTH       06 

SHIP    BX 

-ET 

euLB           19, 

.3 

10 

I         2 

■  IND-SPO 

08 

TRACE     DIR 

5    SQUARE       4 

LAT             35    13       N 

DAY 

IB 

DATA    USE 

1 

BARO.IETR     1032. 

.3 

SEA 

MINO-FUR 

OURAIION 

2     SQUARE     46 

LONG       047    49       V 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD     T/4           8/2 

CL/TB 

JEATHEh 

XI 

CRIG    E73    003 

1     SQUARE     57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TCT    P          N02          .N03 

SI  03          PH 

12.2 

OBS 

00000 

22.75 

36.483 

25.15 

1531  .0 

12.2 

OBS 

00025 

20.44 

36.403 

25.73 

1525.4 

12.2 

OBS 

00050 

18.05 

36.419 

26.36 

1519.2 

12.2 

OBS 

00075 

17.75 

36.395 

26.42 

1516.7 

12.2 

OBS 

00100 

17.63 

36.401 

26.45 

1518.7 

12.2 

OBS 

00150 

17.47 

36.388 

26.48 

1519.1 

12.2 

OBS 

0O2O5 

17.34 

36.366 

2O.50 

1519.6 

12.2 

OBS 

003  04 

17.02 

36.351 

26.56 

1520.2 

12.2 

oes 

T00404 

16.  14 

36.191 

26.65 

1519.0 

12.2 

OBS 

00509 

14.82 

35.991 

26.79 

1516.4 

12.2 

OBS 

T00609 

13.66 

35.807 

26.90 

1514.1 

12.2 

UBS 

T00806 

10.08 

35.476 

27.33 

1504.6 

12.2 

OBS 

T01013 

06.57 

35.125 

27.60 

1494.2 

«*••« •••*«« 
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TABLE  LII.— Continued 


REflO   31 
CONSEC 
III     35 
LONG   0<.7 


i075 

YEAR 

1972 

60TDP    0305* 

AIR 

TEMP         23 

9 

DIR    HGT    PER 

KIND-DIR 

01 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0004 

MONTH       06 

SHIP    BX 

.*ET 

BULB          19 

8 

10 

2          3 

wIND-SPD 

03 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       * 

16. ^N 

DAY 

it 

DATA    USE 

I 

oAROMt 

TR     1032 

0 

SEA 

MlND-fOR 

DURATION 

2    SUUARE    *6 

57. 3» 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A          8/2 

CL/TR 

.<cATHER 

XI 

ORIG    E73    00* 

1     SQUARE     57 

T  IME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

OYNDPTH 

SND    VtL 

OXYG 

PO* 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

13. ^ 

OBS 

00000 

23.30 

36.589 

25.07 

1532.5 

13..; 

U8S 

00025 

21.87 

36.516 

25. *2 

1529.3 

13. J 

ljBS 

00050 

16.91 

36.*33 

26.16 

1521.6 

13.2 

06  S 

00075 

18.30 

13..: 

06  S 

00100 

17.8* 

36.*11 

26. *1 

1519.4 

13.2 

OBS 

001*9 

17.51 

36.39* 

26. *8 

1519.2 

13.2 

06  S 

0020'. 

17.36 

36.390 

26.51 

1519. o 

13.2 

CBS 

00303 

16.89 

36.322 

26.57 

1519.0 

13.2 

OBS 

T00*03 

16.17 

36.209 

20.65 

1519.1 

13.2 

OBS 

00506 

15.06 

36.028 

26.77 

1517.1 

13.2 

OBS 

T00610 

13.66 

35.819 

26.91 

151*. 1 

13.2 

06  S 

700805 

09.8* 

35. *0* 

27.31 

1503.6 

13.2 

OBS 

T01004 

07.09 

35.181 

27.57 

1*96.2 

13.2 

a6S 

T01*95 

0*.69 

« •»«•«»•«* 


REfID  31  2075 
CONSEC  0005 
L«T  3*  50  N 
lONG   0*7  50   H 


YEAR  1972 
MONTH  06 
DAY  23 

HOUR    18.5 


60T0P    0*601 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP         22.8 
«ET     aULB  20.* 

eAROMETfi     1027.7 
CLOUD    T/A  8/6 


DIR    t-bT     PER 

13       3         3 
SEA 
CL/TR 


MIND-DIR  13 

KINO-SPD  1* 
BIND-FOR 

WEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E73    005 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *6 
1     SQUARE    *7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.5 

OBS 

00000 

22.66 

36.52* 

25.20 

18.5 

06  S 

00025 

22.05 

36. *9* 

25.36 

18.5 

OBS 

000*7 

16.6* 

36.*03 

26.20 

18.5 

OBS 

00072 

17.73 

36.397 

26.*  3 

18.5 

OBS 

000  9* 

17.55 

36.392 

26. *7 

16.5 

OBS 

001*1 

17. *1 

36.367 

26.50 

18.5 

OBS 

00188 

17.23 

36.367 

26.52 

16.5 

OBS 

002  8* 

16.71 

36.296 

26.  6  C 

16.5 

OBS 

T00363 

15.81 

36.1*6 

26.69 

16.5 

OBS 

00*65 

1*.65 

36.053 

26.83 

18.5 

OBS 

T005  86 

13.60 

35.683 

26.93 

16.5 

OBS 

T00790 

09.75 

16.5 

OBS 

00998 

06.99 

18.5 

OBS 

T0155* 

0*.25 

OYNDPTH       SNO     VEL       OXYG 

1530.9 
1529.7 
1520.6 
1516.6 
1518.* 
1518.7 
1519.0 
1516.9 
1517.6 
1516.2 
151*. 2 


PO*      TOT    P 


•*«*•**•*«»•••* 


REFIO       31       2075 
CONSEC  0006 

lAT  3*    56      N 

LONG       0*7    59      K 


YEAR  1972 
MONTH  06 
DAY  2* 

HOUR     17.7 


BOTOP    0*7*9 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AhEA  05 


AIR    TEMP  22.7 

WET  BULB  20.* 
BAROMETR  1025.1 
CLOUD     T/A  B/3 


TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

r       OBS 

00000 

22.63 

36.56* 

25.2  5 

7         OBS 

00025 

22. *0 

36.552 

25.30 

r      OBS 

000*7 

19.57 

36.*67 

26.01 

r      OBS 

00070 

16.39 

36.*61 

26.31 

r      06S 

00092 

16.10 

36.*50 

26.37 

r      OBS 

0O136 

17.51 

36.397 

26. *B 

r      DBS 

0018* 

17.35 

36.376 

26.50 

r      OBS 

00275 

17.09 

36.373 

20.56 

OBS 

T00366 

16.5* 

36.291 

2o.6  3 

OBS 

00*60 

15.** 

36.102 

26.7* 

OBS 

T00551 

1*.37 

35.936 

20.65 

OBS 

T00735 

11.53 

DBS 

T00918 

07.7* 

35.161 

27. *6 

DIR     HGT     PER 

UIMD-DIR 

09 

INST     NANSEN    CAST 

16       *          * 

WIND-SPD 

13 

TRACE    DIR 

SEA 

•IND-FJR 

DURATION 

CL/IB 

WEATHER 

XI 

CRIG    E73    006 

DPIH       SuD    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SOUaRc  *6 
1     SQUARE     *7 


1530.8 
1530.7 
1523.* 
1520.5 
1520.0 
1519.0 
1519.3 
1520.0 
1519.7 
1517.7 
1515.6 

1*S7.3 


*«•«*••*•»***•* 


REFIO       31       2075 
CONSEC  0007 

LAT  35    02       N 

LUNG       0*6    16       W 


YEAR  1972 
MONTH  06 
UAY  25 

HOUR     12.6 


BOTDP    0*22* 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  22.* 

WET  BULB  20.0 
BAROMETR  102*. 9 
CLOUD    T/A  8/1 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

12. o 

UBS 

000  00 

22.59 

36.535 

25.23 

12.6 

OBS 

000  30 

21.31 

36.507 

25.57 

12.6 

OBS 

00055 

19.23 

36.51* 

26.1* 

12.6 

OBS 

0008* 

16.36 

36.*63 

26.31 

12.6 

OBS 

00109 

17.87 

36.*06 

26. *0 

12.6 

OBS 

0016* 

17.6* 

36.431 

26. *7 

12.6 

OBS 

002  19 

17. *3 

36.*10 

26.51 

12.6 

OBS 

00330 

17.06 

36.375 

26.5  7 

12.6 

OBS 

T00**3 

15.66 

36.130 

26.71 

12.6 

06  S 

00561 

1*.51 

35.96* 

26.8* 

12.6 

OBS 

T00677 

12.5* 

35.662 

27.02 

12.6 

OBS 

T00912 

08.08 

35.3*9 

27.56 

12.6 

UBS 

T01150 

05.63 

35.077 

27.68 

DIR    HGT    PER 

MIND-DIR 

11 

INST     NANSEN    CAST 

112         2 

WINO-SPD 

15 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    E73    007 

DPTH       SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *6 
1    SQUARE    58 


1530.7 
1527.9 
1522.7 
1520.7 
1519.6 
1519.9 
1520.1 
1520.8 
1516.1 
1516.2 
1511 .3 
1*96.7 
1*92  .7 
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TABLE  LII.— Continued 


REfID   ': 
CONSEC 
LAI     35 

LONG   (M8 


2075 

YEAR 

197J 

60T0R    0*206 

AIR 

TEMP          23. 

.2 

DIP    HOT    PER 

WINO-OIR 

13 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

oooe 

MONTH       06 

SHIP    BX 

HET 

BULB         20, 

.1 

13 

3         2 

UIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

00      N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1028, 

.3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

00        M 

HOUR 

13.7 

AREA 

05 

CLOUD    T/4          8/2 

CL/IS 

/30 

HEATHER 

XI 

ORIG    E73    O08 

1     SQUARE     58 

TINE 

LVLiyP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

DVNDPTh 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

SI03          PH 

13.7 

06  S 

00000 

22.78 

36.593 

25.22 

1531.2 

13.7 

oes 

00029 

21.86 

36.582 

25.46 

1529.4 

13.7 

06  S 

000  54 

19.41 

36.507 

25.08 

1523.2 

13.7 

OBS 

00063 

16.39 

36.464 

26.31 

1520.7 

13.7 

DBS 

00107 

18.06 

36.440 

26.38 

1520.1 

13.7 

JBS 

00161 

17.5". 

36.389 

26.47 

1519.5 

13.7 

OBS 

00216 

17.35 

36.389 

26.51 

1519.8 

13.7 

OBS 

00327 

16.96 

36.365 

26.59 

1520.4 

13.7 

OBS 

T00441 

16.03 

36.192 

26.67 

1519.3 

13.7 

OBS 

00563 

13.93 

35.850 

26.88 

1514.2 

13.7 

□  6S 

T00693 

12.00 

35.587 

27.06 

1509.4 

13.7 

OBS 

700926 

07.73 

35.261 

27.54 

1497.5 

13.7 

06  S 

101169 

05.64 

35.126 

27.72 

1493.1 

13.7 

OBS 

TO  17/6 

04.03 

•»••••»»••*«**» 


REFID   31  2075  YEAR  1972 

CONSEC  0009  MONTH   06 

LAT      35  14   N  DAY     27 

LONG   046  13   M  HOUR  21.2 


BOIDP  04174 
SHIP  BX 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIK    TEMP  22.9 

■ET    BULB  20.9 

6AR0METR     1028.6 
CLOUD    T/A  8/4 


OIR    H1,I     PER 

13       4         3 
SEA 
CL/IR 


WIND-DIR  13 

HIND-SPD  14 
MIND-FOR 

rtEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TrtACE    DIR 

DURATION 
ORIG     E73    009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

21.2 

OBS 

00000 

22.79 

36.536 

25.16 

21.2 

OBS 

00030 

21.40 

36.555 

25.59 

21.2 

OBS 

00055 

19.30 

36.511 

26.12 

21.2 

OBS 

00085 

18.53 

36.463 

26.28 

21.2 

OBS 

00110 

18.00 

36.431 

26.36 

21.2 

06S 

00164 

17.58 

36.401 

26.4  7 

21.2 

06S 

T00219 

17.36 

36.381 

26.50 

21.2 

OBS 

00328 

16.63 

36.328 

26.59 

21.2 

08  S 

T00438 

15.85 

36.151 

26.68 

21.2 

OBS 

00553 

14.04 

35.842 

26.65 

21.2 

OBS 

T00665 

11.94 

35.522 

27.02 

21.2 

OBS 

T00891 

07.91 

35.405 

27.63 

21.2 

DBS 

T01122 

05.61 

35.098 

27.66 

OYNDPTH       SND    VEL       OXY G 

1531 .2 
1526.2 
1522.9 
1521.2 
1520.0 
1519.6 
1519.9 
1520.0 
1516.6 
1514.4 
1506.6 
1497.8 
149J.0 


«*B*****« 


REFID       31       2075 

YEAR 

1972 

60T0P    02560 

AIR 

TEMP         22. 

,0 

OIR     HGT     PER 

WIND-OIR 

14 

CCNSEC              0010 

MONTH       06 

SHIP    6X 

«ET 

BULB          20, 

.4 

14 

4          3 

UlND-SPD 

16 

LAI            35   02       N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR    1029, 

.0 

SEA 

HINO-FOR 

LONG        046    03       k 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          6/2 

CL/TR         /30 

WEA  THER 

X8 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PJ, 

17.9 

OBS 

00000 

23.01 

36.566 

25.14 

1531 .8 

17.9 

OBS 

000  26 

21.90 

36.577 

25.46 

1529.4 

17.9 

OBS 

00048 

19.32 

36.357 

25.99 

1522.6 

17.9 

OBS 

000  74 

18.09 

36.350 

26.30 

1519.6 

17.9 

OBS 

00096 

17.74 

36.326 

26.3  7 

1516.9 

17.9 

OBS 

00144 

17.52 

36.311 

26.41 

1519.0 

17.9 

OBS 

T00192 

17.44 

36.355 

26.46 

1519.6 

17.9 

OBS 

00290 

17.09 

17.9 

OBS 

T 003 90 

16.26 

36.157 

26.59 

1519.1 

17.9 

OBS 

00491 

14.83 

35.947 

26.76 

1516.1 

17.9 

OBS 

T00593 

13.18 

35.687 

26.91 

1512.1 

17.9 

OBS 

T00807 

09.17 

35.333 

27.37 

1501.0 

17.9 

OBS 

T01020 

06.56 

35.082 

27.56 

1494.2 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     £73    010 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     56 


•««•«*«*«••* 


REFID       31 
CONSEC 
LAI  34 

LONG      047 


2075 

YEAR 

1972 

BOIOP    04871 

AIR 

TEMP          22.3 

DIR    hGT    PER 

WIND-DIR 

13 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0011 

MONTH       06 

SHIP    BX 

WEI 

BULB          20.1 

13 

3         3 

HIND-SPO 

14 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

46. 5N 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

6AR0METR    1028.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE     46 

52.  5M 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLOUD    I/A          9/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    E73   Oil 

1    SQUARE    47 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

12.0 

OBS 

00000 

22.82 

36.512 

25.15 

1531 .3 

12.0 

OBS 

00026 

22.67 

36.507 

25.19 

1531  .3 

12.0 

oes 

00049 

19.02 

36.323 

26.04 

1521.6 

12.0 

06  S 

00076 

17.99 

36.394 

26.36 

1519.4 

12.0 

OBS 

00096 

17.71 

36.344 

26.3  9 

1516.9 

12.0 

OBS 

00147 

17.50 

36.326 

26.43 

1519.0 

12.0 

OBS 

TD0I96 

17.37 

36.323 

26.46 

1519.5 

12.0 

OBS 

00294 

16.83 

36.279 

26.55 

1519.4 

12.0 

OBS 

00392 

15.94 

36.160 

26.6  7 

1518.2 

12.0 

OBS 

00491 

14.39 

35.890 

26.81 

1514.6 

12.0 

OBS 

T00592 

13.13 

35.732 

26.9  5 

1511  .9 

12.0 

OBS 

T00798 

08.77 

35.319 

27.42 

1499.4 

12.0 

OBS 

T01005 

06.33 

35.153 

27.65 

1493.2 

14.6 

OBS 

T02066 

03.72 

34.996 

27.83 

1500.5 

14.6 

OBS 

102633 

03.24 

34.961 

27.85 

1507.8 

14.6 

OBS 

03179 

02.78 

34.912 

27.66 

1515.2 

14.6 

CBS 

T03727 

02.36 

34.915 

27.90 

1523.0 

14.6 

OBS 

TD4282 

02.26 

14.6 

OBS 

T04635 

02.28 

34.681 

27.66 

••••••••I 

1538.7 

630 


TABLE  LIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHAUTAUQUA  at  Ocean  Station  ECHO,  4  July  1972  -  30  July  1972,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-2113. 


REflO       31       2113 

YE»R 

1972 

BOTOP     04360 

AIR 

TEMP          2o.0 

DIK    h(iT    PER 

MlNO-DIR 

IS 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ     1206 

CONSEC                0001 

MONTH       07 

SHIP    CO 

BET 

BULB          22. 

.0 

14 

2          2 

BlNO-SPD 

01 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LJT             35    01       N 

U»V 

10 

04T4    USE 

1 

BiROIiETR    1034.7 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

LONG       047    <i5       M 

HOUR 

12.8 

AKEA 

05 

Cl-UUO    T/A          8/3 

CL/IB          /08 

-EATHEA 

XI 

ORIU     E74    001 

1    SQUARE    57 

C»SrNU«/TIHE 

CVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SNU    VEL 

OXVG 

P04 

TCT     P          NU2          N03 

SI03          PH 

12. li 

136  S 

00000 

24.70 

36.217 

24.37 

1535.5 

12.8 

06S 

00025 

22.28 

12.8 

U8i 

00050 

19.46 

12.8 

08S 

000  75 

18.44 

12.6 

08S 

00100 

18.06 

12.8 

UBS 

00150 

17.81 

36.429 

26.43 

1520.1 

12.8 

06S 

T00205 

17.62 

36.408 

26.46 

1520.4 

12.8 

OBS 

00305 

17.30 

36.410 

26.34 

1521.1 

12.8 

ues 

T  004  05 

16.46 

36.246 

26.6  1 

1520.1 

12.6 

nas 

00510 

14.86 

35.962 

26.  76 

1516.6 

12.8 

OBS 

00610 

13.63 

35.765 

26.67 

1513.9 

12.8 

06  S 

1006  10 

08.51 

35.135 

27.32 

1498.4 

12.8 

06S 

T01016 

06.68 

12.8 

UBS 

T01526 

04.25 

35.029 

27.80 

1493.3 

•••*•««**««••** 


REFIO      31       2113 

YEAR 

1972 

BOTOP    05676 

AIR 

TEMP          25. 

.1 

OIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

35 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0002 

MONTH        07 

Ship  cu 

«ET 

nUL8          21, 

.5 

21 

1         2 

BINO-SPU 

01 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       2 

CAT             14    57       N 

IMY 

11 

DATA    USE 

1 

aAROIETR     1036.9 

SEA 

rtlNO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

LUNG       047     58. 5W 

HUUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG    E74    002 

1    SQUARE    47 

CASINCM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlaMA-T 

oynopth 

SND    VEL 

OXYG 

P  14 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12.4 

ues 

00000 

24.87 

36.384 

24.45 

1536.1 

12.4 

OBS 

00024 

21.63 

36.403 

25.39 

1528.6 

12.4 

00  S 

00J47 

19.18 

36.431 

25.09 

1522.3 

12.4 

UBS 

00071 

18.43 

36.42S 

2a. 28 

1520.6 

12.4 

OBS 

00095 

18.03 

30.421 

26.37 

1519.6 

12.4 

OBS 

00142 

17.73 

36.409 

26.43 

1519.7 

12.4 

JSS 

T00194 

17.55 

36.407 

26.47 

1520.1 

12.4 

08  S 

00269 

17.14 

36.371 

26.55 

1520.4 

12.4 

OBS 

T00364 

16.52 

36.255 

26.6  1 

1519.9 

12.4 

OBS 

00483 

14.99 

35.954 

26.73 

1516.5 

12.4 

UBS 

00579 

13.82 

35.789 

26.8  5 

1514.1 

12.4 

OBS 

T00771 

09.27 

35.208 

27.26 

1500.6 

12.4 

OBS 

T00969 

07.33 

12.4 

3BS 

rul464 

04.33 

•••«••«•••••*•• 


REFIO       31  2113 

CONSEC  0003 

LAT             34  56       N 

LONG      047  56      N 


YEAR  1972 
MONTH  07 
DAY  12 

HOUR     12.2 


BOTDP     04746 
SHIP    CQ 
DATA    USE       1 
AREA  05 


CaSTnum/T IME       LVLTYP 


AIR    TEMP  25.5 

UET     dULB  21.6 

8AR0METR     1031.8 
CLOUD    T/A  8/4 


12.2 

DBS 

00000 

25.36 

36.261 

24.22 

12.2 

OBS 

00024 

20.96 

36.344 

25.55 

12.2 

OBS 

00048 

18.91 

36.434 

26.16 

12.2 

UBS 

000  72 

18.21 

36.407 

26.31 

12.2 

OBS 

00145 

17.65 

36.413 

26.46 

12.2 

OBS 

100198 

17.43 

36.373 

26.48 

12.2 

06  S 

00295 

16.85 

36.313 

26.57 

12.2 

OBS 

T00391 

15.84 

36.126 

26.6  7 

12.2 

DBS 

00493 

14.61 

35.933 

25.7  9 

12.2 

U6S 

00589 

35.750 

12.2 

OBS 

T00782 

09.26 

35.189 

27.24 

12.2 

OBS 

7  00960 

06.21 

35.079 

27.61 

OIR    HGT    PER 

UIND-OIR 

06 

INST     NANSEN    CAST 

TEN   SO    1206 

15      2         2 

KIND-SPD 

02 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

SEA 

alND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

CC/TR          /17 

HEATHER 

XI 

ORIG    E74    003 

1     SQUARE    4T 

IDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          Na2          N03 

SIO)         PH 

1537.1 
1526.7 
1521 .6 
1520.0 
1519.5 
1519.7 
1519.5 
1517. a 
1515.4 

1500.8 
1492.2 


««•«•••••*••••• 
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TABLE  LIII.— Continued 


REFID      31  2113 

CONSEC  ooa<> 

LAT             3«  55       N 

LONG      0*7  57      h 


YEaO  1'>7J 
MONTH  07 
Oil  13 

HOUR     15.8 


9010P    0'.637 
SHIP    CO 
0»t»    USt        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  2V, 6 

«tT    JULM  21.3 

bARUielR     102**. 0 
CLUUI)     T/4  b/2 


OIR    HGT    PER 

15       2         2 
SEA 
Cl/IR 


■  IN&-OIR    13 
^IND-SPO    05 
<IND-FOR 
i<fcATHER       XI 


INSI     NANSEN    CASt 
TRAEE    Oin 
UJPAflON 
ORIG    E7*    004 


TEN  SU  1206 
5  SUUARE  2 
2  SJUARE  <.6 
1     SJUA.<f     47 


CASTNUn/riME       IVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


Sii^MA-T 


UVNOPTH       SND     VEL       UXYG 


P  14       TUT     P 


15. 
IS, 
15. 
IS. 
15. 
15. 
15. 
15. 
IS. 
15. 
15. 
IS. 
16. 
16. 


oas 
oes 
08  s 
OBS 
DBS 
OfsS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 


00000 

0002b 

00049 

00075 

C0097 

00146 

t00l90 

002  94 

T00394 

00493 

00594 

100803 

r00894 

101388 


25.63 
21.63 
19.34 
18.03 
1  7.87 
17.59 
1  7.48 
17.02 
15.92 
14.12 
13.55 
09.12 
07.08 
04.35 


36.243 
36.322 
36. J81 
36.424 
36.426 

36.j9e 

3i/.  3o7 
36.34  7 
3a. 141 

35.815 
35.248 
35.089 
35.104 


24.1  1 
25.34 
26.01 
26.37 
26.41 
2U.46 
20.4B 
26.56 
26.66 

26.9  3 
27.31 
27.50 

27.85 


1537.7 
1528.4 
1522.7 
1519.5 
1519.4 
1519.4 
1519.9 
1520.1 
1518.1 

1513.5 

1500.7 
1494.2 
1491 .5 


KEFIO       31        2113 
CONSEC  0005 

LAT  34    48       N 

LONG       047    59       M 


YEAR  1972 
MONTH  07 
OAY  14 

HOUR     12.3 


BUIDP     04711 
SHIP    CO 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  25.3 

KEI     bULB  23.0 

oAHOMETR     102^.9 
CLUUJ     T/&  8/2 


OIR    Hl>T    PER 

30       2         2 
SEA 
CL/IR 


HIND-UIR     33 
MINO-SPU    Ob 
WINO-EOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIC    E74    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SUUARE  46 
1     SOUARE     47 


CASTNUP/T IME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


UYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


P14       TOT    P 


12.3 
12.3 
12.3 
12.  3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


ilBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ObS 
UBS 
OBS 
OBS 
DBS 
06  b 
OBS 
UBS 
OBS 
UBS 


00000 

00026 

00048 

00075 

00097 

00145 

T00193 

00289 

700385 

00481 

T00577 

TJ0;74 

700968 

101460 


25.  10 
20.99 
18.96 
18.1  7 
17. B7 
17.48 
17.  19 
lo.6d 
15.85 
14.26 
12.78 
10.36 
06.27 
04.31 


36.259 
36.337 
36.333 
36.406 
36.41 1 
36.384 
36.358 
36.230 
36. 133 
35.876 
35.654 
35.407 
35. 100 


24.28 
25.5  3 
26.11 
26.  92 
20.40 
26.48 
20.53 
26.59 
20.67 
26.83 
26.96 
27.23 
27. o2 


1536.5 
152a. 8 
1521 .7 
1519.9 
1519.4 
1519.0 
151H.9 
1518.9 
1517.7 
1514.0 
1510.4 
1504.9 
1492.3 


REflD       31 

2113 

YEAR 

1972 

BOTOP     04606 

AIR 

TEMP          2: 

CONSEC 

0006 

MUNTH       07 

SHIP    CO 

UET 

BULB          2: 

LAT             34 

57       N 

OAY 

15 

DATA    USE        1 

bAROMETR     102: 

LONG       04B 

09       u 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLUUD     T/A          t 

CASTNUM/T IMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-1 

12.2 

UBS 

000  00 

2  5.21 

36.401 

24.36 

12.2 

DBS 

00025 

20.93 

36.283 

25.51 

12.2 

UBS 

00045 

19.32 

36.391 

26.02 

12.2 

ObS 

00069 

18.52 

36.431 

26.25 

12.2 

OBS 

00090 

18.02 

36.418 

26.37 

12.2 

OBS 

00133 

17.82 

36.441 

26.44 

12.2 

OBS 

T00I78 

17.56 

36.396 

26.47 

12.2 

OBS 

00269 

17.15 

36.356 

26.5  4 

12.2 

UBS 

100357 

16.46 

36.245 

26.61 

12.2 

OBS 

00447 

15.60 

36.121 

26.72 

12.2 

OBS 

00536 

14.16 

35.820 

26.80 

12.2 

OBS 

00717 

11.44 

12.2 

DBS 

T006  94 

07.60 

OIR    HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


MINO-OIR  33 

MIND-SPO  09 
NIND-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E74    006 


TEN    SO    1206 

5  SQUARE  2 
2  SUUARE  48 
1     SOUARE    48 


OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1536.9 
1526.5 
1522.6 
1520.8 
1519.7 
1519.9 
1519.8 
1520.0 
1519.3 
1518.0 
1514.5 


P34   TOT  P 


REEIO   31 
CONSEC 
LAT      34 
LONG   047 


2113 

YEAR 

1972 

801 

rOP    0^.585 

AIR 

IE.1P          24. 

,9 

DIR    HGI     PER 

«1MD-D1R 

31 

INST     NANSLN     CAST 

TEN    SO     1206 
5     SIJUARE        2 

0007 

MONTH 

1       07 

SHIP    CQ 

WET 

BULB       ^^. 

,7 

13 

1          2 

WIMO-SPn 

Jc 

TRACE     OIR 

56. 5N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

BARUMbTR     1020. 

,9 

SEA 

HIND-FUR 

UURAI  UN 

2     S-JUARE     46 

57      a 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLt.UJ     T/A          d/8 

CL/IR 

/14 

HtATHER 

X2 

ORIG     E74    007 

I     SOUARE     47 

TIME 

LVL  TYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          ."(Ol 

Slu3          PH 

12.3 

JBS 

00000 

24.63 

36.454 

24.57 

1535.6 

12.3 

OBS 

00024 

21.81 

16. 395 

l>.  35 

1529.0 

12.3 

OBS 

0004} 

19.00 

36.444 

26.  14 

1521.8 

12.3 

JBS 

00066 

18.25 

16.426 

2a.  12 

1520.0 

12.3 

UBS 

000  86 

18.05 

16.438 

26.18 

1519.8 

12.3 

OBS 

00129 

17.82 

36.424 

26.42 

1519.8 

12.3 

OBS 

100173 

I  7.68 

36.406 

26.44 

1520.1 

12.3 

UBS 

00258 

17.34 

36.  197 

26.52 

1520.5 

12.3 

UBS 

T00344 

17.00 

36. 359 

26.5  7 

•  *■ 

1520.8 

• 

632 


TABLE  LIII.— Continued 


KEFIO        31  dlU 

CUNSEL  0008 

LAT              ib  00       N 

LUNt,       0^'  bh       H 


YtAR  1972 
MUNIH  07 
OAY  I  a 

MGUK     12.3 


(,ASINLH/II'<E        KLITP 


12.3 

JBS 

00000 

ObS 

000  30 

OBS 

00055 

JUS 

000U4 

oas 

00108 

JBS 

00156 

oas 

00205 

JUS 

002  95 

OnS 

T00375 

OBS 

00455 

DBS 

TJ05  3  5 

IIBS 

100689 

80I0P    04775 
SHll"    CU 
OAIA    USE        1 
AREA  05 


17. 
1  1. 
17. 
17. 
16. 


AIR 

lEMP          24. 

,5 

JIR     h 

6T     PER 

wtl 

liULB          20. 

.4 

35 

5          2 

SAROMEIR     1017, 

.0 

SEA 

l-LUUJ     t/A          2/6 

CL/IH 

SAL 

S1(,NA-I 

OY.^OPTm 

SNC     VEI 

36.372 

24.63 

15  34.6 

36. 366 

25.69 

1525.5 

36.421 

23.21 

1521. J 

3a. '.20 

26.34 

1520.0 

36.413 

26.40 

1519.7 

36.409 

26.46 

1519.7 

36.414 

26,48 

1520.3 

i6.355 

26.55 

1520.3 

36.260 

26.60 

1519.9 

36.111 

26.09 

1518.3 

35.537 

27.10 

IsOB.O 

rt  I  N  D-  U I  R     36 
HINO-SPD     1:> 
^INO-FUR 
WEATHER       XI 


INSI     NANSEN    CASI 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORI^    E74    OOa 


PJ4       lOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  4 
2  SaUARE  46 
1     SauARE     57 


•*•*•«»«•• 


REfID       31       2113  VEoR     1972  BOIDP    04606 

CUNSEC  0009  HONTM       07  SHIP    CO 

1*1  3*    55       N  Oil  19  OAIA    USE        1 

LONG       048    03       M  HOUR     13.1  AREA  U5 


AIR     TEMP  24.2 

KEI     aULB  21.5 

BAR04ETR     1014.3 
CLUUU    T/A  8/8 


DIR    HOT     PER 

03       2  3 

SEA 
CL/TR 


MIND-OIR  31 

rtlND-SPU  07 
MINO-PUR 

WEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    UIR 
DURATIUN 
ORIO     E74    009 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     48 


CASTNUM/TIME        LVITYP  DEPTH 


SAL 


DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


Pu4   TOT  P 


JBS 
OBS 
JBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 


00000 
00027 
00U49 
00077 
00099 
00149 

T00198 
002  9  8 

T00397 
00496 

T00594 

T00796 


24. 
21. 
19. 
18. 
18. 
17. 
17. 
17. 
16. 
15. 
13. 


36.422 
36.397 
36. 373 

36.388 
36.439 
36.416 
36.413 
36. 363 
36,266 
36.017 
35.821 
35,376 


24,61 
25,31 
25.99 
26.28 
26.16 
26.45 
26.47 
26.54 
26.6  1 
26.  73 
26.8  4 
27.22 


1535.0 
1529,3 
1522,8 
1520,3 
1520.2 
1519,8 
1520,2 
1520,6 
1520,2 
1517.3 
1514.9 
1504.8 


«*«*••••••*•••• 


REFIO   31 

CONStC 
LAT      34 
LONG   047 


2113 

YEAR 

1972 

6UT0P     04500 

AIR 

TEMP          25. 

.9 

OIR     HUT     PER 

WINO-OI  R 

27 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0010 

HONTH       07 

SHIP    CO 

MET 

nULEl           22.5 

26 

4          2 

WIVD-SPD 

12 

T-iALE    OIR 

5     SQUARE        2 

54      N 

DAY 

20 

DATA    USE 

1 

6ARUNETR    1010. 

.6 

SEA 

»IN0-F0R 

DURATION 

2     SQUARE     46 

52       W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLUUJ     T/A          a/2 

CL/IR 

WEA  THER 

XI 

URIG     E 74    61 0 

1     SQUARE     47 

TIHE 

IVLIYP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

UXYG 

P14 

TOT     P          NU2          N03 

5103          PH 

12.3 

OBS 

000  00 

24.32 

36. 374 

24.61 

1534.8 

12.3 

OBS 

000  32 

20.52 

36.369 

25.68 

1525.7 

12.3 

OBS 

00060 

18.69 

36.391 

26.  18 

1521  .1 

12.3 

OBS 

00092 

18,12 

36.411 

26.34 

1520.0 

12.3 

OBS 

00119 

17.92 

36.410 

26.  39 

1519.9 

12.3 

OBS 

00179 

17.68 

36.382 

26.43 

1520.2 

12.3 

OBS 

T002  38 

1  7.49 

36.379 

26.47 

1520.6 

12.3 

OBS 

00358 

16.88 

12.3 

UBS 

004  79 

15.53 

36.075 

2o.70 

151M.2 

12.3 

Q8S 

006  0  7 

13.89 

35.809 

26.85 

1514.8 

12.3 

IBS 

100731 

11.25 

35.412 

27.07 

1507.4 

12.3 

JBS 

009  80 

06.09 

35.057 

27.61 

1491.7 

12.3 

OBS 

TO  1231 

04.63 

35.090 

27.81 

1490.0 

12.3 

JBS 

T01874 

03.95 

«  **« 

!•• 

« 

REFIO   31  2113 

CONSEC   .  0011 

LAT      34  57   N 

LONG   047  56   » 


YEAR     1972 

MU'UH         07 
DAY  21 

HUUR     12.6 


8UT0P    04537 

SHIP  ca 

OATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEKP  24.0 

WET     rtULJ  21.1 

oAROIEIR     1010.0 
CLOUD    T/A  3/8 


OIR     HUT  PcR 

24        7  I 

SEA 

CL/TR  /07 


WINO-OIR    2. 
WIND-SPD    20 
WINO-FOR 
wEATHEk        X2 


INST  NANSEN  CAST 

TRACE    DIR 

DURATION 

CR  1 G    E  74    0  1  1 


TEN    SO    1206 
5     SQUARE        2 

2   Square   46 

1     SQUARE     47 


I  IMt 

LrfL  T  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

12. <- 

OBS 

00000 

24.22 

36.370 

24.63 

12.6 

OBS 

0UU28 

20.89 

36. 366 

25.58 

12.6 

UBS 

00053 

20.30 

36.348 

2  J.  73 

12.6 

IBS 

00082 

19.05 

36.390 

26.34 

12.6 

JBS 

00106 

1  7.91 

30.-.31 

26.41 

12.6 

OBS 

00159 

17.70 

36.417 

26.45 

12.6 

UBS 

T002  12 

17.55 

36.403 

26.4  7 

12.6 

OBS 

00319 

16.99 

36.343 

2o.56 

12. o 

oas 

00539 

14.74 

35.964 

26.79 

12.6 

UBS 

T00648 

13.24 

35.  757 

26.9  5 

12.6 

OBS 

T00868 

07.64 

35.134 

27.45 

12.6 

OBS 

01096 

05.44 

12.6 

UBS 

101694 

04.00 

DVNOPTH       SND     VEL        JXYG 

15  34.5 
1526 .6 
1525.4 
1519.6 
1519.7 
1519.9 
1520.3 
1520.4 
1516.6 
1513.3 
1496.0 


Pa4       TOT     P 


»•••••**••••**• 
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TABLE  LII  I.— Continued 


REFIO        31  2113 

CUNSEr.  00  12 

LAI             34  •>!       N 

LUNG       0*>7  53       M 


rt»R     1972 
MU.'^TM       07 

DAY        ^^ 

HOUk     12.d 


SOtOP    0*532 
SHIP    CO 
DATA    USE        1 
AKtA  05 


AIR    rEUP  2'..1 

■  ET    dUlS  19. "( 

BABOtErn     1012.* 
CLCUl)     I/A  B/7 


CASINUM/IlMt        LVLIVP 


12. a 

06$ 

00000 

24. 0<. 

36.311 

24. 

.64 

12.8 

UBS 

00021 

23.59 

36.333 

24. 

.79 

12. e 

oes 

000<>0 

20.03 

36.335 

25. 

.79 

12.8 

jes 

00061 

16.70 

36.391 

26. 

.18 

12.8 

jas 

00079 

18.18 

36.415 

26.33 

12.8 

UBS 

00120 

1  7.93 

12.8 

jes 

I0016S 

17.71 

36. 395 

26.43 

12.8 

OBS 

002<.7 

17.28 

36.368 

26. 

.51 

12.8 

uas 

00335 

16.7* 

36.288 

26. 

.58 

12.8 

OBS 

00427 

15.67 

36.144 

26. 

.67 

12.8 

OBS 

00515 

14.75 

35.970 

26. 

.79 

12.8 

JBS 

100699 

11.57 

35.540 

27. 

.1  1 

12. a 

OBS 

00892 

07.52 

35.308 

27. 

.61 

12.8 

OBS 

101*00 

04.22 

DIP     hGI     PER 

KIMO-OIR 

24 

INSI     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

23       6          3 

KINO-SPU 

21 

TRACE    OIR 

5    SQUARE        2 

SEA 

ylNO-FUR 

DUKAIION 

2    SQUARE    46 

CL/IR 

KEAIHER 

Xd 

ORlG    E74    012 

1     SaUARE    47 

lOPIH       SNO    VEL 

OXTG 

PU4 

lOI     P          N02          N03 

S103          PH 

1534.0 
1533.3 
1524.4 
1521.2 
1520.0 

1520.0 
1520.1 
1519.8 
1518.5 
1516.2 
1508.1 
1496.2 


REflO      31 

2113 

TEAR     1972 

80IDP    04631 

CONSEC 

0013 

MONTH       07 

SHIP    CO 

L«T            J4 

55      N 

DAY             23 

DATA    USE        I 

LONG       047 

59      ■ 

HOUR     12.S 

AREA                05 

AIR     IE«P  23.9 

UEI     BUie  21.3 

HAROMETR     1016.3 
LLOUO    I/A  3/3 


DIR    HOT     PER 

25       2  2 

SEA 
CL/IR 


mINO-OIR  2a 

.^INO-SPU  IJ 
rtlNO-EOR 

WEATHER  XI 


INSI     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURAT lUN 
C<li<    E74    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     47 


CASTNUM/IIME       LVLIYP 


12.3 

oes 

00000 

12.3 

OBS 

00025 

12.3 

UBS 

00046 

12.3 

OBS 

000  71 

12.3 

JBS 

00092 

12.3 

(las 

00138 

12.3 

uas 

T00184 

12.3 

uas 

002  79 

12.3 

06  s 

1003  74 

12.3 

OBS 

004  70 

12.3 

OBS 

100568 

TEMP 

23.90 

21.46 

19.41 

18.38 

18.  1 

17.8 

17.6 

17.2 

16.4 

15.2 

13.9 


SAL  SIGHA-T  OVNDPTH        SNO     VEL       UXVG 

36.309  24.68  1533.7 

36.378  25.43  1528.0 

36.357  25.97  1522.9 

36.416  26.28  1520.4 

36.423  26.35  1520. 1 

36.407  26.40  1520.1 

36.389  20.45  1520.1 

36.369  26.52  1520. o 

36.228  26.60  1519.5 

36.J0O  ^<^.l^  1517.3 

35.821  26.85  1514.4 


P04       TCI     P 


REFIO       31       2113 

YEAR 

1972 

aOTUP     03188 

AIR 

TEMP          24. 

,9 

OIR 

HG  I     P£  R 

HINO-DIR 

24 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ     1206 

CONSEC                0014 

MONTf 

1       07 

SHIP    CO 

xEI 

bULb          23. 

.6 

25 

1          3 

WIND-SPO 

15 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAI             35    03       N 

DAY 

24 

DATA    USE 

1 

BARGIEIR     1011, 

,4 

SEA 

NIND-FUR 

DUR  A 1 1  ON 

2     SQUARE     48 

LONG       048    00       W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLUUO     I/A          7/3 

CL/IR 

/I  1 

HEATHER 

XI 

ORIG    E74    014 

1     SQUARE     58 

CASINUM/I IME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

DYNDPIt 

t 

SNL     VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          Na3 

SIU3          PH 

12.5 

DBS 

00000 

23.81 

36.185 

24.61 

1533.3 

12.5 

□  as 

00028 

22.20 

36.315 

23.18 

1529.9 

12.5 

OBS 

00052 

19.81 

36.396 

25.89 

1 5  24  .  1 

12.5 

UBS 

00080 

18.61 

36.422 

26.22 

1521 .3 

12.5 

nas 

00104 

18.12 

36.405 

26.  34 

1520.2 

12.5 

uBS 

00156 

17.  79 

36.415 

26.42 

1520.1 

12.5 

OBS 

1002  09 

1  7.62 

36.397 

26.4  5 

1520.5 

12.5 

oas 

00316 

16.97 

36.325 

26.56 

1520.2 

12.5 

UBS 

100427 

15.80 

36.103 

26.66 

1518.2 

12.5 

OBS 

00546 

14.74 

J5.942 

26.77 

1516.7 

12.5 

JBS 

T00664 

12.52 

35.628 

26.99 

1510.9 

12.5 

UBS 

100905 

07.26 

35.114 

2r.49 

1495.1 

12.5 

oas 

101151 

05.28 

12.5 

OBS 

10178) 

04.15 

*•*•*«•••••*••• 


REFIO 

CONSEC 

LAI 

LONG       047    54 


2113 

YEAR 

1972 

BOIDP    04718 

AIR 

TEMP          25.0 

OIR    MGI    PER 

i<INO-OIR 

25 

INSI    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

0015 

MONTH 

1      07 

SHIP    CO 

«EI 

8ULe          23. 

.6 

25       1 

I         2 

«1N0-SP0 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE        2 

53       N 

UAY 

25 

DAI 

lA    USE 

1 

6ARUMEIR     1016. 

.6 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

54       H 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CLUUO    I/A          7/7 

CL/IR 

MEAIHER 

X4 

ORIG    E74    015 

1     SQUARE    47 

I  IME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02          N03 

SI03         PH 

13.6 

uas 

00000 

2  3.76 

36.304 

24.72 

1533.3 

13.8 

UBS 

00027 

20.57 

36.345 

25.65 

1525.7 

13.8 

OBS 

000  5  0 

18.78 

36.410 

26.17 

1521.2 

13.8 

uas 

00073 

36.407 

13.8 

oas 

00101 

17.68 

36.389 

26.38 

1519.5 

13.8 

oas 

00152 

17.54 

36.370 

26.45 

1519.3 

13.8 

UBS 

100204 

17.31 

36.358 

26.50 

1519.5 

13.8 

OBS 

00307 

16.72 

36.293 

26.59 

1519.3 

13.8 

OBS 

100410 

15.58 

36.101 

26.71 

1517.3 

13.8 

OBS 

00519 

14.14 

35.900 

26.87 

1514.3 

13.8 

OBS 

100628 

12.54 

35.611 

26.98 

1510.4 

13.8 

OBS 

T00855 

08.39 

35.333 

27.50 

1496.9 

13.8 

uas 

T01092 

05.37 

•  •• 

•  * 

* 
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TABLE  LIII.— Continued 


ReriD       31       2113 
CONSEC  0016 

l»T  1*    57      N 

LONG      047    55      « 


Y£AK  197,; 
.*10NTH  07 
DAY  ib 

HOUK     li,** 


eniup  o<,5i9 
SHIP  cu 

DATA    USE        1 
AKEA  05 


AIR     TEMP  2e>.l 

HET    aulb  24.2 

8AHUMETH     IJ22.0 
CLuUJ     I/A  X/iy 


UIR    hljT     PER 

25       1         5 
SEA 
CL/IK 


i<lNO-DIR    27 
HIMD-SPD    01 
-IN0-F3R 
WEATHEk       J(4 


lust     NAMSEN    CAST 
TRACE    DIR 
OURAT ION 
URIG    E74    016 


TEN  SO  1206 
5  SaUARt  2 
2  SguAKE  46 
1     SUOARE     47 


CASINUH/TIME       LVETVP 


DYNDPTH       SNO     VEL       UXYO 


PJ4       TOT     P 


12.4 

06S 

00000 

24. 

.14 

36. 

,298 

24, 

.60 

12.4 

oes 

00029 

23. 

.06 

36, 

,372 

24. 

,97 

12.4 

06  s 

000  5) 

18. 

,54 

36. 

,424 

26, 

,24 

12.4 

oas 

0OOB3 

I  7. 

,95 

36. 

,426 

2o. 

,  39 

12.4 

06S 

00107 

17. 

.75 

36. 

.422 

26. 

,44 

12.4 

nes 

00161 

17.52 

3o. 

,395 

26. 

,48 

12.4 

JBS 

T00214 

1  7. 

,42 

36. 

,392 

26. 

,50 

12.4 

U6S 

00321 

16. 

,92 

36. 

,343 

26. 

.58 

12.4 

DBS 

T00429 

15. 

,73 

36. 

,109 

26. 

,68 

12.4 

OBS 

005  36 

14. 

,44 

35. 

,926 

2a. 

,83 

12.4 

OBS 

00643 

11. 

,85 

35. 

,516 

27.04 

12.4 

OBS 

T00B62 

07. 

,22 

35. 

,068 

27. 

,46 

12.4 

OBS 

101077 

05. 

,32 

35. 

,075 

27. 

,72 

15.0 

OBS 

701678 

03. 

,95 

34. 

,984 

27. 

,80 

15.0 

OBS 

T02365 

03. 

,57 

34. 

,988 

27. 

,84 

15.0 

DBS 

T02e45 

03. 

,07 

34. 

,972 

27. 

,88 

15.0 

UBS 

T03336 

02. 

,59 

34. 

,961 

27. 

,91 

1534.2 
1532.2 
1520.6 
1519.4 
1519.2 
1519.4 
1520.0 
1520.2 
1314.1 
1515.5 
1508.2 
1494.2 
1490.2 
1497.9 
1504.6 
1510.7 
1517.2 


KEFID       31  2113  YEAR     1972  OQIDP    04334 

CONStC  0017  MONTH       07  SHIP    CO 

LAT              34  52       N  DAY             27  DATA    USE        I 

LONu       047  30       H  HLIUR     12.4  AKEA                05 


AIR     TEMP  25.3 

WET  3UE8  23.9 
8AR0HEIR  1024.1 
ClOUO    I/A  0/1 


OIR    Hl,r  PER 

2i       I  2 
SEA 

CL/TR  /12 


«INU-OIR    21 
W  I N  D-  SP  0    09 
MINO-fUR 
WEATHER        XI 


INSI     NANStN    CAST 
TRACE    OIR 
DURAT ION 
ORI&    E74    017 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SOJARE    4  7 


CASTNUM/TIME       tVLTYP 


UYNDPfH       SNO    VEL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


12.4 

UBS 

000  00 

24.47 

36.274 

24.48 

12. 

.4 

UBS 

000  2  7 

22.92 

36.516 

25. 

,1) 

12, 

.4 

OBS 

00049 

19.64 

36.478 

26. 

,00 

12. 

,4 

,16S 

00076 

18.56 

36.454 

26, 

.26 

12. 

.4 

uBS 

00099 

17.94 

36.400 

26. 

.38 

12. 

,4 

OBS 

00148 

36.3)1 

12. 

,4 

UBS 

T00197 

16.97 

36. 320 

26. 

.55 

12. 

,4 

OBS 

00297 

16.47 

36.249 

2c. 

.62 

12. 

,4 

LIBS 

100398 

15.48 

36.086 

26. 

,72 

12. 

,4 

JBS 

00500 

14.23 

35. Jb) 

26. 

,84 

12. 

,4 

OBS 

10060) 

12.62 

35.645 

26. 

.}•> 

12. 

,4 

UBS 

T008  16 

08.57 

35.230 

27. 

,39 

12. 

,4 

OBS 

101027 

05.84 

35.092 

27. 

.67 

12. 

,4 

UBS 

T01565 

04.13 

1535.0 
1531.9 
1523.7 
1521.1 
1519.6 

1518.3 
1518.) 
1516.8 
1514.2 
1510.] 
1498. 8 
1491.5 


•*•••***•••*•«• 


REFID       31  2113 

CONSEC  0J18 

lAT             34  59       N 

LONG       047  55       « 


YEAR  1972 
MU.<TH  07 
UAY  28 

HOUR     12.2 


UOTOP    04286 
SHIP   CO 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TENP  25.5 

HET    BULB  23.5 

6AK0METR     1023.1 
CLOUO    T/A  3/6 


OIR    HGt    PER 

15      1        2 
SEA 
Cl/TR 


MIND-Olft  19 

«INO-SPD  10 
KIND-FOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    QIR 
DURATION 
ORIG    E74    018 


TEN  Su  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OSS 

00000 

24.7  7 

36.304 

24.42 

12.2 

UBS 

00026 

23.72 

36.362 

24.  77 

12.2 

U8S 

00048 

19.80 

36.364 

25.87 

12.2 

UBS 

000  74 

18.37 

36.437 

26.30 

12.2 

OBS 

00096 

18.01 

36.431 

26.38 

12.2 

OBS 

00145 

17.63 

36.410 

26.46 

12.2 

OBS 

T00194 

17.44 

36.392 

26.4  9 

12.2 

OBS 

002  94 

16.95 

)6.337 

26.57 

12.2 

OBS 

T00397 

15.90 

36.143 

26.6  7 

12.2 

OBS 

00500 

14.67 

35.956 

26.80 

12.2 

OBS 

T 00606 

13.05 

35.691 

26.94 

12.2 

DBS 

00824 

07.78 

35.113 

27.42 

12.2 

OBS 

T01040 

05.68 

35.102 

27.69 

OYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1535.7 
1533.7 
1524.0 
1520.5 
1519.8 
1519.5 
1519.7 
1519.8 
1518.1 
1515.7 
1511.3 
14S5.8 
1491.1 


P04       TOT     P 


•••*«••«••••••* 
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TABLE  LIII.— Continued 


REFIO       31  2113 

CONSEC  0019 

LAI            33  IB      N 

LONG       030  Ot>       H 


C«SINUH/t|XE        LVITYP 


VEAW 

I97<i 

80I0P    OiOlB 

AIR 

tEWP          23 

9 

|)1R    Hut    PER 

«IM)-UIR 

21 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SJ     1207 

MONTH        07 

SHIP    tu 

»tT 

8UL8          24 

1 

22 

2          2 

■  no-SPO 

IJ 

TRACE    OIR 

3    SOUARE        1 

OAY 

29 

OAIA    USE 

1 

8ARUMETR     1022.6 

SE* 

HiNO-FuR 

UORATION 

2     SQUARE     20 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLUUO     T/A           3/6 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG     e74    019 

1     SQUARE     to 

»ITYP 

UEPTM 

TEMP 

SAL 

SloMA-I 

OYNOPIM 

SNO    VEL 

ixyu 

P  )4 

TOT    P          N02          N03 

S1./3          PH 

□as 

00000 

24.94 

36.314 

24.39 

1336.2 

OBS 

00026 

24.  12 

36.349 

24.65 

1  3  34  .  7 

UBS 

00047 

19. 9d 

36.366 

23.83 

1524.4 

OBS 

00073 

10.29 

36.404 

26.29 

1520.2 

UBS 

00094 

17.93 

36.403 

26.38 

1519.6 

OBS 

00140 

17.54 

36.362 

26.46 

1519.1 

OBS 

100186 

17.32 

36.3  34 

26.49 

1519.2 

OBS 

002  76 

16.97 

30.335 

26.56 

1519.6 

OBS 

T0036& 

15.97 

36.147 

23.65 

1517. a 

OBS 

004  56 

14.86 

35.990 

23.76 

1515.6 

IIBS 

100347 

13.49 

35. 787 

i^,~i2 

1512.3 

□  BS 

00729 

09. 8« 

35.338 

27.26 

1502.4 

OBS 

00904 

06.57 

35.222 

27.67 

1492.5 

OBS 

T01334 

04.37 

•  ••) 

•  i 

• 

BEflO       31       2113 
CONSEC  0020 

LAT  16    36       N 

LUNO       04-*    55       y 


YEAR  1972 
MONTH  07 
UAY  30 

HOUR     12.3 


BOTOP     03040 
SHIP    CO 
UATA    OSE        I 
AREA  05 


AIR     lEMP  25.0 

«ET    bULB  23.4 

BAROHETR     low. 3 
CLOUJ    T/A  8/8 


oiR  k;i  per 


SEA 
CL/T 


wl9D-urR 
WIND-SPD 
«INO-F.IR 
JEATHE.> 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIH 
DURATION 
ORIG    E74     020 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SOUARE  68 
I     SQUARE    69 


CASINUM/TIME        LVLTVP 


12.3 

OBS 

00000 

OBS 

00J27 

OBS 

00051 

OBS 

00078 

UBS 

00102 

ilBS 

00153 

06  S 

100204 

uBS 

00306 

UBS 

100410 

OBS 

005  16 

OBS 

100622 

OSS 

00821 

OBS 

01014 

12.3 

OBS 

101490 

24 

74 

36.383 

24 

49 

20 

44 

36 

347 

23 

69 

18 

62 

36 

-.1  1 

26.21 

18 

09 

3O.402 

26 

34 

97 

36 

40  1 

26 

37 

70 

36 

394 

26 

43 

56 

36 

386 

2j 

46 

24 

36 

351 

2a 

3l 

la 

36 

263 

26 

57 

85 

36 

122 

26 

66 

01 

35 

»95 

26.75 

3J 

35 

/6l 

26 

94 

09 

11 

33 

353 

27 

40 

04 

84 

35 

U21 

27 

73 

DYNDPTH       SNU     VEL       OXYG 

1535.8 
1525.3 
1520 .a 
1519.7 
1519.8 
1S19.8 
1520.2 
1520.9 
1521.2 
1319.9 
1518.9 
1516.3 
15U4,3 
1495.1 


P  14       TOT     P 


««•»*«««*••*«*• 


«36 


TABLE  LIV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
GALLATIN  at  Ocean  Station  ECHO,  30  July   1972  -  24  August  1972,  prepared  from 


NODC  listing  No.  31-2112. 


ARCHIVE 


LISTING 


"EFID       31       il\! 

rEAR 

1972 

80TDP     09327 

AIR 

TEMP          26. 

,2 

0 1 R    HG  T     PE  R 

MIND-OIR 

21 

INST     NANSEN    CAST 

TEN   SO    1206 

COMSEC                0001 

MONTH       ua 

SH 

IP    31 

MET 

BOLB          23, 

.9 

21 

1          2 

NIND-SPD 

17 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       « 

L«T              35    2>       N 

0A» 

01 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR     1021, 

.3 

StA 

•INO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    «8 

LONG       O'tS     12       ^ 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

ClUUD     r/A          BM 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG    E75    001 

1    SQUARE    58 

CASTNUM/T IMfc 

LVIIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

13.2 

OBS 

00000 

2*. 80 

36.235 

24.36 

1535.7 

13.2 

OBS 

00025 

2<..7o 

36  .  2  1 8 

24.35 

1536.1 

13.2 

oes 

00050 

21.12 

36.356 

25.51 

1527.5 

13.2 

08  S 

000  ?5 

19.23 

36.384 

26.04 

1522.9 

13.2 

OBS 

00100 

16.25 

36.365 

26.27 

1520.5 

13.2 

OBS 

00150 

17.61 

36.345 

26.42 

1519.4 

13.2 

OBS 

T00205 

17.29 

36.333 

26.48 

1519.4 

1  3.2 

06  S 

00305 

16.8^ 

36.288 

26.56 

1519.6 

13.2 

OBS 

TOO'.OS 

15.83 

36.110 

26.6  5 

1518.1 

13.2 

OSS 

00510 

1<..72 

35.912 

26.75 

1516.0 

13.2 

oes 

100610 

13.32 

35.707 

26.89 

1512.8 

13.2 

ues 

00809 

U9.32 

35.258 

27.29 

1501.5 

13.2 

OBS 

01013 

06.30 

35.069 

27.59 

1493.1 

13.2 

OBS 

T01519 

0«.3* 

35.074 

27.83 

•  ••1 

»*4 

1493.6 

REFID       31       2112 

YEAR 

1972 

BOIUP    04  755 

AIR 

TEMP         26.0 

DIR    Hi 

J I     PER 

WIVO-OIR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1206 

CONSEC              0002 

MONTH      08 

SHIP    3L 

BET 

BULB          21, 

.5 

20 

1          2 

MiiD-SPn 

12 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAT             35    55. 6N 

UAY 

02 

UAIA    USE 

1 

8AR0METR    1022. 

.4 

SEA 

HIND-F3R 

DURATION 

2     SQUARE     48 

LONG       048    01       H 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

/".O 

mEA  THEK 

XI 

OKIG     E75    002 

1    SQUARE    58 

CASTNUM/T IME 

LVLTY** 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNDPTH 

S.\0    VEL 

OXVG 

PJ4 

luT     P          N02          NU3 

SI03          PH 

12.4 

OBS 

000  00 

24.92 

36.245 

24.33 

1536.0 

12.4 

oes 

00J25 

24.50 

36.330 

24.52 

1535.5 

12. « 

OBS 

00049 

19.74 

16.441 

25.95 

1523.9 

12.4 

OBS 

000  74 

18.39 

36.435 

26.29 

1520.5 

12.4 

OBS 

00099 

17.61 

36.403 

26.4  5 

1518.7 

12.4 

OBS 

00148 

17.40 

36  .  3  7  9 

26.49 

1518.8 

12.4 

oes 

T00202 

17.16 

36.363 

26.54 

1519.0 

12.4 

OBS 

00300 

16.50 

36.267 

26.62 

1518.5 

12.4 

OBS 

100399 

15.28 

36.06  1 

26.74 

1516.1 

12.4 

OBS 

00502 

14.05 

35.869 

26.87 

1513.7 

12.4 

OBS 

T00600 

12.30 

35.622 

27.03 

1509.1 

12.4 

OBS 

r00799 

08.80 

35.243 

27.36 

1499.4 

12.4 

OBS 

T01003 

05.63 

35.U35 

27.65 

1490.2 

12.4 

oes 

101513 

04.34 

34.989 

27.76 
•  *•< 

»•« 

1493.4 

REFIU       31       2U2 

YEAR 

1972 

BUIOP     03292 

41H 

TEMP          ^5. 

,3 

OIR 

hGT    PER 

■  INO-OIR 

2i 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ     1206 

CONSEL                0003 

MONTH       08 

SHIP    3L 

UET 

•JULB          23, 

.9 

ii 

2          2 

MIND-SPO 

17 

TRACE    OIR 

5     SOUARF        4 

LAT             15    01       N 

DAY 

01 

DATA    USE 

1 

BAkuMETR     1023.4 

SEA 

»IN0-fUR 

DURA  TUN 

2     SQUARE     48 

LUNG        048    04       W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          d/2 

CL/I 

n 

WEATHER 

XI 

ORIG    E75    003 

1     SJUAiE     58 

CASTNLM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH       SNO    VtL 

OXYG 

PT4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.7 

oes 

00000 

24.99 

16.292 

24.34 

1516.2 

12.7 

OBS 

00024 

24.43 

36.466 

24.64 

1533.5 

12.7 

OBS 

00049 

19.92 

36.26d 

25.77 

1524.2 

12.7 

OBS 

00073 

18.41 

36.450 

26.  10 

1520.6 

12.7 

OBS 

00097 

17.93 

36.418 

26.19 

1519.6 

12.7 

UBS 

00146 

17.50 

36.173 

26.46 

1519.1 

12.7 

oes 

002  00 

17.25 

36.364 

26.5  2 

1519.2 

12.7 

OBS 

00298 

16.82 

16.107 

26.58 

1519.5 

12.7 

OBS 

T00395 

15.81 

36. 140 

26.69 

1517.8 

12.7 

OBS 

00498 

14.55 

35.937 

26.8  1 

1515.3 

12.7 

U8S 

T00596 

13.16 

35. 724 

26.94 

1512.1 

12.7 

oes 

00792 

08. BO 

35.167 

27.30 

1499.2 

12.7 

OBS 

00995 

05.89 

35.065 

27.64 

1491.1 

12.7 

OBS 

T01502 

04.17 

34.984 

27.78 

1492.5 

****9*«****«*»* 


637 


TABLE  LIV.— Continued 


OEFID       31  ;112 

tONStC  U00« 

l.«T             35  01. 5N 

LONG      047  54      M 


yE««  197; 
MCNTH  06 
D<r  0<i 

HOUK     12.0 


80TUP     04206 
SHIP    31. 

utTi  ose      1 

AkEA  05 


&1R    TEMP  25. S 

UET    aula  23.9 

BAHOHETR     1025.6 
ClOUJ    1/4  8/5 


OIK    hCT    PER 

27       0         2 
SEA 
CL/TR 


rilNO-OIR    27 
aINU-SPD   02 
«INO-FOB 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CK1&     E75    004 


TEN  SO  1206 
S  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SSUARE     57 


CASTNUK/TIXE        LVITYP 


12.0 

GUS 

000  00 

12.0 

OBS 

00026 

12.0 

oes 

00051 

12.0 

oes 

000  76 

12.0 

UBS 

00102 

12.0 

06  S 

00152 

12.0 

OBS 

00208 

12.0 

OBS 

00309 

12.0 

OBS 

T004I0 

12.0 

OBS 

00517 

12.0 

OBS 

r00618 

12.0 

OBS 

00620 

12.0 

OBS 

01027 

12.0 

OBS 

T01538 

.12 

36.318 

24. 

.29 

.20 

36.282 
36.335 

24. 

.67 

.40 

36.409 

26. 

.27 

.02 

36.417 

26.37 

,56 

36.389 

26. 

,46 

.24 

36.370 

26. 

.52 

.64 

36.288 

26. 

.61 

.51 

36.092 

2o. 

.72 

.15 

35.B79 

26. 

.65 

.84 

35.727 

27. 

.01 

08. 

.77 

35.226 

27.35 

05. 

.62 

35.039 

27.65 

04, 

.31 

35.003 

27. 

.78 

OYNOPTH       SNU    WEI       JXVG 

1536.8 
1532.4 

1520.6 
1519.9 
1519.4 
1519.3 
1519.1 
1517.1 
1514.2 
1511.4 
1499.6 
1490.6 
1493.7 


P34       TOT     P 


REFID       31       2112 
CONSEC  0005 

tAT  35    57      N 

LONG       047    50       ■ 


YEAR  1972 
XONTH  06 
OAy  05 

HOUR     12.3 


BOTOP    03667 
SHIP     3L 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEHP  25.6 

MET    BULB  23.9 

BAROMETR    1026.4 
ClOUO     T/A  6/2 


OIR    HOT     PER 

27       2         2 
SEA 
CL/TR 


MirvD-OIR  27 

WIND-SPO  35 
mINO-FJR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OURAT ION 
ORIG    £75    005 


TEN  SO  1206 
5  SUUARE  4 
2  SdUARE  46 
1     SUUARE     57 


CASTNUH/IINE       LVIIYP  DEPTH 


12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.9 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 


DBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 


00000 
00025 
00050 
00075 
00100 
00150 

T00204 
00304 

T00404 
00508 

T0060B 
U0806 
01013 

101523 


TEHP  SAL  SIGMA-T          OYNOPTH       SND    VEl        OXYG 

25.19  36.220  24.23  '     J6.6 

24.62  36.217  24.40  1535.7 
36.352 

18.30  36.374  26.27  1520.2 

17.98  36.412  26.38  1519.8 

17.66  36.415  26.45  1519.7 

17.45  36.396  2».49  1519.9 

16.81  36.322  26.59  1519.6 

15.63  36.102  26.70  1517.3 
14.44  35.935  2u.63  1515.1 
12.87  35.760  27.03  1511.4 
08.56  35.225  27.36  1498.7 
05.55  35.031  27.65  1490.0 
04.28  35.055  27.62  1493... 


P]4       TOT    P 


REFIO 
CONSEC 
LAT 
LONG       0 


2112 

YEAR 

1972 

BUTOP    04864 

AIK 

TEMP          25. 

.1 

DIR    HGI    PER 

UINO-DIR 

24 

INST     NANSEN    CAST 

Tf 

■N    SO    1206 

0006 

MONTF 

.       06 

SHIP     3L 

UET 

BULB          23. 

,0 

24       1 

I          2 

KIND-SPD 

08 

TRACE    OIR 

5 

SQUARE        2 

55      N 

OAY 

06 

DATA    USE 

1 

BARU4ETK     1026. 

.5 

SCA 

MINO-FJR 

DURATION 

2 

SQUARE    46 

50       II 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUO    I/i          8/4 

CL/TR 

MEATMtH 

XI 

ORIG    E75    006 

1 

SQUARE     47 

T  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI^Mi-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SIOl 

PH 

12.6 

oes 

00000 

25.43 

36.166 

24.11 

1537.1 

12.6 

OBS 

00024 

24.88 

36.200 

24.30 

1536.3 

12.6 

UBS 

00049 

36.241 

12.6 

OBS 

00073 

18.53 

36.459 

26.27 

1521.0 

12.6 

OBS 

00097 

17.9] 

36.427 

26.40 

1519.6 

12.6 

OOS 

00146 

17.61 

36.404 

20.46 

1519.4 

12.6 

OBS 

100199 

17.26 

36.160 

26.5  3 

1519.2 

12.6 

OBS 

00296 

16.53 

36.272 

26.62 

1518.5 

12.6 

OBS 

T00392 

14.78 

35.967 

26.78 

1514.3 

12.6 

UBS 

00492 

13.54 

35.778 

26. -«0 

1511.7 

12.6 

oes 

T00587 

12.16 

35.594 

27.04 

1508.4 

12.6 

OBS 

0077b 

08.55 

35.310 

27.45 

1496.2 

12.6 

OBS 

009  74 

05.76 

35.056 

27.65 

1490.3 

12.6 

OBS 

T01471 

04.22 

34.996 

27.7a 

1492.2 

*•••*••••••«••• 


REFIO      31      2112 
CONSEC  0007 

LAT  34    45       N 

LONG       048    07       U 


YEAR  1972 
MONTH  08 
OAY  07 

HOUR     12.7 


eOTDP     04901 
SHIP     3L 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.2 

MET  BULe  23.2 
BAROMETR  1026.1 
CLOUD    T/A  6/2 


DIR    HGT    MR 
23      2         2 

SEA 

CL/TR  /36 


HINO-OIR    23 
NIND-SPO    12 
HIND-FDR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E75   O07 


TEN  SO  1206 
5  SSUARE  2 
2  SQUARE  4« 
1    SQUARE    48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

OSS 

OOOOO 

25.59 

36.250 

24.12 

12.7 

OBS 

000  22 

25.52 

36.446 

24,29 

12.7 

J6S 

00044 

36.383 

12.7 

UBS 

00065 

18.66 

36.326 

26.14 

12.7 

oes 

00087 

17.61 

36.355 

26.42 

12.  7 

OBS 

00130 

17.02 

36.321 

26.54 

12.  7 

OBS 

100178 

16.50 

36.251 

26.61 

12.7 

OBS 

00264 

15.84 

36.158 

26.69 

12.7 

OBS 

T00350 

14.95 

35.999 

26. 7T 

12.  7 

oes 

00440 

13.51 

35.760 

26.69 

12.7 

UBS 

100527 

12.33 

35.630 

27.0  3 

12.7 

OBS 

T00704 

09.07 

35.327 

27.38 

12.7 

OBS 

00692 

06.6  7 

35.156 

27.61 

12.7 

OBS 

101381 

04.39 

35.001 

27.77 

OYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1537.6 
1538.0 

1521.0 
1518.4 
1517.3 
1516.5 
1S15.8 
1514.2 
1510.7 
1508.0 
1499.0 
1492.7 
1491.4 


P04       TOT    P 


N03         5103 


638 


TABLE  LIV.— Continued 


«EF10 

31       2112 

»E«(! 

I'm 

80T0P    01692 

AIR 

TEMP          24, 

.0 

DIR     hl.T     PER 

■  INO-DIR 

21 

CONSEt 

ooos 

MUNTH       08 

Ship     3L 

HET 

flULa          21 

.8 

23 

2          3 

rflND-SPU 

10 

l.»t 

3S    05       N 

0»Y 

08 

DA 

lA    USE       1 

UAROMETK     IJ2J. 

.5 

SEA 

WIND-Eu^R 

LONG 

046    Ob      w 

HOUR 

13. J 

AREA               05 

CLUUO     T/A          «/•, 

Cl/TR 

WEATHER 

X6 

C4SI 

NUN/ I IME 

LVHYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

uynopth 

SND    VEl 

OXYG 

PJ, 

13.0 

U6S 

00000 

25.55 

36.2  19 

24.1  1 

1537.5 

1  3.0 

oas 

00025 

24.06 

36.470 

24.  76 

1 5  34  .  7 

13.0 

OSS 

000«»9 

19.91 

J6.377 

25.85 

1524.3 

13.0 

ues 

0UJ7<t 

lb.  8* 

36.439 

26.18 

1521.8 

13.0 

06  S 

00099 

18.36 

36.448 

26.  31 

1520.9 

13.0 

08  S 

001*9 

1  7.66 

36.411 

26.45 

1519.6 

13.0 

OdS 

1002  0* 

17.29 

36.384 

26.52 

1519.4 

13. Q 

oas 

00J03 

16.51 

36.257 

26.61 

1518.6 

13.0 

OBS 

I00".03 

15.  19 

36.U29 

26.  74 

1515.9 

U.O 

OSS 

00508 

■  ••.••O 

J5.930 

26.84 

1515.0 

13.0 

UBS 

00607 

12.60 

35.649 

2J.99 

1510.3 

11. 0 

OBS 

T0OH06 

0d,97 

35.278 

27.  36 

1500.2 

13. Q 

OBS 

TOlOlO 

05.e<i 

35.057 

27.64 

1491 .2 

13.0 

OBS 

TOlbH 

C.  32 

J5.007 

27.7b 

>•• 

*«*«*«**l 

1491.4 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
OUR  A  T  1  JN 
UKIG     E75    008 


TEN  Su  1206 
5  SauAHf  4 
2  S^jUA'tb  48 
1     SQUARE     53 


PJ4        lot     P 


REFtO        31        2112 

YEAR 

19  72 

BUTOP     04206 

AU 

TEMP          25.3 

OIR    HGT     PER 

-IND-OIR 

2J 

INST     NANSEN    CAST 

Ten   su    1206 

CUNSEC                0009 

MONTH       08 

SHIP    31 

NET 

dUlB          21- 

.8 

29 

2          2 

WINO-SPD 

IJ 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       4 

LAT              15    03       N 

DAY 

09 

DATA    USE 

1 

bARU'^ETR 

SEA 

-INO-FUR 

DURATION 

2    SUUARE    48 

LONG       C4b    05       M 

HOUR 

12.  1 

AREA 

05 

CLUUD    T/A          b/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OUIG     E75    009 

1     SauARE     58 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UY.^OPIH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          Na3 

S  1  J  3          PH 

12.  3 

OBS 

00000 

25.62 

16.144 

24.19 

1537.9 

12.1 

OSS 

00025 

25.37 

36.-*64 

24.35 

1537.7 

12.3 

OBS 

00049 

20.72 

16.397 

25.65 

1526.5 

12.3 

OBS 

000  73 

18.94 

30.189 

26.1  1 

1522.0 

12.3 

OBS 

00U9B 

17.96 

16.410 

2o.  38 

1519.7 

12.3 

OBS 

00146 

17.50 

36.386 

26.47 

1519.1 

12.3 

DBS 

T  002  00 

17.19 

36. 153 

20.52 

1519.0 

12.3 

UBS 

00297 

16.20 

36.188 

26.6  3 

1517.4 

12.1 

OBS 

T00194 

15.20 

36.051 

26.75 

1515.8 

12.3 

OBS 

0U496 

13.77 

35.61  I 

21J.88 

1512.6 

12.3 

OBS 

T00593 

12.57 

15.661 

27.01 

1510.0 

12.3 

DBS 

TO078a 

08.98 

15.269 

27.35 

1499.9 

12.3 

OBS 

009  89 

05.99 

35.053 

27.62 

1491.4 

12.3 

OBS 

T01489 

04.19 

34.999 

27.79 

1492.4 

u •*»•«••*»••»*« 


REF ID   31  2112  YEAR  1972 

CONSEC  0010  MONTH   08 

LAT      34  57   N  DAY     10 

LONG   048  07   a  HOUR  12.0 


80TDP  04608 
Ship  3L 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  24.8 

HET    BULB  22.8 

bAROMEIR     1026.1 
CLOUD     T/A  8/3 


OIR  HGT  PER 

49   1    X 
SEA 

CL/TR  /49 


MIND-DIR  30 

UINO-SPD  05 
XINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DID 
DURATION 
ORIG    E75   010 


TEN  SO  1206 
3  SQUARE  2 
2  SauARE  48 
1     SaUARE    48 


TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

12.0 

OSS 

000  00 

25.60 

36.241 

24.11 

12.0 

nas 

00025 

25.63 

36.305 

24.15 

12.0 

oas 

00050 

20.94 

36.399 

25.59 

12.0 

ObS 

000  75 

18.08 

36.367 

26.32 

12.0 

UBS 

00100 

17.50 

36.361 

26.45 

12.0 

oas 

00150 

17.30 

36.343 

26.49 

12.0 

OBS 

T00205 

17.11 

36.143 

26.54 

12.0 

oas 

00304 

16.61 

36.286 

26.61 

12.0 

OBS 

T00403 

15.16 

36.030 

26.75 

12.0 

DBS 

00506 

13.  79 

35.818 

26.8  8 

12.0 

08  S 

T00605 

12.15 

35.596 

27.04 

12.0 

OBS 

T00800 

08.29 

35.217 

27.42 

12.0 

OBS 

TOlOOl 

05.62 

35.U15 

27.63 

12.0 

U8S 

T01495 

04.15 

34.990 

27.76 

DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1537.6 
1538.2 
1527.1 
1519.6 
1518.3 
1318.5 
1518.9 
1518. 9 
1515.8 
1512.8 
1503.7 
1497.5 
1490.1 
1492.3 


P34       TOT    P 


REFID      31       2112 
CONSEC  0011 

LAT  35    00       N 

LONG       048    08       U 


YEAR  1972 
MONTH  06 
DAY  11 

HOUR     12.5 


BOTDP    04572 
SHIP    3L 

DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.6 

■ET    BULB  22,2 

8AR0METR     1026.3 
CLUUO    T/A  8/2 


DIR    HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  OJ 

rtlNO-SPO  00 
WINU-FuR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
UURAT ION 
ORIu     E75    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SwUARE  4 
2  SauARE  49 
I     S:JUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


12.5 

UBS 

00000 

25 

12.5 

OBS 

00025 

25, 

12.5 

OBS 

00049 

22 

12. S 

OBS 

00074 

12.5 

OBS 

00099 

19, 

12. S 

UBS 

00148 

18, 

12.5 

OBS 

T00202 

17, 

12.5 

OBS 

00301 

16, 

12.5 

OBS 

T00399 

15. 

12.5 

OBS 

00503 

14, 

12.5 

OBS 

TUO601 

12. 

12.5 

OBS 

T0079a 

08. 

12.5 

OBS 

01000 

06. 

12.5 

OBS 

T01504 

04. 

SAL 

SI&MA-T 

36.034 

21. 

.93 

36.049 

24. 

.05 

36.185 

25. 

,03 

36.469 

36.479 

26. 

.1  1 

36.439 

26. 

.  16 

36.369 

26. 

.44 

36.205 

26. 

.59 

36.084 

26. 

.  71 

35.910 

26. 

.83 

35.581 

27. 

.02 

35.253 

27. 

.37 

35.050 

27. 

,60 

35.023 

27. 

,80 

DVNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1537.6 
1517.2 

1530.5 


PJ4       TuT    P 


1523.4 
1521 .0 
1520.5 
1518.3 
1516.7 
1514.7 
1508.6 
1499.3 
1492.0 
1493.0 


639 


TABLE  LIV.— Continued 


KtHO       31  tll2  YE4H     l■^l^ 

CONSEC  OCIU  MONTH       OS 

LAI             35  05       N  D«r             12 

LONG       dti  07. dM  HUUM    11. U 


90IDP  019i0 
SMIP  11 
DATA  use   I 
AKEA       05 


AIR     fEM>'  25.7 

hET    dULd  22.6 

DARO'ietK     1027.9 
LLUUD    I/A  8/1 


01 R    ho 
00       0 
SEA 
Cl/?« 


NlNO-OIR    00 
rtl  >(1>-SPD    01 
HINO-fOR 
-EATMEK       XI 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 

DURATION 
ORll,     E75    012 


TEN  SO  1206 
5  SSUARE  « 
2  SOUARF  46 
I     SOUARF     58 


CASTNUM/TIME        LWLTYP 


11. e 
U.D 
11.11 
11.8 
11. « 
11.8 
11.8 
11. b 
11. o 
11.8 
11.8 
11.8 
11.8 
11.8 


UBS 
OSS 
UBS 
UBS 
DBS 
U8S 
UBS 
UBS 
J3S 
UBS 
IBS 
DBS 
LIBS 
OSS 


UtlTM  TEMP  SAL  SluMA-T          l)*NDPTH       SND     Vtl        nXTG 

00000  25. Sa  io.lOl  21.89  1538.1 

00024  25.14  36.186  24.21  1530.9 

00049  21.41  16.132  25.41  1528.1 

00071  21.10  16.373  25.53  152/. 9 

00097  18.44  16.424  26.27  1521. J 

00146  17.50  16.357  26.45  1519.1 

00199  17.29  16.155  2.>.50  1519.1 

00^96  16. HI  16.107  26.58  1519.4 

roOi93  15.56  30.124  26.71  1517.0 

00495  14.10  35.889  2o.d7  1513.7 

T00592  12.60  35.651  27.00  1510.1 

00786  08.81  35.208  27.11  1499.1 

00985  C5.06  35.126  27.69  1491.0 

T01478  04.44 


P14       TOT    P 


BEflO       31       2112 
CUNSEC  0011 

LAT  34    56       N 

LONG       048    52       N 


YEAR  1972 
MONTH  08 
OAY  13 

HOUR     12.5 


BOTOP    04609 
SHIP    3L 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.9 

aET    BULB  21.2 

OAROMETR     1028.7 
CLOUO    T/A  8/4 


OIR    HGT     PER 

12       0         2 
SEA 
CL/IR 


KiNO-OIR  12 

KIND-SPO  08 
wINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
URIC     E75    013 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    48 


TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

DBS 

00000 

26.07 

36.119 

23.88 

12.5 

J8S 

0OO21 

25.20 

36.117 

24.14 

12.5 

OBS 

00045 

21.42 

36.295 

25.38 

12.5 

JBS 

0006  7 

19.92 

36.363 

25.84 

12.5 

OBS 

00089 

19.46 

36.441 

26.02 

12.5 

OBS 

00134 

17. S? 

12.5 

OBS 

00181 

36.392 

12.5 

OBS 

00263 

17.13 

36.352 

26.54 

12.5 

OBS 

100345 

16.39 

36.207 

26.60 

12.5 

OBS 

004  30 

15.20 

35.998 

26.71 

12.5 

OBS 

T005I0 

14.05 

35.831 

26.84 

12.5 

OBS 

100670 

11.13 

35.535 

27.19 

12.5 

OBS 

00838 

08.  17 

35.186 

27.41 

12.5 

OBS 

TO1260 

04.92 

DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1538.5 
1536.9 
1528.2 
1524.6 
1521.8 


lil9.9 
1518.8 
1516.1 
1513.7 
1506.1 
1497.6 


P04      lot    P         N02         N03 


RtFlO       31       2112  YEAR     1972  BOIDP    04206 

CONSEC  0014  MONTH       08  SHIP    3L 

LAT  35    01. 3N  OAY  14  DATA    USE       1 

LONG       048    09. 8H  HOUR     12.2  ACFA  05 


AIR    TEMP  26.0 

MET    BULB  23,1 

bAROMETR     102B.2 
CLOUI)    T/A  8/2 


DIR    HGT  PER 

10       0  2 

SEA 

CL/IR  /35 


MIND-OIR  U 

■ilNCF-SPO  12 
r<l"4D-FjR 

W£ATHE«  XI 


INST     NANStN    CAST 

trace   tir 
'duration 

CRlG     C75    014 


TEN  SJ  1206 
5  SOJARF  4 
2  SOUA^E  48 
I     SuUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


OYNOPTH       SND     VEL       DXYG 


Pa4       TOT     P 


12.2 

OSS 

00000 

25.95 

36.156 

23. 

.94 

12.2 

OBS 

00024 

25.41 

36. 114 

24. 

.0  7 

12.2 

06S 

00048 

22.81 

36.331 

25. 

.02 

12.2 

OBS 

00072 

20.41 

36.159 

25. 

.70 

12.2 

OBS 

00096 

18.74 

36.139 

26. 

.1  1 

12.2 

OSS 

00143 

17.94 

36.402 

26. 

.38 

12.2 

OSS 

T00195 

1  7.57 

36.39  7 

26. 

.46 

12.2 

OSS 

00289 

16.94 

36.136 

26.57 

12.2 

OBS 

100381 

15.87 

36.132 

Za. 

.67 

12.2 

OBS 

00481 

14.75 

15.983 

26. 

.80 

12.2 

OSS 

100575 

13.24 

35.761 

26. 

.95 

12.2 

OBS 

00762 

09.02 

35.219 

27.11 

12.2 

OBS 

009  54 

06.19 

35.047 

27. 

.56 

12.2 

OSS 

701438 

04.17 

35.022 

27.79 

1539.1 
1537.5 
1531 .8 
1526.1 
1521 .8 
1520.3 
1520.1 
1519.7 
1517.8 
1515.7 
1512.1 
1499.6 
1492.4 
1492.1 


REflO       31        2112 
CONSEC  C015 

LAI  35    01       N 

LONG       C49    02       I. 


YEAR  1972 

MONTH  08 
DAY  15 
HOOR  12.3 


BOIDP  03658 
SHIP  IL 
DATA  USE   1 
AREA       05 


CASINUM/IIMF        LVLTYP 


AIR     TEMP  25.9 

nET    BULB  24. e 

BAROMETR     1025.5 
CLUUJ    T/A  8/1 


OBS 

00000 

25.88 

36.207 

OBS 

00022 

25.62 

OBS 

00044 

22.79 

OSS 

000B9 

18.41 

OSS 

00134 

17.80 

OBS 

00182 

17.46 

OBS 

002  70 

17.07 

UBS 

T00357 

15.84 

UBS 

00448 

14.84 

OBS 

T00514 

13.82 

OBS 

T00708 

10.65 

OBS 

00887 

06.90 

ms 

10134^ 

04.58 

35.048 

OIR     HGT    PER 

MINO-DIR 

n 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SU     1206 

13      0         2 

aINO-SPO 

05 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

SEA 

aINO-E'JR 

DURATION 

2     SaOARE     4  8 

Cl/IB 

WEATHER 

XI 

GRIG     E75    015 

1    SQUARE     58 

UY.JDPTH       SND     VtL 

UXYG 

Pl)4 

TOT     P          N02          NDl 

SI33          PH 

1538.2 

640 


TABLE  LIV.— Continued 


"fflO       ]l        illJ 

IlkH 

1472 

eOTOP    06572 

'IK 

It"P           26. 

,2 

OIR   HGT    nn 

.INO-OIK 

18 

INSt    N6NSEN    C«SI 

IfH    SO    1206 

CONiEC                0016 

•4UNIH       00 

Ship  ji 

atl 

»U18          26 

.0 

la 

1          2 

«1NO-SPO 

li 

TK6CE    OIR 

5  sou»»e     2 

lit             3*    00       N 

UAT 

17 

oiT<  use 

1 

ataOHETR    1021. 

.5 

SE6 

WIND-FOB 

DUR6II0N 

2     SaUlKE     68 

lONC        0»«    07       > 

MIIUK 

12.4 

tmt 

05 

CLOUJ    I/«          8/1 

C(./r« 

/12 

rtCATHEH 

«1 

CWiO    E75    016 

1   soutae  64 

OSIfaliM/T  INt 

LVITYP 

OtPTM 

TEMP 

S>L 

Sl&>l»-t 

OTNOPTM 

SNO    VEl 

oxrc 

P()6 

lOT    P         N02          NOI 

SIOl           PH 

12.9 

OBS 

00000 

26.  >5 

16.665 

26.0  5 

1534.6 

W.9 

ues 

0002) 

25.10 

16.678 

26.14 

15)7.6 

12. •< 

uas 

OOOiO 

20.61 

16.165 

25.66 

1526.2 

U.l 

OBS 

000  75 

1  7.46 

16.242 

26.2  4 

1514.2 

12. 4 

ae$ 

00100 

17.17 

16.112 

26.50 

1517.1 

12. ■> 

obs 

00150 

16.2a 

16.205 

26.61 

1515.1 

12. ■( 

UDS 

100205 

15.92 

16.124 

26.6  7 

15  16.7 

12.9 

09$ 

00105 

16.  77 

15.486 

26.80 

1512.4 

12. « 

oes 

I00«05 

■  1.67 

15.766 

26.41 

1510.0 

12. t 

OBS 

00510 

1  1.77 

35.51 , 

27.07 

1505.7 

12. •) 

(WS 

T 006 10 

0-<.'.7 

J5.J32 

.7.26 

1500.7 

12.4 

OSS 

00810 

06. 30 

>5.071 

27.54 

1684.4 

12. V 

oes 

01015 

05.48 

1-.       " 

27.71 

1684.4 

12. » 

nss 

01525 

06.52 

34 

27.76 
•  ••1 

!•■ 

1646.1 

■ 

641 


TABLE     LV.— Observed     and    interpolated    oceanographic 
USCGC  BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  24  August  1972  - 
from  NODC  listing  No.  31  -  2124. 


data    for    stations    taken    by 
18  September  1972,  prepared 


BEFio    31     ^l^'• 

rEJR 

1972 

eo 

TOP    03357 

AIR 

lEMP          29. 

.5 

Gift 

HGt     PER 

KIND-DIR 

22 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1206 

CONSEC              0001 

HONTh       08 

SHIP  ex 

HET 

BULB          28. 

.0 

28 

2          4 

rilUD-SPD 

08 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       2 

LAT             3*    55       N 

DAY 

Z5 

D4IA     USE 

1 

BAROMETR     1019. 

.3 

SEA 

rtlND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     48 

LONG      048    30       H 

HOUR 

19.1 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          9/3 

CL/TR 

WEATHER 

xe 

ORIG     E76    001 

1     SauARE     48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPIH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

19.1 

06  S 

000  00 

27.07 

36.509 

23.65 

1541  .2 

19.1 

08S 

00026 

26.51 

36.506 

24. Oj 

1540.4 

19.1 

DBS 

00048 

21.47 

36.453 

25.49 

1528.5 

19.1 

oes 

000  74 

18.85 

36.426 

26.17 

1521 .8 

19.1 

06S 

00096 

18.33 

36.421 

26.29 

1520.7 

19.1 

oes 

00144 

17.67 

36.414 

26.4  5 

1519.0 

19.1 

oes 

T00191 

17.35 

36.385 

26.51 

1519.4 

19.1 

oas 

00286 

16.74 

36.306 

26.60 

1519.0 

19.1 

oes 

100381 

15.80 

36.146 

26.69 

1517.5 

19.1 

oes 

00476 

14.57 

35.949 

^6.62 

1515.0 

19.1 

OBS 

T  005  70 

13.04 

35.719 

26.96 

1511.3 

19.1 

oes 

100766 

08.91 

19.1 

oes 

T00957 

06.10 

35.063 

27. ol 

1491.3 

REFID      31       2124 

YEAR 

1972 

BOTOP    03112 

AIR 

TEMP          26. 

.3 

OIR     HGT    PER 

WIND-DIR 

22 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0  002 

MONTH       08 

SHIP    BX 

KET 

BULB          23. 

.3 

27 

2         3 

HIND-SPO 

17 

TRACE    DIR 

5     SQUARE        4 

LAT            35    05      N 

DAY 

26 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1018. 

.9 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     46 

LONG       047    55      H 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     E76    002 

1     SQUARE     57 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.6 

OBS 

000  00 

26.97 

36.506 

23.88 

1541 .0 

12.6 

OBS 

00023 

26.71 

36.488 

23.95 

1540.8 

12.6 

DBS 

00043 

23.66 

36.443 

24.85 

1534.0 

12.6 

OBS 

00067 

19.85 

36.411 

25.90 

1524.5 

12.6 

OBS 

000  88 

18.83 

36.413 

26.16 

1522 .0 

12.6 

OBS 

00132 

17.94 

36.415 

26.3  9 

1520.2 

12.6 

oes 

00176 

17.62 

36.402 

26.46 

1520.0 

12.6 

oes 

00266 

17.29 

36.372 

26.51 

1320.4 

12.6 

OBS 

T  003  54 

16.91 

36.i26 

26.57 

1520.7 

12.6 

OBS 

00442 

16.09 

36.184 

26.65 

1519.5 

12.6 

OBS 

T00529 

14.86 

35.995 

26.79 

1516.6 

12.6 

OBS 

T00709 

11.38 

12.6 

oes 

100867 

08.07 

35.215 

27.45 

1498.1 

REFID  31  2124 
CONSEC  0003 
LAT  34  50  N 
LONG   046  17   W 


YEAR     1972  BOTDP     04762  AIR    TEMP          26.3  OlS    FGT  PER             WINO-DIR    23 

MONTH       08  SHIP    BX  WET    BULB          23.3  23       2  3                WIND-SPD    16 

OAY             27  DATA    USE       1  BAROMETR     1017.3  SEA  WIND-FOR 

HOUR     12.7  AREA               05  CLOUD    T/A          9/6  CL/IR  WEATHER       X8 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E76    003 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     46 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

OBS 

COO  00 

26.71 

36.453 

23.93 

12.7 

oes 

000  34 

24.05 

36.456 

24.75 

12.7 

OBS 

00064 

19.65 

36.504 

26.02 

12.7 

oes 

00099 

18.38 

36.456 

26.31 

12.7 

OBS 

00126 

18.01 

36.435 

26.39 

12.7 

oes 

00192 

17.65 

36.433 

26.4  7 

12.7 

oes 

T00257 

17.34 

36.417 

26.54 

12.7 

OBS 

00385 

16.22 

36.221 

26.6  5 

12.7 

DBS 

00513 

14.06 

35.634 

26.84 

12.7 

OBS 

006  4  7 

11.58 

35.490 

27.07 

12.7 

oes 

00775 

09.0  7 

35.249 

27.32 

12.7 

OBS 

T01032 

06.15 

12.7 

oes 

T01288 

05.17 

35,098 

27.75 

12.7 

OBS 

01935 

03.94 

35.021 

27.83 

OYNOPTH       SND     VtL       OXYG 

1540.4 
1534.6 
1524.0 
1520.9 
1520.3 
1520.3 
1520.5 
1519.0 
1513.8 
1507.3 
1500.0 

1493.2 

1498.9 


P34       TOT     P 


•  •»  «•«« • 
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TABLE  LV.— Continued 


REFID       31       212*  YEAR    1972 

CONSEC  0004  MONTH       08 

L»T  34    52       N  0A»  28 

LONG       048    17       H  HOUR     12.3 


eOTOP     0366'> 
SHIP    6X 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlR    TEMP  2*. 7 

WET  auLB  22.3 
bAROMETR  1020. S 
CLCUO    I/A         e/5 


DIR    hGT    PER 

00       0  X 

SEA 
CL/IR 


HINO-OIR    00 
WIND-SPD    00 
»1N0-F3R 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
LRIG     E76    C0<. 


Ten  SU  1206 
5  SguARE  2 
2  SJUARE  <.8 
1     SauARE     48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl&MA-T 

12.3 

OBS 

000  00 

26.63 

36.548 

24.02 

12.3 

OBS 

00030 

2  3.86 

36.499 

24.84 

12.3 

oes 

00055 

19.78 

36.469 

25.96 

12.3 

OBS 

00085 

18.38 

36.454 

26. Jl 

12.3 

OBS 

00110 

18.02 

36.472 

26.4  1 

12.3 

OBS 

00165 

17.67 

36.437 

26.47 

12.3 

OBS 

00220 

17.46 

36.440 

26.52 

12.3 

OBS 

00330 

16.90 

36.350 

26.59 

12.3 

OBS 

OC'.O 

15.62 

36.107 

26.7  0 

12.3 

OBS 

005  50 

14.11 

35.881 

26.86 

12.3 

oes 

T00660 

11.66 

35.520 

27.08 

12.3 

OBS 

T00885 

07.52 

12.3 

OBS 

T01105 

05.77 

35.118 

27.70 

12.3 

OBS 

01655 

04.37 

35.045 

27.80 

DYNDPTH       SND    VEL       UXYG 

1540.3 
1534.3 
1524.2 
1520.7 
1520.1 
1520.0 
1520.3 
1520.3 
1517.9 
1514.6 
1507.8 

1492 .6 
1496.0 


PJ4       TCT     P 


»«*•»•****•««•« 


REFIO       31        2124  YEAR     1972 

CONSEC  0005  -^ONTH       08 

LAt  35    00       N  DAY  29 

LONG      048    12       w  HOUR    12.5 


BOTDP    C2785 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  26.0 

WET     BULB  23.4 

BAROMETR     1023.0 
CLCUD    T/A  9/8 


DIR    HGT     PER 

27        1  2 

SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  27 

WIND-SPD  14 
WIND- FOR 

WEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
GRIG    E76    005 


TEN    SO     1206 

5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    58 


■TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

oes 

00000 

26.74 

36.491 

23.94 

12.5 

OBS 

00025 

26.11 

36.530 

24.17 

12.5 

OBS 

00047 

22.15 

36.476 

25.32 

12.5 

CBS 

00072 

19.00 

36.506 

26.19 

12.5 

OBS 

00094 

18.40 

36.463 

26.31 

12.5 

OSS 

00140 

17.81 

36.438 

26.44 

12.5 

OBS 

T001B7 

17.51 

36.J99 

26.46 

12.5 

OBS 

00279 

17.19 

36.393 

26.55 

12.5 

ObS 

T00371 

16.82 

36.353 

26.61 

12. S 

OBS 

00464 

15.60 

36.118 

26.7  2 

12.5 

OBS 

T00556 

14.36 

35.922 

26.84 

12.5 

ObS 

T00749 

11.16 

12.5 

oes 

T00943 

07.37 

35.143 

27.50 

12.5 

06  5 

T01451 

04.80 

35.095 

27. 7<; 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1543.5 
1539.5 
1530.3 
1522.3 
1520.9 
1520.0 
1519.8 
1520.4 
1520.7 
1510.3 
1515.6 

1496.2 
1494.4 


PJ4       TOT    P 


V  *«*«•«•«««» 


REFIO       31  2124  YEAR     1972 

CONSEC  0006  MONTH       08 

LAT             35  00       N  DAY             30 

LONG       048  11       W  HOUR     12.1 


BOTDP     03411 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  26.2 

WET  BULb  23.4 
BAROMETR  1024.5 
CLOUD    T/A         9/2 


DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

32 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

012         4 

WIND-SPD 

04 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

CL/TR          /24 

WEATHER 

XI 

ORIG    E76    006 

1    SQUARE    58 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12.1 

OBS 

00000 

26. 

.76 

36. 

,553 

23, 

.99 

12.1 

OBS 

00025 

25.25 

36. 

.568 

24. 

,47 

12.1 

OBS 

00050 

21. 

.51 

36. 

,568 

25. 

,56 

12.1 

OBS 

00074 

19. 

.31 

36. 

,521 

26. 

.12 

12.1 

oes 

00099 

18. 

.77 

36.521 

26. 

.26 

12.1 

oes 

00149 

17. 

,86 

36. 

,429 

26. 

.42 

12.1 

OBS 

T00204 

17. 

.53 

36. 

,412 

26. 

.49 

12.1 

oes 

003  04 

17. 

.12 

36. 

,383 

26. 

,56 

12.1 

oes 

T00404 

16. 

.48 

36. 

,275 

26. 

.63 

12.1 

oes 

005  09 

14. 

.81 

35. 

.989 

26. 

,79 

12.1 

OBS 

T00609 

13. 

.00 

35. 

,710 

26. 

.96 

12.1 

CBS 

T00809 

09. 

.16 

12.1 

OBS 

01013 

06. 

.64 

35. 

,143 

27, 

.60 

12.1 

oes 

T01523 

04. 

,57 

35. 

.061 

27. 

.79 

1540.6 
1537.6 
1528.8 
1523.2 
1522.1 
1520.2 
1520.2 
1520.6 
1520.2 
1516.4 
1511.8 

1494.5 
1494.6 


*•»****••••***• 


REFIO  31  2124 
CONSEC  0007 
LAT  35  03  N 
LONG   04S  13   W 


YEAR  1972 
MONTH  08 
DAY  31 

HOUR     12.2 


BOTDP     034^2 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TE^P  26.2 

WET     BULB  22.5 

BAROMETR    1021.5 
CLCUD    T/A  9/4 


UIR  FGT 

03   1 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  3J 

WIND-SPD  04 
WIND-FuR 

WEATHEa  X8 


I  ^ST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
LRIG     E76    007 


TEN  SO  1206 
5  saUABE  4 
2  SUUARE  48 
1    SJUARE     58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OBS 

COO  00 

26.98 

36.436 

23. 

.83 

12.2 

oes 

00025 

26.21 

36.471 

24. 

.10 

12.2 

oes 

00051 

20.88 

36.483 

25. 

.67 

12.2 

oes 

00076 

18.92 

36.507 

26. 

.21 

12.2 

oes 

00102 

16.  16 

36.442 

26. 

.35 

12.2 

oes 

00152 

17.76 

36.432 

26. 

.45 

12.2 

oes 

100208 

17.51 

36.415 

26. 

.49 

12.2 

oes 

00309 

17.07 

36.382 

26. 

.57 

12.2 

oes 

T00409 

16.46 

36.265 

26. 

.63 

12.2 

oes 

00515 

14.73 

35.955 

26. 

.78 

12.2 

08  s 

T0Q615 

13.02 

35.713 

26. 

.96 

12.2 

oes 

T00817 

08.62 

12.2 

oes 

T01023 

06.44 

ii.lii 

27. 

,61 

12.2 

oes 

101536 

04.50 

35.G49 

27. 

,79 

OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 

154J.9 
1539.7 
1527.1 
1522.2 
1520.4 
1520.0 
1520.2 
1520. 5 
1520.2 
1516.2 
1511.9 

1493.9 
1494.5 


P04       TCT     P 


643 


TABLE  LV.— Continued 


REFIO   31  212<> 

CJNStC  0006 

Lit     34  59   N 

LUNG   04b  14   H 


yE«R   197i: 

MCNTM      OV 
DAV  CI 

HLUR     1^.5 


bOIDP    0431<: 
SHIP    bX 
D»T«    uSt       I 
AREA  C5 


AlP     lEMP  26.2 

^ET    BULB  23.^ 

BABCMETR     1017.3 
CLOUD    I/A  9/6 


DIR    hGT    PER 

00      0         A 
SEA 
CL/IR 


»IN0-0IR    o:> 
MINO-SPD   00 
«IND-Fu» 
HEAIHtk       Xj 


INSI     NANSEN    CAST 
T«ACE    DIR 
DURATION 
GRIG    E76    006 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SfiUARE  48 
1    SUUARE    48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliHA-T 

12.5 

DBS 

OQOOO 

26.92 

36.433 

23.88 

12.5 

08  S 

00025 

24.62 

36.492 

2'..  6  0 

12.5 

UbS 

00050 

20.40 

36.415 

25.75 

12.5 

OBS 

00075 

18.63 

36.425 

26.1  7 

12.5 

OBS 

00100 

18.23 

36.420 

^6.32 

12.5 

OBS 

00150 

17.66 

36.414 

26.46 

12.5 

OBS 

002  04 

17.45 

36.392 

2d. 49 

12.5 

OBS 

00304 

16.93 

36.339 

26.5  8 

12.5 

UBS 

00403 

16.23 

36.144 

26.5'. 

12.5 

CBS 

0050S 

14.70 

35.949 

26.79 

12.5 

OBS 

00607 

12.92 

35.695 

26.97 

12.5 

OBS 

00606 

09.13 

12.5 

CBS 

TOlOlO 

06.45 

35.129 

27.62 

12.5 

Cos 

T01520 

04.56 

35.U53 

27. 7S 

OVnOPTH      snd    vel      oxyg 

1540.6 
15  36.0 
1523.7 
1521 .6 
1520.5 
1519.7 
1519.9 
1519.9 
1519.2 
1515.9 
1511  .4 

1493.7 
1-.94.6 


PJ4       TCT    P 


REFIO       31  2124  YEAR     1972 

CONSEC  0009  MONTH       09 

LAT             34  52       N  DAY             02 

LONG      048  12      H  HOUR    12.8 


60TDP    04779 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.6 

wET     BULB  ^^.^i 

eARC'4ETR     1015.9 
CLOUD    T/A  9/8 


DIR    f-GT  PER 

012  3 
SEA 

CL/TR  /19 


HIND-DIR    05 
UIND-SPD    19 
HIND- FOR 
WEATHER       X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
CRIG    E76   009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.8 

OBS 

00000 

26.60 

36.616 

24.06 

12.8 

OBS 

00031 

25.26 

36.609 

24.50 

12.8 

OBS 

00058 

20.02 

36.472 

25.90 

12.8 

OES 

00090 

16.43 

36.495 

26.33 

12.6 

OBS 

00116 

17.66 

36.433 

26.42 

12.6 

OBS 

00175 

17.53 

36.402 

26.48 

12.8 

OBS 

T00233 

17.29 

36.390 

26.53 

12.6 

06  S 

00349 

16.57 

36.292 

26.62 

12.6 

OBS 

T00463 

15.26 

36.046 

26.7  4 

12.6 

OBS 

00581 

13.12 

35.715 

26.94 

12.8 

06  S 

T00693 

11.03 

35.430 

27.12 

12.6 

OBS 

T00915 

07.29 

12.6 

CBS 

101138 

05.57 

35.097 

27. 7C 

12.8 

OBS 

T01721 

04.2  0 

35.037 

27.82 

DYNOPTH       SND     VEL       UXYG 

1540.3 
1537.7 
1524.9 
1521 .0 
1519.7 
1519.7 
1519.9 
1519.5 
1517.1 
1511.7 
1506.0 

1492.3 
1496.4 


PJ4       TCT     P 


••••••»*••*«««« 


REFID      31  2124  YEAR     1972 

CCNSEC  0010  MONTH       09 

LAT             35  01       N  DAY             03 

LONG       048  09       U  HOUR    12.9 


BOTOP     03497 
SHIP   ex 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  24,4 

UET     BULB  20.3 

BABCMETR     1015.5 
CLOUD    T/A  6/7 


DIR     l-u 
05       2 
iEA 
CL/TR 


HiND-OIR  05 

«IN0-SPD  14 
^IND-FJR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACc     DIR 
DURATION 
CRIO     E76    010 


TEN  SC  1206 
5  SOUARc  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     5S 


TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

OBS 

00000 

26.25 

36.591 

24.18 

12.9 

06S 

00032 

24.00 

36.573 

24.65 

12.9 

OBS 

00060 

19.79 

36.464 

25.95 

12.9 

OBS 

00092 

18.58 

36.473 

26.27 

12.9 

OBS 

001.;0 

18.01 

36.433 

.-6.38 

12.9 

OBS 

00160 

17.70 

36.432 

26.46 

12.9 

OBS 

T00240 

17.44 

36.404 

26.50 

12.9 

OBS 

00358 

16.84 

36. 334 

26.5  9 

12.9 

OBS 

T00475 

15.59 

36.102 

26.71 

12.9 

OBS 

0O594 

13.47 

35.770 

26.91 

12.9 

OBS 

700708 

11.12 

35.445 

27.12 

12.9 

oes 

T00936 

07.00 

12.9 

06S 

T01167 

05.50 

35.102 

27.72 

12.9 

OBS 

T01761 

04.18 

35.031 

27.81 

DYNOPTH       SND    VEL       OXY G 

1539.5 
1534.7 
1524.3 
1521 .4 
1520.2 
1520.3 
1520.5 
1520.6 
1518.4 
1513.1 
1506.6 

1 492  .  5 

1497.0 


PJ4       TCT     P 


*•••»*•****•**• 


REFIO      31       2124 

YEAR 

1972 

BOTDP    03777 

AIR 

TEMP          24.0 

DIR    hGT    PER 

UIND-DIR 

35 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CCNSEC              0011 

MONT^ 

1       09 

SHIP    BX 

MET 

BULB           18. 

.8 

36 

2         3 

WIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 
2    SQUARE    48 

LAT            35    05      N 

DAY 

05 

DATA    USE 

1 

6AR0METR    1010, 

,3 

SEA 

WINO-FJR 

DURATION 

LONG       048    07       W 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/5 

CL/TR 

/2  4 

HEATHER 

XI 

DRIG     E76    Oil 

1     SQUARE     58 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VcL 

OXYG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

SI03         PH 

13.2 

OBS 

00000 

25.86 

36.571 

24.26 

1538.6 

13.2 

OBS 

00027 

25.84 

36.564 

24.28 

1539.0 

13.2 

OBS 

00051 

22.25 

36.405 

25.23 

1530.5 

13.2 

OBS 

00077 

19.97 

36.513 

25.94 

1525.1 

13.2 

06  S 

00100 

18.48 

36.42  3 

26.26 

1521 .2 

13.2 

OBS 

00147 

17.74 

36.408 

26.4  3 

1519.6 

13.2 

OBS 

TOOl  94 

17.42 

36.366 

26.49 

1519.6 

13.2 

OBS 

00^62 

17.06 

36.369 

26.57 

1520.0 

13.2 

OBS 

100368 

16.36 

36.243 

26.64 

1519.2 

13.2 

OBS 

00456 

15.35 

36.083 

26.75 

1517.3 

13..; 

OBS 

100539 

14.26 

35.935 

26.87 

1515.1 

13.2 

OBS 

T00720 

10.67 

13.2 

OBS 

T00914 

07.67 

35.159 

27.47 

1496.9 

13.2 

OBS 

T01468 

04.55 

35.049 

27.79 

1493.6 

»•«•»**•*•••••• 


644 


TABLE  LV.— Continued 


«EFIO       31       Z\2l,  YEAR    I97i  BOtDP    03061 

CONSEC  0012  MONTH       09  SHIP    8X 

LAT  35    OZ       N  DAY  06  DATA    USE       1 

LONG       O-tS    10       W  HOUR    21.1  AREA  05 


AIR    TEMP  25.9 

MET     eULB  20.6 

OARCMETR     1017.5 
CLOUD    T/A  8/2 


DIR     HOT     PER 

28       0  2 

SEA 
CL/TR 


XIND-DIR    28 
HINO-SPD    07 

KINO- FOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E76    012 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

21.1 

ObS 

000  00 

26.10 

36.319 

24.02 

21.1 

OBS 

00024 

25.83 

36.580 

24.30 

21.1 

CIBS 

00049 

22.82 

36.552 

25.18 

21.1 

OBS 

000  74 

19.44 

36.499 

26.07 

21.1 

OBS 

00098 

18.39 

36.463 

26.31 

21.1 

CBS 

00148 

17.66 

36.420 

26.46 

21.1 

OBS 

T00202 

17.41 

36.404 

26.51 

21.  1 

OBS 

OO300 

16.90 

36  .  3  6 1 

26.6  0 

21.1 

OBS 

T00398 

16.11 

36.215 

26.6  7 

21.1 

OBS 

00501 

15.14 

36.070 

26.7  8 

21.1 

OBS 

T00598 

13.68 

35.846 

26.93 

21.1 

OBS 

00793 

09.75 

21.1 

OBS 

100992 

07. C8 

35.190 

27.58 

21.1 

OBS 

T01489 

04.57 

35.059 

27.79 

OYi^DPTH       SND     VEL       OXYG 


P3^       TOT    P 


1538 

.8 

1538 

.9 

1532. 

.1 

1523. 

.6 

1521 

.0 

1519 

.6 

1519, 

.8 

1519, 

.8 

1518. 

.9 

1517. 

.4 

1514, 

.0 

1496, 

.0 

1494, 

.0 

•**«»**••*•••»* 


REFIO      31       2124 
CONSEC  0013 

LAT  35    04       N 

LONG       0  48    14       H 


YEAR  1972 
MONTH  09 
DAY  07 

HOUR     12.4 


BOTDP    04252 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.2 

«£T     BULB  21.2 

BARCMETR     1019.1 
CLOUD    T/A  6/7 


OIR    HGT     PER 


SEA 
CL/TR 


MIND-DIR  24 

WIND-SPO  10 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E7o    013 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


SAL 


SlGMA-T  OVNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00030 
00055 
00085 

001  10 
00165 

T00220 

00329 

00438 

00547 

T00656 

T00877 

T01093 

101628 


25. 
24. 
20. 
18. 
18. 
17. 
17. 
16. 
15. 
14. 
12. 
08. 


36.382 
36.588 
36.457 
36.462 
36.447 
36.399 
36.393 
36.341 
36.185 
35.960 
35.616 

35.160 
35.001 


24.17 

24.58 
25.81 
26.26 
26.38 
26.46 
26.5  1 
26.59 
26.69 
26.82 
27.01 

27.68 
27.79 


1538.2 
1536.9 
1525.6 
1521 .3 
1520.2 
1519.5 
1519.9 
15  20.1 
1519.0 
1516.2 
1510.3 

1493.9 
1494.7 


REFID       31       2124 
CONSEC  0014 

LAT  35    03       N 

LONG       047    59       W 


YEAR  1972 
MONTH  09 
(JAY  13 

HOUR     21.0 


BOTDP     04191 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  24.4 

WET    BULB  19.1 

BAROMETR     1023.0 
CLOUD     T/A  a/2 


OIR    HGT    PER 

31        3  5 

SEA 
CL/TR 


WINO-DIR  j4 

WINO-SPD  04 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG     E76    014 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

21.0 

OBS 

000  00 

26.06 

36.543 

24.20 

21.0 

OBS 

00025 

24.65 

36.490 

24.59 

21.0 

OBS 

00050 

20.21 

36.456 

25.83 

21.0 

OBS 

00076 

18.34 

36.442 

26.31 

21.0 

OBS 

00101 

17.84 

36.428 

26.42 

21.0 

OBS 

00152 

17.57 

36.426 

26.49 

21.0 

OBS 

00207 

17.41 

36.413 

26.52 

21.0 

OBS 

00308 

16.90 

36.348 

26.59 

21.0 

OBS 

00409 

16.04 

36.182 

26.66 

21.0 

OBS 

00515 

14.72 

35.988 

26.81 

21.0 

OBS 

T006  16 

13.16 

35.754 

26.96 

21.0 

OBS 

T00818 

09.27 

21.0 

OBS 

T01025 

06.32 

35.122 

27.63 

21.0 

OBS 

T01541 

04.57 

35.007 

27.75 

OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1539.0 
1536.1 
1525.2 
1520.4 
1519.4 
1519.4 
1519.9 
1519.9 
1518.8 
1516.2 
1512.5 

1493.4 

1494.8 


P04       TOT    P 


•  ««««%«  « 
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TABLE  LV.— Continued 


REflO      31      Z12I, 
CONSEC  0015 

LAT  3*    *2       N 

LONG       047    58      H 


YE«R  1972 
MONTH  09 
OiV  I* 

HOUR     12.5 


eUTDP    0'.877 
SHIP    8X 
DATA    USE       I 
AREA  05 


AIR    TEMP  Z't.'t 

DET    BULB  19.7 

6AR0METR    1023.2 
CLOUD    T/A  8/3 


DIR    HGT     PER 

34       2  <. 

SEA 
CL/TR 


UIND-OIR  35 

MINO-SPD  04 
MIND- FOR 

MEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E7e>    015 


TEN  SO  U06 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


CASTNUM/TIME       IVLTVP  DEPTH 


TEHP 


SAL 


DVNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P04   TOT  P 


12.5 
12.5 
12.5 
12.5 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
16. 
16. 

16.0 
16.0 
16.0 
16.0 
16.0 


OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

oes 
oes 

OBS 
OBS 

OBS 
OBS 
OBS 

QBS 

oes 

OBS 
OBS 


00000 

00025 

00050 

00075 

00100 

00150 

00305 

T00405 

00510 

T00610 

T008  10 

T01015 

T01525 

T02037 

T0254B 

03056 

T03567 

T04074 

T04744 

04844 


26.01 
2  5.84 
21.04 
19.45 
18.49 
17.74 
16.98 
16.33 
15.19 
13.76 
10.38 
06.56 
04.55 
03.72 
03.31 
02.95 
02.52 
02.33 
02.26 
02.28 


36.484 
36.481 
36.537 
36.534 
36.484 
36.422 
36.358 
36.245 
36.066 
35.833 

35.091 
35.050 
34.980 
34.967 
34.945 
34.931 

34.888 
34.896 


24.17 
24.22 
25.67 
26.09 
26.30 
26.44 
26.58 
26.65 
26.77 
26.90 

27.57 
27.7  9 
27.82 
27.85 
27.87 
27.89 

27.88 
27.89 


1538. 8 
1538.8 
1527.5 
1523.7 
1521.3 
1519.9 
1520.1 
1519.7 
1517.7 
1514.4 

1494.2 
1 494  .  5 
1499.6 
1500.6 
1513.8 
1520.9 

1540.5 
1542.4 


»••»••«*»••••» 


REFID       31       2124 
CONSEC  0016 

LAT  35     10       N 

LONG       048    02       H 


YEAR  1972 
MONTH  09 
DAY  15 

HOUR    23.4 


BOTDP     036o2 
SHIP    ax 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  25.3 

UET    BULB  21. C 

BAROMETR     1018.7 
CLOUO    T/A  8/4 


DIR    HGT     PER 

27       1  3 

SEA 
CL/TR 


XIND-OIR  22 

<IND-SPD  04 
WIND-FOR 

MEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E76    016 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE     58 


■TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

23.4 

OBS 

00000 

26.02 

36.530 

24.20 

23.4 

oes 

00025 

25.89 

36.537 

24.2  5 

23.4 

OBS 

00051 

22.06 

36.529 

25.38 

23.4 

OBS 

00077 

19.36 

36.535 

26.12 

23.4 

oes 

00102 

18.47 

36.476 

26.30 

23.4 

OBS 

00153 

17.81 

36.428 

26.43 

23.4 

oes 

T0Q2  09 

17.56 

35.422 

26.49 

23.4 

oes 

003  10 

17.14 

36.407 

26.58 

23.4 

OBS 

T004 1 1 

16.51 

36.268 

26.62 

23.4 

oes 

00517 

15.38 

36.090 

26.74 

23.4 

OBS 

T00618 

13.80 

35.838 

26.89 

23.4 

oes 

00819 

09.59 

23.4 

OBS 

T.010  24 

06,64 

35.154 

27.61 

23.4 

OBS 

T01535 

04.22 

35.002 

27.79 

DY^UPTH       SND    VEL       OXYG 

1538.9 
1539.0 
1530.2 
1523.4 
1521 .3 
1520.2 
1520.3 
1520.7 
1520.4 
1518.4 
1514.7 

1494.7 
1493.3 


Pd4       TOT     P 


v*»»*  *«•• 


REFID      31       2124 
CONSEC  0017 

LAT  35    14       N 

LONG      0  48    24      w 


YEAR  1972 
MONTH  09 
DAY  17 

HOUR     13.1 


BOTDP    03900 
SHIP    BX 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  25.4 

MET    BULb  21.8 

BAROMETR    1023.8 
CLOUO    T/A  8/2 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oes 

00000 

25.79 

36.127 

23.97 

oes 

00028 

25.81 

36.261 

24.06 

oes 

00052 

21.97 

36.343 

25.27 

OBS 

000  80 

19.84 

36.498 

25.96 

OBS 

00104 

18.72 

36.48e 

26.25 

oes 

00155 

17.82 

36.435 

26.43 

OBS 

00207 

17.56 

36.421 

26.49 

OBS 

00311 

17.25 

36.391 

20.54 

UBS 

00415 

16.51 

36.270 

26.6  2 

OBS 

00519 

15.36 

36.085 

26.74 

OBS 

T0062J 

13.81 

35.643 

26.90 

oes 

T00835 

09.18 

OBS 

T01043 

06.53 

35.136 

27.61 

085 

T01562 

04.29 

35.014 

27.79 

DIR    hGT    PER 

MIND-DIR 

22 

INSI     NANSEN    CAST 

32       4         4 

MIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E76    017 

JDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4e 
1  SQUARE  58 


1537.9 
1536.6 
1529.8 
1524.8 

1522 .0 
1520.2 
1520.3 

1521 .1 
1520.4 
1518.4 
1514.8 

1494.6 
1494.0 
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TABLE  LVI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  WINNEBAGO  at  Ocean  Station  ECHO,  18  September  1972  -  8  October  1972,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  2086. 


REFIO       31       2066 

YEAR 

1972 

60TDP    03109 

AIR 

TEMP          25 

.0 

OIR 

h&T     PER 

WIND-DIR 

28 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0001 

MONTH       09 

SHIP    UO 

DET 

eUL6          21 

.6 

28 

0          2 

JIND-SPO 

06 

TRACE    OIR 

5    SaUARE        4 

LAI            35   03      N 

DAY 

19 

DATA    USE 

1 

SAROMETR     1024. 

.1 

SEA 

KIND-FOS 

DURATION 

2     SQUARE     48 

LONG       046    03       H 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/IR          /34 

HEATHER 

XI 

ORIG     E77    001 

1     SQUARE     58 

CASTNUM/T IMe 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DVNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

S103          PH 

12. e 

oes 

00000 

26.02 

36.366 

24.06 

1536.7 

12. e 

OSS 

00025 

26.03 

36.376 

24.0  8 

1539.2 

12.6 

06  S 

000  50 

20.90 

36.451 

25.64 

1527.1 

12.8 

oes 

00075 

19.02 

36.412 

26.11 

1522.3 

12.6 

oes 

00 100 

18.23 

36.393 

26.30 

1520.5 

12.8 

ObS 

00150 

17.66 

36.369 

26.42 

1519.7 

12.8 

oes 

T0Q205 

17.52 

36.366 

26.45 

1520.1 

12. S 

oes 

00305 

17.02 

36.316 

26.54 

1520.2 

12.8 

oes 

00'.05 

16.11 

36.158 

26.63 

1516.9 

12.8 

oes 

100510 

l'i.93 

35.967 

26.75 

1516.7 

12.8 

oes 

00610 

13.86 

35.602 

26.6  5 

1514.6 

12.8 

oes 

T 008 10 

10.<.4 

35.356 

27.17 

1505.7 

12.8 

oes 

T01015 

06.91 

35.086 

27.52 

1495.5 

12.8 

oes 

01525 

04.91 

35.031 

27.73 

1496.0 

REfID       31       2086  YEAR  1972  BOTCP    02560             AIR  TEMP  OIR     HGI     PER             WInD-OIR  INST     NANSfcN    CAST                   TEN    SQ     1206 

CONSEC                0002  MONTH       09  SHIP    UO  »EI  BULB  dlNOSPD  TRACE     OIR                                       5    SQUARE        4 

LAT             35    09       N  DAY             20  DATA    USE  1             SAROMETR  SEA  UIND-FOR  DURATION                                         2     SQUARE     48 

LONG       048     10       M  HOUR  18.7  AREA  05             CLOUD     I/A  CL/TR  KEATHEr                        ORIG     E77    002                               1     SQUARE     58 

CASTNUM/TIME  LVLTYP          DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-I          OYNOPTH       SND     VtL       OXYG  PC14       TCI     P          NUi          NC3          5103          PH 

18.7  OBS              00000  26.12  36.323  24.01  1536.9 

18.7  oes               00026  25.90  36.332  24.09  1336.8 

16.7  oes              00048  22.62  36.401  25.12  J531.4 

18.7  oes  00074  19.31  36.475  26.09  1523.2 

18.7  CeS              00097  16.46  36.436  26.27  1521.1 

18.7  oes              00146  17.59  36.358  26.43  1519.3 

18.7  oes  100196  17.43  36.345  26.46  1519.7 

18.7  oes  00296  16.96  36.309  26.55  1519.9 

18.7  oes              00396  16.16  36.167  26.63  1519.0 

18.7  OBS  T00501  14.86  35.953  26.75  1516.4 

16.7  OBS  100604  13.67  35.770  2o.87  1514.0 

18.7  OBS  T00819  10.06  35.306  27.20  1504.5 


REFID       31        2066 

YEAR 

1972 

BOTOP     04764 

AIR 

TEMP          25. 

.3 

OIR     EGT     PER 

KIND-OIR 

35 

InST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0003 

MONTH       C* 

SHIP     MO 

UET 

BULB          22, 

.3 

35 

3          2 

NIND-SPD 

23 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       2 

LAI             34    54       N 

DAY 

21 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1020.2 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     46 

LONG       046    04       M 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/fc 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

URIC    E77    003 

1     SQUARE     46 

CASTNOM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI^M4-T 

DYNDPTH 

SNt     VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12.7 

OBS 

00000 

26.43 

36.32'; 

23.92 

153V, o 

12.7 

OBS 

00029 

23.05 

36.418 

24.64 

1533.7 

12.7 

OBS 

00053 

19.55 

36.401 

25.97 

1523.4 

12.7 

oes 

00062 

16.42 

36.409 

26.26 

1520.7 

12.7 

oes 

00107 

18.10 

36.396 

26.3  3 

1520.2 

12.7 

OBS 

00161 

36.J88 

12.7 

oes 

T00214 

17.46 

36.341 

26.45 

1520.0 

12.7 

OBS 

00323 

17.01 

36.J02 

26.53 

1520.4 

12.7 

oes 

004  34 

16.15 

36.166 

26.63 

1519.5 

12.7 

oes 

100549 

14.54 

35.908 

26.79 

1516.1 

12.7 

OBS 

T0066  3 

13.00 

35.669 

26.93 

1512.6 

12.7 

OBS 

100697 

08.49 

35.140 

27.33 

1499.7 

12.7 

OBS 

101137 

06.04 

35.068 

^7.62 

1494.1 

12.7 

oes 

101 761 

C4.10 

34.952 

27.76 

1496.5 
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TABLE  LVI.— Continued 


REFID   31  20Bt, 

CONSEC  0004 

L«T     35  0?   N 

LONG   047  5  6   N 


YESR  1972 
MONTH   09 

o«y  !2 

HOUR    16. 5 


BOTOP    03'.75 
SHIP    t4L 
DATA    use        1 
AREA  05 


AIR    TEPP  24.7 

KET    8UL6  18.5 

6ARGNEIR     1023.5 
CLOUO    T/A  8/6 


OIR    hGT    PER 

36       7         4 
SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  36 

KIND-SPO  15 
MINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E77    004 


TEN  SO  1206 
5  S&UARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


CASTNUM/TIME        LVLTrP  DEPTH 


16. 

.5 

08S 

00000 

16. 

.5 

OBS 

00032 

16. 

.5 

08S 

00060 

16.5 

OBS 

00092 

16. 

.5 

OBS 

00120 

16. 

.5 

DBS 

00180 

16. 

.5 

OBS 

T 002 40 

16. 

.5 

OBS 

00361 

16. 

.5 

OBS 

00481 

16. 

,5 

OBS 

T00607 

16. 

.5 

OBS 

T0072e 

16. 

.5 

OBS 

T00972 

16. 

.5 

06S 

701218 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

25.85 

36.340 

24. 

.11 

22.94 

36.422 

25, 

.05 

18.96 

36.396 

26, 

,12 

18.36 

36.390 

26. 

.26 

18.09 

36.422 

26. 

.36 

17.68 

36.380 

26. 

.42 

17.36 

36.343 

26. 

.47 

16.79 

36.276 

26. 

.56 

15.66 

36.088 

26. 

.68 

14.04 

35.823 

26. 

,83 

12.22 

35.550 

26. 

,99 

07.36 

35.069 

27. 

,44 

05.66 

35.080 

27. 

,68 

DYNOPTH       SNU    VEL       OXYG 

1538.3 
1532.0 
1521 .9 
1520.7 
1520.4 
1520.2 
1520.2 
1520.4 
1516.7 
1515.3 
1510.9 
1496.6 
1494.0 


P34       TOT     P 


•**•*«»* 


REFID       31 

CONSEC 
L4T  35 

LONG       048 


2066 

YEAR 

1972 

BOTDP    02743 

AIR 

TEMP         2i, 

.4 

Oik    hoT    PER 

HINO-DIR 

02 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0005 

MONT^ 

1       09 

SHIP    HO 

WET 

dUlb           18, 

.7 

02 

3         4 

«IND-SPD 

03 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

04      N 

DAY 

23 

DATA    USE 

1 

SAkOMETK     1024. 

.1 

StA 

HINO-FOR 

DURATION 

2     SQUAR£    48 

OS       II 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLCUO     T/A          8/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG    E77    005 

1     SOUAfE     58 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PCj4 

TCT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12.8 

OBS 

00000 

25.77 

36.301 

24.11 

1538.1 

12.8 

OBS 

00020 

25.77 

36.301 

24.11 

1538.4 

12.8 

OBS 

00039 

22.54 

36.514 

25.23 

1531  .2 

12.8 

OBS 

00059 

19.34 

36.436 

26.05 

1523.0 

12.8 

OBS 

000  78 

18.27 

36.456 

26.34 

1520.3 

12.8 

OBS 

00117 

17.78 

36.435 

26.44 

1519.5 

12.8 

oes 

T00160 

17.57 

36.410 

26.47 

1519.6 

**»**»«•»«•«» 


REFID  31  2086 
CONSEC  0006 
LAT  35  10  N 
LONG   C48  01   H 


YEAR  1972 
MONTH  09 
DAY  27 
HOUR  13.9 


BOTDP  03109 
SHIP  «C 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  ^4.7 

HET     8ULe  19.8 

6ARCMETR     1023.2 
CLOUO    T/4  8/4 


DIR    HGT 

06       3 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  Oo 

HINO-SPD  If 
HIND-fCR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
GRIG     E77    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


.9 

OBS 

000  00 

,9 

DBS 

00024 

.9 

OBS 

00045 

13.9 

OBS 

00069 

.9 

OBS 

00089 

,9 

OBS 

00133 

,9 

OBS 

00177 

,9 

OBS 

00266 

.9 

OBS 

003  54 

.9 

CBS 

00442 

13.9 

OBS 

00530 

.9 

OBS 

T00709 

,9 

OBS 

700684 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

25.16 

36.284 

24.28 

25.19 

36.288 

24.28 

25.16 

36.278 

24.28 

21.27 

36.516 

25.59 

19.96 

36.476 

25.92 

18.26 

36.447 

26.3  3 

17.66 

36.425 

26.46 

17.22 

36.385 

26.54 

16.77 

36.325 

26.60 

15.86 

36.136 

26.6  7 

14.68 

35.988 

26.78 

12.14 

08.52 

DY.4DPTH       SND     VEL       OXYG 

1536.7 
1537.1 
1537.4 
1526.4 
1525.2 
1521.2 
1520.2 
1520.2 
1320.3 
1516.7 
1516.9 


PJ4   TCT  P 


REFID  31  2066 
CONSEC  0007 
LAT  35  01  N 
LONG   04  8  00   H 


YEAR  1972 
MONTH  09 
DAY  28 

HOUR    15.6 


BOTOP  04206 
SHIP  HO 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  25.0 

HET    BULB  21.0 

SAROMETP     1022.9 
CLOUD    T/A  8/3 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DIR    FGT    PER 

HIND-OIR 

06 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

07       2         3 

HIND-SPD 

05 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    46 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

GRIG    E77    007 

1     SQUARE     58 

IDPTH       SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

15. b 

OBS 

00000 

25. 

,18 

36. 

,341 

24, 

.32 

15.6 

OBS 

00025 

25. 

,00 

36. 

,334 

24, 

.37 

15.6 

OBS 

00046 

24.33 

36, 

.342 

24, 

.58 

15.6 

OBS 

00070 

19. 

,97 

36. 

,483 

25, 

.92 

15.6 

oes 

00091 

18. 

.74 

36. 

,451 

26, 

.21 

15.6 

oes 

00137 

17. 

,91 

36. 

,443 

26, 

.42 

15.6 

OBS 

T00182 

17. 

.62 

36. 

,409 

26. 

.46 

15.6 

OBS 

00273 

17. 

.20 

36. 

,387 

26. 

.55 

15.6 

oes 

00364 

16. 

,40 

36. 

,265 

26.64 

15.6 

OBS 

T0Q456 

15. 

,72 

36. 

,144 

26. 

.71 

15.6 

OBS 

00549 

14. 

,7  J 

35. 

,985 

26. 

,80 

15.6 

oes 

T00742 

11. 

,69 

35. 

,507 

27. 

,06 

15.6 

OBS 

T00934 

08. 

,16 

35. 

,233 

27. 

,45 

15.6 

OBS 

T01438 

04. 

,89 

35. 

,074 

27. 

.77 

1536.7 
1536.7 
1535.5 
1524.9 
1521 .8 
1520.2 
1520.1 
1520.3 
1519.2 
1518.5 
1516.9 
1509.2 
1499.2 
1494.5 
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TABLE  LVI.— Continued 


ftEFIO       31       2066 
CONSEC  oooe 

L4T  35   02      N 

LONG       047    53      H 


YEAR  1932 
MONTH  10 
OAV  02 

HOUR     16.3 


BOTDP     0'>660 
SHIP    HO 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  22.8 

WET    BULB  21.1 

BARONETR     1024.0 
CLOUO     T/A  8/4 


01 R    HGT     PER 

15       2  3 

StA 
CL/TR 


HIND-DIR  lb 

rflND-SPO  20 
UIND-fOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E77    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SgUARE  46 
1     SQUARE     57 


'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

16.3 

OBS 

00000 

24.71 

36.207 

24.36 

16.3 

OBS 

00025 

24.61 

36.212 

24.40 

16.3 

OBS 

00047 

22.10 

36.447 

25.31 

16.3 

OBS 

00072 

20.30 

36.467 

25.82 

16.3 

OBS 

00093 

19.19 

36.463 

26.11 

16.3 

OBS 

00140 

36.459 

16.3 

OSS 

T00187 

17.77 

36.403 

26.42 

16.3 

OBS 

00282 

17.42 

36.371 

26.4  8 

16.3 

OBS 

00378 

16.96 

36.319 

26.55 

16.3 

OBS 

00476 

16.21 

36.179 

26.62 

16.3 

OBS 

00573 

14.64 

35.899 

26.7  6 

16.3 

OBS 

T00772 

10.62 

35.335 

27.12 

16.3 

OBS 

00972 

07.52 

35.079 

27.43 

16.3 

OBS 

T01479 

04.80 

35.048 

27.76 

DYNDPTH       SND     VEL       OXY G 

1535 .5 
1535.7 
1530.1 
1525.8 
1523.1 

1520.6 
1521.1 
1521  .2 
1520.4 
1516.8 
1505.7 
1497.2 
1494. B 


P04   TCI  P 


»•»•*«*** 


REFID   31  2086  YEAR  1972 

CONSEC  0009  MONTH   10 

LAT      35  04   N  DAY      03 

LONG   047  58   H  HOUR  12.8 


BOTDP  03840 
SHIP  no 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR  TEMP  25.8 
HET  BULB  22. B 
8AR0METR  1023.4 
CLOUD  T/A    8/3 


DIR    h&T     PER 

18       3  3 

SEA 
Cl/TR 


HINO-OIR  10 

HINO-SPD  15 
HIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    C 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG     E77    009 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.8 

OBS 

00000 

24.74 

36.383 

24.49 

12.8 

OBS 

00027 

24.72 

36.436 

24.53 

12.8 

08  5 

00050 

22.26 

36.483 

25.29 

12.8 

oes 

00077 

20.53 

36.464 

25.75 

12.8 

OBS 

OQlOl 

18.78 

36.426 

26.18 

12.8 

OBS 

T00205 

17.82 

36.422 

26.42 

12.8 

OBS 

00312 

17.37 

36.396 

26.51 

12.8 

OBS 

00422 

16.83 

12.8 

OBS 

00538 

15.30 

36.017 

26.71 

12.8 

OBS 

00652 

13.89 

35.792 

26.8  4 

12.8 

OBS 

0Q885 

08.41 

35.087 

27.30 

12.8 

OBS 

T01121 

05.63 

35.038 

27.65 

12.8 

OBS 

T01733 

04.09 

34.967 

27.77 

DYNDPTH       SND    VEL       OXY G 

1535.8 
1536.2 
1530.6 
1526.5 
1522.1 
1521 .0 
1521.4 

1518.4 
1515.5 
1499.2 
1492.2 
1496.0 


P04       TOT     P 


•**>•**•**«««»« 
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TABLE  LVn.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  23  November  1972  -  16  December  1972,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  -  2132. 


REflO  31  2ltZ 
CONSEC  0001 
LAI     a    10   N 


TEAR  1972 
MONTH  11 
Otr  26 
HOUR  13.^ 


BUIOP  02215 
SHIP  Al 
OAIA  USE   1 

AREA  Oi 


AlK    TEMP  14.6 

HET     BULB  l«.3 

BAROHETft     1029.1 
CLOUO    I /A  6/7 


OIR    HGl    PER 

27      3         2 
SEA 
CL/TR 


HIND-DIR    0« 
MINO-SPO    U 
NlNO-FOR 
MEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E7e   001 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  « 
2  SQUARE  «6 
1    SQUARE    57 


CASINUH/TIME       LVLTTP  DEPTH 


13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 


OSS 
OBS 

oes 

OBS 
UBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOOOO 

00027 

000*9 

00075 

00097 

001*5 

00194 

00290 

003  a6 

00*8* 

700581 

T007e2 

7  009  7  9 

T01*72 


S3 
83 
.86 
,85 


SAL 

36.27  3 
36.282 
36.27* 
36.273 
36.370 
36.505 
36.*57 
36. *1* 
36.*08 
36.301 
35.982 
35.307 
35.020 
34.998 


SUMA-T  DVNOPIH       SND    VEl       OXYG 


PJ*       TOT    P 


25.25 
25.26 
25.24 
25.25 
25.38 
26.07 
26.30 
26.4  3 
26.49 
26.58 
26.74 
27.16 
27.55 
27.76 


1528.5 
1528.9 
1529.4 
1529.8 
1529,7 
1524.8 
1522.6 
1522.3 
1523.0 
1522.4 
1513.3 
1504.8 
1492.5 
1493.2 


REFIO       31  2132 

CONSEC  0002 

LAT             35  13      N 

LONG       0  48  11       H 


YEAR  1972 
MONTH  11 
DAT  2  7 

HOUR    17.6 


BJIOP    01759 
SHIP    Al 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AlK    TEMP  20.0 

kET     OULB  15.0 

BARUMETR     IJ31.5 
CLOUO    T/A  6/t 


UIR     HuT  PER 

Hi  2 

SLA 

CL/IR  /20 


WINO-OIR  12 

JIND-SPO  ^'l 
.^IND-FUR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    JIR 
DURATION 
CRIG    E78    002 


TEN  SO  1234 
5  SUUARE  4 
2  SJUARE  41 
1     S'JUARE     58 


TIME 

LVLTTP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.6 

OBS 

OOOOO 

21.77 

36.272 

25.27 

17.6 

OBS 

U0031 

21.73 

36.276 

25.28 

17.6 

OBS 

00058 

2  1.76 

36.266 

25.27 

17.6 

OBS 

00090 

21.53 

36.285 

25.3* 

17.6 

DBS 

001  17 

21.20 

36.331 

25. *7 

17.6 

OBS 

001  75 

19.19 

16.503 

26.  14 

17.6 

OBS 

00233 

18.11 

3o.*35 

26.36 

17.6 

08  S 

00350 

17.51 

36.*U5 

26.49 

17.6 

OBS 

100*66 

16.63 

10.272 

26.6  0 

17.6 

OBS 

00567 

14.72 

35.939 

26.77 

17.6 

08  S 

00704 

12.39 

35.579 

26.9  8 

17.6 

OBS 

T00939 

06.9* 

35.0*6 

27.48 

17.6 

UBS 

101178 

05.06 

35.022 

27.71 

utjopth     sno   vel     oxvg 

1528.1 
152  6.7 
1529.2 
1329.2 
1526.8 
1524.5 
1522.3 
1522.5 
1521 .6 
1517.3 
1511.1 
1494.3 
14So.a 


REflO       31       2132  YEAR     1972  aOTOP    02200 

CONSEC  0003  lONTH        11  SHIP    Al 

LAI  35    17       N  UAY  28  DATA    USE        I 

LONG       C48     10       u  HUUM     16.5  AKfcA  05 


AIR    TEMP  20.9 

HET     8UL8  17.2 

BARUMETR     1032.2 
CLOUD    T/4  H/8 


DIR    HOT    PER 
113  3 

SEA 
CL/TR 


-IND-UIR  OH 

rtl-^O-SPU  Od 
HINO-FUH 

HEATHER  X2 


INST     NANStN    CAST 
TRACE    DIR 

OUkAT ION 
ORIG     E7H    003 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


TIME 

LVLIrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SloMA-T 

18.5 

UBS 

OOOOO 

21.64 

36.275 

25.31 

18.5 

JBS 

00029 

21. 5d 

36.276 

25.32 

18.5 

1I8S 

00053 

21.50 

36.265 

25.35 

16.5 

OBS 

00093 

21.31 

36.310 

25.42 

16.5 

OBS 

00  107 

21.11 

36.303 

2J.51 

18.5 

UbS 

00161 

19.62 

36.509 

26.03 

18.5 

DBS 

100214 

18.  30 

36.443 

26.12 

18.5 

OSS 

00322 

17.60 

36.420 

26.4  8 

16.5 

QBS 

T00429 

16.9.: 

35.328 

26,57 

16.5 

ues 

00517 

15.16 

36.003 

26.7  3 

18.5 

l,BS 

00645 

13.42 

35.729 

26.69 

18.5 

UBS 

J0865 

07.9* 

35.072 

27.16 

18.5 

Oil 

T01061 

06.01 

35.099 

27.05 

18.5 

-ms 

01621 

U4.  14 

3*. 997 

27.79 

DVNDPTH       SND    VEL       OXYG 

1528.0 
1528.3 
1528.5 
1526.5 
1526.4 
1525,5 
1522.6 
1522.3 
1522.0 
1017.9 
1513.8 
1497.1 
1493.1 
1*9*.* 


PU*        TCT     P 
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TABLE  LVII.— Continued 


ReflO       31  2132 

coMsec  000* 

lAI             3^  I*       N 

LCNO       0<.b  10       H 


»E«R  1972 
NONtM  U 
D«»  30 

HOUK     13.0 


djrOP    03>>16 
SHIP    Al 
DlIA    USE       1 
AREA  Oi 


AIR    TEMP  21.1 

MET     dULU  IB. 9 

SARUMETR     1026.8 
CLUUO    »/A  */4 


DIR    H&T    PER 


SEA 
Ct/I 


MINO-DIR    23 
|<IN0-SPU    Of 
MIND-EUR 
LEATHER        XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    ETB    00* 


TEN  SU  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *S 
1    SQUARE    SS 


TIME 

IVLTYP 

UEPIH 

TE«P 

SAC 

SIGMA-T 

13.0 

oaS 

OOOOO 

21.67 

36.308 

25.32 

13.0 

oes 

00025 

36.308 

13.0 

ues 

00050 

21.6* 

36.305 

25.33 

13.0 

oes 

000  75 

21.6* 

30.302 

25.33 

13.0 

OBS 

00099 

21.54 

36.327 

25.37 

13.0 

UBS 

00149 

18.96 

36.*92 

26.19 

13.0 

IISS 

0020* 

18.2* 

36.**8 

26.3* 

13.0 

JBS 

00303 

17.62 

36.*2U 

26. *7 

13.0 

oas 

00*02 

17.02 

36.3*7 

26.56 

13.0 

OBS 

0050  7 

15. SI 

36.126 

26.67 

13.0 

UBS 

006  06 

l*.26 

35.861 

20.81 

13.0 

OBS 

00805 

09.73 

35.230 

27.20 

13.0 

OBS 

T01008 

05.96 

35.01* 

27.59 

13.0 

OBS 

J01515 

0*.35 

35.001 

27.77 

0»NDPTrt       SNO    WEI       U«*G 


1528.1 


PJ*       TOT    P 


1528.8 
1529.2 
1529.5 
1523.5 
1522.3 
1522.1 
1521.9 
1519.6 
1516.0 
1502.9 
1*91.6 
1*93.5 


REFIO       31       2132 
CONSEC  0005 

LAI  3*    36       N 

LUNG   0*7  58   H 


YEAR  1972 
IONTm  12 
UAT  01 
HOUR  l^.^ 


80I0P     0*26* 
SHIP    A  I 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlK     TEMP  2*.0 

WET     BULB  21.9 

bAROMETR     1026. B 
CLUUO     T/4  a/5 


DIR     HuT     PER 

12        )  2 

SEA 
CL/TR 


v^INO-OIR  OJ 

HINU-SPD  OJ 
.^INn-FJR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    cast 
TRACE    OIR 
DURATION 
CIRlo     E  It    005 


TEN  SiJ  1206 
5  SgUARE  2 
2  SQUARE  *6 
I     SQUARE     *7 


TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-I 

12.9 

OBS 

OUOOO 

21.6* 

36.288 

25.32 

12.9 

OBS 

0002* 

21.56 

36.293 

25.3* 

12.9 

U8S 

000*9 

21.57 

36.300 

25.3* 

12.9 

UBS 

00073 

21.53 

3D.30* 

25.36 

12.9 

OBS 

00098 

20.7* 

)o.*89 

25.72 

12.9 

OBS 

001*6 

18.97 

36.*39 

26.18 

12.9 

OBS 

T00200 

18.08 

3o.**7 

26.38 

12.9 

DBS 

00298 

17.5* 

36.*18 

26. *9 

12.9 

UBS 

00396 

16.66 

36. 328 

26.58 

12.9 

OBS 

00500 

15.51 

3b. 081 

26.71 

12.9 

UBS 

00598 

1  3.87 

35. 795 

2o.d5 

12. V 

JBS 

100796 

09.  7* 

35.2*6 

27.21 

12.9 

jes 

TOlOOl 

06. *5 

35.068 

27.57 

12.9 

OBS 

01511 

35.02* 

16.6 

UBS 

T01955 

03.80 

3*. 989 

27.82 

16.6 

UBS 

T02*62 

03. *1 

J*. 980 

27.85 

16.6 

OBS 

102965 

02.9  3 

3*.J52 

27.87 

16.6 

OBS 

T03*75 

02.62 

3*. 927 

27.88 

UYNDPTH       SNO     VtL       OXYG 

1528, U 
1528.2 
1528.6 
1528.9 
1527.5 
1523.* 
1521.7 
1521 .7 
1521.3 
151R.5 
151*. 6 
1502.8 
1*93.5 

1*98.0 
1 5C5.6 
1512.* 
1519.7 


***»•••*«•»•••• 


REflO        31 

CUNSEC 
LAT      3* 
LONG   0*7 


21  12 

YEAR 

1972 

60TDP     0*8 

o* 

AIR 

TEMP          2^. 

.6 

DIR    huT     PER 

rtlND-DIR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SB    1206 

0006 

-lONTh        12 

5M 

IP    Al 

«ET 

BULB           13. 

.9 

27 

2          2 

rflND-SPO 

19 

TKACE    DIR 

5    SQUARE        2 

*3       N 

UAV 

02 

DATA    USE 

1 

0ARU1EIR     1025.7 

SEA 

■(IND-FUR 

DURAT ION 

2    SQUARE     *6 

5*       < 

HOUR 

13.3 

AR 

EA 

05 

CLOUD    1/4          3/6 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

ORIG    E7e    006 

1     SQUARE     *7 

T  ME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-T 

DYiNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ* 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

13.3 

UBS 

00000 

21.67 

36.26* 

25.30 

1528.1 

13.3 

uSS 

000  32 

21.61 

36.282 

25.32 

152B.* 

13.3 

'IBS 

00060 

21.*0 

36.295 

25.39 

1528.* 

13.3 

UBS 

00093 

21.26 

36.308 

25.** 

I52a.6 

13.3 

OBS 

00121 

19.96 

36.519 

25.95 

1525.8 

13.3 

IBS 

00181 

18.37 

36.*56 

26.31 

1522.3 

13.3 

UBS 

002*2 

17.8* 

36. *2* 

25. *2 

1521.7 

13.3 

CBS 

00363 

17. *7 

36.*00 

26, *9 

1522.6 

13.3 

UBS 

00*85 

16.33 

30.269 

26.6  5 

1521.2 

13.3 

CbS 

006  11 

1*.52 

35.899 

20.79 

1517. 0 

13.3 

UBS 

007  3  3 

U.IO 

35.*02 

27.09 

1506.9 

13.3 

OBS 

T009  7  7 

06. *5 

35.060 

27,56 

1*93.1 

13.3 

OBS 

101225 

05.33 

35.095 

27.  73 

1*92.8 

13.3 

UBS 

Taid62 

03.95 

3*. 966 

27.80 

1*97.6 

*•«••**•«•*••*« 
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TABLE  LVII.— Continued 


RfFID   31  213^ 

CONStC  0007 

LAI     3*  50   N 

LONb      o«a  00      u 


0»»  03 

HOUR     1^.6 


BOIOP    05S72 
SHIP    AI 
DATA    USE        1 
AKEA  OS 


AIK     TEMP  21.3 

MEI    BULb  1-4.1 

HARG^ETR     102S.4 
CLUUO    I/A  7/e 


bIR    HGI 

2S       2 
SEA 
CL/IR 


PER  M1N[>-DIR  03 

2  KIND-SPO  10 

WINO-FUR 

/25  WEAIHE*  X2 


IMSI    NANSEM    CASI 
IRACE    QIR 
OURAIIOM 
CWIG    E78    007 


lEN  Sg  1206 
S  StfUARE  2 
2  SQUARE  «S 
1     SQUARE    «8 


CASiNUH/IIHE   LVLIYP 


OYNOPIH   SND  VEL   OXYG 


P3*      lOI    P 


12.6 

iJBS 

001,00 

21.62 

36.269 

25.31 

12.6 

UBS 

00029 

21.60 

36.280 

25.12 

12.6 

UBS 

000  52 

21.6* 

36.285 

25.31 

12.6 

OBS 

00081 

21.54 

36.309 

25.36 

12.6 

UBS 

0010<. 

20.70 

36.539 

25.77 

12.6 

06  S 

00208 

19.82 

36.599 

26.05 

12.6 

oes 

00312 

17.81 

36. '.3'. 

2o.*3 

12.6 

UBS 

00<.I7 

17.15 

36.357 

26.5* 

12.6 

OBS 

00S21 

15.59 

36.072 

26.68 

12.6 

OBS 

00627 

13.60 

35.7*7 

26.87 

12.6 

oes 

1008  <.3 

08.60 

35.130 

27.30 

12.6 

UBS 

IU10S5 

05.78 

35.048 

27.6* 

12.6 

OBS 

I0lt>9^ 

0*.29 

3*. 998 

27.78 

1527.9 
1528.* 
1528.8 
1529.1 
1527.5 
1526.9 
1522.8 
1522.5 
1519.1 
151*. 1 
1*99.2 
1*91.7 
1*9*. 5 


REflD       31  2132  lEAK     1972 

CONSEC  0008  NUNIH       12 

LAI             35  0*       N  DAY             0* 

LONG       0*8  01        H  HOUR     13.0 


80IJP     03975 

Ship  ai 
uaia  use  i 

AREA  05 


AIR     lEHP  20.8 

«El     JULB  19.9 

8AHUMETR    102*.* 
CLUUI)    1/4         */e 


UlR    HGl     PER 


SEA 
CL/TR 


MINU-DIR  2j 

<IN0-SP0  11 
HINO-Furt 

LEATHER  X2 


INST     NAf^StN    CASI 
IRACE    OIR 
OURATIUN 
UHIG    E 78    008 


lEN  Sg  1206 
5  SJUARE  * 
2  SQUARE  *8 
1     SQUARE     58 


CASINLM/IIME       LVLIYP  OtPTH 


TEMP 


SAL 


SI&MA-I  UYNOPTH       SND     VEL       JXYG 


13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
1  3. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 


OBS 
OBS 
OBS 
J8S 

oes 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

oes 
OSS 

OBS 


00000 
00026 
J0U*8 
00075 
00097 
001*5 
00193 
002  90 
00386 
00*83 
00580 
0077R 
100971 
101*72 


21.59 
21.69 
21.81 
21.77 

20.13 

18.19 
17.56 
17.05 

1*.22 

09.8* 
06.3* 
0*.*3 


36.333 
36.*29 
36.*76 
36.530 
36.501 
36.*77 
36.**3 
36.*06 
36. 350 
36.089 
35.36* 
35.2*6 
35.022 
35.005 


25.36 
25. *l 
25. *1 
23. *6 

25.89 

26.  35 
26.*  7 
26.56 

26.83 

27.  19 
27.55 
27.77 


142'. 9 
1528.7 
1529.* 
1529.8 
1525.8 

1521  .9 
1521 .7 
1521.7 

1515.5 
1502.9 
1*92.5 
1*93.1 


•«•**•«*««* 


REFIO 
CuNStC 
LAT 
LUNG   0 


2132 

YEAR 

19  72 

8UIDP     02587 

AIR 

ItrtP          21, 

.3 

DIR     HOT     PER 

^INO-UIR 

23 

INSI     NANSEN    CASI 

TEN    SO     1206 

0009 

MUNTf 

1        12 

SHIP    A  1 

WET 

BULb           Ifi. 

.* 

27 

2         2 

HIND-SPO 

1  ) 

TRACE     OIR 

5    SQUARE        * 

12       N 

DAY 

05 

UAIA    USE 

1 

BAROXEIR     102* 

.* 

SEA 

HlNO-fllR 

DURAI ION 

2     SQUARE     *6 

58       M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLUU-)    T/A          5/b 

CL/TR 

LEATHER 

X6 

ORIG     E7a    009 

1     SQUARE     5  7 

iim 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

OYNOPIH 

SNO     VEL 

OXYG 

PJ* 

lOI     P          N02          N03 

SI03         PH 

12.8 

OBS 

00000 

21.65 

36.*62 

24. *5 

1528.2 

12.8 

UBS 

00027 

21.55 

36.*62 

24. *7 

1528.* 

12.8 

OSS 

000*9 

21.53 

36.*67 

25. *7 

1528.9 

12.8 

UbS 

00076 

20.3  J 

36.500 

25.8* 

1526.0 

12.8 

UHS 

00093 

19.67 

36.507 

26.0  2 

152*. 6 

12.8 

08  5 

001*7 

18.7* 

36.*71 

Za.ii 

1522.8 

12.6 

OBS 

00196, 

18.01 

36.**0 

23.39 

1521 .5 

12.8 

lias 

0029* 

17.*5 

36.39* 

26. *9 

1521.* 

12.8 

UBS 

00392 

16.81 

36.309 

2u.5« 

1521.0 

12.8 

(IbS 

00*90 

15.89 

36.151 

26.68 

1519.6 

12.8 

oes 

00588 

1*.20 

35.861 

26.83 

1515.5 

12.8 

UBS 

100790 

09.  16 

35.17C 

27.2* 

1500.5 

12. ft 

IBS 

100992 

06.31 

35.090 

27. oO 

1*92  .8 

12.8 

UBS 

101511 

03.90 

3*.993 

27.81 

>«• 

1*91.5 

1* 

REFIO       31       2132 

YEAR 

1972 

BO 

TOP     01792 

AIR 

TEMP          21, 

.2 

DIR     HGI     PER 

HIND-OIR 

13 

INSI     NANSEN    CASI 

lEN    Sa     1206 

CONSEC             0010 

MONTH        12 

SHIP    AI 

aET 

BULB           18, 

.8 

12 

1          2 

KINO-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       « 

LAI            35    17      N 

DAY 

09 

DATA    USE 

I 

BARONETR     1026. 

.8 

SEA 

MIND-FUR 

OURAT ION 

2    SQUARE    *S 

LONG       0*8    16       H 

HOUR 

13.* 

AREA 

05 

CLOUO     T/A          8/7 

CL/TR 

/2  3 

WEATHER 

XI 

URIG    E7a    010 

1    SQUARE    58 

CASINUM/IIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPIH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ* 

TOT     P         N02          N03 

SI0  3         PH 

1  3.* 

38  S 

00000 

21.37 

36.387 

24. *7 

1527.* 

13.* 

UBS 

00027 

21.36 

36.392 

25. *7 

1527.8 

13.* 

OBS 

000  50 

20.83 

13.* 

OBS 

00077 

20.52 

13.* 

OBS 

00100 

19.71 

36.507 

26.01 

152*. 7 

13.* 

oes 

00151 

18.09 

36.*15 

26.35 

1520.9 

13.* 

oes 

00200 

17.55 

36.377 

26. *5 

1520.1 

13.* 

oes 

00300 

16.  7* 

36.276 

26.47 

1519.2 

13.* 

oes 

100*00 

15.3* 

36.026 

26.70 

1516.3 

13.* 

OBS 

00*97 

i*.3; 

35.907 

26.8  3 

151*. 6 

13.* 

OBS 

00593 

12.96 

35.690 

26.95 

1511.3 

13.* 

OBS 

00783 

09.01 

35.228 

27.31 

1*99.9 

13.* 

OBS 

T 00960 

06.32 

35.0*7 

27.57 

1*92.3 

13.* 

OBS 

101366 

0*.*4 

3*. 990 

27.75 

>•« 

1*91.* 
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TABLE  LVII.— Continued 


AIR    TEMP          21.7 

.EI  auLe       V).'- 

bAKOHETR     102<!.0 
CLUUO     1/4          •>/•> 

UIR     HI, 
^^)       2 
SEA 
CL/TR 

I     PER 

HIND-OtR 

uno-SPO 

<1ND-FUR 
KEATHfcR 

22 

10 

INST     NAKSEN    CAST 
TRACE    OIR 

DURATION 
nRIG    E7B    on 

U.                SIGHA-I 

DVNDPTH 

SNO    VbL 

U«Y& 

PJ* 

TCII    P          NJ2          MU) 

REMO       3.       21,2  YEAR  1,72  BO'OP    0.2.1             AIR    TEHP          2..7             UIR     MG,     P.  R             -.^u^..^    ..              j;j^.^..--; T^oSarI'" 

CONSeC                0011  HONTH          2  SHIP    Al                         ^"oSeTR     1022    2             SEA                                    -IND-FUR                     DURATION                                         2    SUUARE     .6 

LAT             35    03       N  DAY  10  DATA    JSt        1             BAROMETR^ 1022 .0             SEA^^                              LEATHER        X»             HRIG    E 7R    Oil                               1     SUUARE     57 

lONC       047    52       X  HUUR  19.1  AREA 

CASTNUH/TIHE  LVLIYP  DEPTH  I 

19.1  DBS  00000  2l.<.<.  3t..ib3           2S.'.'.                                    1S27.6 

19.1  OBS  00022  36.361 

19.1  OBS  00041  21.31 

19.1  UBS  00063  21.33 

19.1  OBS  00081  20.98  36.412             25.59                                         527.7 

19.1  08S  00121  19.02  36.482             26.17                                         523.2 

19.1  OBS  00162  18.12  36.432            26.36                                     521.2 

19.1  UBS  00242  17.44  36.383             26.49                                         520.5 

19.1  OBS  00322  17.06  36.550             26.55                                         "2"t 

19.1  UBS  00403  16.24  36.212             26.64                                         5    9. J 

19.1  OBS  00492  15.14  36.012             26.74                                       ^'        , 

19.1  OBS  100645  13.21  35.732             26.93                                         513.1 

19.1  OBS  T00806  09.21  35.180             27.24                                       1501.0 

19.1  UBS  T01229  04.98 
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TABLE  LVni. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
WINNEBAGO  at  Ocean  Station  ECHO,  16  December  1972  -  7  January  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-2133. 


«tFIO   31 
CONSEC 
LIT      i-, 
LUNG   o«e 


2133 

YEAR 

19J2 

BOIDP     04755 

AIR 

tEWP           18. 

,5 

OIK     f'ur    PER 

•JIND-OIR 

24 

INST     HANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

0001 

MONTH        12 

SHIP    KG 

Ntt 

1UL8           16. 

.5 

49 

2          X 

«1>.D-SPU 

10 

TRACE    OIR 

5    SUUARE        2 

50       N 

DAY 

21 

OAIA    USE 

1 

bAMCl 

l.^EIK     1029. 

.1 

SEA 

.INO-FUK 

DURATION 

2     SOOARE    48 

li         H 

MUUR 

00.3 

AREA 

05 

CIUU.1     I/A          8/* 

CL/TR 

.<EA  t«ER 

>1 

ORIO    E79    001 

1     SQUARE     4B 

tint 

IVLIYP 

UEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA-I 

UYNUPTH 

SND    VEL 

ilXVO 

P)4 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

00.3 

OBS 

00000 

19.71) 

36.330 

25.85 

1523.1 

00.3 

OSS 

J0023 

19.81 

30.34H 

25.8  5 

1523.6 

00.3 

QBS 

00046 

19.82 

00.3 

OBS 

00069 

19.79 

36.348 

25. B6 

1524.3 

00.3 

UBS 

00092 

19.79 

36.346 

25.86 

1524.6 

00.3 

nas 

00137 

18.76 

36.474 

26.2  3 

1522.7 

00.3 

UBS 

100187 

18.09 

36.442 

26.  37 

1521.5 

00.3 

OBS 

00277 

1  7. ".6 

00.3 

JBS 

10036b 

16.  78 

36. 310 

26.59 

1520.5 

00.3 

JdS 

00*60 

15,36 

36.052 

26.72 

1517.4 

00.3 

OBS 

OOb'.S 

1*.52 

35.923 

26. Bl 

1516.0 

00.3 

JBS 

0072a 

35.405 

00.3 

OBS 

TCOni* 

07.40 

35.091 

27.45 

1495.8 

•**••«»•«•••••• 


REFIO       31  2133 

CONSEC  0002 

LAT            35  10      N 

LUNG        048  02       W 


YEAR 
MONTH 
OAY 
HOUR 


1972 
12 


BOTOP    03292 
SHIP    HO 
OATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEHP  16.6 

aET     BULB  16.3 

BAROMETR    1029.5 
CLOUO    T/A  8/2 


OIR    HGT    PER 

25       1         2 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR    25 
KINO-SPO    06 
KINO-fOR 
MEA  THER       XI 


INST     HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E79    002 


TEN  SO  1206 
5  SauARE  4 
2  SauARE  48 
1     SQUARE    it 


CASINUM/TIHE       LVLTYP 


12.3 

OBS 

00000 

19.72 

36.348 

25.88 

12.3 

OBS 

00024 

19.62 

36.348 

25.91 

12.3 

OBS 

00048 

19.61 

36.351 

25.91 

12.3 

OBS 

00072 

19.58 

36.347 

25.92 

12.3 

OBS 

00095 

19.51 

36.321 

25.92 

12.3 

UBS 

00143 

19.51 

36.331 

25.92 

12.3 

OBS 

T00195 

17.98 

36.43B 

26.40 

12.3 

U8S 

00290 

17.40 

36.39  5 

26.50 

12.3 

OBS 

100384 

16.69 

36.273 

26.58 

12.3 

OBS 

004B3 

15.13 

36.052 

26.7  7 

12.3 

OBS 

T00763 

09.92 

35.285 

27.21 

SIGMA-T  OYNOPIH       SND    VEL       OXYC 


1522.9 
1523.1 
1523.4 
1523. r 
1523.9 
1524.7 
1521.4 
1521  .2 
1520.5 
1517.0 
1503.0 


Pa4       TOT    P 


REFIO       31       2133 

YEAR 

1972 

BOTOP     04572 

AIR 

TEMP 

OIR     HGT     PER 

JI.\D-OIR 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    Sa     1206 

CUNStC              0003 

MONTH        12 

SHIP    UC 

MET 

BULB 

HINO-SPO 

TRACE    OIK 

5    SUUARF        4 

LAT              35    00       N 

OAY 

Z2 

OATA    USE 

1 

OAROMETR 

SEA 

«IN0-FC1R 

DURATION 

2     SJOAkC     48 

LONG       048    05       H 

HOUR 

18.3 

AREA 

U5 

CLUUO     T/A 

CL/TR 

UEATHEP 

ORIG     E79    00  3 

1     SJUAKE     56 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

UYNOPTH       SND     VEL 

JXYG 

P34 

TOT     P          N02          NI13 

SI.13          PH 

18.3 

OBS 

T02510 

03.30 

34.976 

27.86 

1505.4 

18.3 

U8S 

T03009 

02.97 

34.937 

27.86 

1512.6 

18.3 

oes 

03514 

34.922 

18.3 

OBS 

T04013 

02.30 

34. 893 

27.88 

1527.2 

RtFlO       31       2133 

YEAR 

1972 

BOTUP    03749 

AIK 

TEMP 

OIR 

FGT    PER 

WINU-OIK 

23 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    Su     1206 

CUNSEC              0004 

hUNTH        12 

SHIP    UU 

HE  I 

8UL0 

HINO-SPD 

IJ 

TRACE    OIR 

5    SOUARE        2 

LAT             34    5  9       N 

OAY 

21 

OATA    USE 

1 

8AR0METR 

SEA 

-INO-FClR 

DURATION 

2     SUUARE     46 

LUNG       047    5b       W 

HUJR 

12.2 

AREA 

05 

CLOU)     I /A          8/j 

CL/I 

R 

JEA  THER 

XI 

ORIG     E79    004 

1     SOUARE     47 

CASTNUM/I IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYi.(UPTh 

1       SNO    VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT     P          N02          NU* 

SI03          PH 

12.2 

.IBS 

00000 

19.33 

36.282 

25.93 

1521 .8 

12.2 

udS 

00028 

19.37 

36.279 

23.92 

1522.4 

12.2 

.IBS 

000  51 

19.41 

36.2B4 

25.91 

1522.9 

12.2 

OBS 

000  79 

19.  33 

36.275 

U.Hi 

1423.1 

12.2 

JBS 

00102 

19.39 

36.276 

25.91 

1523.6 

12.2 

JBS 

001  54 

IB. 83 

36.429 

26.17 

1523.1 

12.2 

OBS 

00205 

IB.UO 

36.444 

26.39 

1521 .6 

12.2 

.)6S 

00306 

17.36 

36.385 

26.51 

1521.3 

12.2 

ORS 

T00405 

16.26 

36.203 

26.6  3 

1519.4 

12.2 

UBS 

00'j04 

14.32 

35.680 

26.82 

1514.6 

12.2 

OBS 

T00599 

12.71 

35.680 

27.00 

1510.6 

12.2 

JB.> 

T00787 

09.34 

35.2B0 

27.30 

1501 .3 

12.2 

UBS 

I009  5B 

06.34 

35.046 

27.57 

1492.3 

12.2 

UHS 

TOliTB 

04.40 

35.005 

27.77 

1491.4 

654 


TABLE  LVIII.— Continued 


KtflD       Jl       2133 
CONSEC  0005 

lAt  35    00       N 

LONO       a«7    50      H 


MUMli        12 
0A»  24 

HOUh     I  J. 3 


Bornp  03640 
Ship  ho 

OiTA    Uit        1 
AREA  05 


AIK     TEXP  22.2 

■fcl    BUIB  21.7 

BAKOMtTR     1024.3 
ClOua    I/A  7/4 


DIR    H(,T    PER 

25       0         2 
SEA 
Cl/tR 


rinO-OIR  23 

»IND-SPD  10 
KIND-FQR 

HEATHER  Xt 


INSI    HANSEN    C.SI 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E79   005 


TEN  Sa  1206 
5  SaUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    5T 


CASTNUH/TIME       IVLIYP  DEPTH 


13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13.3 
13. J 
I  3.3 


oes 
□es 

GBS 

oes 

UBS 
UBS 

oes 
oes 

UBS 
UBS 
(JBS 

oes 

OBS 
OBS 


00000 
00027 
00049 
000  76 
00091) 
00146 
00195 
00288 

100378 
00467 

700550 
00  710 

TuOMev 

lOl'.ll 


TtMP  SAL  SluHA-I          UVNJPTH       SNO    VtL       OXYC 

19.72  36.345  24.86  1522.9 

19.76  36.341  25.87  1523.5 

19.75  36.341  25. B7  1523.8 

19.72  36.14'J  25.88  1524.2 

19.75  36.347  25.87  1524.6 

18.88  36.476  26.20  1523.2 

18.12  36.479  26.39  1521.8 

IT. 41  36.397  2U.50  1521.2 

16.70  36.299  26.60  1520.4 

15.31  36.042  26.72  1517.3 

14.07  35.847  26.84  1514.5 

09.56  35.245  27.24  1500.8 

07.52  35.117  27.46  1495.9 

04.29  35.006  27,78  1491.5 


P04       TOT    P 


REFIO       31       2133 

YEAR 

1972 

bUTUP    02195 

AIR 

TFNP           17. 

.6 

UIP      H, 

jT     Ht  ft 

M1<4D-I)lft 

01 

INST     NANStN    C^ST 

TEN    SJ     1206 

CONStC              0006 

HUNIH       12 

Ship    nO 

«tl 

nULB           17. 

.2 

11         . 

i          2 

.IND-SPU 

17 

TKACt    OIR 

5    SOUARE        2 

LAT            34    53       N 

DAY 

26 

DATA    USt 

1 

bAKO'ttTH    ion. 

.  i 

SCA 

WINO-FUK 

DURATION 

2     SUUARt     46 

LONG       047    58       H 

HOUR 

12.; 

AREA 

G5 

CLdUO    T/4          4/8 

CL/Ih 

«EA IHEH 

X5 

ORIG    t79    006 

1     SUUARt    47 

CASINuH/IItE 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI jMA-I 

JY.^DPTH 

SimD    »el 

UXYG 

Pj4 

TOT    P          NU2          NU3 

SIH3          PH 

12.7 

UBS 

000  00 

19.63 

36.312 

25.88 

1522.7 

12.7 

OBS 

0002  7 

19.69 

36.314 

25.86 

1523.3 

12.7 

UBS 

U0050 

19.72 

16.310 

25.06 

1523.7 

12.7 

oes 

000  77 

19.67 

36.321 

25.07 

1524.0 

12.7 

oes 

00100 

19.69 

36.356 

25.90 

1524.5 

12.7 

UBS 

00150 

16.44 

36.437 

2u.28 

1521.9 

12.7 

oes 

T  002  00 

17.77 

36.426 

26.44 

1520.8 

12.7 

OBS 

00301 

1  7.  15 

36.  153 

26.5  3 

1520.6 

12.7 

OBS 

T00401 

15.72 

36.102 

26.68 

1517.6 

12.7 

ues 

00501 

14.87 

36.006 

26.79 

151U.4 

12.7 

ues 

00601 

35.075 

12.7 

oes 

00806 

09.  7  7 

3J.275 

27.22 

1503.2 

12.7 

(IBS 

T01U07 

06.57 

35. 109 

27.58 
•  ••< 

>*« 

1494.1 

REUD        31        2133 

YEAR 

1972 

80T0P     02195 

AIK 

TtMP         21.1 

OIK    l-GT    PER 

UlND-DIR 

20 

CONSEC                0007 

MONTH        12 

SHIP    hU 

«tT 

BULt;           21.1 

18 

3          X 

HIMO-SPD 

25 

LAT              35     10       N 

DAY 

28 

oATA    USl 

1 

BARGMFTR     1015.7 

SEA 

«IND-FOH 

LdNG       047    48       ta 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLUOD     r/A          5/t 

CL/TB 

HEATHEN 

«2 

CASINUM/T IMf 

LYLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SI>,MA-T 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

oxyg' 

PU 

12.9 

■IBS 

00000 

19.76 

36.2^3 

25.82 

1523.0 

12.9 

UBS 

00063 

19.65 

36. 345 

25.90 

1523.8 

12.9 

t.8S 

000  97 

19.63 

36.318 

25.06 

1524.3 

12.9 

oes 

00126 

19.20 

36.429 

2u.oa 

1523.7 

12.9 

OHS 

00109 

17.  79 

36.435 

26.4  4 

1520.7 

12.') 

LBS 

00253 

17.41 

36.384 

26.49 

1520.6 

12.9 

OBS 

003  79 

16.70 

36.281 

26.59 

1520.4 

12.9 

UBS 

T00505 

15. lu 

36.035 

20.75 

1517.5 

12.9 

oes 

00637 

13.4ft 

35.767 

25.91 

1513.8 

12.9 

UBS 

T01U16 

06.24 

35.038 

27.57 

1492.9 

12.9 

^BS 

101261 

05.00 

35.017 

27.71 

1492.0 

• 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    UIR 
DURATION 
OKIG    E79    007 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


PU4       TUT     P 


REFIO       31 

2133 

YEAR 

1972 

BOTOP    04460 

AIK 

TEMP           19 

CONsEC 

G008 

MONTH        12 

SHIP    HC 

XET 

BULB          17 

LAT             35 

01       N 

DAY 

29 

OATA    USE        1 

BAROMETR     1020- 

LONG       04  7 

53       U 

HOUR 

12.4 

AREA               05 

CLOUD    T/A           7 

CASTNUM/T IKE 

LVLT  YP 

DEPTH 

TFMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.4 

UBS 

00000 

20.24 

36.381 

25.77 

12.4 

OBS 

00028 

19.84 

36.346 

25.65 

12.4 

ues 

00051 

19.78 

36.342 

25.86 

12.4 

oes 

00079 

36.340 

12  .4 

ues 

00103 

19.66 

36.350 

23.90 

12.4 

oes 

00154 

18.36 

36.437 

26.30 

12.4 

OBS 

002  06 

36.427 

12.4 

oes 

00308 

17.35 

36.396 

26.52 

12.4 

oes 

004  11 

36.342 

12.4 

OBS 

00514 

14.84 

35.907 

26.79 

12.4 

oes 

T00617 

13.42 

35.755 

26.91 

12.4 

oes 

00828 

09.20 

35.214 

27.27 

12.4 

OBS 

T01035 

06.04 

35.053 

27.61 

15.5 

ues 

101855 

03.89 

34.973 

27.80 

15.5 

OBS 

T02400 

03.44 

34.974 

27.64 

15.5 

oes 

T02928 

03.04 

34.947 

27.86 

15.5 

08  s 

T03460 

02.52 

34.931 

27.89 

15.5 

OBS 

T03996 

02.28 

34.903 

27.89 

2 
7/0 


OIR    Ht,T 

30       6 
SEA 
CL/TR 


UIND-DIR    26 
HINO-SPD    10 
HI  NO- FOR 
•EATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E79    008 


TEN  Sg  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    57 


OVNUPIH       SNO    VEL       OXYG 

1524.4 
1523.7 
1523.9 

1524.5 
1521 .8 

1521.3 

1516.5 
1513.3 
1501.3 
1492.4 
1497.3 
1504.6 
1512.0 
1519.0 
1527.4 


PJ4     roi  p 
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TABLE  LVIII.— Continued 


KEFIO       31       2133 
CONSeC  0009 

LAT  34    56       " 

LUNG      0«7    58      • 


ft«R  1V72 
MONTH  U 
UAY  30 

HOUR     13.8 


SOTOf    0<.93a 
SHIP    HO 
0»I»    USE        1 
AREA  05 


AIR     rEDP  18.5 

WET    6UIH  Id.C 

BARO-fEIR     1020.5 
CLnuO     T/A  6/6 


niR    HGI     PER 

29       5         » 
StA 
CL/IR 


ulNU-niR  J) 
.ilND-SPO  17 
MlNO-f uR 


INSr     NANSLN    CAST 
TRACE    DIR 
CURAT  I  UN 
OR-IG    E79    009 


TEN  S3  1206 
5  SJUASE  2 
2  S3UARK  <i6 
1     SwUAKE    47 


TIME 

LVLTYP 

OEPIH 

TENP 

SAL 

Sll.MA-1 

13.8 

06  S 

00000 

19.85 

36.3*3 

25.8* 

13.8 

UBS 

00020 

19.72 

36.3*1 

25.88 

13.8 

08  S 

00U35 

19.70 

36.323 

25.87 

13.8 

OSS 

00053 

19.59 

36.J17 

25.89 

13.8 

OBS 

00U6  7 

19.52 

3o.i58 

25.9* 

13.8 

UBS 

00100 

19.53 

36.379 

25.95 

13.8 

DBS 

IU0133 

18.81 

36.*73 

26.21 

13.8 

Mi 

00196 

17.96 

36.*35 

26. *0 

13.8 

OBS 

100255 

17.58 

36.393 

26. *6 

13.8 

OBS 

00317 

17.21 

36.38* 

20.54 

13.8 

OBS 

T00502 

15. VS 

36.077 

26.71 

13.8 

OBS 

00621 

13.61 

35.73* 

26.85 

13.8 

OBS 

T00910 

07.60 

35.091 

27. *2 

UYNOPTh        SNO    VtL       JXVG 

1523  .3 
1323.3 
1523.4 
1523  .4 
1523.5 
1524.1 
1 5  22  .  7 
1521 .3 
1521 .1 
1521.0 
1518.5 
1514.0 
1496.7 


P>I4       TOT     P 


REfIa       31  2133  YEAR     1972 

CUNStC  OUIO  "UNTH        12 

LAT             34  57       N  DAY             31 

LUNG       048  09       H  HUUH     17.1 


aOTDP     04663 
SHIP    »0 
OATA     JSt        1 
AREA  05 


AIR     TEKP  15.6 

.<EI     3UL8  15.6 

0ARO"ETR     1031.5 
CLbUll     I/A  d/J 


OIK    HOI     PER 

II       2  X 

SEA 
CL/TR 


WInD-DIR  01  INST     NANSEN    CAST 

WINO-SPD  20  TRACE    OIR 

-IND-fLlR  DURATION 

rttA  THtR  XI  UR IG     E79    UIO 


TEN  SC  1206 
5  SJUARt  2 
2  SOUARE  49 
1     SOUARC     4n 


CASTNUH/TIME        LVITYP 


UYNOPTH       SNO     VEL       iJXYC 


PJ4        TOT    P 


UBS 

00000 

19.  79 

36.355 

25. 

.87 

JBS 

00022 

19.81 

3i.l42 

25. 

.85 

OBS 

00041 

19.80 

36.347 

25. 

.86 

ubS 

00063 

19.81 

JBS 

000  81 

19.81 

36.336 

25. 

.85 

UBS 

00122 

19.71 

36.435 

25.95 

08  5 

00163 

18.37 

36.461 

26. 

.32 

OBS 

002  4  7 

17.66 

36.425 

26. 

.46 

U8S 

O0330 

17.15 

llBS 

00388 

16.40 

CBS 

T004&d 

15.42 

CBS 

T00624 

13.10 

OBS 

00766 

10.00 

OBS 

701123 

06.63 

1523.1 
1523.5 

1523.8 

1524.5 
1525.0 
1522.0 
1521.3 


*****•**•«*••«• 


KEFIO  31  2133 
CONSEC  0011 
CAT  35  U7  N 
LONG   048  05   W 


YEAR  1973 
MONTH  01 
DAY  02 
HUUk  13.8 


BOTDP  0384O 
SHIP  HO 
DATA  JSt   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  15.8 

HET    BULB  11.6 

BARCMETR    1035.7 
CLUUO    T/A  6/6 


OIR     HGT    PER 

012         2 
SEA 
CL/IR 


HINO-OIR  11 

HINO-SPO  07 
HIND-FJR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OURAIION 
ORIG     E79    Oil 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  4 
2  SOUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.6 
13.8 
13.8 


OBS 
DBS 
OBS 

nes 

UBS 
UBS 
OBS 

ues 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00049 
000  74 
00098 
001*7 

T 002 00 
00298 
00395 
00498 

T00596 
00791 
00991 
01*89 


TEMP  SAL  SIGMA-T          DYNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

19.86  36.930  25.91  1523.4 

19.85  36. *2*  25.91  1523.8 

19.80  36.412  25.91  1524.0 

19.69  36.391  25.92  1524.1 

19.55  36.429  25.95  1524.2 

18.50  36.476  26.29  1522.1 

17.71  36.433  26.46  1520.6 

17.18  36.391  26.56  1520.7 

16.73  36.309  26.60  1520.8 

15.18  36.068  26.77  1517.4 

14.17  35.907  26.87  1515.6 

10. *7  35.402  27.20  1505.6 

07.05  35.127  27.53  1*95.8 

0*.*3  35.020  27.78  1*93.4 


PO*      TOT    P 


REFIO      31      2133 

YEAR 

1973 

80T0P    04389 

AIR 

TEMP          12. 

.8 

OIR    HGT     PER 

HINO-OIR 

34 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0012 

MONTH       01 

SHIP    HO 

HET 

auiB        11, 

.1 

07 

5          X 

HIND-SPO 

12 

TRACE    OIR 

5     SUUARE      t. 

l»I            35   00      N 

UAY 

05 

OATA    USE 

1 

BAROMEIR     1016.3 

SEA 

HIND-Fjfi 

DURATION 

2    SOUARE     4.» 

LONG       0*8    02       u 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLUUT    T/A          8/6 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

CKIG    E79    012 

I     SOUARE     5i/ 

CASINCM/IIHE 

LVLTYP 

UtPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTh 

SND    VEL 

UXYG 

PJ4 

1 01    P          N02          N03 

SI0  3          PH 

oes 

UOOOO 

19.42 

36.*32 

26.02 

1522.2 

OBS 

00026 

19.43 

36.*36 

26.02 

1522.7 

OBS 

00047 

19.43 

36.*26 

2o.02 

1523.0 

OBS 

00072 

19.37 

36.*32 

26.04 

1523.3 

OBS 

0009* 

19. *1 

36.*30 

26.03 

1523.7 

OBS 

00139 

18.47 

36.*99 

26.3  2 

1521 .9 

OBS 

100186 

17.72 

36.442 

26,46 

1520.5 

UBS 

002  78 

17.29 

36.396 

26.53 

1520.7 

OBS 

003  70 

16.03 

36.260 

26.7  3 

1518.2 

OBS 

00469 

15.02 

36.065 

26.81 

1516.5 

U6S 

T00565 

14.14 

35.897 

26.8  7 

1515.0 

OBS 

T00763 

10.50 

33.391 

27.19 

1505.2 

OBS 

T00965 

07.09 

35.136 

27.53 

1495.5 

OBS 

101553 

04.36 

35.010 

27.  78 

>•« 

1*94.2 

• 

656 


TABLE  LIX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  sta^ons  taken  by 
CAMPBELL  at  Ocean  Station  ECHO,  7  January  1973  -  29  January  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  -  2141. 


REFiD     31  ^^'>^ 

CONSEC  UOOl 

LAT             3«  il       H 

LONG       04S  i^       M 


irE»  1973 
MUNTH  01 
UAY  I^ 

HUUH     18.^ 


BOIOP    O'.ail 
SHIP    LH 
DATA    USt        I 
ARbA  05 


AIR    TEMP  10. 1 

WET    HULd  11. H 

dAROMETS     10^7.'? 
CLUUJ     I/A  b/b 


OIR    HGT 

ti       9 
StA 
CL/IR 


KIND-OIK  31 

JIND-SPO  11 
-INO-FOR 

WEATHER  X^ 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
UOPAT ION 
URIC    EdO    001 


TEN  SU  1206 
*>  (guARE  2 
2  StWARE  ".a 
1     SQUARE     46 


CASTNUM/TIHE       (.VLTVP  DEPTH 


DSS 
JBS 
OUS 

oas 

bdS 

nss 

UBS 

jas 

OBS 
OBS 

nBS 

OBS 

OBS 
UBS 


00000 

000  30 
OOObS 

oooas 

001  10 
001b<* 

T00219 

00329 

T00*t39 

oos'.a 

TC0658 

uo'-a2 

101102 

01651 


IB. 
18. 
16. 
18. 
IB. 

la. 

17. 
17. 
16. 

12. 
07. 
06. 
04. 


UYNDPIH       SNO    VEL        IXVG 


36.387  26.19  1521.4 

36.378  2o.lS  1521.7 

36.452  26.47  1521.1 

36.371  26.57  1520.8 

36.207  26.67  1519.6 

35.")89  26.83  1516.4 

35.722  26.^9  1512.3 

35.239  27.52  1498.5 

35.165  27.66  1494.8 

35.066  27.81  1496.3 


PD4       TOT     P 


REFin       31       21*1 

YEAR 

1973 

BOTDP    04413 

AIR 

TEMP           IR. 

.5 

DIR 

HGT    PER 

■4IN0-0IR 

13 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CUNSEC              0002 

MONTH       01 

SHIP    CH 

MET 

8ULB           16. 

.0 

36 

4         4 

<IND-SP0 

16 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       * 

lAT             35    00       N 

DAY 

16 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1026. 

.5 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2    SaUARE    *6 

LONG       047    5  3       H 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          4/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E80    002 

1    SQUARE    S7 

CASTNUM/IIME 

LYLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02          N03 

SI03         PM 

12.0 

OBS 

00000 

18.52 

36.359 

26.20 

1519.6 

12.0 

JBS 

00023 

18.54 

36. j57 

26.19 

1520.0 

12.0 

UBS 

00041 

18.55 

36.353 

26.  19 

1520.4 

12.0 

OBS 

00063 

16.53 

36.352 

26.19 

1520.7 

12.0 

OBS 

00062 

18.53 

12.0 

OBS 

00123 

16.56 

36.357 

26.19 

1521.7 

12.0 

OBS 

100164 

19.59 

36.359 

26.18 

1522.5 

12.0 

OBS 

00246 

17.64 

36.416 

26.46 

1521.2 

12.0 

OBS 

700328 

17.12 

36.376 

26.56 

1520.9 

12.0 

OBS 

00411 

16.33 

36.250 

26.65 

1519.8 

12.0 

Q6S 

T00499 

15.29 

36.050 

26.73 

1517.6 

12.0 

OBS 

100676 

06.53 

35.271 

27.42 

•  •*■ 

»•< 

1*99.7 

*• 

REFIO       31       2141 

YEAR 

1973 

BOTDP    03713 

AIR 

TEMP           11. 

,9 

OIR    h 

i#T     Pt  H 

MIND-OIR 

i') 

INST    .'(AMSE.M    CAST 

TEN    SU     1206 

CONSEC              0003 

MONTH       01 

SHI(>    CM 

WET 

SULB           li. 

.9 

27 

5          5 

KlrjD-SPO 

15 

TRACE    OIR 

5     SUUAKE        * 

LAT             35    05       N 

DAY 

18 

DATA    USE 

1 

3ARUMETR     1023. 

.4 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2     SdUARE     48 

LONG       048    02       H 

HOUR 

14.3 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          3/2 

CL/TR 

/14 

WEATHEk 

XI 

ORIG    E30    003 

1     SQUARE     56 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJMA-I 

DYNUPTH 

SND    VtL 

UXYG 

P34 

TOT    P          NU2          N03 

S I  J  1          PH 

14.8 

OBS 

OOCOO 

18.50 

36.342 

26.19 

1519.5 

14.6 

IIBS 

00025 

13.52 

36.340 

26.18 

1520.0 

14.8 

OBS 

00045 

18.55 

36.343 

26.18 

1520.4 

14. B 

□as 

00068 

18.51 

14.6 

UBS 

00099 

IB. 52 

36.341 

26.19 

1521  .2 

14.8 

OBS 

00133 

18.54 

36.351 

26.19 

1521.3 

14. e 

OBS 

TOOI 76 

IB. 57 

36.376 

26. 2C 

1522.7 

14.8 

OBS 

00264 

1  7.68 

36.430 

26.46 

1521 .o 

14.8 

oas 

00350 

17.33 

36.416 

26.53 

1522.1 

14.8 

JBS 

00440 

16.  14 

36.215 

26.67 

1319.6 

14.8 

UBS 

100519 

15.06 

36.014 

26.  76 

1517.3 

14.8 

UBS 

T00691 

11.65 

35.483 

27.05 

1500.2 

14.8 

OBS 

T00853 

09.03 

35.284 

27.  )& 

1501.2 

14.8 

oes 

T01250 

0*.  72 

35.022 

27.75 
•  ••■ 

»•« 

1490.6 

REFIO       31  2141  YEAR     1973  BOTDP     04622 

CONSEC  0004  MONTH       01  SHIP    CM 

LAT             34  59       N  DAY              19  DATA    USE        1 

LUNG       047  57       u  HUUR    01. u  AREA               05 


AIR    TEMP  la. 3 

MET     BULd  15.7 

BARUHETK     1029.1 
CLUUJ    T/A  3/2 


OIR    HOT 

Oi       3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  27 

wINO-SPD  10 
rtlNU-FilR 

«EA THER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     E30    004 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SyUAHE    47 


CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

01.6 

OBS 

T020I4 

03.92 

35.004 

27.62 

01  .6 

OBS 

T02514 

03.37 

34.971 

27.15 

01.6 

QRS 

T03010 

02.83 

01.6 

OBS 

03513 

02.49 

34.922 

27.89 

OYNUPIH       SND    VEL       UXYG 


1499. 7 
1505. » 


PJ4       TUT    P 


657 


TABLE  LIX.— Continued 


BEflO       31       il«l 

YfHK 

l')73 

lia7UP    04726 

CUNSeC                0005 

MOSTt 

1      01 

SHIP    CH 

L«t              3".    56       » 

0»T 

19 

Ot 

11    USE        1 

LONt«       0<i?    «3      H 

HOUR 

1  3.3 

ARE*               05 

CiSThi-H/'lHt 

LVLTVP 

OtPIM 

lEMP 

H.3 

06  S 

00000 

IB. 66 

13.3 

ObS 

000J5 

16.83 

13.3 

oas 

00045 

18.75 

11.3 

08  S 

000  70 

18.71 

13.3 

OBS 

OOCSl 

16.66 

13.3 

OBS 

00137 

18.56 

13.3 

OBS 

T00I8.! 

16.53 

13.3 

08  S 

OOJ7  3 

17.56 

13.3 

OBS 

T00J63 

16.14 

13.3 

OBS 

00455 

16.02 

13.3 

uas 

700546 

14.70 

AIR     TEMP  Id.U 

aET     dULa  14.9 

aiROHETR     1029.6 
CLUUJ    T/4  8/2 


DIB    HOT     PER 


SE4 
CL/IR 


36.424 
36.349 
36.205 
35.963 


26.4  8 
26.58 
26.69 
26.81 


1521. 
1521. 
1519. 
1516. 


HINO-OIK    24 
ulNO-SPD    05 
WlND-fUB 
HEATHER       XI 


OYNDPTH       SND    VEL       0«YC 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    ESO    005 


PQ4       TOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    47 


REFIO       31  2141 

CONSEC  0006 

LAT              35  06       N 

LONG      047  58      u 


YEAR  1973 
HOMM  01 
DAY  20 

HOUR     14.1 


BOTDP  03567 
SHIP  CH 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEPP  Id.l 

WET    JULB  15.3 

BAROMEIB     1J25.C 
CLOUO    T/A  d/4 


CASINUH/TIME       IVLTYP 


OIK     H^T     PER 

*  I N  U-  3 1  K 

17 

IMST     NAI.SEN    CAST 

TEN    Su     1206 

49       3          X 

WINO-SPD 

I> 

TRACE    OIR 

5    SUUAIE        4 

SEA 

«iIND-EiJK 

DURATION 

2    S0U4RE     46 

CL/IR 

.EATHER 

XI 

ORIG    EdO    006 

1     SJUARE     57 

tOPTH       SNO    VEL 

UXYO 

PJ4 

TOT     P          NU2          NOi 

SI03          PH 

14.1 

OBS 

00000 

14.1 

06  S 

00029 

14.  1 

OBS 

000  5  3 

14.1 

U8S 

000  81 

14.  1 

OBS 

00105 

14.1 

OBS 

00157 

14.  1 

uBS 

T 002 10 

14.  I 

oas 

00314 

14.1 

OBS 

T00419 

14.1 

OBS 

00524 

14.  1 

oas 

T00fc29 

14.1 

06  S 

T00939 

16. 

.64 

36. 

.410 

26. 

,16 

18. 

.  7d 

36. 

.374 

26. 

.14 

18. 

.63 

36. 

.  366 

26. 

.16 

18. 

.52 

36. 

.333 

26. 

.16 

Id. 

.51 

36. 

.334 

2u. 

.  18 

16. 

.40 

36. 

.408 

26.27 

17. 

.73 

36. 

.417 

26. 

.44 

17. 

.42 

3o. 

.433 

26. 

.53 

16. 

.54 

36. 

,267 

26. 

.61 

14. 

.90 

35.977 

26. 

.76 

13. 

.07 

35. 

.661 

26. 

.92 

07. 

,19 

35. 

.105 

27. 

.50 

1520.6 
1520. d 
1520.8 
1520.9 
1521.3 
1521 .9 
1>20.9 
1521.7 
1520.6 
1516.9 
1512.3 
1495.4 


REFIU       31 

2l4l 

YEAR 

1973 

BOTDP     04B00 

AlK 

TEHP          1( 

CUNSEC 

0007 

HuNTH       01 

SHIP    CM 

■ICT 

UULB           1, 

lAT             34 

51       N 

DAY 

23 

DATA    USE        1 

aARulEIR     103, 

LONG       04  8 

02       k 

HOUR 

12.3 

AREA               05 

CLGUJ    T/A 

CASIKU", 

nini 

LVLI YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIviHA- 

12.3 

uas 

00000 

18.61 

36.37C 

26.  18 

12,3 

DOS 

00030 

18.63 

36. 372 

26.18 

12.3 

OBS 

00056 

1  8.64 

12.3 

UBS 

0008  7 

Id. 63 

36.364 

26.18 

12.3 

OBS 

001  13 

18.62 

36.368 

23.18 

12.) 

OBS 

00170 

18.15 

36.430 

26.35 

12.3 

OBS 

T00227 

17.62 

36.412 

26.46 

12.3 

oas 

00)40 

17.03 

36.364 

26.57 

12.3 

OBS 

0045) 

16.50 

36.267 

26.62 

12.3 

UBS 

005  70 

14.42 

35.956 

26.85 

12.3 

IBi 

00702 

12.84 

35.693 

26.98 

12.3 

OBS 

T00914 

07.91 

35.133 

27.41 

12.3 

UBS 

101144 

05.99 

35.149 

27.69 

12.3 

06S 

T01751 

04.09 

35.006 

27.80 

6.5 

3.1 
0.3 
3/5 


OIR    HGI    PER 

30       5         4 
SEA 
CL/TR 


•  IND-DIR  31 

.JIND-SPO  24 
JIND-fUR 

.^EATHc^  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E80    007 


TEN  SO  120  6 
5  SQUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SJJARF    46 


UYNDPTH       SNO     VEL       UXYG 

1519.9 

1520.4 

1521.4 
1521. a 
1521 .4 
1520. d 
1520.9 
1521.0 
1516.1 
1512 .7 
1497. d 
1494.1 
1496.4 


PJ4       TCI     P 
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TABLE  LX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  statioris  taken  by 
USCGC  PONTCHARTRAIN  at  Ocean  Station  ECHO,  29  January  1973  -  23  February  1973, 
prepared  from  NODC  listing  No.  31  -  2161.  -    \ 


REFIO       31       2161 
CONStC  0001 

L«I  3«    53      N 

IJNr.       0*7    3*       k 


Y€»R  1973 
MLNTM  Oi 
OAV  04 

MUUH     13.7 


80IDP    04745 
SHIP    Ph 
OAIA    USt        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  IH.i 

rfEl     IIULR  Ib.l 

BARUiEtd     1034.5 
CLOUD     I/A  1/8 


OIK    Hu 
l*       2 
SEA 
CI./7B 


■  INO-OIR  13 

HINO-SPO  13 
WINO-PJR 

KEATHER  X2 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    OIH 
OliRATIdN 
ORIG    E31    001 


TEN  S<J  1206 
5  SOUARC  2 
2  SaiJARE  46 
1     SQUARE    47 


flMt 

IVLTTP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliiMA-l 

OBI 

00000 

19.00 

36.496 

26.  18 

CbS 

00023 

18.97 

36.496 

26.19 

08  3 

0O043 

19.00 

36.494 

26.18 

OSS 

00065 

18.99 

36.487 

26.  18 

UBS 

00085 

19.00 

36.491 

26.16 

DBS 

00127 

18.90 

36.473 

26.19 

UBS 

Tool  70 

18.30 

36.431 

20. 31 

OBS 

00255 

17.51 

36.400 

26.49 

UBS 

100340 

17.03 

36.349 

26.56 

OBS 

00426 

16.29 

36.232 

26.64 

OBS 

00512 

15.29 

36.J64 

26.7  4 

OBS 

100691 

12.85 

35.694 

26.9  8 

OBS 

T  008  70 

08.79 

35.202 

27.33 

OBS 

101353 

04.64 

35.012 

27.75 

DY.^JOPTH       SNO    VEL       JJirG 

1521.1 
1521.4 
1521.8 
1522.2 
1522.5 
1522.9 
1521.9 
1520.9 
1520.8 
1519.9 
1518.0 
1512.6 
1500.5 
1492.0 


PJ4       lOT    P 


REFIO       31       2161 

CCNSEC  OU02 

LAI  35    04       N 

LUNO       048    01        U 


YEAR  1973 
MONTH  02 
OAY  05 

HOUR     13.5 


80T0P     04297 
SHIP    P4 
DATA    USE        1 
AREA  05 


CASINUM/TIME        LVLTYP 


AIR    TtMP  19.0 

wtT     BULB  16.7 

BAROMETR     10J2.9 
CLUUD     r/4  0/2 


13.5 

OBS 

00000 

18. 

.49 

36.440 

26. 

.27 

13.5 

OBS 

00032 

Id. 

.51 

36.447 

2u. 

.27 

13.5 

UBS 

00060 

18. 

.54 

36.441 

26. 

.26 

13.5 

OBS 

00092 

18. 

.51 

36.439 

26. 

.26 

13.5 

OBS 

001  19 

.53 

36.438 

2o. 

.26 

13.5 

OBS 

00179 

.15 

36. )85 

26.31 

13.5 

OBS 

700238 

.93 

36.438 

26. 

.4  1 

13.5 

OBS 

0035  7 

.07 

30.348 

26. 

.55 

13.5 

OBS 

1004  76 

.48 

36.077 

26. 

.71 

13.5 

DBS 

006  OU 

.19 

35.885 

26. 

.  35 

13.5 

UBS 

T00718 

.17 

35.608 

27. 

.05 

13.5 

JBS 

1009.56 

07. 

.49 

35.222 

27. 

.54 

1  3.5 

OBS 

101197 

05. 

.52 

35. 105 

27, 

.72 

13.5 

UBS 

T01813 

03. 

.91 

35.012 

27. 

.83 

Ulfl     hGT     PER 

-INI>-U1R 

14 

I.\ST     NANSEN    CAST 

TEN    SJ     I. 

.•06 

111          2 

<1ND-SP0 

13 

TRACE    l3IR 

5     SOUAki. 

4 

SEA 

<I'<0-EnK 

DURATION 

2     SJUARE 

41 

CL/IR          /26 

rfEA  TI4Ek 

Al 

GRIG    E81    002 

1     SOUARE 

59 

lOPTH       SNU     VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT     P          NlJ2          NO) 

SI 

M 1           PH 

1519.6 
1520.2 
1520.7 
1521.2 
1521.7 
1521 .5 
1521 .9 
1521.2 
1518.0 
1513.7 
1510.6 
1497.0 
1493.1 
1490.7 


><tFlU        31        2161 

YEAR 

1971 

OUTDP     05561 

AIR 

TEMP           18.9 

OIR     HGT     PER 

.<IM>-OIR 

14 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CUNSEC                0003 

MUMk 

1       02 

SHIP    Ptt 

-ET 

3UL»           16.7 

11 

2         2 

WI.NC-SPO 

lo 

TRACE    UIR 

5    SQUARE        2 

LAT             34    40       N 

OAY 

06 

DATA    USE 

1 

BAftOMt 

TR     1030.1 

SEA 

<tl  JO-FUR 

DURAT ION 

2     SQUARE    48 

LUNG       C48    04       H 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLUUO 

I/i          0/2 

CL/Ik 

dttk  THLk 

XI 

OKIG    E81    003 

1     SQUARE    48 

CASINUM/IIME 

LVLTYP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNOPTH 

SND    VEL 

axYG 

p.?  4 

TOT     P          Na2          N03 

S103         PM 

11.3 

CBS 

00000 

ia.69 

36.474 

26.24 

1520.2 

13.1 

UBS 

000^5 

18.71 

36.492 

26.25 

1520.7 

11.3 

UBS 

00046 

18.55 

36.465 

26.27 

1520.6 

13.  1 

J8S 

000  71 

18.51 

36.466 

26.2  8 

1520.9 

13.3 

JUS 

00092 

18.46 

36,462 

2o.29 

1521.1 

li.3 

UBS 

0013? 

18. IB 

36.410 

26.32 

1521 .0 

13.3 

'IBS 

T001H5 

18.15 

36.410 

26.  33 

1521  .6 

13.3 

OBS 

00279 

17.62 

36.427 

2u.4e 

1521.7 

13.3 

UBS 

T00373 

16.88 

36. 324 

26.58 

1520.9 

13.3 

UBS 

00469 

15.91 

36.153 

26.67 

1519.3 

13.3 

UBS 

00565 

14.62 

35.941 

20. 80 

1516.6 

13.1 

UBS 

T0076) 

11.41 

35.515 

27.  10 

1508.9 

13.3 

UBS 

100963 

07.56 

35.128 

27.46 

1497.3 

13.3 

UbS 

T014B2 

04.81 

35.081 

27.76 

1494.9 

• •«»•••*« 
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TABLE  LX.— Continued 


HEUJ       31       211.1 
CONSEC  000« 

LCNG      047    57      W 


VEAR     197  3 

HONTh      0^ 
MY  07 

HOUK     13,0 


Salop    0!>911 
SHIP    PK 
DATA    UbE        1 
ASEA  0% 


AIM     TEMP  ltj.3 

WET    9ULl<  16.1 

BAK0'<EI«    1023.7 
CLOUO    T/A  5/6 


UIR    HOT     PER 

17       2  2 

SEA 
CL/IR 


|<I>ID-0IR  1« 

jnO-SPD  17 
WINO-FOR 

ribATHLR  XI 


INSI    NANSEN    CASF 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIu    ESI    00* 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  «& 
1    SQUARE     «7 


CASTWM/IIXE       LVLIyP  DEPTH 


TEMP 


SIliMA-I 


SNO    VEL       JXYG 


PD*       TOT    P 


13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13. U 
13.0 
13.0 
13.0 


00000 
0002* 
000*3 
U0067 
000116 
00128 

TOO! 70 
002  52 

T0033* 
00*16 
00*<<7 

T00o65 

Taae33 

T0I279 


18.4* 
18.90 
If. 92 
18.92 
18.86 
18.35 
17.93 
17.57 
17.08 
16.36 
15.02 
12.89 
09.5* 
05.22 


36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35. 
35. 


*3e 

*37 
*36 
**1 
*66 
*6* 
*** 
*35 
361 
231 
09* 
67fc 
2** 
0  66 


20.15 
26.16 
26.16 
26.16 
26.19 
26.32 
26. *1 
26. *9 
2a. 56 
26.6  3 
26.8  3 
26.96 
27.2* 
27.7* 


1520.9 
1521.2 
1521 .5 
1521.9 
1522.1 
1521 .* 
1520.8 
1521.1 
1520.9 
1519.9 
1517.0 
1512.3 
1502.7 
1*93.2 


REFIO      31  2161 

CONSEC  0005 

lAT             35  10       N 

LONG      0*8  10      y 


YEAR     197  3 

MONTH       02 
OAY  Ol 

HUUR     1*.6 


BUTUP  0*2*3 
SHIP  PW 
OAIA  USE   1 
AREA      05 


AlK    TEMP  19.* 

WET     bULU  18.3 

bAKU^ETH    1016.8 
CLUUll    T/A  0/* 


OIR    HOT  PER 

18       2  2 
SEA 

CL/TR  /20 


ilIN[>-OIB  la 

WINO-SPO  OH 
HInO-FOR 

HEATHES  Kl 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
nURAT ION 
ORIG     E81    005 


TEN  SO  1206 
5  SJUAJE  * 
2  SOUAKt  *d 
I     SUUAKF     58 


■  CAS TNOH/ TIME       LVLTYP 


OYNOPTH       SNU     VEL       OXYG 


PJ*       TOT    P 


1*. 

.6 

□  8S 

00000 

18. d* 

36, 

.*70 

26. 

.20 

1*. 

.6 

DBS 

00026 

18.78 

36. 

.*76 

26.22 

1*. 

.6 

06  S 

000*7 

18.68 

36. 

.*71 

26. 

.2* 

1*. 

.6 

DBS 

000  7* 

18.15 

36. 

.395 

26. 

,  J2 

1*. 

.6 

UBS 

00096 

18.1* 

36, 

.391 

26. 

.32 

1*. 

.6 

DBS 

001*3 

16.15 

36. 

.  390 

26. 

,32 

1*. 

.6 

OBS 

T00191 

18.15 

36. 

.339 

26. 

.32 

1*. 

,6 

08  S 

0028* 

17.62 

36. 

.*20 

26. 

,47 

I*. 

.6 

UBS 

T00375 

17.00 

36. 

.  961 

26. 

,56 

1*. 

.6 

OBS 

00*60 

15.86 

36. 

.1*5 

26. 

,68 

1*. 

.6 

OBS 

005*3 

1*.57 

35. 

,y37 

26. 

,81 

I*. 

,6 

UBS 

00861 

08.1* 

35. 

,1*7 

27. 

,39 

1*. 

,6 

oes 

101278 

0*.U7 

35. 

,021 

27. 

,73 

1520.6 
1520.9 
1521. J 
1519.8 
1520.1 
1520.9 
1521 .7 
1521 .U 
1521 .5 
1519.0 
I  5  16  .  1 
1*97.8 
1*91.7 


REFIU       31  21ul 

CONSEC  0006 

CAT             35  10       N 

LONG       0*8  1*      u 


YEAR  1973 
MONTH  02 
DAY  10 

KUUR     13.0 


BOTOP    0*389 
SHIP    PH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.0 

aET     ilULB  10.3 

BAKU1ETR     1021.6 
CLLUJ     1/4  2/2 


JIR    HGT     PER 

16       2  X 

SEA 
CL/TR 


WINO-OIR    06 
JIND-SPO    12 
rflNO-FuR 
aEATHEh        XI 


INSI    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURA r I  UN 
ORIG    E81    006 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *8 
1     SQUARE     5B 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


13.0 

UBS 

00000 

13.0 

OBS 

00029 

13.0 

c>es 

0005* 

13.0 

uas 

00083 

13.0 

J8S 

00106 

13.0 

uas 

00162 

13.0 

HBS 

T00216 

13.0 

J8S 

0032* 

13.0 

UBS 

TuO*33 

13.0 

UBS 

005*2 

13.0 

UBS 

T  006  50 

13.0 

UBS 

I00B73 

13.0 

OBS 

01091 

13.0 

.IBS 

01636 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

18.  7* 

36.*d7 

26.2* 

18.79 

36.*85 

26.23 

18. *6 

18.10 

36.*32 

26.36 

18.12 

36.419 

26.35 

18.06 

36.429 

26.37 

17.56 

36.429 

26. *9 

17.12 

15.8'* 

36.135 

26.70 

1*.30 

35.896 

26. «3 

12.52 

35.046 

27.01 

07.71 

35.135 

27.4* 

05.  73 

35.114 

27. 7C 

0*.30 

35.U66 

27.83 

OYNOPTH       SNU    VEL       UXTG 

1520.* 
1521.0 

1519.9 
1520 .J 
1521.0 

1520.5 

1518.7 
1515.2 
1510.7 
1*96.* 
1*92.2 
1*95.4 


P04       TOT    P 


••••••*••••••*• 


REFIO       31  2161 

CONSEC  Ou07 

LAT             35  00       N 

LONG       0*8  10       H 


YEAR  1973 
MUNTH  02 
UAY  II 

HUUR     13.* 


eOTOP    0*023 
SHIP    PH 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIM    TEMP  19.* 

MET    BULB  18.3 

BAROMETR     1029.5 
CLOUD    T/A  5/6 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.* 

UBS 

00000 

18.88 

36.500 

26.22 

13.* 

UBS 

00026 

18.88 

36.502 

26.22 

13.* 

OBS 

000*8 

18.77 

36.*85 

26.23 

13.* 

UBS 

0007* 

18.22 

36.423 

26.32 

13.* 

OBS 

00096 

18.13 

36.399 

26.33 

13.* 

OBS 

001*3 

18.06 

36.39* 

26.3* 

13.* 

OBS 

T00190 

18.06 

36.*15 

26.36 

13.* 

OBS 

00288 

17. *2 

36.*03 

26.51 

13.* 

OBS 

100386 

16.86 

36.332 

26.59 

13.* 

oas 

00*93 

15.29 

36.0*9 

26.7  3 

13.* 

jes 

00598 

12.0* 

35.560 

27.03 

13.* 

OBS 

T0081* 

09.00 

35.201 

27.29 

13.* 

oas 

01039 

06.2  7 

35.097 

27.61 

13.* 

OBS 

10162* 

0*.03 

3*. 996 

27.80 

OIR    HGT    PER 

HlNO-OIR 

10 

INST    NANSEN    CAST 

10      5         2 

HINO-SPD 

25 

TRACE    OIR 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

GRIG    E8I    007 

IDPTH       SNO    VEL 

OXYG 
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3e.*76 

2o.  21 

uas 

00114 

la. 80 

36.*6U 

26.21 

(IBS 

00172 

la. 21 

36.*la 

26.31 

uas 

1002  30 

11.86 

36.*49 

26.44 

CSS 

U03** 

17.  Id 

36.3  74 

26.46 

bSS 

00*60 

14.69 

36.126 

26.  70 

lias 

004  81 

i*.2a 

34.919 

2b. 84 

uas 

"    T00699 

12.31 

34.617 

27.03 

uas 

T009  39 

08.33 

34.2** 

21.43 

UBS 

una* 

06.22 

14.194 

27.70 

uas 

Toiais 

0*.)0 

34.041 

27.82 

OVNOPTH       SNO    VEL       UXVC 

1420.2 
1420.7 
1421 .1 
1422.0 
1422.4 
1421.8 
1421 .6 
1421 .1 
1418, 3 
1414.8 
141U.8 
1400.0 
1494.8 
1498.4 


P.J4       TUT    P 
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TABLE  LXI.— Continued 


XFFIO       11       2lb2 
CUNSEC  000« 

LONG       048    02       H 


TEAR  1973 
HONTh  02 
Oil  il 

HOU»    12. e 


80TDP    04856 
SMIP    ME 
DATA    use       1 
AREA  03 


AIR    tEHP  lb. 7 

aEI    DUie  13.0 

dAROMETR     1023. e 
CLOUO     I/A  8/3 


OIR    M&t    PER 
33      »         3 

SEA 

CL/IR 


WIN[>-[)1R  Ot 

«I\1>-SP0  J3 
HlNO-FOR 

HEATHER  XI 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORI&    E82    004 


TEN  SO  1206 
S  SQUARE  2 
2  SOUARE  48 
1     SaUARE    48 


II  HE 

LVIIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOHA-I 

12. a 

08  S 

00000 

18. 40 

36.483 

26.20 

12.8 

oes 

00025 

18.85 

36.484 

26.2  1 

12.8 

UBS 

00049 

18.85 

36.479 

26.21 

12.8 

JBS 

000  74 

18.60 

36.457 

26.25 

12.8 

OBS 

00099 

18.52 

36.435 

26.26 

12.8 

UBS 

00148 

18.03 

36.410 

26.36 

12.8 

OBS 

100202 

W.  70 

36.423 

26.45 

12.8 

OBS 

003  01 

17.20 

36.393 

26.55 

12.6 

UBS 

T004U0 

16.22 

36.218 

26.65 

12.8 

OBS 

00504 

15.05 

36.019 

26.76 

12.8 

OBS 

100603 

13.64 

35.806 

26.90 

12.8 

OBS 

100801 

09.86 

35.294 

27.22 

12.8 

CBS 

101005 

07.02 

35.164 

27.51 

12.8 

OBS 

1015  10 

04.59 

35.052 

27.78 

OrNOPTH       SNO    VEL       OXYG 

1520.8 
1521.1 
1521 .5 
1521.2 
1521 .3 
1520.7 
1520.6 
1520.8 
1519.2 
1517.1 
1513.9 
1503.4 
1495.9 
1494.4 


PJ4   TOT  P 


REFIO   31  2162 

CUNSEC  0005 

LAI      34  51   N 

LONG   048  08   ti 


YEAR  1973 

MuNTH  03 
DAY  02 
HOUi*  12.5 


BOTUP  04801 
SHIP  ME 
DATA  USE   1 
AkEA      05 


AIR    TEMP  16.1 

WET     BULB  l3.2 

pARCHEIR     1024.4 
CLCUU     T/A  5/0 


DIR     HOT 

PER 

WINO-OIH 

03 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SJ     1206 

31        5 

3 

UIMD-SPO 

2J 

TRACE    OIR 

5    SfiUARE       2 

SEA 

■tlilD-Fr.K 

OJRAI  UN 

2     SUUARt    48 

CL/IR 

/I2 

LEATHER 

X6 

URIG    tti?    005 

1     SUUARE     48 

CASTNUM/TIME       LVLTVt* 


UYNOPTh        SND     VEL        OXYG 


pj-i     Tor   p 


12.5 

OBS 

OOUOO 

18. 

.67 

36.481 

26. 

.25 

12.4 

U8S 

00028 

18. 

.69 

36.491 

2o. 

.26 

12.5 

OBS 

00052 

18. 

.67 

36.505 

26. 

.27 

12.5 

OBS 

jjueo 

18. 

.07 

36.385 

2o. 

.33 

12.5 

CBS 

00105 

18. 

.01 

36.383 

2o. 

.35 

12.5 

OBS 

00158 

17. 

.97 

36.409 

24. 

.38 

12.5 

OBS 

00212 

17. 

,  78 

36.389 

26. 

.41 

12.5 

OBS 

00322 

17. 

.31 

36.390 

26. 

.52 

12.5 

OBS 

100432 

16. 

.50 

36.27  1 

2a. 

.63 

12.5 

OBS 

00546 

14. 

.40 

35.901 

2a. 

.31 

12.5 

DBS 

100658 

12. 

.57 

35.650 

21. 

.00 

12.5 

OBS 

IU0881 

C8. 

.2^ 

35.259 

21. 

,47 

12.5 

DBS 

101106 

05. 

.11 

35.110 

27. 

,69 

12.5 

OBS 

101688 

04. 

,30 

35.046 

27. 

,6l 

1520.2 
1520.7 
1521 .1 
1519.7 
1519.9 
1520.7 
1521 .0 
1521 .4 
1520.7 
1515.5 
1511 .0 
1498.5 
1492.6 
1496.2 


KEHJ        31  2162  YEAR     1973  80IDP    04883 

CONSEC  0J06  MONTH       03  SHIP    ME 

LAI             34  52       N  DAY             06  DATA    USE        1 

LUNG       047  56       H  HOUR     11.9  AREA                05 


AIR     TEMP  15.9 

WFT     BULB  10.4 

BAKUMEIK     1027.1 
CLOUD    T/A  6/3 


OIR    HGT    PtR 

05       4         4 
SEA 
CL/IR 


rtlND-OIR  01 

*.(IND-SPU  12 
Hi  ,>*n-f  UR 

hEAIHtR  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E82    006 


TEN  SO  1206 
5  SOUARE  2 
2  SOUARE  46 
1     SUUARE     47 


CASINC^/IME       LVLIYP 


OYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


.9 

UbS 

000  00 

.9 

,JBS 

00025 

.9 

(IBS 

0004  5 

.9 

IBS 

000  70 

,9 

JOS 

00091 

.9 

JBS 

DOI37 

.9 

'IBS 

00182 

.9 

OBS 

002  73 

.9 

3BS 

100363 

.9 

riBS 

00454 

.9 

UBS 

00544 

.9 

OBS 

100729 

,9 

UBS 

100911. 

,9 

OBS 

101420 

18.43 

36. 

.501 

2u, 

.33 

18.47 

18.46 

36. 

.500 

26. 

.32 

18.40 

36.492 

26, 

.33 

18.26 

36. 

.490 

2a. 

.  36 

18.05 

36. 

.407 

2a. 

.35 

17.57 

36, 

.400 

26. 

.47 

17.62 

36.437 

26. 

.48 

17.22 

36. 

36. 

.J97 
.265 

26. 

.55 

14.92 

36. 

.014 

26.79 

11.59 

35. 

,5U9 

27. 

,08 

08.05 

35. 

.196 

27. 

.44 

04.67 

35. 

.039 

27. 

.  7  7 

1519.5 

1520.3 
1520.6 
1520.5 
1520. o 
1519.9 
1521.6 
1521.3 

1517.3 
1508.7 
149H.5 
1493.2 


KEFID       31       2162 

YEAR 

1973 

BOTOP    03735 

AIR 

lEMP          13. 

.0 

DIR    h&T     PER 

MINO-OIR 

01 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC                0007 

MONTH       03 

SHIP    ME 

»EI 

BULB          08, 

.2 

03 

3          3 

HINO-SPO 

16 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

LAI             35    03       N 

DAY 

OH 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR     1034. 

.1 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE     48 

LONG       048    C3       H 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO    T/4          6/6 

CL/TR 

/12 

HEATHER 

XI 

ORIG    Ea2    007 

1     SOUARE     58 

CASINUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03        PH 

12.2 

OBS 

00000 

18.26 

36.453 

26.34 

1519.0 

12.2 

OBS 

00030 

18.28 

36.451 

26.33 

1519.5 

12.2 

OBS 

000  55 

18.28 

36.447 

26.  3  3 

1519.9 

12.2 

OBS 

00084 

18.13 

36.429 

26.  35 

1520.0 

12.2 

OBS 

00109 

17.99 

36.403 

26.37 

1519.9 

12.2 

UBS 

00163 

17.83 

36.425 

26.42 

1520.4 

12.2 

OBS 

100218 

17.65 

36.439 

26.48 

1520.8 

12.2 

OSS 

00327 

17.  12 

36.397 

26.5  7 

1521.0 

12.2 

OBS 

T0043S 

16.02 

36.195 

26.68 

1519.2 

12.2 

uBS 

00544 

35.902 

12.2 

OBS 

T00653 

12.48 

35.651 

27.02 

1510.7 

12.2 

DBS 

1008  76 

07.68 

35.131 

27.44 

1496.3 

12.2 

JBS 

T01093 

05.57 

35.U92 

27. 7C 

1491 .5 

12.2 

UBS 

T01636 

04.36 

35.009 

27.78 

•  •• 

•  •■ 

1495.6 

* 
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TABLE  LXL— Continued 


COMSCC  oooa 


MONiM       Oi 
01>  04 

><0U«     1 1.1 


doiur   j«dro 
Skip  «i 

Utll    vJ&C        1 

tact  OS 


tin    lENP         is.i 

ati   out.8        10.^ 

d<l>0'<eTK     10);. 6 
CLUU}     l/<  i/^ 


ulK   »-i;T   pen 

SE« 

CL/IB 


WINIKDIR    01 
«lNC)-iPD    12 
nlHO-fl « 
4)^4|.lt>-        >1 


Its?     NtFi^lN    C»SI 

THACt     JIM 

ouR*r ION 
OMlu    fi2   uoa 


UN    SJ     1206 
'>     SUU«RE        2 

i   sjua»c   »a 

1     SuU&'«E     ^H 


OSINLX/IINE       IVlKP 


U»NOPtM       SNO    »tl       0«Y0 


Pi>^       Tut    P 


o«s 

uoooo 

16. 

.Sl« 

26. 

.  11 

u«s 

00026 

16. 

.su 

26. 

.  10 

u«s 

ooo«' 

16. 

.S»0 

2u. 

,  JO 

ues 

000?2 

16. 

.  s«* 

2o. 

UBS 

000  4« 

16. 

.317 

26, 

jSS 

001  «0 

16. 

,s); 

26, 

UBS 

OOlSf 

H»> 

.«!« 

26, 

OSS 

00281 

16. 

.irs 

<6. 

UBS 

luosr* 

16. 

.  161 

26. 

IDS 

aa«6B 

16. 

,IS2 

26. 

UBS 

lOOSol 

IS. 

,466 

Zi,. 

OBS 

iuurs2 

IS. 

.IBl 

it. 

UBS 

I  OO"*  »0 

ax.n 

IS. 

.lue 

27, 

UBS 

I02Cb4 

01. «> 

1*. 

,«*<»4 

21. 

UBS 

I0260S 

01.26 

1*. 

,464 

27. 

OBS 

toil J« 

02. '0 

1*. 

,442 

27. 

OSS 

toiora 

02. «6 

14. 

,41S 

27. 

UBS 

0*221 

02.2V 

l*. 

.ttl 

27. 

1S2U.1 
1920.6 

iS2i.a 

1S21 .6 
1571. T 
1S22.* 
1S20.B 
1S20.II 
1S21.2 
1S14.S 

isi6.a 

1S0S.6 
1<>SS.B 

isao.7 
isor.t 

tll4.S 
1S22.S 
1S11.6 


«tfiO       11       2162 

nut 

lv7) 

BuTOP    040SO 

tONSfC                C0C4 

NOMn       0) 

SHIP  Me 

1>I             JS    01       •■ 

UK 

10 

uii»  use     1 

lOXl,       0«7    S7       a 

HCUH 

12.1 

»«t»              05 

C^SIM/'/IIXt 

IVIIYP 

UtPTH 

TtMP 

12.1 

OBS 

00000 

IB. 21 

12.1 

UBS 

000  lb 

Id. 10 

12.1 

UBS 

00029 

18.26 

12.1 

DBS 

000*1 

18.27 

12.1 

UBS 

000  SS 

ld.)0 

12.1 

ims 

uOUBl 

18.26 

12.) 

uus 

00110 

12.) 

OBS 

0016S 

16.2* 

12.1 

CBS 

I0U214 

17.81 

12.1 

JBS 

002  76 

1  7.50 

12.1 

UBS 

TOOllB 

17.11 

12.) 

OBS 

U066* 

12.1 

OBS 

OOSB* 

12.1 

OBS 

laOilB7 

OB.  10 

«l"     rtHP  15.0 

•E'    dULd         11.6 

DtkCtElK     lO^d.B 

cirui    T/«        6/* 


UlR    hu 
)0      * 

set 

CL/t» 


SIL 

)><.**6 
lo.*SO 
16.**1 
)0...*7 
)6.**6 
)o.<.*2 
16. t** 
16.**6 
la.**S 
16.^1) 
10. 165 
16.172 
15.460 
15.17* 


SI jrt»-I 

26.  1) 
26.  )2 
26.1) 
2^.)] 
26.32 
26.  1) 

2b.)* 
2b, ^H 
26. *9 
26.57 


KINO-OIS  21 

<I"I0-SP0  lu 
rtlND-FPR 

rifcATHEX  XI 


INST     NANSEN    CAST 

THAtE    UIR 

UURATION 

OP  10     E82     004 


DVNOPTH       SNU    VtL       UKYC 

1S14.J 
1514.* 
1519.* 
1519.7 
1520.0 
1520.1 

1521.6 
1521 .! 
15<:l.l 
1521  .1 


PJ*      TOT    P 


TEN  SO  1206 
5  SaUAPE  * 
2  SjUARf  *6 
1     SUUAPE     57 


•EFIO       ]l  2162 

CUMSEC  0010 

lAT             15  02       h 

IU«C       0*7  56       If 


rtAII     1971 
XOMM       0) 

OAr    11 

hOUK  12.* 


BOTor  0*1*1 
SHIP  ME 
OATA  USE   1 

AKEA  05 


AIR    TEMP  15.2 

•EI     BUIB  IJ.4 

BABOMEIP     1022.7 
CLCOU    T/A  7/b 


DIP    hCT    PEP 

16       1  2 

SEA 
CL/IR 


>4K0-0IR    01 
KIND-SPD    IS 
»IND-fO« 
WEATHER       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
URIG    E92    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *6 
1    SQUARE    57 


TIME 

IVLITP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

12.* 

'IBS 

00000 

16.51 

16.518 

25.12 

12.* 

JSS 

00026 

18.52 

lo.SU 

26.  12 

12.* 

UBS 

000  52 

16. *6 

12.* 

OeS 

00080 

18. *6 

36.514 

26.1* 

12.* 

UBS 

0010* 

18. *4 

36.511 

26.12 

12.* 

DBS 

00156 

18.10 

16.*61 

26.11 

12.* 

OSS 

1002  08 

17.86 

16.*61 

26.** 

12.* 

udS 

00)11 

17.21 

16.195 

26.55 

12.* 

JBS 

100*17 

16. )4 

16.271 

26.65 

12.* 

UBS 

00521 

!*.*) 

15.422 

26.82 

12.* 

OSS 

100626 

12.72 

15.641 

27.00 

12.* 

UBS 

IOOB*0 

UB.70 

15.176 

27.12 

12.* 

CBS 

T01O5O 

05.9* 

)5.047 

27.66 

12.* 

MBS 

T01587 

0*.5* 

)5.084 

27.82 

UYNOPTH       SNO     VEl       UXYC 

1514.8 
1520.1 

1520.9 
1521.* 
1521.7 
1521.1 
1521.0 
1520.1 
1515.) 
1511.1 
1*94.6 
1*92.3 
1*45.6 


PJ*       TOT     P 
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TABLE  LXI.— Continued 


«EFIO  31  il&! 
CONSEC  001 1 
LAT  i^  5J  N 
LONG   048  1^   M 


VEtR  1973 
MONTH  03 
OAr      U 

HOUR  l^.^ 


80TDP    0'>620 
SHIP    HE 
UATA    USE        1 
AREA  O; 


AIR    lEMP  13.2 

«ET     aui.6  0^.5 

BAROHEIR     1020.1 
ClUUO    T/A  6/0 


CASIhUK/TIKE       IVIITP 


OIR    HGI    PER 

«IN0-01R 

3i 

INSI     NANSEN    CAST 

J6       5          2 

MlNO-SPO 

W 

TRACE    DIR 

SEA 

alND-FOR 

DURATION 

CL/TR          /16 

HtAIHEK 

XI 

ORIG    E82    CU 

IDPTH       SNO     VEl 

OXTC 

PO* 

TUT     P          NO*;          N03 

TEN  SO  I20t> 
i  SOUAKE  2 
2  SQUARE  <.R 
1    SOUAKE    <.8 


12.2 

OSS 

00000 

18. 

.22 

36.476 

26. 

.36 

12.2 

08  S 

0002  0 

18. 

.25 

36.476 

26, 

.36 

OSS 

00037 

36.474 

08  S 

00056 

la, 

.25 

36.480 

26. 

.36 

08  S 

000  72 

18, 

.24 

36.474 

26. 

.36 

OSS 

0010<> 

36.480 

08  S 

T00145 

17. 

.93 

30.461 

2o. 

.43 

Q8S 

00218 

17. 

.44 

36.405 

26. 

.50 

08  S 

T  002  90 

17. 

.18 

36.393 

26. 

,56 

OSS 

0036". 

16. 

.74 

36.327 

26, 

.61 

OSS 

1004  36 

16. 

.15 

36.237 

26. 

.68 

OSS 

00594 

35.860 

I2I2 

OSS 

00755 

US. 

.91 

35.352 

27. 

.26 

12.2 

OSS 

Ton  74 

05. 

.28 

35.058 

27. 

,71 

1518.9 
1519.3 

1519.9 
1520.1 

1520.4 
15  20.1 
1520.5 
1520.3 
1519.6 

1502.9 
1491.7 


REflO       31  2162 

CUNSEC  0012 

LAT              35  13       N 

LONG       048  02       U 


TEAR  1973 
HONTM  03 
DAY  13 

"OUR     12.3 


80T0P    02979 
SHIP    HE 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  lb. 3 

NET     8U18  12.9 

lAROMETR     1015.0 
CLfJUJ     T/A  0/8 


OIR    HGI     PER 

24       6  2 

SEA 
CL/TR 


WINO-DfR  2i 

«1N0-SPU  24 
,<IN0-FJR 

mEATHEk  X2 


inst  nansen  cast 
trace  oir 
durat ion 

ORIl.    £82    012 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIHfc       LVITYP 


DYNOPTH       SND    VEL       OXVG 


PU4       TOI    P 


UBS 

00000 

18.40 

36. 

.520 

26.35 

jBS 

00030 

18.44 

36. 

.517 

26. 

.34 

08S 

000  56 

18.42 

36. 

.523 

26. 

.15 

OBS 

00085 

18.42 

36. 

.525 

26. 

.35 

08  5 

00110 

IB. 45 

36. 

.517 

26. 

.34 

OSS 

00162 

36. 

.419 

OBS 

00212 

17.65 

36, 

.412 

26. 

.46 

oBS 

00310 

17.30 

36, 

.407 

26. 

.54 

OSS 

T00400 

16.86 

36, 

.349 

26. 

.60 

■JBS 

00490 

15.21 

36. 

.055 

26. 

.76 

OSS 

T0057B 

13.98 

35, 

,d7C 

26.88 

12.3 

DBS 

00750 

35. 

,462 

12. 

.3 

OBS 

T00918 

07.39 

35. 

.  107 

2/, 

.47 

12. 

.3 

OBS 

roi4io 

04.75 

35, 

.362 

27, 

.77 

151V. 5 
1520.1 
1520.4 
1520.9 
1521.4 

1520.6 
1521.2 
1521 .3 
1517.4 

1514.7 

1495.8 
1493.4 


RCFIO       31       2162 
CONSEC  0013 

LAI  35   0  3      N 

LUNG       048    05       H 


YEAR  1973 
MONTH  03 
DAY  16 

HOUR     14.0 


BOTDP     01716 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  15.2 

UET    BULB  10.6 

BAROHETR     1017.1 
CLCUO    T/A  6/6 
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TABLE  LXn. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
GALLATIN  at  Ocean  Station  KCllO,  18  March  1973  -  11  AprU  1973,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31    2192. 
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TABLE  LXII.— Continued 
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REUD  31  2192 
CONSEC  0006 
LAT      35  00   N 

LONC       047    57      H 


YEAR  1973 
MONTH  03 
DAY  26 

HOUR     12.0 


BOTDP  04846 
SHIP  3L 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.2 

MET    BULB  17.8 

BAROMETR     1013.9 
CLOUO    T/A  3/6 


DID    HOT    PER 

19       1  3 

SEA 
CL/TB  /IB 


MIND-DIR  01 

MINO-SPD  11 
MIND-FOR 

MEATHER  XI 
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TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    (93    006 


TEN  Sa  1206 
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TABLE  LXII.— Continued 
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701515 

0*.6* 

AIR    TEMP  16.9 

■ET    BULB  18.3 

8ARUMETR     lUU*.* 
CLOUD    T/4  9/8 


DIR    HGI     PER 

I*       *         2 
SEA 
CL/IR 


WINO-OIR  1* 

i<IND-SPD  Ji 
KIND-fOR 

yfcATHEK  X5 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
OURAT ION 
ORIG     E83    010 


TEN  SO  12J6 
5  SQUARE  2 
2  SJUARE  *6 
1     SQUARE    47 


SAL  SlGMA-T  DVNDPTH       SNO    VEL       JXYG 

36.377  26.13  1520.5 

36.387  26.15  1520.8 

36.*93  26.25  1521.2 

36.*97  26.28  1521.3 

36.*59  26.31  1521.0 

30.385  26.36  1520.* 

36.392  26.39  1521.1 

36.39*  26. *7  1521.6 

36.32*  26.56  1521.6 

3a. 100  26.69  1:>19.1 

35.807  26.86  151*. 7 

35.25*  27.22  1502.9 

35.090  27.5*  1*95.0 

35.059  27.78  1*9*. 7 


PU*       TQT    P 


KEFIO      91      21V2 

YEAR 

1973 

BuTOP     C*87U 

AIR 

TEMP         21. 

.7 

DIR    MGI    PER 

WINO-OIR 

3* 

CUNSEC             0011 

MONTH       0* 

Ship  3l 

-EI 

8  UL  H           18. 

,9 

11 

1          2 

JI9D-SPD 

07 

LAT             3*    52. 5N 

UAY 

02 

DATA    USE 

1 

8AKCMETR     1005. 

,1 

SEA 

WIND-FUR 

LUHb      0*7    5*. 511 

HOUR 

IB.l 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          9/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASINIiM/T  IMt 

LVLTYP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTh 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ 

18.1 

JBS 

00000 

19.29 

36.*08 

26.0* 

1521.8 

la.i 

UBS 

00025 

18.90 

H.l 

OBS 

000  50 

18.83 

36.*39 

26.18 

1521.* 

IB.l 

JBS 

000  7* 

1B.*1 

36. *22 

26.28 

1520.6 

18.1 

OBS 

00099 

18.30 

36. *5* 

26.33 

1520.7 

Id.l 

JBS 

001*9 

16.0* 

36. *0* 

26.35 

1520.7 

la.i 

OBS 

10020* 

17.6* 

36.395 

26. *0 

1521.0 

le.t 

OSS 

U0303 

1  7.** 

36.397 

26.50 

1521 .5 

18. 1 

UBS 

100*02 

16.82 

36.306 

26.58 

1521.2 

IB.l 

OBS 

00507 

15.2* 

36.026 

26.73 

1517.7 

Id.l 

OBS 

U0606 

13.88 

35.815 

26.86 

151*. 7 

18.1 

OBS 

00805 

09.71 

35.260 

27.22 

1502.9 

18.1 

UBS 

01009 

06.67 

35.09* 

27.56 

1*9*. 5 

18.1 

JBS 

101516 

0*.38 

35.022 

27.78 
•  ••« 

»•* 

1*93.6 

> 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
URIC.     E83    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *6 
1     SQUARE    *1 
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TABLE  LXII.— Continued 


REFII) 

cjNsec 

I.AT 
LONG      0 


il9J 

TEAB 

1973 

BOTDP    04938 

AIR 

TEMP         22.5 

OIR     HOT    PER 

»UD-DIR 

33 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

0012 

MONTH       04 

SHIP    3L 

MET 

BUie         20, 

.0 

15     ; 

1          2 

BIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5    SQUARE        2 

47. SN 

DAT 

03 

DATA    USE 

1 

8AR0METR     1009, 

.1 

SEA 

ulNO-FOR 

DURATION 

2     SaUARE     46 

43     a 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLUUO    T/A          8/5 

Cl/TB 

/32 

MEATHER 

XI 

ORIC    E83    012 

1     SQUARE     47 

tlME 

LVLFYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

UYNOPTH 

SND    VEL 

oxrc 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12.3 

ObS 

00000 

18.91 

36.403 

26.13 

1520.8 

12.3 

DBS 

00023 

18.91 

36.426 

26.15 

1521.2 

12.3 

oes 

00045 

18.88 

36.482 

2O.20 

1521.5 

12.3 

OBS 

000&8 

18.63 

36.500 

26.28 

1521.2 

12.3 

OBS 

00090 

18.28 

36.440 

26.32 

1520.5 

12.3 

OBS 

00135 

18.05 

36.404 

26.35 

1520.5 

12.3 

OBS 

T00185 

17.86 

36. 397 

26.39 

1520.8 

12.3 

OBS 

100365 

16.93 

36.328 

26.57 

1520.9 

12.3 

OBS 

1004  59 

15.90 

36.135 

26.66 

1519.1 

12.3 

OBS 

T00549 

14.43 

35.906 

26.81 

1515.7 

12.3 

OBS 

100729 

11.49 

35.478 

27.08 

1508.3 

12.3 

OBS 

00912 

07.88 

35.185 

27.46 

1497. r 

12.3 

OBS 

101377 

04.74 

35.064 

27.78 

•  ••1 

k*< 

1492.8 
1 

REFID 

CUNSEC 

lAI 

LUNC       0 


2192 

YEAR 

197J 

BOTOP    04883 

AIR 

TEMP         20. 

.0 

OIK    H. 

iT     PE  R 

MINO-OIR 

2S 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SU    1206 

001  3 

MONTH       04 

SHIP    31 

WEI 

BULK           17. 

.5 

26       2          6 

HIND-SPD 

19 

TRACE    OIR 

5     SUUARE        2 

4  4.5N 

JAY 

0» 

DATA    USE 

1 

BAKOMETR     1009. 

.1 

SEA 

WINO-FOR 

OUR  A  T  I  ON 

2    SQUARE     46 

43.511 

rttiUR 

12.2 

AREA 

05 

C1.UU0     1/4          8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     EB3    013 

1     SQUARE    47 

TIME 

IWLIYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIliMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          Na2          N03 

SI03         PH 

12.2 

OBS 

00000 

18.  76 

36.356 

26.14 

1520.3 

12.2 

08S 

000  21 

18.67 

36. 363 

26.16 

1520.4 

12.2 

OBS 

C'0042 

18.41 

36.466 

26.31 

1520.1 

12.2 

OBS 

00063 

18.29 

36.455 

/6.33 

1520. I 

12.2 

JBS 

00005 

18.05 

36.427 

26.37 

1519.7 

12.2 

OBS 

00127 

17.77 

36.361 

26.40 

1519.6 

12.2 

OBS 

TOOL  74 

17.64 

36.363 

26.42 

1519.9 

12.2 

OBS 

T00346 

16.98 

36.329 

26.56 

1520.8 

12.2 

OBS 

100438 

16.27 

36.217 

26.64 

1520.0 

12.2 

OBS 

T00525 

15.14 

36.024 

26.75 

1517.7 

12.2 

OBS 

00702 

10.48 

35.400 

27.11 

1505.9 

12.2 

OBS 

008  88 

07.59 

35.239 

27.54 

1496.3 

12.2 

OBS 

T01370 

04.71 

35.049 

27.77 

•  ••a 

»*4 

1492.6 

REFID       31  2192 

CONSEC  0014 

LAT      34  55. 5N 

LONG   048  II. 5W 


YEAR  1973 
MONTH  04 
DAY  09 
HOUR  12.2 


80T0P  04787 
SHIP  3L 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR     TEMP  18.9 

MET    BULB  17.2 

BAROMEIR     1015.4 
CLUUO    I/A         i/e 


OIR    HOT  PER 

29       2  2 

SEA 

CL/TR  /27 


HIND-OIR    21 

^INO-SPD    20 
WINO-FOR 
WEATHER       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E83    014 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE    4B 


CASINUM/TIME       LVLTYP 


SIGHA-T  OYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


PD4       TOT    P 


12.2 

OBS 

00000 

12.2 

OBS 

00024 

12.2 

OBS 

0004  9 

12.2 

OBS 

00073 

12.2 

OBS 

00097 

12.2 

OBS 

00145 

12.2 

OBS 

U0198 

12.2 

OBS 

T00391 

12.2 

OBS 

T00493 

12.2 

OBS 

T  005  90 

12.2 

OBS 

100786 

12.2 

OBS 

T00988 

12.2 

OBS 

T01495 

18.66 

36.435 

26.22 

18.66 

36.438 

26.22 

18.65 

36.435 

26.22 

18.66 

36.441 

26.23 

IB.  40 

36.464 

26.31 

18.01 

36.397 

26.36 

17.75 

36.378 

26.41 

16.75 

36.307 

26.59 

15.57 

36.094 

26.70 

13.78 

35.026 

26.8  9 

10.20 

35.342 

27.20 

06.55 

35.087 

27.57 

04.54 

35.056 

27.79 

1520.1 
1520.5 
152U.9 
1521 .3 
1521.0 
1520,6 
1520.7 
1520.8 
1518.6 
1514.2 
1504.5 
1493.7 
1494.0 
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T.ABLE  L XIII. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  II  April  1973  -  3  May  1973,  prepared  from  NODC  listing 
No.  31  -  2204. 


DEFID       31  <^0« 

CONSEC  0001 

LIT             li  06       N 

LONG       046  0^       U 


»E*«     1973 
MONTH       0*, 

oir  iz 

HUUR    u.e 


aoTOP  o«si<i 
SHIP  ex 

OilA    USE        1 
K»H  OS 


MR     lEMP  19.6 

MET     BULH  17. H 

StKUHETK     1019.9 
ClOUO    I/«  7/6 


Old  HGT 

20   1 
SE> 
CL/TR 


HlNO-OIR  iO 

MINO-SPD  17 
W|N0-F(3R 

HEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    EM    001 


TEN  Sa  1206 
S  SOUARE  * 
2  SQUARE  ta 
1    SQUARE    ;• 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


17. e 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17.6 
17. R 
17.6 
17.6 
17.8 
17.6 


USS 
USS 
06  S 
08  S 
08  S 
ObS 
06$ 
08  S 

ues 

USS 
08  S 
U6S 
08  S 


00000 
00026 
OOOSl 

000  7  6 
00102 

001  >3 
T002  0* 

00306 
T00<.13 
100516 
T00622 
T00e36 
T010«6 


TENP 

16.  16 
18.  17 
18.  12 
16.06 
17.58 
17.3) 
16.69 
16.32 
15.30 
13.97 
12.52 
09.00 
06.28 


SIGMA-T  OVNDPTH       SND    VEL       OXTG 


PQ*   TOT  P 


356 
352 
355 
358 
332 
317 
275 

.196 
076 

,657 
653 
415 

,102 


26. 2< 
26.28 
26.30 
26.31 
Jo.vl 
26.4>6 
26.5* 
26.6  1 
26.  75 
26.87 
27.01 
27.<.6 
27.62 


1516,6 
1519.1 
1519.1 
1519.6 
1518.5 
1516.6 
1518.1 
1518.0 
1516. « 
1513.6 
1510.) 
1501.0 
1*93.6 


REflO       31       220* 

YEAR 

1973 

eOTOP    0*87* 

AIR 

TEMP          18.8 

OIR    H 

GT     PER 

WINO-OIR 

29 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              0002 

^ONTH       0* 

SHIP    6X 

MET 

8U16           17 

3 

29 

0          2 

UIND-SPO 

0* 

TRACE     OIR 

5    SOUARE        2 

lAI            3*    5  3      N 

OAT 

13 

OATA    USE 

1 

8AR0METR     1020 

3 

SEA 

MINU-FUR 

DURATION 

2    SQUaSt     *6 

LONG       0*7    56       a 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          8/2 

CL/TR 

/2* 

MtATHEft 

XI 

0«1G     E6*    002 

1     SOUARE     *7 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OX»G 

PJ* 

TOT     P          N02          NOJ 

S1U3          PH 

13.3 

OBS 

00000 

18.52 

36.321 

26.17 

1519.6 

13.3 

OBS 

00023 

18.39 

36.352 

24.23 

1519.6 

13.3 

ues 

000*7 

18.31 

36.356 

26.25 

1519.8 

13.3 

OBS 

000  70 

17.86 

36.327 

26.3* 

1518.9 

13.3 

OBS 

00093 

17.55 

36.336 

26. *2 

1516.3 

13.3 

OBS 

001*0 

17.36 

36.32* 

26. *6 

1516.6 

13.3 

UBS 

T00191 

17.0* 

36.328 

26.5* 

1518.* 

13.3 

OSS 

00285 

16.06 

36.166 

26.65 

1516.6 

13.3 

□ss 

003  79 

1«.72 

35.996 

26.82 

1513.9 

13.3 

OBS 

00*77 

13.7* 

35.d*C 

26.91 

1512.2 

13.3 

OSS 

1005  71 

13.05 

35.772 

27.00 

1511.* 

13.3 

OBS 

T00760 

09.97 

35.561 

27. *l 

1503.5 

13.3 

oes 

00V57 

06.66 

35.103 

27.57 

1*93.6 

13.3 

OBS 

T01*55 

0*.55 

35.017 

27.  76 
•  ••a 

•  • 

1*93.3 

REFID       31       2iOI< 

VEAR 

1973 

aOTOP    0*66* 

AIR 

TEMP           16 

* 

OIB    H 

GT     PER 

MINO-UIR 

27 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC                0003 

MONTH       0* 

SHIP    BX 

»f  T 

dULB           15 

0 

27 

i          2 

HIND-SPD 

22 

TRACE    OIR 

5    SOUARE       2 

lAT              3*    *6       N 

DAY 

15 

OATA    USE 

1 

BAROMETR     1017 

9 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    *8 

LONG       C»6    02       ■ 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUJ     T/a          8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E8*    003 

1     SOUARE    *6 

CASTNCM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

aXYG 

PO* 

TOT    P          N02          NO) 

SI03          PH 

12.6 

oes 

00000 

18.25 

36.273 

26.20 

1516.7 

12.6 

OSS 

00025 

18.26 

36  .  2  7  1 

26.2  0 

1519.2 

12.8 

USS 

000*6 

18.11 

36.282 

26.2* 

1519.1 

12.8 

00  s 

00071 

17.6) 

36.325 

26. *0 

1518.2 

12.6 

OBS 

00092 

17.55 

36.320 

26.  *1 

1518.3 

12.8 

OBS 

00138 

17. *6 

36.316 

26.*  3 

1516.8 

12.8 

OBS 

00183 

17.16 

36.29* 

26.*"; 

1518.6 

12.8 

USS 

002  77 

16.07 

36. 171 

26.65 

1516.7 

12.6 

oes 

00372 

1*.»0 

36.000 

25.78 

151*.* 

12.8 

ass 

100*69 

13.82 

35.838 

26.89 

1512. i 

12.6 

UBS 

T00569 

12.72 

35.683 

2  7.00 

151U.1 

12. S 

OSS 

T00773 

09.72 

35. lOS 

27.33 

1502.6 

12.6 

OBS 

00975 

07.53 

35.238 

27.55 

1*97.5 

12.6 

oes 

Tul*83 

0*.53 

35.039 

27.78 
•  •• 

•  « 

1*93.7 
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TABLE  LXIII.— Continued 


KEFIU      31       220<> 
CUNSEC  0004 

LAT  3^    <*6       N 

LLNG       C4U    Oi       H 


rfcJR 
MONTI- 
OAr 
HOUft 


1J.7 


eOIOP    04320 
SHIP    6X 

out   USE       1 
AREA  05 


AIR    lEMP  15.7 

MET    SULb  11.7 

BAROMEIP     1022.7 
CLLUO    1/4  9/6 


DIR    HGT 

PER 

MIND-OIR 

il 

30       ". 

* 

MINt>-SPO 

il 

SEA 

HINO-FHR 

CL/IR 

/2a 

WEATHER 

XI 

■NST    HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 

DURATION 
ORIG    Ed4    004 


TEN  SO  1206 
5  SaUARE  2 
2  SQUARE  *» 
1    SQUARE    *» 


CASTNUM/TIME        LVLTVP  DEPTH 


SAt. 


OYNOPTH       SND     VEL       OXYG 


P04   TOT  P 


12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 


OBS 
JBS 
UbS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
QBS 
OBS 
OBS 


000  00 
00020 
00035 
00055 
000  72 
00108 

T00144 
00212 
002  78 

100344 
00410 

1005  54 

T01062 


18 


lU 


18.16 
17.90 
17.66 
17.54 
17.18 
16.58 
15.64 
14.74 
14.27 
12.55 
D5.69 


36.305 
36.304 
36.306 
36.351 
36.358 
36.349 
36.301 
36.264 
36.110 
35.981 
35.915 
35.791 
35.095 


26.24 

26.25 

26.35 
26.4  1 
26.44 
26.49 
26.60 
26.70 
26.80 
26.85 
27.  I  1 
27.69 


1518.6 

1519.1 
1518.7 
1518.3 
1518.5 
1518.0 
1517.3 
1515.3 
1513.4 
1512.9 
1509.4 
1491.5 


REFIO       31       2204 
CONSEC  0005 

LAT  35    11       N 

LUNG       048    20       W 


TEAR  1973 
MONTH  04 
DAY  17 

HOUR     12.9 


BOTOP    04464 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  17.8 

aEI    BULB  14.0 

1ARCMETR     102».6 
CLOUD     T/A  8/2 


CASTNUN/TINE       LVLTYP 


DIR    h&T    PER 

WI1D-DIR 

30 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

30       4          4 

«1N0-SPD 

U 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       4 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

CL/IR 

aEATHEH 

XI 

ORIG    E84    005 

1    SQUARE    58 

lOPIH       SND    VEL 

UXTG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SIU3         PH 

12.9 

OBS 

OOOUO 

18.15 

36.350 

26.29 

12.9 

OBS 

00027 

18.19 

36.351 

26.28 

12.9 

UBS 

00050 

18.17 

36.351 

26.28 

12.9 

OBS 

000  76 

18.14 

36. 349 

26.29 

12.9 

OBS 

00100 

17.99 

36.366 

26.34 

12.9 

OBS 

00147 

17.66 

36. 155 

26.41 

12.9 

OBS 

T00194 

17.50 

36.351 

26.45 

12.9 

OBS 

00286 

17.22 

36.339 

26.51 

12.9 

OBS 

003  76 

16.47 

36.263 

26.63 

12.9 

OBS 

100469 

14.56 

35.869 

26.76 

12.9 

OBS 

00557 

13.90 

35.849 

26.88 

12.9 

08  S 

T00734 

11.26 

35.702 

27.29 

12.9 

OBS 

009  27 

08.70 

35.318 

27.43 

12.9 

OBS 

T01475 

04.66 

35.050 

27.78 

1518.5 
1519.1 
1519.4 
1519.8 
1519.7 
1519.5 
1519.8 
1520.5 
1519.7 
1514.8 
1514.0 
1507. a 
1501 .3 
1494.1 


REFID       31       2204 
CUNSEC  0006 

LAT  35    06       H 

LUNG       047    30       U 


YEAR  1973 
MONTH  04 
UAY  IB 

HOUR     17.9 


BOTOP     04451 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  ia.4 

MET     aULb  15.0 

OAKOMtTK     1025.4 
CLOUD    I/A  3/3 


DIR    H.T    PER 

32       4         4 
SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  32 

MIND-SPD  15 
XINO-FCR 

WEATHER  Xi 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E84    006 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE     57 


CASTNLH/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


Pa4       TOT    P 


1  f.9 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 


OBS 
OBS 
OBS 
OB!. 
ObS 


00000 
00031 
00058 
00090 
00116 


18.41 
18.23 
18.28 
17.91 
17.56 


36.381 
36. 344 
36.384 
36.352 
36.346 


26.24 
26.26 
26.28 
26.35 
26.43 


1519.3 
1519.3 
1519.9 
1519.3 
1518.7 


*•••«•••*•«**«* 


REFID       31       2204 
CONSEC  0007 

LAI  34    47       N 

LUNG       047    54       ki 


YEAR  1973 
MONTH  04 
DAY  19 

HOUR     13.7 


BOTOP    04867 
SHIP    BX 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  19.0 

MET     SULB  16.2 

BAROMEIR     1024.4 
CLOUD    T/A  a/5 


DIR    HGT     PER 

32      2         3 
SEA 
CL/TR 


aIND-OIR     32 
UINO-SPD    II 
WIND-FDR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 

DURATION 
ORIG    Ea4    007 


TEN  SO  1206 
S  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIi.MA-1  OYNOPIH       SND     VEL       OXYG 


PQ4   TOT  P 


13.7 
13.7 
13.7 
13.  7 
13.7 
13.  7 
13.7 
13.  7 
1  1.  ! 
13.7 
13.7 
13.7 
1  1.7 
17.8 
17.8 
17.8 
17.8 
17.8 
17.8 


(IBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
3BS 
OBS 
OBS 
OBS 
08  S 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 


000  00 

OOD25 

00049 

000  74 

00099 

00149 

T00203 

00303 

00402 

005  06 

100606 

T00805 

T01008 

102003 

102499 

02988 

T03493 

TO  3989 

04383 


18.28 
18.21 
18.18 
16.06 
17.62 
17.24 
16.95 
15.87 
14.82 
13.47 
11.72 
09.22 
06.43 
03.81 
03.45 
02.99 
02.53 
02.34 
02.28 


36.317 
36.322 
36.324 
36.337 
36.340 
36.302 
36.266 
36.139 
35.961 
35.799 
35.559 
35.527 
35. 119 
34.994 
34.966 
34.950 
34.920 

34.893 


26.2  3 
26.25 
26.26 
26.30 
26.41 
26.47 
26.51 
26.67 
26.7  7 
26.93 
27.09 
27.51 
2'. 61 
27.82 
27.84 
27.87 
27.88 

27.88 


1518.9 
1519.1 
1519.4 
1519.5 
1518.6 
151S.3 
1518.3 
1516.5 
1314.6 
1511 .7 
1507.2 
1501.4 
1493.6 
1499.5 
1306.4 
1512.8 
1514.6 

1534.2 
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TABLE  LXIII.— Continued 


REFIO       31  iiO*  Yt»«     1973 

CUNSEC  OOOa  nOMTH       0« 

LIT             35  15       N  DAV             20 

LONG       0«8  10       H  HOUR     12.2 


BOIDP    02259 
SHIP    6K 
DiTA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  17.6 

HEI    8UL6  14.3 

bAROMEIR     101S.5 
CLOUD     I/A  9/5 


DIR    flit 

PER 

KIND-OIR 

21 

INSt     NANSEN    CASt 

TEN    Sd     1206 

23       0 

2 

WINO-SPO 

09 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

SEA 

UlND-fUR 

DURATION 

2     SQUARE    48 

CL/tR 

/20 

UEATHEK 

XI 

ORIli     ESii    008 

1    SQUARE    58 

CASTNUt/TIKE       LVLTYP  DEPTH 


12.2 

OSS 

COOOO 

OSS 

00025 

OSS 

00049 

OBS 

00074 

OSS 

00099 

OBS 

00148 

OBS 

T00202 

OBS 

00301 

OBS 

00399 

OBS 

00503 

OBS 

006  01 

12.2 

OSS 

T00799 

12.2 

OBS 

TOlOOl 

IB 

37 

36 

395 

26 

26 

IB 

34 

36 

398 

26.27 

18 

22 

36 

195 

26.30 

18 

2i 

36 

394 

26 

30 

18 

17 

36 

388 

26.31 

17 

63 

36 

316 

26 

39 

17.28 

36 

31  1 

26 

47 

16 

91 

36 

319 

26 

56 

15 

74 

36 

117 

26 

68 

14 

49 

35 

943 

26.83 

13.18 

35 

74  7 

26 

95 

09 

73 

35 

489 

27.40 

07 

44 

35 

Ztili 

27 

60 

SIOMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OX*G 


1519.2 
1519.6 
1519.6 
1520.0 
1520.1 
1519.4 
1519.3 
1519.8 
1517.6 
1515.2 
1512 .3 
1503.2 
1497.6 


REEIO      31       2204 

YEAR 

1973 

eoTDP    03277 

CUNSEC                0009 

iHUNTH       04 

SHIP    BX 

LAT             35    05       N 

DAY 

21 

DATA    USE        1 

LONG       047    55       a 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CASTNUM/IIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.5 

UBS 

00000 

18.09 

12.5 

OSS 

00026 

18.15 

12.5 

OBS 

00U48 

18.02 

12.5 

nss 

00075 

18.02 

12.5 

ObS 

000  96 

17.96 

12. S 

UBS 

00144 

17.83 

12.5 

OBS 

100192 

17.73 

12. S 

OBS 

00288 

17.17 

12.5 

OBS 

003  85 

16.84 

12.5 

OSS 

700482 

15.45 

12.5 

OBS 

100580 

14.16 

12.5 

OBS 

100782 

11.50 

AIR     TEMP  15.2 

UET     BULB  13.5 

8AR0HEIR     1006.5 
CLOUD    I/A  5/8 


SAL 

36.352 
36.389 
36.383 
36.387 
36.398 
36.422 
36.416 
36.353 
16.311 
36.077 
35.907 
35.595 


SIkMA-I 

26.30 
26.32 
26.34 
26.35 
26.37 
26.42 
26.44 
26.53 
26.58 
26.72 
26.87 
27.  16 


DIR    HGT     PER 

«1ND-D1R 

30 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SO    1206 

22      2         4 

MINC-SPD 

14 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       4 

SEA 

HINO-FJR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

CL/tR 

MEATHE<) 

Xo 

ORIC    E84    009 

1     SJUARE     57 

DPTH       SND    VEL 

OXY& 

PJ4 

TOT     P          N02          Na3 

S103         PH 

1513. 4 
1519.0 
1519.0 
1519.4 
1519.6 
1520.1 
1520.6 
1520.4 
1521 .0 
1516.0 
1515.3 
1509.3 


REFID       31       2204 
CDNSEC  0010 

LAT  35    00       N 

LONG       048    00      a 


YEAR  1973 
MONTH  04 
DAY  25 

HOUR     12.5 


bOIDP    04465 
SHIP   ex 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEHP  18.0 

aET     BULB  15.8 

BAROMEIR     1010.9 
CLOUO    T/A  6/2 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DIR    HGT     PER 

aiNO-OIR 

29 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

31        1         4 

MINO-SPO 

03 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

SEA 

aIND-FDR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

CL/TR 

aEATHER 

XI 

ORIG    E84    010 

1    SQUARE    58 

OPTH       SND    VEL 

OXTG 

P04 

TOI    P         N02         N03 

5103         PH 

12.5 

OBS 

00000 

18.02 

36.397 

26.35 

12.5 

OSS 

00025 

17.95 

36.398 

26.37 

12.5 

OBS 

00050 

17.93 

36.400 

26.38 

12.5 

OBS 

00075 

17.93 

36.398 

26.38 

12.5 

OBS 

00  1 00 

17.95 

36.39  6 

26.37 

12.5 

OBS 

00150 

17.36 

36.422 

26.41 

12.5 

OBS 

T00205 

17.66 

36.386 

26.43 

12.5 

OBS 

00305 

17.08 

36.350 

26.55 

12.5 

OBS 

00405 

15.73 

36.113 

26.6  6 

12.5 

OBS 

T00510 

14.68 

35.988 

26.92 

12.5 

OBS 

00610 

13.65 

35.827 

26.92 

12.5 

OSS 

T00809 

10.60 

35.590 

27.33 

12.5 

OSS 

01012 

07.52 

35.262 

27.57 

12.5 

OBS 

T01519 

04.75 

35.168 

27.86 

1518.2 
1518.4 
1518.8 
1519.2 
1519.7 
1520.3 
1520.5 
1520.4 
1517.7 
1516.0 
1514.1 
1506.6 
1498,1 
1495.4 


RCFID      31       22U4 

YEAR 

1973 

BOTDP    04465 

AIR 

TEMP          17 

8 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

IS 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC       .       0011 

MONIH       05 

Ship  ex 

aET 

8ULB           15 

9 

04 

2          4 

HIND-SPD 

12 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

LAI            35    10      N 

JAY 

01 

DATA    USE 

1 

BAROMEIR     1020.3 

SEA 

aIND-FDR 

DURATION 

2     SQUARE     48 

LONG       049    2  3       a 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CLUUO     I/A          5/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     E94    Oil 

1     SQUARE     59 

CASTNUK/TIXt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

QXVG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

IB.O 

OSS 

00000 

18.23 

36.407 

26.31 

1518.8 

18.0 

OBS 

00023 

18.07 

36.390 

26.34 

1513.7 

18.0 

OBS 

00047 

17.83 

36.  194 

26.40 

1318.4 

IS.O 

OBS 

00070 

17.79 

36.385 

26.40 

1518.7 

18.0 

oes 

00093 

17.83 

16.392 

26.40 

1519.2 

18.0 

OBS 

00140 

17.95 

36. 393 

26.39 

1520.0 

IS.O 

nss 

00191 

17.47 

36.337 

26.44 

1519.7 

IB.O 

OBS 

00284 

17.02 

36.351 

26.56 

1519.9 

18.0 

OSS 

003  7  7 

16.32 

36.226 

26.63 

1519.2 

18.0 

OSS 

T00475 

15.66 

36.091 

26.69 

1518.6 

18.0 

OBS 

00568 

14.53 

35.956 

26.83 

1516.4 

18.0 

OSS 

100754 

11.23 

35.564 

27.19 

1507.9 

18.0 

.IBS 

00945 

07.36 

35.099 

27.47 

1496.2 

18.0 

J9S 

T01420 

04.70 

35.045 

27.77 
•  ••• 

•  • 

1491.4 

• 
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TABLE  LXIII.— Continued 


REFIO      31       220-. 

VEtR 

IS73 

eOTDt>     04S55 

AlR 

rEHP          18.2 

DIR    hCt     PER 

HINO-OIR 

30 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              OOli 

HONfM       05 

SHIP  ex 

UEI 

UULB           14 

.9 

30 

1           3 

WIND-SPO 

05 

TRACE    DIK 

5    SQUARE       4 

l»T             35    iS       N 

D>T 

02 

UATA    USE 

1 

eARC<<ETR    1020. 

.5 

StA 

•IND-fJR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

LONG       049    0»       W 

HOUR 

16.5 

IKEA 

05 

CLOUD    T/»          B/2 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

ORIG     £84    012 

1    SQUARE     59 

CISINUM/TIME 

LVIIYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SIGMA -I 

OVNUPTH 

SNO     VEL 

uxrc 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

16.% 

ues 

00000 

le.i* 

36.403 

26.3  3 

1516.6 

16.5 

oes 

00025 

1  l.Vb 

36.399 

26.37 

1513.5 

16.5 

ous 

00050 

17.82 

36.396 

26.40 

1516.5 

16.5 

06  S 

000  75 

17.65 

36.394 

26.39 

1519.0 

16.5 

oas 

00  1 00 

17.82 

36.395 

26.40 

1519.3 

16.5 

OSS 

00150 

17.78 

36.400 

26.42 

1520.1) 

16.5 

oes 

100204 

17.53 

36.391 

26.47 

1520.2 

16.5 

09  S 

0030<> 

16. 93 

36.314 

26.56 

1519.9 

16.5 

JBS 

00403 

16.38 

36.206 

26.60 

1519.6 

16.5 

OBS 

T00506 

15.38 

36.069 

26.7  3 

1513.2 

16.5 

ues 

1006  04 

14.04 

35.677 

26.87 

1515.3 

16.5 

ues 

iao;«9 

10.60 

35.597 

27.33 

•  ••■ 

tmt 

1506.4 

k 
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TABLE  LXIV. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  3  May  1973  -  23  May  1973,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-2197. 


REFIU       31       nil 

VEtR 

1973 

BOTOP    041B9 

AIR 

TEMP          18. 

.2 

OIR    HGT    PER 

alNO-OIR 

26 

INST     NANSEN    CAST 

TEN   SO    1206 

CONSEC                OUOl 

MUNTh 

1       05 

SHIP    EN 

UET 

BULB           15 

.6 

29 

3         2 

MINO-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5    SaUARE       4 

tat             35    10       N 

o»r 

04 

0«I»    USE 

1 

BAROME 

IR     1015, 

.0 

SEA 

MINO-EOR 

DURATION 

2     SOUARt    48 

LONG       0<.8    35       M 

MOUK 

13.3 

AREA 

05 

CLUUO 

I/A          8/3 

Cl/IR 

HEATHER 

XI 

ORIC    E85    001 

1    SQUARE     SS 

CAStSUM/t IMF 

LVLT YP 

DtPIM 

TEHP 

SAL 

SI&HA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXTG 

pa4 

TOT    P         Na2          NO] 

SIOJ         PM 

13.3 

OBS 

UOOOO 

18.16 

36.413 

26.33 

1518.6 

13.3 

OSS 

00025 

17.91 

13.3 

OBS 

000  46 

17.83 

13.3 

OBS 

000  7  1 

17.80 

13.3 

OBS 

00097 

17.82 

36.409 

26.41 

1519.3 

13.3 

OBS 

OOKil 

17.81 

36.394 

26.40 

1519.9 

13.3 

oes 

100181 

17.79 

36.391 

26.41 

1520.5 

13.3 

OBS 

00269 

17.36 

36.347 

26.48 

1520.7 

13.3 

OBS 

00356 

16.76 

36.326 

26.61 

1520.3 

13.3 

OBS 

lOO'.'.i 

15.71 

36.122 

26.69 

1518.2 

13.3 

OBS 

00528 

15.02 

36.012 

26.76 

1517.4 

13.3 

UBS 

00705 

12.05 

35.493 

26.9  6 

1509.S 

13.3 

OBS 

T00862 

08.66 

35.151 

27.31 

1500.1 

13.3 

OSS 

101370 

Q<i.90 

35.04  7 

27.75 

1493.4 

•***••*•**••**• 


REFIO   31   2197  YEAR  1973 

CONSEC      0002  MONTH   05 

LAI      35  00   N  DAY      05 

LONG   048  12   H  HOUR  12.8 


SOIOP  03643 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  18.0 

DEI    BULB  15.0 

SARQHETR     1013.5 
CLOUD    I/A  a/1 


TIME 

LVLTYP 

OEPIM 

lEHP 

SAL 

SloMA-I 

12.8 

OBS 

000  00 

18.13 

36.414 

26.34 

12.8 

OSS 

00023 

18.01 

36.409 

26.37 

12. S 

OBS 

00047 

17.71 

36.400 

26.4  3 

12.6 

OBS 

000  70 

17.63 

36.403 

26.4  5 

12.8 

OBS 

00093 

17.64 

36.392 

26.44 

12.8 

OBS 

00140 

17.51 

36.367 

26.46 

12.8 

OBS 

100190 

17.02 

36.32  3 

26.54 

12.6 

OBS 

00263 

16.92 

36.  327 

26.57 

12.8 

OBS 

00376 

15.52 

36.083 

26.71 

12.8 

OSS 

T00473 

1^.56 

35.933 

26.60 

12.8 

OSS 

00567 

13.17 

35.708 

26.92 

12.8 

OSS 

00754 

09.91 

35.303 

27.22 

12.8 

OBS 

100947 

07.57 

35.246 

27.55 

12.8 

OBS 

101434 

04.79 

35.04a 

27.76 

OIR    hGI    PER 

KINO-DIR 

34 

INST    NANSEN    CAST 

30       3          3 

MIND-SPO 

10 

TRACE    OIR 

SEA 

UINO-FOR 

OURAIION 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    Fas    002 

lOPIH       SNO    VEL 

OXYG 

P  )4 

TOT     P          N02          NOi 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUARE     58 


1518.6 
1518.6 
1513.1 
1518. 2 
1518.6 
1519.0 
1518.3 
1519.6 
1516.5 
1514.9 
1511.6 
1502.8 
1497.2 
1494.0 


REFID        31        2197 

YEAR 

1973 

BOIOP    04779 

AIR 

TEMP          20. 

.8 

DIR    HGT     PER 

HlNO-UIR 

00 

INSI     NANSEN    CASI 

lEN    SQ    1206 

CONSEC                0003 

HUNIH       05 

SHIP    EN 

1.ET 

bULB           16, 

.7 

36 

1         2 

KINU-SPD 

00 

IRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

LAI              34    50       N 

OAY 

06 

DATA    USE 

1 

BAHOMEIK     1022, 

.9 

SEA 

HINO-FUR 

OURAT ION 

2    SQUARE    48 

LONG       048     12       h 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

LLOUO    I/A          4/2 

CL/IR 

MbATHER 

XI 

ORIG    E85    003 

1     SQUARE    48 

C4SINUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

lEMP 

SAL 

SI&MA-I 

UYNDPIH 

SND     VEL 

JXYG 

Pa4 

TOT     P          NQ2          N03 

S1J3          PH 

13.0 

OBS 

00000 

17.97 

36.344 

26.33 

1513.0 

13.0 

OBS 

00024 

17.39 

36.141 

26.47 

1516.7 

13.0 

OBS 

00048 

1  1.43 

36. 368 

26.48 

1517.3 

13.0 

OBS 

000  72 

17.34 

36.355 

26.49 

1517.4 

13.0 

OBS 

00096 

17.24 

36.  34  J 

26.50 

1517.5 

13.0 

OSS 

00144 

17.07 

36.316 

26.52 

1,17.7 

13.0 

OBS 

IU0196 

16.84 

36.300 

26.57 

1 J17.9 

13.0 

OBS 

00289 

16.26 

36.199 

26.63 

1517.5 

13.0 

OBS 

00380 

15.13 

36.018 

26.74 

1515.3 

13.0 

OBS 

I0O4  71 

14.49 

35.941 

26.8  3 

1514.7 

13.0 

OBS 

100558 

13.52 

35.ao2 

26.92 

1512.8 

13.0 

OSS 

00739 

09.94 

35.270 

27.19 

1502.7 

13.0 

OBS 

009  31 

07.49 

35. 199 

27.53 

l4  9o.6 

13.0 

OBS 

101426 

04.69 

35.0  32 

27.76 

1493.4 

•  •••••••••* 
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TABLE  LXIV.— Continued 


KtflO      31  Zitl 

COhSEC  U00« 

1.4I             35  10       N 

LONG      0^8  W      H 


TEAR  1973 
MONTH  05 
04Y  07 

HOUR     1^.7 


SO  TUP    0*005 
SHIP    EN 
0HT4    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  18.5 

HEI    BULB  16. « 

6AR0HEIR    1021.2 
CLOOO    I/A  8/a 


DIB    HOT  PER 

03      2         3 
SEA 

CL/TR  /17 


HINO-OIR    20 
«1N0-SP0    12 
MINO-fOR 
HEATHER       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURA  T  I  ON 
ORIC    Ea5   00* 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  A 
2  SQUARE  AS 
1     SQUARE    5  3 


CASTNUH/TIME       LVLTyP  DEPTH 


SAL 


SIGHA-T    DYNOPTH   SND  VEL   OXYC 


P34       TOT    P 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


06  S 
OSS 
08S 
DBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

00024 

00044 

00067 

00087 

00130 

1001 72 

00268 

T0040t 

700470 

T00614 

T00763 

T01169 


10. 
05. 


,56 
,86 
,31 
,  11 


.69 
.67 
.73 
.13 
34 
82 


36.363 
36.354 
36.293 
36.303 
36.317 
36.306 
36.304 
36.260 
36.105 
35.959 
35.736 
35.335 
35.115 


26.19 
26.36 
26.45 
26.50 
26.52 
26.53 
26.54 
26.57 
26.6  9 
26.79 
26.95 
27.17 
27.69 


1519.7 
1518.1 
1516.7 
1516.5 
1516.8 
1517.3 
1517.8 
1518.5 
1517.4 
1515.4 
1512.3 
1504.6 
1493.8 


REFID       31       2197 
CONSEC  0005 

LAT  35    00       N 

LONG       048    00       W 


YEAR  1973 

MONTH  05 
DAY  08 
HOUR  12.6 


BUTOP  02540 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  19.9 

>rET     BULB  17.0 

BAKOMETR     1020.5 
CLOUD     I/A  3/7 


DIR    hi. I 

18       2 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  19 

KINO-SPD  05 
rilND-FOR 

kEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    ES5    005 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


12.6 

OBS 

00000 

12.6 

UBS 

00024 

12.6 

DBS 

00047 

12.6 

OBS 

00071 

12.6 

OBS 

00141 

12.6 

OBS 

00192 

12.6 

OBS 

002  86 

12.6 

OBS 

00379 

12.6 

UBS 

T00478 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.57 

36.3  78 

26.20 

17.92 

36.362 

26.35 

17.37 

36.300 

26.44 

17.34 

36.327 

26.4  7 

17.26 

36.320 

26.48 

17.09 

36.322 

26.52 

16.87 

36.294 

26.56 

15.85 

36.122 

26.66 

15.17 

36.033 

26.75 

DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 

1519.8 
1518.3 
1517.0 
1517.3 
1518.2 
1518.6 
1519.4 
1517.6 
1517.0 


PJ4   TOT  P 


RtfID  31  2197 
CONSEC  0006 
LAI  35  04  N 
LONG   048  17   w 


YEAR  1973 
MONTH  05 
DAY  09 
HOUR  12.3 


BOTOP  04568 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEHP  18.6 

WET     BULB  16.1 

BAROMETR    1020.2 
CLOUD     I/A  B/2 


DIR    HOT 

PER 

XIND-DIR 

20 

INSI     NANSEN    CAST 

25      4 

4 

nIND-SPD 

19 

TRACE    DIR 

SEA 

XIND-FOR 

DURATION 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E85    006 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SOUAkE     58 


CaSTNLM/IIME       LVLTYP  DEPTH 


lEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


12.3 
12.3 
12.3 
12.3 

12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
12.3 
14.5 
14.5 
14.5 
14.5 


OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
ubS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

00029 

000  54 

0008  3 

00108 

00162 

T00216 

00324 

004  32 

T00540 

00648 

00869 

101085 

T01625 

102185 

02731 

03273 

103755 


18.77 
17.91 
17.57 
17.23 
17.09 
16.89 
16.51 
15.72 
14. 6d 
13.46 
12.  33 
08.78 
06.50 
04.63 
03.64 
03.18 
02.74 
02.44 


36.336 
36.339 
36.328 
36.322 
36.317 
36.295 
36.233 
36.106 
35.969 
35. 788 
35.623 
35.257 
35.172 
35.078 
34.984 
34.964 
34.934 
35.007 


26.12 
26.34 
26.41 
26.49 
26.52 
26.55 
26.59 
26.68 
26.81 
26.9  3 
27.03 
27.37 
27.64 
27.80 
27.83 
27.66 
27.88 
27.96 


1520.3 
151s. 3 
1517.7 
1517.2 
1517.2 
1517.4 
1517.1 
1516.3 
1514.7 
1512.2 
1510.0 
1500.5 
1495.2 
1496.6 
1501.8 
1509.2 
1516.7 
1523.9 


KEFIO        31        2197 
CONSEC  0007 

LAT  35    08      N 

LUNG       048    10       a 


YEAR  1973 
MONTH  05 
DAY  10 

HOUR     13.2 


BOTOP    01569 
SHIP    EN 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  18.6 

WEI     8ULB  16.1 

BAROMETR     1024.0 
CLOUD     T/A  3/3 


OIK    HGT  PER 

26       4  3 
SEA 

CL/TR  /2  0 


KINI>-01R    25 
WINO-SPO    15 

WINO-fOR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E85    007 


TEN  Sg  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASINUM/IIME       LVLTYP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


OBS 

00000 

OBS 

00020 

OBS 

00039 

OBS 

00059 

DBS 

00079 

OBS 

00119 

OBS 

T00162 

OBS 

00241 

OBS 

00321 

OBS 

T00404 

.42 

36. 

.39  3 

26.25 

.88 

36. 

,383 

26.36 

.81 

36. 

.393 

26.40 

,80 

36. 

.39  8 

26.41 

.79 

36. 

.395 

26.41 

,75 

36. 

.39  8 

26.42 

.70 

36. 
36. 

,389 
,330 

26.43 

16. 

.48 

36. 

,245 

26.61 

1519.8 
1519.7 
1518.4 
1518.6 
1518.9 
1519.5 
1520.1 
1521.2 

1520.1 
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TABLE  LXIV.— Continued 


"EFIO   31  ^^97 

CONSEC  oooe 

LIT      35  10   N 

LONG   0  48  15   H 


VE<n    1973 

MONTH       05 
DtV  11 

HOUl)    IZ.l 


aOTOP    0<i063 
SHIP    EN 
0*1*    USE       1 
tAE*  OS 


AIR    TEHP  18.0 

MET    BULB  15.9 

dtROHEIR     10J5.2 
CLOUO    T/4  8/6 


DIR    HOT     PER 

31       4  2 

SEA 
CL/IR 


UINO-DIR  31 

HIND-SPD  OO 
HlND-fOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    UIR 
DURATION 
ORIG     E85    OOS 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  ♦ 
2  SQUARE  <•% 
t     SUUARE     58 


TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

06  S 

00000 

18.63 

36.349 

26.16 

12.7 

oes 

aoo2« 

18.13 

36.390 

26.32 

12.7 

uss 

00049 

17.88 

36.395 

26.39 

12.7 

OBS 

00074 

17.63 

36.394 

26.40 

12.7 

OBS 

00099 

17.82 

36.397 

26.40 

12.7 

DBS 

00149 

17.76 

36.393 

26.41 

12.7 

UBS 

00303 

17.02 

36.  306 

26.5  3 

12.7 

OSS 

00403 

16.70 

36.274 

26.58 

12.7 

OBS 

T00507 

15.25 

36.036 

26.73 

12.7 

OBS 

00607 

14.07 

35.870 

26.86 

12.7 

OBS 

00806 

11.04 

35.435 

27.13 

12.7 

OBS 

TOIOIO 

07.92 

35. 166 

27.44 

12.7 

OBS 

T01518 

04.82 

35.054 

27.76 

OYNDPTH        SNO     VEL       OXYG 

1519.9 
1518.9 
1518.6 
1518.9 
1519.3 
1520.0 
1520.2 
1520.8 
1517.8 
1515.4 
1507.9 
149V. 5 
1495.5 


PU4        TOT    P 


REUD       31  2197  YEAR    1973 

CUNSEC  0009  MONTH       05 

LAT              35  00       N  DAY              12 

LONG       048  12       W  HOUR     12.7 


BOIDP     03501 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  19.4 

wtT    BULB  16.3 

OAROMETR     1027.7 
CLUUD     T/A  4/6 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OBS 

00000 

19.02 

36.407 

26.1  1 

OBS 

00025 

18.40 

36.394 

26.2  6 

OBS 

00049 

17.91 

36.386 

26.37 

UBS 

000  74 

17.81 

36.386 

26.40 

OBS 

00099 

17.81 

36.391 

26.40 

OBS 

00148 

17.74 

36.386 

26.41 

OBS 

T00198 

17.71 

30.387 

26.42 

OBS 

00297 

17.30 

36.357 

26.50 

USS 

00396 

16.36 

36.201 

26.60 

OBS 

T00495 

15.21 

36.035 

26.74 

OBS 

00594 

14.19 

35.384 

26.85 

USS 

00792 

35.567 

OSS 

T 00990 

07.54 

35.123 

27.46 

OBS 

T01486 

04.77 

35.043 

27.76 

OIR    hGT    PER 

HINO-DIR 

00 

INST     NANSEN    CAST 

00       J         0 

UIND-SPD 

00 

TRACE    OIR 

SEA 

HIND-fOR 

DURATION 

CL/m 

UEATHFR 

XI 

ORIG    ESS    009 

lOPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT     P         N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


1521.1 
1519.7 
1518.7 
1518.8 
1519.2 
1519.8 
1520.6 
1520.9 
1519.6 
1517.4 
1515.6 

1497.6 
1494.8 


•••••**•«*••••* 


REFID  31  2197 
CONSEC  0010 
LAT  35  00  N 
LONG   046  00   u 


YEAR  1973 
MONTH  05 
DAY  13 
HOUR  13.0 


BOTDP  04330 
SHIP  EN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  20.0 

MET    BULB  17.7 

BAROMETR    1030.0 
CLOUO    T/A         4/7 


OIR    HGT    PER 

18       2         2 
SEA 

CL/TR 


UINO-OIR  IS 

WINO-SPO  12 
HINO-FOR 

UEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E85    010 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    58 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


SIGMA-T  OYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


Pa4       TOT     P         N02  NO 3 


13.0 

OSS 

00000 

13.0 

OBS 

00025 

13.0 

06S 

00050 

13.0 

OBS 

00075 

13.0 

OBS 

00100 

13.0 

OBS 

00149 

13.0 

065 

00204 

13.0 

06  S 

00304 

13.0 

06  S 

00403 

13.0 

06S 

TOOSOB 

13.0 

06S 

00608 

13.0 

06S 

00807 

13.0 

OBS 

TOIOII 

13.0 

06  S 

T01520 

19.29 

36.420 

26, 

.05 

18.60 

36.396 

26. 

.21 

17.81 

36.388 
36.387 

26, 

,40 

17.79 

36.394 

26, 

.41 

17.70 

36.382 
36.366 

2o, 

.42 

17.14 

36. 335 

26.52 

16.38 

36.216 

26, 

,61 

15.06 

36.003 

26.75 

14.19 

35.879 
35.467 

26, 

,84 

0  7.66 

35.177 

27. 

,46 

04.39 

35.002 

27. 

.77 

1521.6 
1520.3 
1518.4 

1519.2 
1519.7 

1520.6 
1519.6 
1517.1 
1515.9 


1498, 
1493, 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  34 

lONC      047 


2197 

YEAR 

1973 

60  TOP    04682 

AIR 

TEMP         20. 

.7 

DIR 

HGT    PER 

WINO-OIR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

0011 

MONTH       05 

SHIP    EN 

■  ET 

6UL6          19, 

.6 

23 

2          4 

i<INO-SPO 

08 

TRACE    OIR 

58      N 

DAY 

14 

OAT*    USE 

1 

BAROMETR     1031, 

.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

55      a 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          4/7 

CL/TR          /I6 

HEATHER 

XI 

ORIG     ESS    Oil 

TIME 

LVLTYP 

UEPIH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          NU3 

12.6 

U6S 

00000 

19.27 

36.395 

26.03 

1521.8 

12.6 

06  S 

00025 

18.46 

36.388 

26.24 

1519.9 

12.6 

OBS 

00049 

16.04 

36.384 

26.34 

1519. I 

12.6 

OBS 

000  74 

17.95 

36.397 

26.37 

1519.2 

12.6 

OBS 

00098 

17.94 

36.369 

26.3  7 

1519.6 

12.6 

J6S 

00147 

17.87 

16.394 

26.39 

1520.2 

12.6 

OSS 

00300 

17.18 

36.335 

26.51 

1520.6 

12.6 

OSS 

00398 

16.55 

36.237 

26.59 

1520.2 

12.6 

OSS 

100502 

15.12 

36.014 

26.74 

1517.3 

12.6 

OSS 

00600 

13.93 

35.821 

26.85 

1514.8 

12.6 

OBS 

00797 

10.60 

35.384 

27.17 

1506.1 

12.6 

oes 

T00999 

07.12 

35.137 

27.53 

1496.2 

12.6 

06S 

701501 

04.48 

35.022 

27.77 
•  ••* 

•  • 

•••••••■ 

1493.8 
I* 

TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SUUARE  46 
1     SQUARE     47 


677 


TABLE  LXIV.— Continued 


KEflO       31  2111  YEAR    197S 

CONSEC  0012  MONTH       OS 

(.IT             3*  «0       N  OIV             13 

LONG       0«7  49       ■  HClue     12.1 


CiSINtH/TlME       IKLTTP 


12.1 

08  S 

00000 

12.1 

OBS 

0002* 

12.1 

OBS 

00049 

12.1 

OBS 

000  72 

12.1 

OBS 

0007 

12.1 

OBS 

00145 

12.1 

OBS 

00199 

12.1 

U8S 

00295 

12.1 

OBS 

0OJ91 

12.1 

oes 

700493 

12.1 

oes 

00590 

SOTDP    04217 

AIR 

TEMP         20. 

,3 

OIR    hliT    PER 

MINO-DIR 

25 

SHIP    IH 

JET 

BULe           19. 

.7 

00 

0          0 

JINO-SPO 

05 

OAT*    USE 

1 

BAROHETR     1032. 

,9 

SEA 

«INO-FOR 

AREA 

OS 

CLUUO    T/A          9/7 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ItHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVI^JPTH 

SNO     VEl 

0X10 

P3 

19.53 

36.412 

25.99 

1522.5 

16.33 

36.354 

26.24 

1519.5 

1  7.97 

36.359 

26.34 

1519.9 

17.74 

36.350 

26.39 

1519.5 

17.67 

36.362 

20.41 

1519.9 

17.20 

36.299 
16.313 

26.4  7 

1519.1 

17.18 

36.252 

26.45    • 

1520.4 

15.61 

36.073 

26.68 

1517.0 

14.34 

15.909 

26.93 

1514.5 

13.23 

35.714 

26.92 
•  ••« 

■  •a 

1512.2 
1* 

INST     NANStN    CAST 
TRACE    UIR 
UURAIION 
ORIG    E95    012 


P34   TOT  P 


TEN  Sa  1206 
5  SauARE  2 
2  SQUARE  46 
1  SQUARE  4  7 


REFIO   31 
CONS EC 
LAI     35 

lONk       049 


2197 

YEAR 

1973 

BOTOP    03539 

AIR 

TEMP          20.9 

0013 

MONTH 

1       05 

SHIP    EN 

UET 

BULB          19.6 

00      N 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1031.4 

00      ■ 

HOUR 

12.8 

AREA               05 

CLOUD    T/A          6/9 

TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.8 

OBS 

00000 

19.78 

36.409 

25.91 

12.8 

OBS 

00025 

18.28 

36.417 

26.30 

12.9 

OBS 

00050 

17.89 

36.376 

26.37 

12.8 

OBS 

00075 

17.94 

36.376 

26.38 

12.9 

oes 

00100 

17.90 

36.374 

26.39 

12.9 

OBS 

00150 

17.54 

36.369 

26.45 

12.8 

OBS 

00205 

36.390 

12.8 

OBS 

00305 

16.93 

36.293 

26.54 

12.8 

OBS 

00405 

16.07 

36.155 

26.64 

12.8 

OBS 

T005  09 

14.74 

35.943 

26.77 

12.9 

DBS 

00609 

13.79 

35.909 

26.87 

12.9 

OBS 

00809 

35.244 

12.8 

oes 

01014 

06.62 

35.091 

27.56 

12.8 

oes 

T01523 

04.41 

35.009 

27.77 

Old    HGT  PER            UINO-DIR  13 

00       0  0               MIND-SPO  03 

SEA  MIND-FDR 

CL/TR  HEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
GRIG    E8S   013 


TEN  SS  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  «• 
1    SQUARE    58 


DYNOPTH      SNO    »EL      OXTG 

1523.2 
1519.4 
1518. 6 
IJ18.9 
IS19.2 
1519.3 

1519.9 
1518.8 
1516.1 
1514.5 

1494.4 
1493.9 


P04       TOT    P 


REFIO      31      2197 

YEAR 

1973 

eOIDP    04945 

AIR 

TEMP          20.9 

OIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

15 

INST 

CONSEC              0014 

MONTF 

1       05 

SHIP    EN 

UET 

BULB           19.0 

15 

1         2 

WIND-SPD 

06 

TRAC 

LAT            34    50      N 

DAY 

17 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1030.8 

SEA 

KIND-FOR 

DURA 

LONG       048    00      U 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          9/2 

CL/TR 

/21 

MEATHER 

XI 

ORIG 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P 

12.8 

UBS 

00000 

20.26 

36.414 

25.79 

1524.5 

12.8 

OBS 

00024 

18.46 

36.391 

26.24 

1519.9 

12.8 

OBS 

O0073 

17.71 

36.389 

26.42 

1519.5 

12.8 

OBS 

00097 

17.65 

36.388 

26.44 

1516.7 

12.8 

09  S 

00146 

17.56 

36.385 

26.46 

1519.3 

12.8 

oes 

100199 

17.41 

36.367 

26.48 

1519.7 

12.8 

oes 

00297 

17.19 

36.332 

26.51 

1520.6 

NANSEN    CAST 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  49 
1     SQUARE    48 


REFIO       31  2197  YEAR    1973 

CONSEC  0015  MONTH      05 

LAT             35  00       N  DAY             19 

LONG       049  00      M  HOUR    12.7 


CAST.VUH/TIME       LVLTYP 


UBS 

00000 

09  S 

00021 

OBS 

00043 

OSS 

00064 

(IBS 

000  95 

UBS 

00129 

OBS 

T00175 

1217 

OBS 

00259 

12.7 

09  S 

00345 

.7 

OBS 

T004  34 

BOIOP    04136 

AIR 

TEMP         20, 

.9 

OIR    HGT    PER 

MINO-DIR 

13 

SHIP    EN 

■  ET 

9UL9           H. 

.1 

18 

1         2 

MINO-SPD 

07 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1029.4 

SEA 

MIND- FOR 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          d/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PO' 

20.21 

36.410 

25.90 

1524.4 

18.22 

3O.408 

26.31 

1519.2 

17.99 

36.406 

26.37 

1518.8 

17.94 

36.400 

26.39 

1518.9 

17.94 

36.409 

26.41 

1519.1 

17.72 

36.403 

26.43 

1519.5 

17.55 

36.391 

24.47 

1519.7 

17.08 

36.330 

26.53 

1519.6 

16.35 

36.233 

26.63 

1518.7 

15.17 

36.036 

26.75 
•  ••1 

»•< 

1516. J 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E95    015 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     59 


P04        TOT     P 


678 


TABLE  LXIV.— Continued 


RCF  10 

CONSEC 

LONG       0 


il91 

TE<I> 

1973 

BO  TOP     04  761 

AIR 

TEMP         21.8 

Old    t-CT    PtH 

MIND-OIR 

Itl 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1206 

0016 

MONTH 

1       05 

SHIP    EN 

HE! 

8UL6          19.5 

18      0         2 

XINO-SPD 

06 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       2 

'tO       N 

DAY 

19 

0«f«    USE 

1 

BAROMETR     102*. 5 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    *6 

-.b       H 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

ClOUO    T/A          8/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIO    E85    016 

1    SQUARE    *7 

tlMt 

tVlITP 

OEPtM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPIH       SND    WEI 

OXVG 

PU* 

lOT    P          N02          N03 

Sia3         PH 

12.7 

OSS 

00000 

20.5ij 

36.2*0 

25.57 

1525.1 

U.T 

OSS 

00025 

16.77 

36.289 

26.08 

1520.6 

U.7 

06$ 

00050 

17.8* 

36.310 

26.3  3 

1516.* 

12.7 

oe$ 

000  7« 

17.96 

36.279 

26. *2 

1517.* 

12.7 

OBS 

00099 

17.31 

36,28* 

26.** 

1517.6 

12.7 

UBS 

001*9 

16.97 

36.265 

26.51 

1517.* 

12.7 

oes 

100204 

16.60 

36.2*0 

26.56 

1517.2 

REflD        31  2197 

CONSEC  0017 

LAT              3«  50       N 

LONG       0*7  50       M 


YEAR  1973 
MONTH  05 
DAY  20 

HOUR     12.9 


aOTOP    0*761 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.1 

■ET    BULB  19.3 

BAROMETR     1020.5 
CLOUO    T/A  6/6 


DIR     HOT    PER 

20       1         2 
SEA 
CL/IR 


UINO-OIR  21 

NINO-SPO  1* 

HINO-FOR 

HEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E85    017 


TEN  SQ  1206 
5  SOUARE  2 
2  SQUARE  *6 
I     SQUARE     *7 


TIME 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

OBS 

00000 

20.56 

36.282 

25.61 

12.9 

06$ 

00025 

18.29 

36.2*2 

26.17 

12.9 

OBS 

000*6 

17.36 

36.2*9 

26. *0 

12.9 

08S 

000  71 

17.13 

36.2*9 

26. *6 

12.9 

OBS 

00092 

16.94 

36.252 

26.51 

12.9 

OBS 

00138 

16.36 

36.190 

26.60 

12.9 

08$ 

TO0187 

15.96 

36  .  1  2  8 

26.6* 

12.9 

OBS 

002  7* 

15.02 

35.957 

26,72 

12.9 

UBS 

00363 

1*.31 

35.691 

26.83 

12.9 

OBS 

T00*5l 

13.36 

35.760 

26.93 

12.9 

OBS 

00539 

12.22 

35.578 

27.01 

12.9 

OBS 

00716 

35.23* 

12.9 

OBS 

100865 

07.27 

35.16* 

27.53 

12.9 

OBS 

t0129* 

0*.6* 

3*. 998 

27.7* 

oyndpth     sno  vel     oxyg 

1525.1 
1519.2 
1516.9 
1516.6 
1516.* 
1515.3 
151*. 8 
1513.1 
1512.2 
1510.* 
1507.8 

1*9*. 9 
1*91.0 


PO*       TOT    H 


REfin       31       2197 

TEAR 

1973 

BOIDP    0*821 

AIR 

TEMP          20.2 

OIR    H 

GT     PER 

CONSEC              0016 

MUNTH       05 

SHIP    EN 

WET 

BULB           18.1 

36 

4          2 

LAT             3*    *0       N 

DAY 

21 

DATA    use        1 

BAROMETR     10  10.4 

StA 

LONG       0*8    12       M 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TR 

/20 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEl 

12.2 

OBS 

00000 

20.21 

36.067 

25.55 

1524.0 

12.2 

OSS 

000  30' 

18.53 

36.352 

26.19 

1520.1 

12.2 

OBS 

00055 

1  7.46 

^6.303 

26.42 

1617.* 

12.2 

U8S 

00084 

17.34 

36.348 

26.48 

1517.6 

12.2 

OBS 

00109 

17.17 

36.304 

26.4  9 

1517.* 

12.2 

OBS 

00163 

16.93 

36.294 

26.54 

1517.6 

12.2 

06  S 

100217 

16.47 

36.233 

26.60 

1517.0 

12.2 

oes 

00326 

36.064 

12.2 

oes 

004  3* 

14.24 

35.877 

26.8  3 

1513.2 

12.2 

OBS 

T005*2 

13.03 

35.694 

26.94 

1510.7 

12.2 

OBS 

006  50 

11.29 

35.442 

27.06 

1506.2 

12.2 

oes 

00071 

35.158 

12.2 

OBS 

T01089 

05.77 

35.104 

27.69 

1*92.3 

12.2 

OBS 

101636 

0*.2b 

34.976 

27.76 

1*95.1 

1*.2 

OBS 

T01730 

0*.19 

34.995 

27.76 

1496.4 

1*.2 

OBS 

T02173 

03.65 

34.971 

27.82 

1501 .6 

1*.2 

OBS 

026*5 

03.25 

34.945 

27.84 

1506.0 

1*.2 

OBS 

T03I12 

02.83 

34.925 

27.86 

151*. 3 

1*.2 

UBS 

T033*2 

02.69 

34.915 

27.87 

1517.7 

• 

MINO-OIR  36 

WIND-SPD  18 
MIND-FQR 

HEATHER  Xi 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E85    018 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUAXe  48 
1    SQUARE    48 


PO*       TOT    P 


N03         SI03 


KEfID       31       2197 

YEAR 

1973 

BOTOP    05026 

AIR 

TEMP          18.6 

DIR    HGT     PER 

UIND-OIR 

34 

CONSEC              0019 

MONT» 

1      05 

SHIP    EN 

»EI 

BULB          16.5 

20       *          2 

HIND-SPO 

09 

LAI            35    20      N 

OAY 

22 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1016.1 

SEA 

HIND-FOR 

LUNG       0*9    *5       U 

HOUR 

12.6 

AREA               05 

CLOUO    T/A          6/6 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNUPTH 

SNU    VEl 

OXYG 

PJ 

12.6 

OBS 

00000 

20.32 

36.*03 

25.76 

1524.6 

12.6 

oes 

0002* 

18.86 

36.*59 

26.19 

1521.1 

12.6 

OBS 

000*8 

16.26 

36.*le 

26,31 

1519.7 

12.6 

OBS 

00072 

17.97 

36.389 

26.36 

1519.3 

12.6 

oes 

00097 

17.66 

36.385 

26.38 

1519.* 

12.6 

UBS 

001*5 

17.75 

36.365 

26. *1 

1519.8 

12.6 

OBS 

T00198 

17.59 

36.369 

26. *4 

1520.2 

12.6 

OBS 

002  9* 

17.13 

36.338 

26.53 

1520.* 

12.6 

OBS 

00390 

16.59 

36.2*9 

26.59 

1520.2 

12.6 

06$ 

T00492 

15.36 

36.0*7 

26.72 

1517.9 

12.6 

OBS 

T005B9 

1A.35 

35.905 

26.83 

1516.1 

12.6 

OBS 

00783 

11.71 

35.517 

27.06 

1510.0 

12.6 

OBS 

T00982 

08.26 

35.21C 

27. *2 

1500.* 

12.6 

OBS 

TO  1*8* 

0*.57 

35.009 

27.75 

•  ••••< 

1*93.9 

• 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E85    019 


PJ*   TOT  P    N02    N03 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *a 
1  SQUARE  59 


679 


TABLE  LXV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BOUTWELL  at  Ocean  Station  ECHO,  23  May  1973  -  12  June  1973,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-2219. 


REflO       31       22i9 

YEAR 

197  3 

80I0I>    02816 

AIR 

TEHP           19. 

.4 

01 R    HOT     PER 

iilNO-DIR 

18 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO     1206 

CONSEC              OQOl 

MONTH       05 

SHIP    OU 

HET 

BULB           16. 

.0 

06 

1          i 

WIND-SPO 

04 

TRACE    OIR 

5     SQUARE        4 

Ltl            95   20      N 

OAV 

23 

DATA    USE 

1 

8AR0HETR     1016. 

.9 

SEA 

lilND-FOR 

UURAIIGN 

2     SQUARE    48 

LONG      0«9    17      M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

ClOUO    T/A          6/7 

Ct/TR 

HEATHER 

XI 

ORIO     E86    001 

1    SQUARE    59 

CASTNUH/TIHE 

LVLIYR 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPIH 

SHO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

5103         PH 

12.2 

oes 

00000 

20.28 

36.438 

25.80 

1524.6 

12.2 

DBS 

0002« 

18.99 

36.473 

26.17 

1521.5 

12.2 

OBS 

00048 

ie.38 

36.456 

26.31 

1520.1 

12.2 

OBS 

000  73 

17.98 

36.432 

26.39 

1519.3 

12.2 

OBS 

00097 

17.88 

36.405 

26.39 

1519.4 

12.2 

OBS 

001*6 

17.83 

36.397 

26.40 

1520.1 

12.2 

OSS 

T00200 

17.73 

36.391 

26.42 

1520.7 

12.2 

OBS 

00298 

17.09 

36.327 

26.53 

1520.3 

12.2 

OBS 

003S8 

16.70 

36.269 

26.58 

1520.7 

12.2 

OBS 

00503 

15.24 

36.040 

26.74 

1517.7 

12.2 

oes 

T00602 

14.34 

35.913 

26.84 

1516.3 

12.2 

OBS 

roo802 

12.39 

35.661 

27.04 

1512.8 

12.2 

OBS 

101007 

08.49 

35.237 

27.40 

1501 .7 

12.2 

OBS 

T01517 

04.85 

35.055 

27.76 

•  ••4 

>•« 

1495.6 
» 

HEFIO      31  2219  YEAR    1973 

CONSEC  0002  MONTH      05 

LAT             J5  00       N  DAY             24 

LONG        048  03       N  HOUR     12.6 


BOIDP    03292 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AKEA  05 


AIR    TEMP  20.2 

»ET    BULB  IS. 7 

bAROMETR     1018.1 
CLOUO    T/A  6/3 


OIR    hGT    PER 

07      4         3 
SEA 
CL/TR  /25 


KINO-OIR    29 
MINO-SPD    13 
HIND-FOR 
WEATHER        XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
URIG    E86    002 


TEN  Sa  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  4  8 
1     SQUARE     58 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


SIGMA-T  OYNOPTH       SNO     VEL       UXYG 


PU4       TOT     P 


12.6 

OBS 

COOOO 

20.21 

36.242 

25.67 

12.6 

UBS 

00024 

18.67 

36.322 

26.13 

12.6 

OBS 

00048 

18.03 

36.311 

26.29 

12.6 

OBS 

000  72 

17.59 

36.354 

26.43 

12.6 

08S 

00096 

17.07 

36.281 

2b. 50 

12.6 

OBS 

00144 

17.02 

36.290 

26.52 

12.6 

OBS 

T00197 

16.63 

36.243 

26.5  7 

12.6 

oes 

00293 

15.74 

36.102 

26.6  7 

12.6 

OBS 

00389 

14.55 

35.924 

26.80 

12.6 

OBS 

T 00490 

13.25 

35.744 

26.94 

12.6 

oes 

T0a5  86 

12.04 

35.577 

27.05 

12.6 

oes 

00780 

08.74 

35.211 

27.34 

12.6 

OBS 

T00979 

06.24 

35.084 

27.61 

12.6 

OBS 

101476 

04.33 

35.015 

27.78 

1524.2 
1520.4 
1518.9 
1518.1 
1516.9 
1517.5 
1517.2 
1515.9 
1513.5 
1510.7 
1508.0 
1498.8 
1492.3 
1493.0 


REFIO      31      2219 

YEAR 

1973 

eOTDP    05029 

AIR 

TEMP    (    20.2 

OIR    HGI    PER 

UINO-DIR 

21 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1206 

CONSEC              0003 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

MET 

BULB          17.5 

29      3         4 

WIND-SPD 

04 

TRACE    DIR 

5    SQUARE      4 

lAI            35    00      N 

DAY 

25 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1020.4 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    4e 

LONG       048    00       W 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          S/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    E86   003 

1    SQUARE    5  8 

CASINUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH       SNO    VEL 

OXYG 

PU4 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

12.9 

OBS 

00000 

20.58 

36.251 

25.58 

1525.2 

12.9 

oes 

00025 

19.34 

36.281 

25.93 

1522.2 

12.9 

oes 

00050 

18.20 

36.295 

26.23 

1519.4 

12.9 

oes 

00075 

17.72 

36.309 

26.36 

1518.5 

12.9 

oes 

00100 

17.26 

36.297 

26.46 

1517.5 

12.9 

oes 

00150 

17.03 

36.281 

26.51 

1517.6 

REFIO       31      221V 
CUNSEC  0004 

LAI  35   03      N 

LONG       040    05      H 


YEAR     1973 

MONTH       05 
DAY  26 

HOUR     12.9 


eOTOP     04206 
SHIP    UU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  21.0 

MET    BULB  20.0 

BAROMETR     1019.3 
CLOUO    T/A  6/8 


OIR    hGT    PER 

24      3         2 
SEA 
CL/IR 


UlND-OIR    24 
KINO-SPO    15 

MIND-FOR 
HEATHER       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    E86    004 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


CASINOM/TIME       LVLTYP 


12.9 

J8S 

00000 

20. 

36.326 

25. 

.68 

12.9 

oes 

000  25 

36.309 

25. 

.87 

12.9 

oes 

00050 

36.308 

26. 

,30 

12.9 

OBS 

00075 

36.287 

26. 

,44 

12.9 

OBS 

00100 

36.309 

26. 

,49 

12.9 

oes 

00150 

36.283 

26. 

,51 

12.9 

oes 

100205 

36.242 

26. 

,56 

12.9 

OBS 

00305 

36.102 

26. 

.66 

12.9 

OBS 

00405 

3>.898 

26. 

,78 

12.9 

OBS 

00510 

35.795 

26. 

,91 

12.9 

oes 

T00610 

35.545 

27. 

,05 

12.9 

OBS 

00810 

08. 

35.164 

27. 

,34 

12.9 

OBS 

T01015 

05. 

,70 

35.023 

27. 

,63 

12.9 

OBS 

T01525 

04, 

.35 

35.012 

27. 

,78 

SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


1524.8 
1523.1 
1518. 8 
1517.2 
1517.4 
1517.6 
1517.4 
1516.1 
1513.8 
1512.1 
1507.9 
1498.5 
1490.7 
1  493 . 7 


PJ4       TOT    P 


680 


TABLE  LXV.— Contiiiuwl 


«eFiD     31  ^^^'i 

CUNSLC  0005 

L*T      M  Ob       H 

LUNG   0«7  ^9   U 


HONTh   OS 
0*Y     21 

HOUR  is.r 


BUTDP     0<>^06 
SHIP    UU 
DATA     u%t         I 
ARtt  Ob 


AlK     rEMP  2^.0 

MtT    UULB  ^J.b 

bAHOMETft     LOia.S 
CLOUD     T/A  b/e 


UIK    hOI 

pen 

t*lNO-OIR 

H 

INSI     NANSEN    CAS! 

19       1 

2 

NINO-SPD 

22 

T  K  At,  E     D 1  R 

St> 

UINO-FDII 

DJRAT  rON 

CL/I» 

KE^IMEll 

H2 

OKI^     tab    005 

TEN  SU  1206 
5  SaUAKE  4 
2  SQUARE  A6 
1     SUUAHt     57 


CASINUH/IIHE        IVHYP  UEPIM 


15.7 
15.7 
15.  1 
15.  I 
15.7 
15.7 
15.7 
15.  I 
15.7 
15.7 
15.1 
15.7 
15.7 
15.7 


oes 

□BS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OSS 
JBS 
JBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
000<.5 
00070 
00040 
00139 

100163 
002  70 
00353 
00«3] 

T00510 

1006  01 
00812 

101193 


TEMP 

20.  72 
18.  72 
18.06 
17.60 
17.38 
17.13 
17.00 
16.3d 
15. *9 
l<i.<>3 
13.  70 
11.57 
08.95 
05.02 


SIGHA-T  QtNUPlM       SNO     VEL       OAVG 


PJ*   TOT  P 


317 
,317 

,299 
,303 
290 
,276 
,279 
199 
039 
835 
791 
500 
221 
015 


25.59 
26.12 
26.27 
26.  39 
26.'*  3 
26.<>8 
26.51 
26.60 
26. o6 
26.  76 
26.  d  8 
27.08 
27.32 
27.71 


1525.6 
1520.5 
1519.0 
1518.0 
1517.7 
1517.8 
1518.1 
1517.6 
1516.0 
1513.7 
1512.5 
1507.5 
1500.2 
1490.9 


REUD       31 

2219 

YEAR     1973 

BOTOP     0*206 

CUNSEC 

0006 

MONTH        05 

SHIP    OU 

LAI            3* 

58      N 

DAY             28 

DATA    USE        1 

LLNC       0A8 

0«      » 

HOUR     12.7 

AREA                05 

AIR    TEMP         20.2 
MET    BULB  19.8 

BAROMETR     1018.3 
CLOUD     T/A  6/8 


OIR    HOT  PER 

213  2 
SEA 

CL/TR  /17 


NINO-OIR  21 

MINO-SPD  17 
MINO-FOR 

MEATHER  «6 


INSI     HANSEN    CAST 
TRACE    Ollt 
DURATION 
ORIG    E86   006 


TEN  Sa  120* 
i  SaUARE  2 
2  SQUARE  «a 
1    SaUARE    *» 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


SAC 


DYNOPTH       SNO    yEL       OXYG 


P0«       TOT    P  Na2  N03 


12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 


OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
QBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

0002* 

000*7 

000  70 

00093 

001*0 

00191 

00286 

00180 

00*80 

T005  75 

T00766 

T00966 

101*71 


20. 
18. 
16. 
17. 
17. 
17. 
17. 


36.376 
36.*26 
36.*12 
36. *1* 
36.*20 

36.392 
36.380 
36.277 
36.081 
33.611 
35.272 
35.07* 
35.025 


25.7* 
26.2  3 
26.37 
26.38 
26. *2 

26.** 
26. *9 
26.57 
26.6^ 
26.69 
27.19 
27.52 
27.78 


152*. 

.6 

1520.* 

1519, 

.0 

1519. 

1519, 

1S20. 

1521, 

1520 

1516 

1513 

1503 

1*9* 

1*93 

.0 

RtFlO       31       2219 

YEAR 

1973 

eOTOP    0*389 

AIR 

TEMP          19. 

.2 

DIR    HGT    PER 

HINO-DIR 

3* 

CONSEC                0007 

MONTI 

■i      05 

SHIP    UU 

UET 

BUL8           18.0 

33 

3          3 

KINO-SPO 

Id 

LAT              35    08       N 

DAY 

29 

DA 

TA    USE        1 

BAROMETR     1019. 

,5 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       0*7    55       a 

HOUR 

13.0 

AREA               05 

CLOUO    T/A          d/5 

CL/TR 

LEATHER 

Kl 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

UXYG 

PJ. 

13.0 

oes 

OOOOO 

20.30 

36.263 

25.66 

152*.* 

13.0 

DBS 

000  22 

20.0* 

36.263 

25.75 

152*. 1 

13.0 

UBS 

000** 

18.53 

36.390 

26.22 

1520.* 

13.0 

OBS 

00066 

17.90 

36.395 

26.38 

1519.0 

13.0 

OBS 

00088 

17.77 

36.366 

26. *1 

1516.9 

13.0 

OBS 

00132 

17.61 

36.38* 

26. *5 

1519.2 

13.0 

OBS 

Tooieo 

17. *6 

36.371 

26. *7 

1519.5 

13.0 

OBS 

002  66 

17.26 

36.3*0 

26.50 

1520.3 

13.0 

UBS 

00352 

16.67 

36.260 

26.58 

1519.9 

13.0 

OBS 

T00**3 

15.6* 

36.079 

26.68 

1518.0 

13.0 

OBS 

T00530 

1*.05 

35.829 

26.83 

151*. 1 

13.0 

oes 

00703 

11.58 

35.507 

27.08 

1508.2 

13.0 

oes 

T00860 

08.70 

35.292 

27. *1 

1500.* 

13.0 

oes 

T01325 

a*.9o 

35.063 

27.76 
•  ••< 

>•• 

'••••••••I 

1*92.6 

• 

INST  HANSEN  CAST 
TRACE  OIK 
DURATION 
CRIG  Ea6  007 


TEN    SO     1206 

5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *6 
1    SQUARE     57 


PJ*       TUT     P 


R6FID  31  2219 
CONSEC  0008 
LAT  35  07  N 
LONG   0*7  59  M 


YEAR     1973 

MONTH       05 
DAY  30 

HOUR     13.1 


BOTDP    0*11* 
SHIP    OU 
DATA    USt        I 
AREA  1,5 


AIR     TEMP  20.2 

•ET     BULB  Id. 8 

BAROMETR     1021.1 
CLOUO    T/A  o/5 


UIR     HGT     PER 

33       2  2 

SEA 

CL/TR 


UINO-OIR  Ob 

MIND-SPO  12 
aINO-FtjR 

nEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
OURAT ION 
ORIG     Ea6    006 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  * 
2  SQUARE  *6 
1     SQUARE     57 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
I  3.1 
13.1 
1  3.1 
11.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
1  1.1 


OBS 

lies 
oes 

OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
OBS 

oes 

OBS 
OBS 

uaS 

JBS 

oes 


OOOOO 
00020 

000*0 

00050 

000  80 

001  19 
T00163 

002  39 
00315 
0039* 

T00*66 

T00606 

00755 

Toil  16 


TEMP  SAL  SIGMA-T          OYNUPTH       SNO     VEL       JXYG 

20.36  36.2*3  25.63  152*. 6 
20.21  36.260  25.68  152*. 5 
18.26  36.395  ?6.29  1519.6 
17.98  36.394  26.36  1516.9 
17.67  16.392  26.35  1519.1 
17.79  36.391  26. *1  1519.5 
17.71  36.396  26. *3  152U.0 
17.5*  36.383  26. *6  1520.7 

17.37  36.366  26. *9  1521.5 
16.71  36.270  26.57  1520.7 
16.06  36.1*3  26.63  1519.7 
1*.21  15.661  2n.i2  1515.9 

35.*OI 

06.00  15.101  27.65  1*93.6 


PU*       TOT    P 
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TABLE  LXV.— Continued 


KEFID      31 

2219 

TEAR     1971 

euiDP 

CONSEC 

0009 

MONTH       06 

SHIP    OU 

L«I            33 

15       N 

D«r         01 

0AI4    USE 

1 

LONO       0^6 

10       W 

HOUR     17,3 

AREA 

05 

AIK    TENP  21.0 

UEt    aULB  Id.d 

BAROMETR     1023.6 
ClOUO    T/A  o/l 


OIR    HGT    PER 

17      2         3 
SEA 
CL/IR 


XIND-DIR    21 
UlND-SPD    U 
mND-FOR 
HEATHER       «1 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    ES6   009 


TEN  Sg  1206 
5  SQUARE  2 
2  SCIUARE  26 
1    SQUARE    36 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 
17.3 


UBS 
OtiS 
DBS 
UBS 
GBS 
UBS 
DBS 
OBS 
ObS 
OBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00025 
00046 
00072 
0009* 
00137 

Tool  86 
002  78 
00372 

T00466 
00515 

T00750 
0090  3 

T01<.'i3 


Tt"P  SAL  SI5MA-T          OYNOPIH       SNO    VEL       UX»G 

21.69  35.968  25.06  1527.8 

18.79  36.344  26.12  152U.8 

11.76  36.340  26.17  1518.2 

17.41  36.333  26.45  1517.6 

17.19  36.308  26.49  1517.2 

16.90  36.298  26.55  1517.1 

16.51  36.246  26.60  1516.6 

15.35  36.058  26.73  1514.3 

14.22  35.896  26.85  1512.1 

13.04  35.730  26.97  1509.6 

11.47  35.506  27.10  1505.4 

07.86  35.182  27.46  1495.0 

06.79  35.242  27.66  1493.4 

04.22  35.00?  27.79  1491.7 


P34   TOT  P 


REFIO  31  2219 
CONSEC  0010 
LAI  35  00  N 
LUNG   048  00   U 


TEAR  1973 
MONTH  06 
DAY  02 

HUUR     13.2 


BOTDP    04480 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  20.9 

HET    BULB  18.2 

BARCMETR     1026.4 
CLOUD    T/A  B/3 


OIR     HGT 

14       2 
SEA 
CL/IR 


PER 

2 


WINU-OIR  16 

■  nO-SPO  14 
HIND-FOR 

WEATHER  XI 


INSI    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

TRACb    DIR 

5     SQUARE        4 

DURATION 

2     SQUARE     48 

ORIG     E86    010 

1    SQUARE    59 

CASTNUM/TIHE   LVLTYP    DEPTH 


11.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 


OBS 
OBS 
OBS 
UBS 
UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

000  32 

D0059 

00090 

00118 

00176 

1002  35 

00353 

00470 

T00592 

100710 

00945 

T0I180 

IOI773 


.59 
.54 
.09 
.82 
.62 
.35 
.52 


SAL 

36.316 
36.350 
36.387 
36.392 
36.382 
16.391 
36.396 
36.338 
36.106 
35.766 
35.327 
35.261 
35.018 
35.007 


SIGHA-T  OYNOPIH       SNO    VEL       UXYG 


P04       TOT    P 


25.48 
25.92 
26.36 
26.41 
26.4  3 
26.46 
26.4  7 
26.54 
26.66 
26.8  6 
27.17 
27.57 
27.71 
27.80 


1526.7 
1523.0 
1519.1 
1519.0 
1519.1 
1519.9 
1520.7 
1521.2 
1514.0 
1513.6 
1503.7 
1497.0 
1490.6 
1496.7 


***•••••••«•««• 


REFID       31       2219 

YEAR 

1973 

BO 

TOP    03658 

CUNSEC                0011 

MONTH 

06 

SHIP    OU 

LAT             35    10       N 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

LONG       048     15       H 

HOUR 

13.7 

AREA               05 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

13.7 

OBS 

OODOO 

20.97 

13.7 

OBS 

00020 

19.81 

11.7 

UBS 

00036 

18.15 

13.7 

OBS 

00054 

18.13 

13.7 

OBS 

00072 

17.61 

13.7 

OBS 

UUlOd 

17.60 

11.7 

UBS 

T00144 

17.52 

13.  7 

OBS 

00216 

17.35 

13.  7 

OBS 

002  88 

17.04 

13.  7 

OSS 

T00161 

16.54 

13.7 

UBS 

T00434 

15.78 

13.7 

OBS 

T00483 

14.03 

AIR     TEMP  21.3 

WET    BULtJ  19.2 

BAROMEIR     1022.7 
CLOUD     I/A  3/7 


OIR    hGI     PER 

18       4  3 

SEA 
CL/TR 


SAL 

36.156 
36.362 
36.385 
36.389 
36.400 
36.193 
36.381 
36.165 
36.131 
36.256 
36.125 
35.861 


25.55 
23.87 
26.31 
26.32 
26.40 
26.4  4 
26.46 
26.49 
26.54 
26.61 
26.68 
26.  86 


1526.3 
1523.5 
1519.2 
1519.5 
1518.9 
151B.9 
1519.1 
1519.8 
1520.0 
1519.6 
1518.3 
1514.9 


KIND-DIR    11 
■  IVO-SPO    23 
KINO-FUR 
MEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     E8&    Oil 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


SlGMA-r  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ4       TOT    P 


••«**••••*••••• 


REFIO       31 

2219 

YEAR     1973 

BOTDP    043B9 

CONSEC 

0012 

MONTH       06 

SHIP    OU 

LAT             34 

55      N 

DAY             04 

DATA    USt        1 

LONG       047 

56       k 

HOUR     11.5 

AREA               05 

AIR     TEMP  19.4 

WET    BULB  19.1 

BAROHETR     1023.1 
CLOUD     T/A  7/8 


OIR    HGT  PER 

18       3  4 
SEA 

CL/TR  /1 6 


MlNO-OIft  21 

HINO-SPO  30 
WIND-FOR 

WEATHER  X6 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E86    012 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SQUARE    47 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
13.5 


UBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
UBS 


00000 

00024 

0004  7 

000  70 

O0C94 

00141 

T00192 

00287 

00181 

T00481 

T00577 

00770 

T00969 

T01472 


TEMP 

20.97 
19.55 
16.28 
17.95 
17.77 
17.61 
17.52 
17.32 
16.83 
15.30 
13.53 
09.  78 
07.31 
04.11 


SIGMA-T  OVNDPTH       SNO     VtL       UXYG 


P04   TOT  P 


36. 
36. 
36. 
36. 
36. 
36, 
36. 
36. 
36. 
36. 
35. 
35, 
35. 
34, 


2  76 
356 
383 
399 
392 
392 
389 
356 
303 
021 
693 
296 
Zii 
994 


25.49 
25.93 
26.2  8 
26.37 
26.41 
26.45 
26.47 
26.49 
26.57 
26.7  1 
26.84 
27.24 
27.58 
27.77 


1526.2 
1522.9 
1519.7 
1519.2 

1519.0 
1519.4 
1519.9 
1520.8 
1520.9 
1517.5 
1513.0 
1502.6 
1496.5 
1492.7 
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TABLE  LXV.— Continued 


REFIO       31       2219  TEAR     1973  BOTOP    0*lii 

CONSEC              0013  HONTH      Ob  SHIP   dU 

L*T            }i   02      N  D«V            03  DATA    USE       1 

LONG      0«8    17      a  HOUR    12.2  AREA              05 


AIR    TEMP  21.0 

UET    aULB  19.0 

bAROMETR     102S.2 
CLOUD    t/A  6/6 


DIR    MiT    PER 

07       1         2 
SEA 
CL/tB 


HIND-DIR  07 

WINO-SPD  06 
HIND-fOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 

TRACE    OIR 

DURATION 

OR  11,    E86    01) 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  6 
2  SQUARE  48 
1     SQUARE     58 


TINE 

LVLIlrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOHA-T 

oas 

00000 

21.09 

36.292 

25.47 

OSS 

00025 

18.3) 

36.)70 

26.26 

08S 

ooa<>9 

18.01 

36.346 

26.32 

oas 

00074 

17.82 

36.347 

26.37 

OSS 

00099 

17.76 

36.387 

26.41 

08  S 

00148 

17.61 

36.383 

26.44 

OSS 

T00203 

17.50 

36.378 

26.47 

DBS 

00301 

17.06 

36.316 

26.53 

DBS 

00400 

16.25 

36.18  7 

26.62 

aes 

TOOSO* 

15.02 

35.969 

26.73 

DBS 

T00602 

13. 4) 

35.746 

26.90 

DBS 

T00800 

09.1) 

35.201 

27.27 

OSS 

T01003 

06.37 

35.098 

27.60 

DBS 

101507 

04.36 

)».000 

27.77 

DYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 

1526.6 
1519.5 
1518.9 
1518.8 
1519.1 
1519.4 
1520.0 
1520.3 
1519.3 
1516.9 
1513.1 
1S00.6 
1493.2 
1493.4 


P04   TOT  P 


REFID       31       2219 

VEAR 

1973 

80TDP    04389 

AIR 

TEMP          21.3 

OIR    HOT    PER 

UINO-DIR 

2i 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

CONSEC              0014 

MONTH       06 

SHIP    OU 

aET 

BULB          20.1 

25 

1          2 

aIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       2 

lAT             J4    54       N 

DAT 

06 

DATA    use 

) 

BARCMETR     1021.1 

SEA 

aIND-fOR 

DURATION 

2     SQUARE    46 

LONG       047    57       H 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          (3/8 

CL/IR 

aEATHER 

X2 

ORIG     E86    014 

1     SQUARE    47 

CASINUH/TINE 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

12.5 

08  S 

00000 

21.08 

36.287 

25.47 

1526.5 

12.5 

DBS 

00026 

18.36 

36.39  7 

26.27 

1519.6 

12.5 

DBS 

00048 

18.07 

36.404 

26.  35 

1519.2 

12.5 

OBS 

00075 

17.87 

36.400 

26.39 

1519.0 

12.5 

08  S 

00097 

17.80 

36.392 

26.40 

1519.2 

12.5 

OBS 

00145 

17.62 

36.386 

26.44 

1519.4 

12.5 

OBS 

T00194 

17.56 

36.404 

26.47 

1520.1 

12.5 

OBS 

00293 

17.33 

36.378 

26.51 

1521.0 

12.5 

DBS 

00392 

16.84 

36.304 

26.57 

1521.1 

12.5 

OBS 

100493 

15.25 

36.035 

26.73 

1517.5 

12.5 

OBS 

T00589 

13.64 

35.745 

26.86 

1513.6 

12.5 

OBS 

00304 

09.34 

35.213 

27.25 

1501 .5 

12.5 

OBS 

101014 

06.80 

35.192 

27.62 

1495.2 

12.5 

OBS 

101555 

04.30 

35.004 

27.78 

1493.9 

REFIO  31  2219 
CONSEC  0015 
LAT  34  4  8  N 
LONG   048  11   a 


YEAR  1973 

MONTH  06 
DAY  07 
HOUR  12.6 


BO  TOP  04206 
SHIP  OU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  18.0 
aET  BULB  14.3 
BARONETR  1023. I 
CLOUD  T/A    6/6 


DIR    HGT    PER 

02       3  2 

SEA 
CL/TR  /21 


UINO-OIR  02 

aINO-SPO  20 
HINO-FOR 

aEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    ES6   015 


TEN  sa  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    48 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


PU4       TOT    P 


12.6 

OBS 

00000 

20.74 

36.342 

25.60 

12.6 

OBS 

00026 

18.62 

36.404 

26.21 

12.6 

OBS 

00048 

17.94 

36.402 

26.38 

12.6 

OBS 

000  74 

17.76 

36.394 

26.42 

12.6 

OBS 

00096 

17.64 

36.398 

26.45 

12.6 

OBS 

00144 

17.58 

36.404 

26.47 

12.6 

OBS 

700193 

17.55 

36.411 

26.48 

12.6 

OBS 

00291 

17.37 

36.379 

26.50 

12.6 

OBS 

00390 

16.47 

36.235 

26.60 

12.6 

OBS 

T004a9 

14.91 

35.952 

26.7  4 

12.6 

OBS 

1005  89 

13.50 

35.762 

26.90 

12.6 

OBS 

TOO  794 

09.56 

35.267 

27.25 

12.6 

OBS 

T00994 

07.  17 

35.214 

27.58 

12.6 

OBS 

101503 

04.56 

35.036 

27.78 

1525.7 
1520.4 
1518.8 
1518.7 
1518.7 
1519.3 
1520.0 
1521.1 
1519. B 
1516.3 
1513.1 
1S02.2 
1496.4 
1494.2 


•EFIO       31      2219 
CONSEC  0016 

LAT  35    03       N 

LONG   048  1)   a 


YEAR  1973 
MONTH  06 
DAY  08 
HOUR  12.5 


BOTDP  03840 

Ship  OU 

DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP  IB. 6 

aET     BULB  14.0 

BAROMETR     1024.5 
CLOUD    T/A  8/6 


DIR    hOl    PER 

36       3  3 

SEA 
CL/TR 


al^tHOIR    04 
aINO-SPC    12 
MINO-FOR 
aEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    Ea6    016 


TEN  SQ  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  48 
1     SUUARE     58 


■TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

oes 

00000 

20.77 

36.346 

25.60 

12.5 

OBS 

00028 

18.38 

)6.396 

26.26 

12.5 

OBS 

00051 

18.03 

36.398 

26.35 

12.5 

OBS 

00078 

17.  79 

36.39  7 

26.41 

12.5 

OBS 

00101 

17.  71 

36.399 

26.43 

12.5 

OBS 

00152 

17.60 

36.392 

26.45 

12.5 

oas 

100202 

17.52 

36.399 

26.48 

12.5 

OBS 

00302 

17.32 

36.365 

26.50 

12.5 

DBS 

00403 

16.51 

36.249 

26.61 

12.5 

oas 

T00503 

14.99 

35.979 

26.75 

12.5 

OBS 

T00602 

13.62 

35.785 

26.89 

12.5 

OBS 

008  05 

09.73 

35.273 

27.23 

12.5 

OBS 

01003 

06. 9< 

35.197 

27.60 

12.5 

OBS 

T01490 

04.32 

DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 

1525.8 
1519.7 
1519.1 
1518.8 
1519.0 
1519.5 
1520.1 
1521.1 
1520.2 
1516.8 
1513. a 
1503.0 
1495.6 


P04       TOT    P 
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TABLE  LXV.— ConLinuea 


iieFiD     31     ^^^9 

CONSEC  0017 

I.AT  i'l    ib       N 

LUNG       0«d    01        U 


VEIR  1973 
MONTH  06 
OAV  09 

HUUK     13.2 


euIOP    04716 
SmIP    00 
0/lTA    USE        1 
•KEA  0^ 


AlK    lEMP  20. i 

WET     BULB  1^.3 

BABOHEtn     1025.* 
CLOUD    T/«  0/2 


01 R    h^T     Pf  R 


SEA 
CL/tR 


MINO-OIR  00 

WINO-SPO  00 
WIND-FUR 

KEAIHEK  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    686    017 


TEN  SO  1206 
S  SUUARE  2 
2  SQUARE  48 
1     SSUARE    4a 


CASINLH/TINE       LVLIYP 


SIGHA-r  OYNDPTH       SND    VEL       OXT G 


PO*       TOT    P 


13.2 

DBS 

00000 

20.99 

36.352 

25, 

.54 

13.2 

OBS 

00024 

18.62 

36.352 

26. 

.1  7 

13.2 

OBS 

00047 

17.98 

36.403 

26. 

.37 

13.2 

OBS 

00071 

1  7.85 

36.400 

26. 

,40 

13.2 

DBS 

00095 

17.78 

36.409 

26. 

.42 

13.2 

OBS 

00142 

17.68 

36.400 

26. 

,44 

13.2 

UBS 

T00194 

17.57 

36.389 

26. 

.46 

13.2 

UBS 

00289 

17.39 

36.373 

26. 

.49 

13.2 

OBS 

0O3U2 

16.80 

3O.300 

26.58 

13.2 

UUS 

T00478 

15.10 

35.960 

26. 

.72 

13.2 

OBS 

100568 

14.17 

35.869 

26.84 

13.2 

OBS 

T00746 

09.62 

35.239 

27.22 

13.2 

OBS 

T00930 

07.39 

35.242 

27. 

.57 

13.2 

OSS 

101367 

04.77 

35.040 

27. 

.  75 

1526.4 
1520.3 
1518.9 
1518.9 
1519.1 
1519.6 
1520.1 
1521.1 
1520.8 
1516.8 
1515.1 
1501 .6 
1496.2 
1493.1 


REFIO   31  2219 

CONSEC  0016 

LAT      34  55   N 

LONG        046  05       U 


YEAR  1973 
MONTH  06 
DAY  10 

HOUR     13.1 


80TDP    04755 
SHIP    UU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  20.0 

MET     BULB  17.9 

BAROMETR     1022.3 
CLOUD    T/A  1/6 


OIR    HGT    PER 

16      2         2 
SEA 
CL/TR 


aiNO-OIR    09 
aINO-SPD   07 
UIND-FOR 
NEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    E86    018 


TEN  SO  120* 
S  SOUARC  2 
2  SOUARE  «t 
1    SQUARE    4( 


CASTNUM/TIME       LVLIYP 


OBS 

00000 

20.97 

36.219 

25.45 

OBS 

00025 

19.21 

36.373 

26.03 

OBS 

00050 

18.04 

36.386 

26.34 

OBS 

000  75 

17.82 

36.388 

26.40 

OBS 

00100 

17.73 

36.386 

26.42 

OBS 

00150 

17.58 

36.381 

26.45 

OBS 

T00205 

17.53 

36.389 

26.47 

OSS 

00305 

17.27 

36.345 

26.50 

OBS 

004  05 

16.77 

36.301 

26.58 

OBS 

TU0510 

14.61 

35.931 

26.75 

OBS 

T006  10 

13.51 

35.749 

26.89 

OBS 

00810 

08.74 

35.176 

27.32 

OBS 

T01015 

06.92 

35.226 

27.63 

08  S 

T01525 

04.46 

35.006 

27.76 

SIGMA-I  OYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


1526.2 
1522.0 
1S19.I 
1518.9 
1519.0 
1519.4 
1520.2 
1521.0 
1521.1 
1516.3 
1513.5 
1499.3 
1495.8 
1494.1 


P04       TOT     P 


REFIO       31       2219 

YEAR 

1973 

BOIDP    04114 

AIR 

TEMP          21.7 

OIR    HGT    PER 

UIND-DIR 

21 

INST     NANSEN    CAST 

TEN   SO    i: 

!06 

CONSEC              0019 

MONTH       06 

^HIP    UU 

Wtl 

BULB          20. 

.5 

16 

3          2 

WIND-SPD 

15 

TRACE    OIR 

5     SQUARE 

4 

LAT             35    00       N 

DAY 

11 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1019, 

.4 

SEA 

HINO-FUR 

OORATION 

2     SUUARE 

48 

LONG       048    05      H 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TH 

HEATHER 

XI 

ORIG    E86    019 

1     SQUARE 

58 

CASINUH/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNDPTH 

SND    VtL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

12.9 

OBS 

00000 

21.20 

36.336 

25.47 

1526.9 

12.9 

OBS 

00024 

20.54 

36.355 

25.67 

1525.6 

12.9 

OBS 

00045 

18.06 

36.381 

26.33 

1519.1 

12.9 

OBS 

00069 

17.84 

36.362 

26.39 

1518.8 

12.9 

OBS 

000  88 

17.73 

36.387 

26.42 

1518.8 

12.9 

UBS 

00132 

17.62 

36.379 

26.44 

1519.2 

12.9 

OBS 

T00175 

17.52 

36.377 

26.46 

1519.6 

12.9 

OBS 

00262 

17.38 

36.357 

26.48 

1520.6 

12.9 

OBS 

00348 

16.95 

36.312 

26.55 

1520.7 

12.9 

OBS 

00433 

15.90 

36.135 

26.66 

1518.7 

12.9 

OBS 

T00518 

14.80 

35.960 

26.77 

1516.4 

12.9 

08  S 

100699 

11.49 

35.493 

27.09 

1507.8 

12.9 

UBS 

100889 

07.96 

35.150 

27.42 

1497.6 

12.9 

OBS 

101380 

04.52 

35.006 

27.76 
•  ••1 

»•« 

1491.9 

• 

REFID       31       2219 

YEAR 

1973 

BOIDP    04938 

AIR 

TEMP          21. 

.0 

OIR    HGT    PER 

ilINO-DIR 

24 

INST     NANSEN    CAST 

CONSEC              0020 

MONTH 

1       06 

SHIP    UU 

HEI 

8UL8           13. 

.8 

25 

1         2 

i<INO-SPO 

17 

TRACE    DIR 

LAI             36    45       N 

DAY 

12 

DATA    USE 

I 

BAROMETR     1017. 

.7 

SEA 

WINO-FUR 

DURATION 

LONG       050    06      « 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          0/7 

CL/TR 

/2  4 

HEATHER 

XI 

ORIG    E86   020 

CASTNUM/TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPIH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

13.0 

oes 

00000 

21.03 

36.421 

25.5'i 

1526.6 

13.0 

OBS 

00026 

20.98 

36.420 

25.60 

1526.8 

13.0 

UBS 

00047 

18.89 

56.410 

26.14 

1521.5 

13.0 

OBS 

00073 

18.20 

36.369 

26.30 

1519.9 

13.0 

OBS 

00095 

17.90 

36.394 

26.3  8 

1519.4 

13.0 

OBS 

00142 

1  7.67 

36.387 

26.43 

1519.3 

13.0 

OBS 

T00195 

17.54 

36.382 

26.46 

1520.0 

13.0 

OBS 

00285 

17.22 

36.355 

26.52 

1520.5 

13.0 

OBS 

00380 

16.54 

36.235 

26.59 

1519.9 

13.0 

OBS 

100476 

15.53 

36.084 

26.71 

1518.2 

13.0 

OSS 

100571 

14.28 

35.887 

26.83 

1515.6 

13.0 

OBS 

00766 

10.69 

35.414 

27.14 

1506.7 

13.0 

oes 

T0095B 

07.64 

35.123 

27.44 

1457.5 

13.0 

oes 

T01444 

04.61 

35.020 

27.76 

•  •• 

•  •1 

1493.4 

• 

TEN  SO  1207 
5  SJUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 
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TABLE  LXVL— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  INGHAM  at  Ocean  Station  ECHO,  12  June  1973  -  30  June  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31-2221. 


REFIO       31       ii!l 

YEAR 

1973 

BOTOP    03665 

AIR 

TEMP          2i. 

.2 

OIR    KGI     PER 

MINI>-OIR 

25 

INST     HANSEN    CAST 

TEN   SO    1206 

CONSEC              0001 

MONTH       06 

ShlP    IN 

WEI 

BULB          20. 

.8 

25 

3         2 

MINO-SPO 

14 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       4 

LAI             36    30       N 

DAy 

1« 

OAIA    USE 

1 

BAROMEIR    1018, 

.4 

SEA 

•4IND-F0R 

DURATION 

2     SQUARE    6 a 

ILNC       O'lS    *>       M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLUUO     T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XL 

ORIG    E87   001 

1     SQUARE    6B 

C»StNUM/tIME 

LVCIYP 

btPlH 

TEMP 

SAL 

SICMA-I 

OTNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          NU2          N03 

SIO)         PH 

12.1 

08  S 

00000 

20.70 

36.344 

25.62 

1525.6 

05.18 

12.1 

UBS 

0002V 

19.<»9 

36.385 

25.97 

1522.9 

05.60 

12.1 

OBS 

00053 

18.12 

36.411 

26.34 

1519.4 

05.42 

12.1 

06  S 

0008  1 

17.85 

36.404 

26.40 

1519.1 

05.06 

12.1 

oes 

00105 

17.77 

36.402 

26.42 

1519.2 

04.99 

12.1 

06  S 

00157 

17.69 

36.400 

26,44 

1519.8 

05.02 

12.1 

uss 

T00209 

17.54 

36.390 

26.47 

1520.2 

04.95 

12.1 

OBS 

00312 

17.26 

36.357 

26.51 

1521.1 

04.80 

12.1 

OBS 

T00415 

16.80 

36.303 

26.58 

1521.3 

04.63 

12.1 

oes 

00523 

15.58 

36.098 

26.71 

1519.1 

04.  7  B 

12.1 

OBS 

100629 

14.64 

35.964 

26.81 

1517.8 

04.81 

12.1 

OBS 

T006«7 

11.73 

35.523 

27.06 

1511.1 

04.12 

12.1 

UBS 

01073 

07. ".0 

35.091 

27.45 

1498.4 

04.01 

12.1 

OBS 

T01660 

0<..i7 

35.000 

27.77 

•  ••' 

*•■ 

»•••*•••) 

1496.0 
I* 

05.7  8 

REFIO       31       2221 
CONSEC  0002 

LAT  36    40       N 

LONG       C48    09      H 


TEAR  1973 
MONTH  06 
DAY  15 

HOUR     12.0 


BOTOP    04360 
SHIP    IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         21.4 
HET     BULB  20.0 

BAROMETR     1016.9 
CLUUD    T/A  /O 


D|f>    hGT    PER 
23       3         2 

SEA 

CL/TR 


mvD-DIR    23 
«IND-SPD    14 
WINO-FUR 
WEATHER       XO 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    E97    002 


TEN    SO     1206 

5  SQUARE  4 
2  SQUARE  6B 
1     SQUARE    6  8 


CASTNtM/TlME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


12.0 

OBS 

00000 

20. 

.20 

36. 

.314 

25.73 

12.0 

UBS 

00029 

20. 

.10 

36. 

,316 

25.76 

12.0 

OBS 

00053 

,35 

36, 

,397 

26.27 

12.0 

OBS 

00080 

,82 

36. 

,395 

26.40 

12.0 

OBS 

00104 

.  78 

36. 

,400 

26.42 

12.0 

oes 

00154 

,66 

36. 

,397 

26.44 

12.0 

OBS 

T00204 

.51 

36. 

,382 

26.47 

12.0 

OBS 

00303 

,01 

36. 

,318 

26.54 

12.0 

OBS 

T  004  00 

.82 

36, 

,303 

26.57 

12.0 

OBS 

00498 

.93 

36. 

.179 

26.69 

12.0 

OBS 

100591 

.36 

36. 

,099 

26.76 

12.0 

OBS 

T0O780 

,72 

35.848 

26.92 

12.0 

OBS 

T01500 

04! 

.73 

35. 

,068 

27.78 

1524.2 

05.23 

1524.4 

05.1  8 

1520.0 

05.49 

1519.0 

05.00 

1519.2 

04.99 

1519.7 

05.05 

1520.1 

04.95 

1520.1 

04.92 

1521.1 

04.94 

1519.9 

04.99 

1519.6 

04.86 

1517.1 

05.04 

1494.9 

05.35 

REFIO      31  2221  YEAR    1973 

CONSEC  0003  MONTH       06 

LAT             33  41       N  DAY             23 

LONG       049  46       H  HOUR     12.0 


BUTDP    04837 
SHIP     IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  23.6 

«ET     BULB  21.6 

BAROMfTk     1024.9 
CLUUD     T/A  8/2 


UlR    HGT     PER 


SEA 
CL/TR 


KINO-DIR  10 

KIND-SPD  19 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INSI     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 

DURATION 
ORIG    E87    003 


TEN    SQ    1206 
5    SQUARE       2 

2  Square  28 

1    SQUARE    39 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

UBS 

00000 

21.69 

36.303 

25.26 

12.0 

OBS 

000  32 

21.22 

36.315 

25.45 

12.0 

OBS 

00059 

18.21 

36.399 

26.31 

12.0 

UBS 

00090 

17.82 

36.400 

26.41 

12.0 

OBS 

00118 

17.78 

36.401 

26.42 

12.0 

UBS 

00177 

17.74 

36.399 

26.42 

12.0 

UBS 

00223 

17.43 

36.374 

26.48 

12.0 

OBS 

00348 

16.66 

36.255 

26.58 

12.0 

OBS 

100463 

14.72 

35.936 

26.77 

12.0 

OBS 

T005  81 

12.87 

35.637 

26.93 

12.0 

OBS 

T00695 

09.89 

35.244 

27.18 

12.0 

UBS 

00927 

06.64 

35.119 

27.58 

12.0 

OBS 

T01167 

05.46 

35.121 

27.74 

DYNOPTH       SND    VEL        OXYG 


PJ4       TOT    P 


1528.7 
1527.5 
1519.7 
1519.1 
1519.5 
1520.3 
1520.1 
1519.8 
1515.2 
1510.8 
15C1.7 
1493.1 
1492.3 


05.02 
05.12 
05.08 
04.95 
04.96 
05.00 
04.82 
04.56 
04.48 
03.76 
03.36 
04.54 
05.21 
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TABLE  LXVI.— Continued 


htHO       31  2221  VEAh     1973 

CONSEC  000*  NONIH       06 

L«T             J*  30       N  1J«T             2* 

LCNG       0*8  3*       M  HOUR     IL.9 


euTDP     04530 
SHIP     IN 
DAIl    JSl        1 
AREA  05 


SIR    lENP  22.9 

HEI  aUL8-  20.0 
SAROnEIH  1029.1 
ClOUO    1/4  8/2 


IIHt 

LVLTYP 

OtPIH 

TEHP 

SAL 

SIOMA-T 

11.9 

085 

00000 

22.57 

36.300 

25.06 

U.9 

OBS 

000  2* 

21. *7 

36.296 

25.37 

11.9 

U8S 

000*B 

18.26 

36.325 

26.2* 

11.9 

OBS 

000  71 

17.65 

36.318 

26.38 

11.9 

□  BS 

00095 

17.50 

36.326 

26. *3 

11.9 

UBS 

001*1 

17.18 

36.318 

26.50 

11.9 

OBS 

T00192 

16.9* 

36.303 

26.55 

11.9 

UBS 

002  82 

16.13 

36.167 

26.63 

11.9 

UBS 

T00370 

1*.81 

35.937 

26.75 

11.9 

OBS 

100*60 

13.5* 

35.756 

26.89 

11.9 

OBS 

1005** 

12.69 

35.670 

26.99 

11.9 

OBS 

10071* 

09.86 

35.290 

27.22 

11.9 

OBS 

TOOtSBl 

07.52 

35.190 

27.51 

11.9 

OBS 

T01216 

0*.67 

35.015 

27.75 

11.9 

OBS 

1016  30 

0*.07 

3*. 97* 

27.78 

I*. 6 

OBS 

T02095 

03.80 

3*. 980 

27.81 

1*.6 

OBS 

102558 

03.33 

3*. 96* 

27.05 

1*.6 

OBS 

03U18 

02.95 

3*. 93* 

27.86 

1*.6 

OBS 

03*77 

02.58 

3*. 906 

27.87 

1*.6 

OBS 

T03556 

02.51 

3*. 909 

27.88 

1*.6 

OSS 

0363B 

02.*  5 

3*. 899 

27.86 

DIR     HOI     PER 

KINO-OIR 

08 

INST    HANSEN    CAST 

08       3         2 

alND-SPD 

12 

TRACE    DIR 

SEA 

41N0-F0R 

DURATION 

CL/IR 

•EATHER 

XI 

ORIG    E87    00* 

IDPTH       SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P         N02         N03 

1530.* 

05.0* 

1528.0 

05.30 

1519.6 

05.61 

1518.2 

05.38 

1518.2 

05.1* 

1518.0 

0*.90 

1518.1 

a*.8* 

1517.0 

0*.6* 

151*. 0 

a*.88 

1511.1 

03.96 

1509.6 

o*.6a 

1502.0 

03.7  1 

1*95.8 

0*.2* 

1*89.8 

05.5* 

1*9*. 2 

05.9* 

1501.0 

05.93 

1506.9 

05.92 

1513.2 

05.88 

1519.5 

05.97 

1520.6 

05.9* 

1521.8 

06.02 

ICN  sa  1206 
5  SaUARE  2 
2  SaUARE  *s 
1     SaUARE    *8 


REFID       31  2221  YEAR    1973  BOTDP    0*689 

CUNSEC  0005  MONTH       06  SHIP     IN 

LAT             3*  57       N  DAY             25  DATA    USE        1 

LCNG       0*8  12       W  HOUR     12.2  AREA               05 


AIR    TEHP  21.9 

HEI    BULB  19.1 

BAROMEIR     1028.* 
CLOUO    I/A  8/3 


TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-I 

12.2 

OBS 

00000 

21.68 

36.372 

25.37 

12.2 

OBS 

0002* 

20.90 

36.353 

25.57 

12.2 

OBS 

000*5 

18.58 

36.389 

26.21 

12.2 

OBS 

00069 

IB.  10 

36.*06 

26.3* 

12.2 

OBS 

00089 

17. a6 

36.*02 

26. *0 

12.2 

OBS 

0013* 

17.73 

36.392 

26. *2 

12.2 

OBS 

00178 

17.60 

36.387 

26.*  5 

12.2 

OBS 

00267 

17. *1 

36.375 

26.*  9 

12.2 

OBS 

100355 

16.80 

36.297 

26.57 

12.2 

OBS 

00**6 

15.71 

36.C78 

26.66 

12.2 

OBS 

10053* 

1*.88 

35.978 

26.77 

12.2 

OBS 

00707 

11.35 

35.*33 

27.07 

12.2 

OBS 

T00B79 

07.96 

35.106 

27.38 

12.2 

OBS 

T01350 

0*.71 

35.02* 

27.75 

DIR    hGT    PER 

HIND-DIR 

06 

INST     NANSEN    CAST 

06 

3         2 

MINO-SPO 

18 

TRACE    OIR 

SEA 

HlNO-FHR 

DURATION 

CL/TR 

/19 

HEA IHEK 

XI 

ORIG     E87    005 

IDPIH 

SND    VEL 

1528.2 
1526.5 
1520.6 
1519.6 
1519.2 
1519.6 
1519.9 
1520.8 
1520.3 
1518.3 
1517.0 
1507.* 
1*97.* 
1*92.2 

OXYG 

05.1* 
05.32 
05.6* 
05.33 
05.09 
05.05 
05.0* 
0*.?8 
0*.56 
0*.99 
0*.6  6 
03.5  3 
03.86 
05.73 

P3* 

lOI     P          N02          N03 

TEN  SO  1206 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  *8 
1    SQUARE    *8 


REFID       31       2221 
CONSEC  0006 

LAI  3*    58       N 

LONG       0*8    30       H 


YEAR    1973 

BOTDP     03109 

ilK    TEMP          22.1 

UIR    HGT 

PER 

yINO-OIR 

Of 

INSI    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1206 

MONTH       06 

SHIP     IN 

>EI     dULB          19.1 

07       3 

I 

MINO-SPD 

16 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       2 

DAY             27 

DATA    USE        1 

BAROMEIR    1030.5 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     *8 

HOUR     12.2 

AREA               05 

CLOUU    I/A          8/3 

CL/IR 

HEATHER 

XI 

ORI(^     E87    006 

1     SQUARE    *8 

CASTNUH/TIME       LVLTYP 


DVNOPTH       SNO    veL       UXVG 


12.2 

OBS 

00000 

21.88 

36.352 

25.30 

12.2 

OSS 

00023 

20.88 

36.359 

25.58 

12.2 

OBS 

000*1 

18.51 

36.391 

26.23 

12.2 

OBS 

00062 

17.82 

36.391 

26. *0 

12.2 

OBS 

00081 

17.  77 

36.396 

26.*  1 

12.2 

OBS 

00123 

17.71 

36.399 

26. *3 

12.2 

OBS 

0016* 

17.55 

36.395 

26. *7 

12.2 

OBS 

002*9 

17.36 

36.379 

26.50 

12.2 

OBS 

100329 

16.88 

36.305 

26.56 

12.2 

OBS 

00*11 

16.09 

36.166 

26.6* 

12.2 

OBS 

00*85 

1*.65 

35.905 

26.76 

12.2 

OBS 

00631 

13. *2 

35.757 

26.91 

12.2 

UBS 

100778 

10.  19 

35.277 

27.15 

1528 

.7 

05. 

.09 

1526. 

.5 

05. 

,10 

1520 

.3 

05. 

.** 

1518, 

.7 

05. 

.00 

1518 

.8 

05, 

.02 

1519 

.3 

05, 

.0* 

1519, 

.5 

05. 

.01 

1520 

.* 

0*. 

.96 

1520, 

.2 

0*. 

.81 

1519 

.0 

0*. 

.52 

l3l5. 

.3 

0* 

.*0 

1513 

.6 

0*. 

,31 

150*, 

,2 

03 

.*l 
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TABLE  LXVI.— Continued 


«EflO       31  2221  YEAR     1973 

CONSEC  0007  nONTH       06 

LAT             36  40      N  DAV             2d 

LONG       048  00       W  HUJR     12.0 


BOIOP    052  76 
SHIP     IN 
DATA    use        1 
AREA  Oi 


AIR    IE«P  21.9 

HET    euie  IS. 4 

BAHOMETR     1029.2 
CLOUD     I/A  3/4 


OIR    HGT    PER 

OS      2         2 
SEA 
CL/tR 


HINO-OIR  08 

WINO-SPO  12 
HIND-fOR 

MEAIHER  XI 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    Eai    007 


TEN  SO  1206 
S  SQUARE  4 
2  SQUARE  68 
1    SQUARE    68 


'T  IME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SIGMA-T 

12.0 

oes 

00000 

21.46 

36.407 

25.46 

12.0 

08  S 

000  30 

20.61 

36.436 

25.71 

12.0 

OBS 

00054 

19.57 

36.422 

25.98 

12.0 

CBS 

000  84 

17.96 

36.405 

26.37 

12.0 

OBS 

00109 

17.80 

36.401 

26.41 

12.0 

OSS 

00163 

17.70 

36.408 

26.44 

12.0 

OBS 

T00217 

17.56 

36.394 

26.4  7 

12.0 

OBS 

00326 

17.18 

36.354 

26.53 

12.0 

OBS 

T004  34 

16.56 

36.256 

26.60 

12.0 

OSS 

100543 

15.  15 

36.022 

26.74 

12.0 

OBS 

T006  52 

13.74 

35.806 

26.86 

12.0 

oes 

T00874 

09.27 

35.197 

27.2  5 

12.0 

OBS 

01092 

06.38 

35.016 

27.54 

12.0 

OBS 

T01636 

04.21 

35.000 

27.79 

DVNOPfH       SNO    V£L       OXrC 


PO*      TOT    P         N02         N03 


1527.7 

05.25 

1526.0 

05.43 

1523.5 

05.53 

1519.4 

05.29 

1519.4 

05.03 

1520.0 

05.01 

1520.4 

05.01 

1521.1 

04.72 

1520.9 

04.55 

I5I8.0 

04.38 

1515.0 

04.21 

1502.3 

03.41 

1494.6 

04.79 

1494.9 

06.52 

KEFIO       31       2221 
CONSEC  0008 

LAI  35    OS      N 

LONG       046    Z^       U 


YEAR  1973 
MONTH  06 
DAY  29 

HOUR     12.8 


SOTDP    04100 
SHIP    IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         22.5 
HET     SULS  19.7 

BAROMETR     1027.6 
CLOUD    T/A  3/6 


OIR    HGI    PER 

10      2         2 
SEA 
CL/TR 


UI^O-DIR  10 

MIND-SPO  12 
UlND-FOR 

MEATHER  X2 


INSI     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    ES7    008 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  46 
1     SQUARE    58 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

12.8 

OBS 

00000 

22.02 

36.378 

25.26 

12.6 

OBS 

000  30 

20.06 

36.393 

25.83 

1.2.8 

OBS 

00057 

36.413 

12.8 

OSS 

00086 

17.86 

36.403 

26.40 

12.8 

OSS 

00112 

17.80 

36.406 

26.42 

12.6 

OBS 

00175 

17.67 

36.399 

26.44 

12.8 

OBS 

T00224 

17.54 

36.381 

26.46 

12.8 

OBS 

00335 

17.02 

36.333 

26.55 

12.6 

OBS 

T00447 

15.80 

36.087 

26.65 

12.8 

OBS 

T00564 

14.68 

35.895 

26.75 

12.6 

OBS 

T006  77 

13.57 

35.763 

26.86 

12.8 

OBS 

T00911 

08.84 

35.150 

27.28 

12.6 

OBS 

T01154 

05.37 

34.988 

27.64 

DYNDPTH       SND     VEL       OXYG 


P04   TOT  P 


1529, 

05. 

.07 

1524. 

05. 

.66 

05. 

.46 

1519, 

05, 

.04 

1519. 

05. 

.03 

1520. 

05. 

,00 

1520. 

04. 

.97 

1520. 

04.63 

151B.6 

04. 

.99 

1516. 

.7 

04. 

.97 

1514.8 

04.34 

1501. 

.3 

03.50 

1491. 

.6 

05.16 

REFID       31       2221 

YEAR 

1973 

BOIOP     04720 

AlK 

TEMP         i2. 

.1 

OIR    H. 

il    PER 

UIND-DIR 

08 

CHNSEC                0009 

MONTH       06 

SH 

IP     IN 

WET 

BULB          19, 

.2 

OS 

1          2 

MINO-SPO 

08 

LAT             36    29       N 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1029. 

.2 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       049   47      u 

HOUR 

il.9 

AREA                05 

CLOUD    T/4          0/0 

CL/IR 

KEAIHER 

XO 

CASTNLM/TIMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPIH 

SND    WEL 

nxYG 

PO' 

11.9 

OSS 

00000 

21.96 

36.360 

25.28 

1526.9 

05.16 

11.9 

OSS 

00025 

21.59 

36.345 

25.37 

1526.3 

05.27 

11.9 

CSS 

00050 

16.51 

36.406 

26.24 

1520.5 

05.7  0 

U.9 

OBS 

000  75 

17.93 

36.390 

26.3  7 

1519.2 

05.26 

11.9 

OBS 

00100 

17.60 

36.396 

26.41 

1519.2 

05.06 

11.9 

OBS 

00150 

17.72 

36.399 

26.43 

1519.8 

05.01 

11.9 

UBS 

T00205 

17.60 

36.396 

26.46 

1520.4 

05.05 

11.9 

OBS 

00305 

17.29 

36.366 

26.51 

1521 .1 

04.60 

11.9 

DBS 

T00405 

16.76 

36.296 

26.58 

1521.1 

04.60 

11.9 

OBS 

005  10 

15.62 

36.094 

2U.69 

1519.0 

04.7  3 

11.9 

OSS 

T00610 

14.76 

35.976 

26.79 

1517.9 

04.7  7 

11.9 

UBS 

100910 

12.00 

35.556 

27.04 

1511.5 

04.04 

11.9 

OBS 

101015 

08.39 

35.187 

27.36 
•  •»■ 

t«4 

1501.4 

03.93 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E87  009 


TEN  SO  1206 
5  SQUARE  4 
2  SQUARE  68 
1  SQUARE  69 


687 


